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SUPPLÉMENT 

A  LA 

PHOTOGRAPHIE 


Depuis  la  publication  de  notre  Notice  sur 
la  Photographie,  dans  les  Merveilles  de  la 
science  (1),  une  véritable  révolution  s'est 
opérée  dans  la  pratique  de  cet  art.  Un  pro- 
cédé nouveau,  le  procédé  au  gélatino-bro- 
mure d'argent,  est  venu  détrôner  la  plupart 
des  anciens  modes  opératoires.  Les  plaques 
au  gélatino-bromure  d'argent,  que  l'on 
trouve  toutes  préparées  dans  le  commerce, 
et  qui  s'influencent  à  sec,  ont  remplacé  les 
plaques  que  le  photographe  devait  pénible- 
ment préparer  avec  le  collodion  humide  ou 
l'albumine.  Et  ce  procédé  réunit  tant  de 
conditions  surprenantes —  une  promptitude 
de  pose  inouïe  et  une  simplicité  d'exécution 
extraordinaire,  —  qu'aujourd'hui,  on  ne 
voit  guère  chez  les  photographes  de  profes- 
sion, comme  entre  les  mains  des  amateurs, 
que  la  plaque  sèche  gélatino-bromurée,  ou 
le  papier  négatif  au  gélatino-bromure.  Cet 
engouement,  disons-le,  va  même  trop  loin  ; 
car  l'ancien  procédé"  des  négatifs  au  col- 
lodion humide  est  bien  préférable  au  gé- 
latino-bromure, quand  on  veut  obtenir  des 

(!)  Tome  III,  pages  1-188. 
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œuvres  irréprochables,  sous  le  rapport  de 
la  finesse  et  de  la  précision. 

Quoi  qu'il  en  soit,  le  procédé  au  gélatino- 
bromure, où  le  temps  de  pose  est  réduit  à 
quelques  secondes,  et  le  développement  de 
l'image  à  quelques  minutes,  a  eu  pour  ré- 
sultat de  donner  à  la  photographie  un  élan 
sans  pareil.  Aujourd'hui,  tout  le  monde 
peut  devenir  photographe.  Non  seulement 
le  voyageur,  mais  toute  personne,  peut  se 
donner  la  distraction  charmante  de  cet  art  ; 
et  les  dames  elles-mêmes  s'y  adonnent,  sans 
crainte  de  tacher  leurs  doigts,  ou  d'afficher 
des  prétentions  savantes.  Tandis  qu'il  fallait 
autrefois  des  semaines  pour  copier  une  vue, 
un  monument,  pour  achever  un  portrait  et 
en  tirer  des  épreuves  positives,  aujourd'hui 
ces  opérations  se  font,  pour  ainsi  dire,  à  la 
vapeur,  en  d'autres  termes,  d'une  manière 
instantanée,  pour  la  pose,  et  extrêmement 
rapide  pour  le  développement  et  le  fixage. 
Plus  de  ces  interminables  préparatifs,  qui 
décourageaient  d'avance  les  plus  patients 
praticiens  ;  plus  de  perte  de  temps,  dans  le 
travail  de  l'atelier.  Tout  est  rapide,  au  plus 
haut  degré,  et  c'est  ce  qui  a  déterminé  la 
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vulgarisation  de  la  photographie,  devenue 
un  instrument  usuel  pour  l'artiste,  et  un 
délassement  sans  pareil  pour  l'oisif  et 
l'amateur. 

Cette  méthode  remplace  aujourd'hui  le 
dessin,  dans  une  foule  de  cas.  Les  ingé- 
nieurs, les  architectes,  s'en  servent  pour  le 
lever  des  plans  topographiques,  pour  les 
projets  de  construction,  les  modèles  de 
charpente  et  d'échafaudage,  etc.  Quand  on 
construit  une  pile  de  pont,  un  navire,  un 
appareil  mécanique,  une  maison  ou  un 
édifice,  il  est  plus  commode  de  prendre, 
chaque  semaine,  la  photographie  de  la  si- 
tuation actuelle  du  travail,  que  de  dresser 
d'interminables  états.  Aucune  infidélité 
n'est  à  craindre  avec  le  dessin  pris  par 
l'instrument  optique  et  chimique. 

Dans  les  travaux  de  l'art  militaire,  les 
officiers  du  génie  prennent,  par  la  photo- 
graphie, les  levers  de  plans  des  fortifica- 
tions et  des  constructions  diverses,  des 
ponts,  des  batteries,  des  pièces  d'artillerie, 
etc.  Ils  peuvent  en  avoir  plusieurs  exem- 
plaires, et  les  distribuer  dans  les  ateliers, 
quand  cela  est  nécessaire,  le  tout  presque 
sans  frais. 

Aucun  dessin  de  paysage  ne  se  fait  plus 
à  la  chambre  claire,  qui  nécessitait  tant 
d'adresse  et  d'application.  La  plus  mauvaise 
photographie  est  préférable  au  plus  habile 
croquis  relevé  à  la  chambre  claire,  instru- 
ment dont  l'usage  est  même  ignoré  de  la 
nouvelle  génération  d'artistes.  On  est  trop 
heureux  de  pouvoir,  par  une  opération  de 
quelques  minutes,  conserver,  le  souvenir 
des  sites,  des  motifs  de  paysage  ou  de  végé- 
tation, etc.,  pour  s'inquiéter  d'une  autre 
méthode. 

Les  industries  de  l'ameublement,  c'est-à- 
dire  les  ébénistes,  les  tapissiers,  qui  faisaient 
exécuter  autrefois  des  gravures  très  coû- 
teuses, pour  faire  connaître  à  leurs  clients 
les  modèles  de  meubles,  tapis,  décorations, 
étoffes,  etc.,  réalisent  une  économie  consi- 


dérable en  faisant  photographier  leurs  ou- 
vrages. Il  n'est  pas  jusqu'aux  modistes  et 
couturières  qui  n'aient  recours  à  ce  moyen, 
pour  faire  connaître  leurs  costumes. 

Enfin,  le  touriste  et  le  voyageur  résistent 
bien  difficilement  aujourd'hui  au  désir  de 
fixer,  par  une  opération  commode  et  rapide, 
le  souvenir  de  ce  qu'ils  ont  vu. 

La  photographie  est  donc  entrée  mainte- 
nant dans  le  domaine  public  ;  elle  est  de- 
venue comme  une  nécessité  du  temps.  La 
profession  de  photographe  a  ainsi  perdu 
de  son  privilège  :  elle  peut  être  exercée  par 
tout  le  monde,  sauf,  hâtons-nous  de  le  dire, 
l'habileté  spéciale  que  quelques  opérateurs 
doivent  à  ]a  pratique  assidue  de  leur  art,  et 
au  sentiment  artistique  qui  leur  appartient, 
et  justifie  leurs  succès. 

Dans  le  Supplément  que  l'on  .va  lire,  et 
qui  a  pour  but  de  faire  connaître  les  progrès 
de  tout  genre  réalisés  par  l'invention  de 
Daguerre  et  de  Niepce,  depuis  1870,  envi- 
ron, jusqu'au  moment  présent,  nous  nous 
attacherons  à  décrire,  avec  exactitude, 
tous  les  procédés  aujourd'hui  en  usage 
dans  les  ateliers,  pour  l'exécution  de  l'art 
multiple  qui  nous  occupe. 

Nous  commencerons  par  la  description 
du  procédé  au  gélatino-bromure  d'argent, 
qui  a  été  la  cause  déterminante  de  la  diffu- 
sion générale  de  la  photographie  dans  les 
masses.  Et  comme  ce  procédé  a  conduit  à 
créer  un  matériel  particulier,  tant  pour 
l'obtention  de  l'épreuve  négative,  que  pour 
le  tirage  des  positifs,  nous  aurons  à  dé- 
crire les  procédés  nouveaux  de  tirage  des 
épreuves  positives,  c'est-à-dire  le  tirage 
au  charbon,  au  sel  de  fer  et  au  sel  de  pla- 
tine. 

Les  applications  de  la  photographie,  déjà 
si  nombreuses,  se  sont  singulièrement  ac- 
erues^  dans  ces  dernières  années.  L'exposé 
de  ces  nouvelles  applications  nous  permet- 
tra d'initier  nos  lecteurs,  à  bien  des  fait» 
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originaux,  et  encore  peu  connus  de  la  géné- 
ralité du  public. 

Voici,  d'après  les  considérations  qui  pré- 
cèdent, quelle  sera  la  distribution  des  ma- 
tières de  ce  Supplément  : 

1°  Description  du  procédé  au  gélatino- 
bromure d'argent,  en  ce  qui  concerne  la 
préparation  de  l'épreuve  négative  obtenue 
sur  glace  (pose,  développement  et  fixage)  ; 

2°  Description  du  procédé  au  gélatino- 
bromure d'argent,  en  ce  qui  concerne  la 
préparation  de  l'épreuve  négative  obtenue 
sur  du  papier  recouvert  de  gélatino-bro- 
mure, et  donnant,  au  lieu  de  glace,  une 
pellicule  souple  de  gélatine  (pose,  dévelop- 
pement et  fixage)  ; 

3°  Description  des  procédés  pour  le  tirage 
des  épreuves  positives,  qui  n'ont  pas  été  ex- 
posés dans  notre  Notice  des  Merveilles  de  la 
science,  c'est-à-dire  tirage  des  épreuves 
positives  au  charbon,  au  sel  de  platine  et 
au  sel  de  fer. 

Passant  aux  applications  nouvelles  de  la 
photographie,  nous  étudierons  successive- 
ment : 

1°  Les  applications  de  la  photographie 
aux  sciences  naturelles.  Ici  se  placent  la 
photographie  instantanée  et  ses  étonnants 
résultats,  la  manière  de  procéder  pour  obte- 
nir l'image  des  corps  en  mouvement,  ainsi 
que  les  appareils  à  employer  dans  ce  but; 

2°  Les  applications  de  la  photographie 
aux  sciences  physiques  et  naturelles  (micro- 
photographies, enregistreurs  photographi- 
ques, etc.); 

3°  L'application  de  la  photographie  à 
l'astronomie,  c'est-à-dire  la  manière  d'ob- 
tenir l'image  photographique  des  corps 
célestes  (étoiles,  planètes,  comètes,  satel- 
lites et  soleil),  branche  nouvelle  de  la 
science  et  de  l'art,  qui  a  fini  par  amener  le 
commencement  d'exécution,  par  une  com- 
mission internationale,  d'une  Carte  du  ciel 
par  la  photographie  ; 


4°  Les  applications  récentes  de  la  photo- 
graphie à  l'art  de  la  gravure,  c'est-à-dire 
les  moyens  de  remplacer  la  main  de  l'artiste, 
ou  le  burin  du  graveur,  par  la  chambre  noire 
ou  l'objectif,  art  multiple  et  nouveau,  qui 
comprend  le  gillotage,  la  photogravure 
directe,  la  photolithographie,  la  photo- 
glyptié,  et  la  gravure  photographique  en 
creux; 

5°  Certaines  applications  nouvelles  de  la 
photographie,  telles  que  la  photographie  en 
ballon  et  la  photographie  instantanée  en 
voyage. 


CHAPITRE  PREMIER 

LE  PROCÉDÉ  AU  GÉLATINO-BROMURE  D'ARGENT  POUR  L'OB- 
TENTION  DES  NÉGATIFS. — LES  PLAQUES  DE  VERRE  GÉLA- 
TINO-BROM URÉES.  —  L'EXPOSITION  DANS  LA  CHAMBRE 
NOIBE.  —  LES   OBTURATEURS  INSTANTANES. 

La  rapidité  d'impression  photogénique 
du  mélange  de  gélatine  et  de  bromure  d'ar- 
gent a  été  connue  pendant  bien  des  années, 
sans  que  l'on  eût  réussi  à  en  tirer  un  parti 
sérieux.  Dès  l'année  1850,  Poitevin,  qui  ob- 
tenait de  si  beaux  résultats  de  la  gélatine 
employée  en  photographie,  sous  toutes 
sortes  de  formes,  signalait  la  grande  rapi- 
dité que  procurait  le  mélange  du  bromure 
d'argent  et  de  gélatine  pour  la  production 
des  épreuves  sur  verre.  Mais,  à  cette  époque, 
le  collodion,  sec  ou  humide,  était  exclusi- 
vement en  faveur,  et  le  gélatino-bromure 
d'argent  ne  parut  pas  devoir  l'emporter  sur 
le  collodion.  On  continua  donc  d'opérer 
avec  cette  substance,  mélangée  de  bromure 
d'argent. 

A  partir  de  l'année  1871,  jusqu'en  1878, 
les  opérateurs  reconnurent  les  avantages  du 
bromure  d'argent  émulsionné  dans  de  la 
gélatine,  et  de  nombreuses  formules  furent 
publiées  par  Maddox  en  1871,  — par  King, 
en  1873,  —  par  Burgen,  pendant  la  même 
année,  —  par  Bennett,  en  1874,  —  par 
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Wratten  et  Wainwright,  en  1877,  —  sans 
toutefois  que  ces  recettes  donnassent  le 
moyen  d'opérer  plus  vite  qu'avec  le  collo- 
dion  mélangé  au  bromure  d'argent. 

Une  observation  fondamentale,  faite  en 
1878,  par  le  photographe  anglais ,  Bennett, 
vint  perfectionner  singulièrement  le  nou- 
veau procédé,  et  lui  donner  une  extension 
universelle. 

Bennett  reconnut  que  si,  après  avoir  pré- 
paré l'émulsion  du  bromure  d'argent  dans 
la  gélatine,  on  fait  bouillir  ce  mélange,  — 
bien  entendu ,  à  l'abri  de  la  lumière  —  pen- 
dant une  demi-heure,  et  que  l'on  coule  en- 
suite l'émulsion  sur  les  glaces,  on  commu- 
nique à  ce  mélange  une  propriété  photogé- 
nique d'une  prodigieuse  sensibilité,  à  ce 
point  que  .quelques  secondes  suffisent  pour 
obtenir  l'image,  et  qu'il  ne  faut  pas  même 
dépasser  ce  temps  de  pose,  si  l'on  veut  obte- 
nir une  bonne  épreuve. 

Les  glaces  préparées  au  gélatino-bromure 
d'argent  conservent  pendant  des  années  en- 
tières leur  propriété  photogénique.  C'est  ce 
qui  permet  d'en  faire  une  provision,  et  de 
les  tenir  en  réserve,  jusqu'au  moment  de  s'en 
servir,  sans  crainte  de  les  trouver  altérées. 

Cette  stabilité  de  la  surface  sensible  a  per- 
mis à  l'industrie  de  s'emparer  de  la  fabrica- 
tion des  glaces  au  gélatino-bromure.  Au- 
jourd'hui, aucun  photographe  ne  prépare 
lui-même  ses  glaces  gélatino-bromurées.  Il 
les  trouve  toutes  prêtes  dans  le  commerce, 
et  l'on  compte  en  France  (à  Paris,  Lyon,  etc. ) 
de  nombreuses  fabriques  de  ces  plaques,  qui 
livrent  leurs  produits  dans  de  petites  boites 
convenablement  conditionnées,  et  avec  la 
marque  de  leur  maison. 

Il  ne  serait  pas  très  intéressant  pour  le 
lecteur  de  donner  la  description  de  la  ma- 
nière dont  lés  fabricants  de  glaces  gélatino- 
brom urées  s'y  prennent  pour  préparer  l'é- 
mulsion de  bromure  d'argent  dans  la  géla- 
tine, pour  étaler  cette  émulsion  sur  la 
glace,  la  sécher  et  l'empaqueter  dans  les 
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boîtes.  Contentons-nous  de  dire  que,  dans 
ces  fabriques,  l'étendage  de  l'émulsion  sur 
les  glaces  se  fait  mécaniquement.  Les  glaces 
sont  posées  sur  des  rubans  mobiles,  comme 
ceux  des  machines  servant  au  tirage  des 
journaux.  Ces  rubans  se  déroulent  devant 
un  réservoir,  d'où  s'écoule  l'émulsion,  et  les 
glaces  entraînées  sur  ces  rubans  reçoivent, 
l'une  après  l'autre,  la  couche  de  gélatino- 
bromure d'argent.  Une  fois  recouvertes  de 
la  couche  sensible,  on  les  sèche  à  l'abri  de 
la  lumière,  dans  un  courant  d'air,  et  enfin, 
on  les  empaqueté  dans  une  boite  à  rainures 
telle  que  la  représente  la  figure  ci-dessous. 


Fig.  1.  —  Boîte  à  glaces  à  rainures.  ; 

Le  photographe  qui  veut  faire  une  pro- 
vision de  ces  glaces  commence  par  les  reti- 
rer de  la  boîte  à  rainures  des  fabricants; 
puis  il  les  place  l'une  contre  l'autre,  face  à 
face,  en  les  séparant  par  une  bande  de  pa- 
pier épais,  posée  aux  quatre  coins,  de  ma- 
nière qu'elles  ne  se  touchent  pas  l'une 
l'autre.  Il  en  fait  alors  des  paquets  d'une 
demi-douzaine,  qu'il  enveloppe  de  papier 
épais.  Deux  de  ces  paquets,  formant  une 
douzaine  de  glaces,  sont  enfermés  dans  une 
boîte  de  bois  revêtue  de  carton,  que  l'on 
entoure  elle-même  d'une  enveloppe  de  pa- 
pier noir. 

Ainsi  préparées  et  enveloppées,  les  glaces 
se  conservent  pendant  un  temps  illimité, 
si  on  les  place  dans  une  armoire,  à  l'abri 
de  l'humidité. 
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Notons,  en  passant,  que  l'on  peut,  avec  les 
glaces  géiatino-bromurées,  rendre  avec  une 
entière  fidélité  les  tons  de  la  nature.  Tout 
le  monde  sait  qu'en  photographie  le  vert, 
le  rouge  et  le  jaune  impressionnent  faus- 
sement les  surfaces  sensibles  :  ces  couleurs 
viennent  en  noir  dans  les  épreuves  positives. 
Au  contraire,  le  bleu  et  le  violet  se  tradui- 
sent en  blanc.  De  là,  sur  les  tableaux  repro- 
duits par  la  photographie,  une  traduction  peu 
fidèle  des  couleurs  du  modèle,  et  d'autant 
moins  fidèle  que  les  couleurs  sont  plus 
vives.  Une  robe  jaune,  par  exemple,  donne 
un  ton  bien  plus  vif  sur  J' épreuve  photo- 
graphique ;  au  contraire,  une  robe  bleue,  ou 
violette,  paraît  bien  plus  lumineuse  sur  l'é- 
preuve que  dans  la  nature.  Dans  l'uniforme 
du  soldat  français,  le  rouge  paraît  beaucoup 
moins  vif  que  le  bleu,  ce  qui  est  l'opposé 
des  tons  naturels. 

Or,  on  a  reconnu  que  certaines  matières 
colorantes  ajoutées  au  gélatino- bromure 
d'argent  rendent  exactement  les  couleurs 
jaune,  rouge  et  verte.  Telles  sont  Y  or  sine, 
Yéosine,  la  résorcine,  la  cyanine,  Yérythésine, 
Yazttline.  On  peut  donc,  en  faisant  usage  de 
ces  substances,  être  assuré  de  reproduire 
très  exactement  tous  les  tons  d'un  tableau. 
Il  faut  savoir  seulement  que  les  glaces  ainsi 
préparées,  sauf  celles  à  Fazuline,  ne  se  con- 
servent que  quelques  jours. 

Nous  devons  ajouter  que,  traitées  de  cette 
manière,  les  glaces  exigent  un  temps  de 
pose  plus  long  que  d'ordinaire. 

On  appelle  iso  chromatique  s  les  glaces  qui 
ont  reçu  la  préparation  spéciale  que  nous 
venons  de  décrire. 

Pour  reproduire  des  tableaux,  il  est  indis- 
pensable de  faire  usage  de  glaces  isochroma- 
tiques, et  si  lion  n'en  a  pas  sous  la  main,  il 
faut  savoir  les  préparer.  La  formule  sui- 
vante a  été  donnée  par  MM.  Mallmann  et 
Scolick. 

On  laisse  tremper  la  glace  dans  une  solu- 
tion aqueuse  d'ammoniaque  à  1  p.  100,  pen- 
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dant  deux  minutes,  puis  on  la  plonge  pen- 
dant une  minute  environ  dans  : 

Eau   175  c.  c. 

Ammoniaque   4  c.  c. 

Solution  d'érythrosine,  à  1  p.  ICO.     25  c.  c. 

Egoutter,  laisser  sécher  et  exposer.  La 
meilleure  lumière  pour  la  reproduction  des 
tableaux  est  celle  du  pétrole. 

Après  cette  digression  sur  l'avantage  par- 
ticulier que  donnent  les  glaces  gélatino-bro- 
murées,  de  reproduire  avec  fidélité  les  tons 
de  la  nature,  quand  on  leur  ajoute  les  agents 
ci-dessus  nommés  (éosine,  résorcine,  etc.,) 
nous  arrivons  à  l'objet  de  ce  chapitre,  qui 
est  la  description  de  la  série  d'opérations  à 
exécuter  pour  obtenir  une  épreuve  négative 
sur  la  glace  recouverte  de  gélatino-bromure 
d'argent. 

Il  faut  commencer  par  placer  la  glace  dans 
le  châssis  négatif. 

On  appelle  châssis  négatif  la  planchette 
qui  doit  être  substituée  à  la  glace  dépolie 
de  la  chambre  noire,  pour  remplacer  la  sur- 
face sensible,  c'est-à-dire  la  glace  gélatino- 
bromuréê,  sur  laquelle  doit  se  faire  l'impres- 
sion lumineuse.  Pour  cela,  le  côté  intérieur 


Fig.  2.  —  Châssis  négatif,  à  volet. 


du  châssis,  celui  qui  est  destiné  à  s'ouvrir, 
pour  exposer  la  glace  à  la  lumière,  est  fermé, 
soit  par  un  volet,  qu'on  rabat  pendant  la  pose, 
soit  par  un  rideau  qui,  en -se  déroulant,  va 
se  loger  derrière  le  châssis.  On  voit  dans  la 
-figure  ci-dessus  le  châssis  à  volet ,  c'est-à- 
dire  le  modèle  principal  de  châssis  en  usage 
dans  les  ateliers. 

Le  châssis  doit  s'adapter  assez  exactement 
au  devant  de  la  chambre,  pour  ne  laisser 
pénétrer  aucune  lumière  à  l'intérieur  de  cet 
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espace.  On  vérifie  si  cette  condition  est  rem- 
plie, et  si  aucun  rayon  de  lumière  diffuse 
ne  pénètre  à  l'intérieur,  en  fermant  l'objec- 
tif, s'enveloppant  la  tête  du  voile  noir,  et 
regardant  si  l'intérieur  de  la  chambre  est 
complètement  obscur.  On  découvre  facile- 
ment, de  cette  manière,  s'il  existe  un  orifice 
qui  laisse  passer  le  jour.  On  ne  doit  placer 
le  châssis  dans  sa  coulisse,  pour  remplacer 
la  glace  dépolie  de  la  chambre  obscure,  que 
quand  on  s'est  bien  assuré  de  l'absence  de 
tout  filet  lumineux. 


Quant  à  la  chambre  obscure  elle-même, 
nous  l'avons  décrite,  avec  les  détails  suffi- 
sants, dans  notre  Notice  des  Merveilles  de  la 
science.  Ses  dispositions  n'ont  pas  sensible- 
ment varié  depuis  cette  époque;  seulement, 
l'emploi  général  du  gélatino-bromure  d'ar- 
gent et  la  nécessité  de  fournir  aux  ama- 
teurs et  aux  voyageurs  des  chambres  obs- 
cures de  petit  volume,  ou  de  forme  spéciale, 
ont  amené  à  construire  des  appareils  présen- 
tant quelques  dispositions  nouvelles,  que 
nous  allons  faire  connaître. 


Fig.  3,  _  Chambre  noire  d'atelier  à  deux  corps  de  soufflet  carrés  rentrant;  deux  châssis  à  rideau ;£deux  plan- 
chettes d'objectif,  pouvant  se  placer  à  l'intérieur  de  la  chambre  pour  les  instruments  à  court  foyer;  crémaillère 
de  rappel,  pour  la  mise  au  point. 


Les  types  divers  de  chambres  noires 
que  l'on  construit  aujourd'hui  sont  :  la 


Fig.  4.  —  Pied  carré  de  la  chambre  obscure  d'atelier. 


chambre  noire  d'atelier,  ou  chambre  univer- 
selle, et  la  chambre  noire  des  voyageurs. 


La  chambre  noire  d atelier,  ou  chambre 
universelle,  se  prête  aux  reproductions  de 
toute  sorte,  au  portrait,  comme  au  paysage, 
grâce  aux  nombreux  accessoires  qui  l'ac- 
compagnent. 

La  figure  3  représente  la  chambre  noire 
d'atelier  et  la  figure  4  le  pied  de  cette  même 
chambre.  Ce  pied  est  carré,  et  grâce  au 
chariot  mobile  qu'il  porte,  on  peut  donner 
à  la  chambre  noire  toutes  les  positions  et 
inclinaisons  que  l'on  désire. 

La  chambre  noire  d'atelier  est,  généra- 
lement, de  grande  dimension,  car  elle  peut 
atteindre  un  mètre  de  hauteur  et  sa  longueur 
deux  mètres,  quand  le  soufflet  est  complè- 
tement tiré.  L'objectif  peut  se  placer  sur  un 
tube,  qui  s'avance  à  l'extérieur  ou  à  l'inté- 
rieur de  la  chambre,  pour  augmenter  ou 
diminuer  sa  longueur.  Portée  sur  son  pied, 
elle  est  installée  à  poste  fixe,  et  c'est  le  mo- 
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dèle  que  Ton  déplace,  au  lieu  de  la  chambre.. 
La  chambre  noire  de  voyage  (fig.  5)  diffère 


Fig.  5.  —  Chambre  noire  de  voyage,  à  deux  corps  de 
soufflet  carrés  de  mêmes  dimensions,  chariot  à  ral- 
longe, deux  châssis  à  rideau;  deux  planchettes  pour 
objectif,  pouvant  se  placer  également  sur  le  cadre  du 
milieu  du  soufflet  pour  les  courts  foyers;  crémail- 
lère à  double  piguon,  pour  la  mise  au  point. 


peu,  par  sa  structure,  de  la  chambre  d'ate- 
lier ;  mais  elle  est  de  plus  petite  dimension 


Fig.  6.  —  Pied  de  la  chambre  noire  de  voyage. 

et  portée  sur  un  chevalet  léger  et  mobile 
(fig.  6).  C'est  la  chambrée  noire, des  touristes,. 


qui  la  font  construire  avec  un  certain  luxe. 
On  voit  sur  les  figures  7  et  8  un  modèle 
.  de  chambre  noire  universelle,  ou  chambre 
d'atelier,  très  répandu  chez  les  photogra- 
phes, et  qui  leur  sert  à  toute  sorte  d'usages. 
Dans  certains  ateliers,  cet  énorme  support 
peut  rouler  sur  des  xiails. 

Ce  grand  appareil  sert  dans  les  ateliers 
des  graveurs  et  des  administrations  publi- 
ques, pour  copier  les  cartes,  réduire  les/ 
dessins,  les  plans,  etc. 

Reprenons  la  suite  de  notre  opération. 
Nous  avons  placé  les  châssis  à  l'intérieur  de 
la  chambre  noire,  pour  remplacer  la  glace 
dépolie,  et  nous  avons  ouvert  le  châssis,  qu'il 
soit  à  volet  ou  à  rideau,  de  façon  que  la  sur- 
face sensible  soit  prête  à  être  impressionnée 
par  l'agent  lumineux.  Il  s'agit  maintenant 
de  découvrir  l'objectif,  pour  faire  arriver  la 
lumière  sur  la  couche  gélatino-bromurée 
que  porte  la  glace  fixée  dans  le  châssis. 

Autrefois,  c'est-à-diré  avant  la  découverte 
du  gélatino-bromure  d'argent,  le  photo- 
graphe se  contentait  d'enlever  à  la  main  le 
couvercle,  ou  opercule,  en  métal,  qui  fermait 
l'objectif,  et  de  le  replacer,  après  le  temps 
de  pose  voulu.  Cette  façon  simple  d'opérer 
n'est  plus  possible  aujourd'hui  que  la  pose 
est  réduite  à  une  ou  deux  secondes,  et  quel- 
quefois à  bien  moins.  Il  faut  se  servir  d'ob- 
turateurs mécaniques,  qui  découvrent  et  re- 
ferment l'objectif  d'une  manière  instantanée. 

La  création  des  obturateurs  mécaniques 
présentait  beaucoup  de  difficultés,  car  il 
fallait  que  le  mécanisme  pût  produire,  en 
une  fraction  de  seconde,  ce  que  la  main 
faisait  autrefois  pour  les  poses  prolongées. 
Le  problème  a  été  résolu  de  bien  des  façons, 
et  il  existe  aujourd'hui  plus  de. cent  sys- 
tèmes différents  d'obturateurs  mécaniques. 
Nous  allons  décrire  et  représenter  les  mo- 
dèles les  plus  répandus,  en  commençant 
par  le  plus  simple  de  tous,  l'obturateur  dit 
.  à  guillotine  et  à  poire  de  caoutchouc. 
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Fig.  7.  —  Grande  chambre  noire  d'atelier,  avec  son  pied  carré. 


pig.  g.  _  Soufflet  toile,  mouvements  horizontal  et  vertical  de  la  planchette  d'objectif,  glace 

dépolie  à  charnières,  châssis  doubles. 


SUPPLÉMENT  A  LA  PHOTOGRAPHIE. 
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Cet  appareil,  que  nous  représentons  dans 
les  figures  9, 1 0  et  1 1 ,  est  formé  d'une  plaque 
métallique  présentant  une  ouverture,  rec- 
tangulaire ou  carrée,  qui  vient  tomber  ver- 
ticalement au  devant  de  l'objectif  de  la 
chambre  noire,  quand  on  presse,  à  la  main, 
une  poire  de  caoutchouc,  ajoutée  à  un  long 


tube  de  même  matière.  L'air  comprimé 
venant  de  la  poire  de  caoutchouc  déplace 
un  petit  levier,  qui  fait  tomber  la  guillotine, 
et  la  lumière  ne  peut  impressionner  la  glace 
gélatino-bromurée  que  pendant  le  temps 
très  court,  où  le  trou  de  la  plaque  métal- 
lique la  laisse  arriver  à  Pobjectif. 


Fig.  9.  —  Obturateur  Mendoza. 


Fig.  10.  —  Obturateur  à  guillotine    Fig.  11.  —  Obturateur  à  guillotine 
simple.  double. 


P.QYET 


Fig,  12.  —  Obturateur  Londe  et  Dessoudeix 
disposé  sur  la  chambre  noire. 


Fig.  13.  ---Obturateur  stéréoscopique  à  objectif  double  do 

Londe  et  Dessoudeix. 


La  figure  12  représente  l'obturateur  de 
MM.  Londe  et  Dessoudeix  disposé  sur  la 
chambre  noire,  derrière  l'objectif.  Il  se  place 
sur  la  planchette  de  l'objectif,  avec  quatre 
vis.  L'objectif  est  fixé,  au  moyen  d'une  plan- 
chette mobile,  sur  l'obturateur  lui-même. 

La  figure  suivante  montre  un  obturateur 
pour  les  vues  stéréoscopiques,  àécartement 
variable.  Cet  appareil  se  compose  de  deux 
petits  obturateurs  indépendants,  qui  fonc- 
tionnent dans  le  même  sens,  de  bas  en  haut, 
s.  t.  n. 


afin  de  permettre  la  meilleure  utilisation 
des  rayons  pour,  les  premiers  plans. 

Ils  glissent  dans  deux  coulisses,  ce  qui 
permet  un  écartement  variable,  suivant 
qu'on  le  juge  nécessaire. 

Deux  petits  soufflets  interceptent  tout 
passage  à  la  lumière. 

Pour  le  stéréoscope,  les  deux  appareils 
sont  déclanchés  en  même  temps,  au  moyen 
d'une  poire  unique  et  d'un  tube  à  embran- 
chement. 

95 
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Veut-on  s'en  servir  successivement,  ce 
qui  dans  certains  cas  peut  être  précieux, 
on  obtient  ce  résultat  au  moyen  de  deux 
poires  :  chaque  appareil  fonctionne  alors 
comme  s'il  était  seul. 

Dans  les  figures  14  et  15  on  voit  l'obtu- 
rateur Guerry  à  simple  volet.  La  figure  16 
donne  le  même  appareil  avec  un  volet 
double. 


Fig.  14.  —  Obturateur  Guerry  à  volet  simple  placé 
en  avant  de  L'objectif, 


On  voit  dans  la  figure  17  Y  obturateur  ra- 
pide de  MM.  Thury  et  Amey,  pour  les  poses 
instantanées. 


Fig.  15. 


Obturateur  Guerry  à  volet  simple  placé  à 
l'intérieur  de  la  chambre. 


Cet  instrument,  placé  entre  les  lentilles 
de  l'objectif,  au  centre  optique  du  système, 
se  compose  de  deux  lames  métalliques 


percées  chacune  d'une  ouverture  circulaire 
et  marchant  simultanément  en  sens  inverse. 
Ainsi  l'ouverture  et  la  fermeture  de  l'objectif 


Fig.  18.  —  Obturateur  Guerry  à  volet  double. 

se  font  par  le  centre,  en  sorte  que  l'on  pro- 
fite de  toute  la  lumière  possible  pendant  le 


Fig.  1".  —  Obturateur  rapide  Thury  et  Amey. 

plus  court  espace  de  temps,  condition  essen- 
tielle pour  de  bonnes  épreuves  instantanées. 

Parfaitement  équilibré,  il  ne  donne  aucune 
trépidation,  et  peut  fonctionner  dans  toutes 
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les  positions»  Son  déclanchement  est  pneu- 
matique. 

L'obturateur  Boca  donne  le  moyen. de 
mesurer  exactement  et  automatiquement  le 


Fig,  18.  —  Obturateur  Boca. 


temps  de  pose,  depuis  1  /50  de  seconde  jus- 
qu'à o  secondes,  par  fractions  de  1/50  de 
seconde. 

L'obturation  se  produit  entre  l'objectif  et 
la  chambre  noire. 

Le  mouvement  des -volets  se  faisant  de 
haut  en  bas  pour  l'ouverture,  et  de  bas  en 


haut  pour  la  fermeture,  les  premiers  plans 
sont  découverts  les  premiers  et  marqués  les 
derniers  ;  leur  pose  est  donc  relativement 
plus  longue. 

Le  déclanchement  de  l'obturateur  est  ins- 
tantané. Il  s'obtient  sans  produire  d'ébran- 
lement et  sans  réclamer  aucune  attention 
de  la  part  de  l'opérateur. 

CHAPITRE  II 

développement  de  l/lmage.  —  fixage.  —  lavage  de 
l'épreuve  négative.  —  procédé  a  l'oxalate  de 
fer  et  a  l'acide  pyrogallique.  —  le  procédé 
a  l'hydroqulnone. 

Après  l'exposition  à  la  lumière  à  travers 
l'obturateur,  il  faut  retirer  de  la  chambre  ob- 
scure le  châssis  contenant  la  glace  impres- 
sionnée, et  le  porter  dans  le  cabinet  noir, 
pour  opérer  le  développement  de  l'image. 

Personne  n'ignore,  en  effet,  que  la  sur- 
face photogénique  de  la  glace,  bien  qu'ayant 
reçu  l'impression  delà  lumière,  ne  présente 
aucune  modification  extérieure  visible.  Ce- 
pendant, l'impression  chimique  existe  : 
l'image  est  formée  sur  le  gélatino-bromure  ; 
il  s'agit  de  la  faire  apparaître,  de  la  déve- 
lopper, selon  le  terme  technique. 

En  quoi  consiste  la  modification  qu'a 
subie  la  couche  de  bromure  d'argent,  sous 
l'influence  de  la  lumière?. C'est  une  ques- 
tion bien  controversée.  Dans  l'impossibilité 
de  reconnaître  la  nature  de  la  réaction  chi- 
mique que  la  lumière  a  provoquée  sur  le 
bromure  d'argent,  mélangé  de  gélatine  ou 
d'autres  substances  organiques,  telles  que 
le  collodion,  l'albumine,  ou  la  gélatine,  on  a 
coutume  de  dire  que  la  lumière  a  modifié 
physiquement,  moléculairement,  le  bro- 
mure d'argent,  sans  y  occasionner  de  trans- 
formation chimique.  Il  est  peu  de  questions 
sur  lesquelles  on  ait  autant  discuté.  S'il  nous 
est  permis  d'émettre  une  opinion,  après  tant 
de  travaux  d'expérimentateurs  du  premier 
ordre,  nous  dirons  que  nous  admettons  que 
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la  lumière,  en  frappant  le  chlorure  d'argent 
mélangé  de  collodion  on  de  gélatine,  réduit 
le  sel  d'argent  à  l'état  d'oxyde.  Lorsque, 
ensuite,  le  réaetif,  par  exemple  le  protoxyde 
de  fer,  qui  doit  faire  apparaître,  développer 
l'image,  est  mis  en  présence  de  l'oxyde 
d'argent  impressionné  par  la  lumière, 
l'oxyde  d'argent  est  ramené  à  l'état  métal- 
lique. C'est  donc  la  couleur  noire  de  l'ar- 
gent métallique  très  divisé  qui  produit  la 
coloration  noire  du  dessin  dans  les  parties 
frappées  par  la  lumière. 

Quoi  qu'il  en  soit  de  la  cause  du  dévelop- 
pement des  images,  parlons  de  la  pratique 
de  l'opération . 

Il  existe  deux  méthodes  pour  développer 
l'image.  La  première  consiste  à  employer 
un  sel  de  protoxyde  de  fer,  comme  agent 
réducteur.  Le  protoxyde  de  fer  s'empare  de 
l'oxygène  de  l'oxyde  d'argent,  qui  constitue 


l'image,  et  le  ramène  à  l'état  d'argent  métal- 
lique, lequel  forme  les  traits  noirs  du  des- 
sin. Le  développement  au  sel  de  fer  convient 
surtout  pour  les  portraits,  les  groupes  et 
les  vues  instantanées.  Il  donne  à  l'image 
une  grande  douceur  de  ton  et  une  grande 
profondeur  dans  les  ombres,  surtout  avec, 
les  glaces  à  grande  épaisseur  de  gélatino- 
bromure. 

La  seconde  méthode  consiste  à  faire  usage 
comme  agent  réducteur  de  l'acide  pyrogal- 
lique,  qui  réduit  l'oxyde  d'argent. 

Pour  faire  connaître  exactement  la  mé- 
thode par  les  sels  de  fer,  nous  emprunterons 
cette  description  à  un  auteur  d'une  grande 
autorité  dans  cette  question,  à  M.  Àudra, 
qui  a  traité  ce  sujet  avec  précision  et  clarté, 
dans  sa  brochure  intitulée  le  Gélatino-bro- 
mure d'argent. 


Fig.  19  et  20.  —  Cuvettes  à  développement. 


«  On  a  préparé  d'avance,  dit  M.  Audra,  les  dis- 
solutions suivantes  : 

«  1°  Oxalate  neutre  de  potasse  90  grammes  dans 
Veau  distillée  300  grammes. 

<(  2°  Sulfate  de  protoxyde  de  fer  pur  bien  vert,  et 
non  peroxyde,  30  grammes,  dissous  dans  100  gram- 
mes d'eau  distillée.  L'eau  distillée  est  indispensable, 
sous  peine  d'introduire  ensuite  dans  le  développa- 
teur  des  traces  de  chaux  qui  se  précipiteraient  à 
l'état  d' oxalate  insoluble  sur  le  cliché.  Il  est  égale- 
ment utile  d'y  ajouter  environ  1  gramme  d'acide 
tartrique  pour  chaque  200  grammes  de  solution, 
soit  1/2  pour  100.  Cette  addition  a  pour  but  de 
conserver  pendant  longtemps  le  sel  de  fer  a  l'état 
de  protoxyde,  pourvu  qu'il  demeure  exposé  à  la 
lumière  du  jour;  sans  cette  précaution,  la  solu- 
tion se  peroxyde  rapidement  et  perd  toutes  ses 
propriétés  développatrices. 

«  3°  Bromure  d'ammonium  ou  de  potassium, 
2  grammes  pour  100  d'eau  distillée. 


«  Les  solutions  1  et  3  se  conservent  indéfiniment. 
«  On  a  également  sous  la  main  plusieurs  cuvettes. 
L'une  doit  servir  au  développement  {fig.  19  et  20) 


Fig.  21.  —  Cuvette  pour  le  fixage. 


une  autre  au  fixage  (fig.  21),  et  les  autres  (fig.  22 
et  23)  aux  lavages.  Dans  une  éprouvette  graduée, 
on  verse  d'abord  3  parties  de  la  solution  de  fer. 
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Fig.  22.  —  Première  cuvette  de  lavage. 


Le  mélange  devient  immédiatement  jaune-rouge, 
mais  ne  doit  pas  être  trouble  lorsqu'il  a  été 
remué.  Ce  mélange  est  versé  dans  la  cuvette  à 
développer  en  quantité  suffisante  pour  recou- 
vrir entièrement  la  glace  à  développer.  90  centi- 
mètres cubes  de  la  solution  n°  i  et  30  centi- 
mètres cubes  de  la  solution  n°  2  faisant  ensemble 
120  centimètres  cubes  de  liquide  suffisent  pour 
une  cuvette  demi-plaque,  le  double  pour  une 
cuvette  de  dimen- 
sion à  développer 
un  cliché  0m,18 
X  ôm>24.  On  retire 
la  glace  du  châssis 
négatif,  et  on  la 
plonge, sans  temps 
d'arrêt,  dans  la  cu- 
ve tte , en  ayant  bien 
soin  que  toutes  ses 
parties  soient  im- 
mergées. On  agite 
quelques  instants, 
et  on  ne  tarde  pas 

à  voir  apparaître  d'abord  les  grandes  lumières  de 
Tépreuve,  si  la  pose  a  été  convenable.  Les  demi- 
teintes  suivent  de  près. 

«  Cette  apparition  a  lieu  généralement  au  bout  de 
dix  à  quinze  secondes  pour  les  premières  épreuves, 
c'est-à-dire  quand  le  développement  est  fraîche- 
ment préparé.  Si  au  contraire  l'image  apparaissait 
tout  d'un  coup,  sans  une  différence  marquée  entre 
les  lumières  et  les  - 
ombres,  ce  serait 
un  signe  certain 
d'une  pose  exagé- 
rée, et  il  faudrait, 
sans  perdre  un 
instant,  retirer  la 
glace  du  dévelop- 
pateur  et  la  plon- 
ger dans  une  cu- 
vette pleine  d'eau, 
pendant  qu'on  a- 
jouterait  à  celui- 
ci  8  à  10  centimè- 
tres cubes  de  la  solution  n°  3  de  bromure  alcalin; 
puis  la  glace  rincée  dans  l'eau  distillée  serait  repla- 
cée dans  la  cuvette  de  développement.  Le  bromure 
a  pour  but  de  ralentir  considérablement  la  venue 
de  l'image,  et  de  permettre  aux  lumières  de  pren- 
dre de  l'intensité,  sans  que  les  demi-teintes  s'ac- 
centuent outre  mesure  :  on  comprendra  donc  que 
le  résultat  dépendra  surtout  de  l'appréciation  de  la 
quantité  de  bromure  à. ajouter  au  développateur. 

«  Si  la  pose  paraît  avoir  été  convenable,  il  est 
inutile  d'avoir  recours  à  l'addition  du  bromure 
dans  le  dévelo'ppâteur.  Il  tendrait  à  exagérer  Topa- 
cité  des  noirs  du  cliché  et  ferait  venir  une  épreuye 


dure,   heurtée,   avec  des   contrastes  exagérés. 

«  Le  développement  continue  pendant  quelque 
temps,  une  à  deux  minutes,  souvent  plus,  rare- 
ment moins.  Il  faut,  pour  qu'il  soit  complet,  que 
la  glace,  vue  par  transparence  devant  la  lumière 
rouge,  paraisse  avoir  dépassé  de  beaucoup  le  but 
à  atteindre,  et  que,  vue  par  réflexion  dans  le 
liquide,  les  parties  restées  blanches  au  début  du 
développement  aient  pris  une  teinte  marquée, 

non  point  unifor- 
me, mais  propor- 
tionnelle à  l'im- 
pression qu'elles 
ont  reçue. 
«  Dans  le  déve- 


Fig.  23.  —  Deuxième  cuvette  de  lavage. 


loppateur,  l'é- 
preuvemonte'donc 
progressivement 
de  ton  jusqu'à  ce 
qu'elle  aitatteintle 
degré  voulu,  degré 
d'ailleurs  difficile 
à  saisir  au  début. 
«  Lorsque  la  glace  est  développée  à  point,  on  la 
plonge  dans  une  cuvette  pleine  d'eau  que  l'on 
renouvelle  deux  ou  trois  fois  jusqu'à  ce  qu'elle 
soit  débarrassée  de  la  plus  grande  partie  du  déve- 
loppateur qui  la  mouillait,  ce  que  l'on  reconnaît 
lorsque  l'eau  de  lavage  ne  se  teinte  plus  en  blanc 
par  la  formation  d'un  précipité  d'oxalate  de  chaux. 
On  l'immerge  alors  dans  un  bain  neuf  d'hyposul- 

fite  de  soude  à  26 
pour  100  dans  de 
l'eau,  et  on  l'y 
laisse  séjourner 
non  seulement  le 
temps  nécessaire 
pour  que  la  couche 
de  bromure  non 
impressionnée  soit 
dissoute,  et  que, 
vue  de  dos,  il  n'v 
ait  plus  trace  de 
matière  blanche, 
mais  quelques  mi- 
nutes de  plus,  afin  que  le  fixage  soit  bien,  com- 
plet. Ensuite,  on  lave  abondamment  sous  le  robi- 
net d'eau  courante. 

«  Mais  il  est  une  précaution  utile  à  prendre  au 
sortir  du  dernier  bain  d'hyposulfite,  bien  qu'elle 
ne  soit  pas  indispensable:  c'est  d'immerger  le  cli- 
ché pendant  quelques  minutes  dans  un  bain  d'alun 
ordinaire  à  saturation.  Non  seulement  la  couche 
impressionnée  se  raffermit  et  se  tanne  dans  cette 
solution,  mais  surtout  elle  se  nettoie  et  s'éclaircit 
dans  les  grandes  lumières,  c'est-à-dire  dans  les  par- 
ties sombres  de  l'épreuve.  Les  clichés  baissent  lé- 
gèrement de  ton  dans  ce  bain,  mais  ils  gagnent 


beaucoup  en  pureté,  en  transparence  et  en  dou- 
ceur. Il  est  préférable  de  ne  pas  les  laver  entre  le 
bain  d'alun.  Après  quelques  minutes  de  séjour  dans 
ce  dernier,  la  glace  est  abondamment  lavée  sous 
le  robinet  et  mise  à  séjourner  dans  une  cuvette 
pleine  d'eau  pendant  douze  heures,  cette  eau  de- 
vant être  fréquemment  renouvelée,  afin  de  faire 
disparaître  les  plus  légères  traces  des  différents 
produits  employés  dans  les  bains  précédents. 

«  Un  lavage  parfait  est  indispensable  à  la  conser- 
vation des  clichés,  et  l'on  ne  saurait  y  apporter  un 
trop  grand  soin.  On  construit  pour  cet  usage  des 
cuvettes  verticales  en  zinc  avec  des  rainures,  de 
façon  à  y  introduire  plusieurs  glaces  à  laver  à 
la  fois,  et  on  les  y  laisse  séjourner  dix  à  douze 
heures,  en  renouvelant  sans  cesse  l'eau  par  un 
écoulement  lent  sous  le  robinet,  » 

1  La  seconde  méthode  pour  le  développe- 
ment des  images  négatives  est,  avons-nous 
dit,  l'emploi  de  l'acide  pyrogallique;  qui 
réduit  les  parties  du  sel  d'argent  ramenées 
par  la  lumière  (selon  nous,  du  moins)  à 
l'état  d'oxyde  d'argent,  et  réduit  cet  oxyde  à 
l'état  d'argent  métallique  très  divisé  et  noir. 

L'acide  pyrogallique  était  l'agent  qui 
servait  autrefois  au  développement  des 
images  sur  collodion  sec  ou  humide.  C'est 
le  même  produit  que  l'on  emploie  avec  le 
gélatino-bromure  d'argent,  et  cela  sans 
grande  modification.  Cette  dernière  mé- 
thode est  môme  encore  souvent  préférée 
à  l'oxalate  de  fer. 

Yoici  comment  on  opère.  On  a  préparé 
d'avance  une  solution  à  1  pour  100  d'acide 
pyrogallique. 

On  a  préparé,  d'autre  part,  la  solution 
ammoniacale  suivante  : 

Eau  distillée   300  cent,  cubes. 

Ammoniaque  concentrée.  10  — 
Bromure  d'ammonium..     10  — 

On  mélange  parties  égales  des  deux  li- 
quides (50  centimètres  cubes  de  chacun, 
par  exemple),  et  on  verse  ce  mélange,  sans 
temps  d'arrêt,  dans  une  cuvette  contenant 
la  glace  à  développer,  en  remuant  sans 
cesse  le  liquide,  pour  que  les  parties  de 
la  couche  sensible  se  trouvent  également 
et  constamment  mouillées  par  l'agent  dé- 


veloppaient L'image  doit  apparaître  en 
quelques  secondes,  et  arriver  en  peu  d'ins- 
tants à  son  état  complet;  ce  dont  on  juge 
en  examinant  l'image  par  réflexion  et  par 
transparence,  à  travers  la  glace,  dansl'obscu  - 
rité,  en  s'éclairant  avec  une  lanterne  rouge. 

Le  cliché  étant  convenablement  déve- 
loppé, on  rejette  le  liquide  qui  a  servi  au 
développement,  et  on  lave  abondamment 
la  glace  sous  un  robinet  d'eau  courante.  Oit 
l'immerge  ensuite  dans  le  bain  de  fixage. 
indiqué  plus  haut  (20  d'hyposulfite  de  soude 
pour  100  d'eau)  ou  mieux  dans  deux  bains 
successifs,  pour  enlever  toute  trace  de  sels 
soiubles  d'argent. 

Pour  transporter  la  glace  sur  le  robinet 
d'eau  concentrée,  il  est  commode  de  seser- 


Fig,  24.  —  Pince  à  lavage. 


vir  d'une  pince  telle  que  la  représente  la 
figure  ci-dessus  et  qui  est  due  à  M.  Faller. 

L'emploi  du  crochet  étant  indispensable 
avec  les  plaques  au  gélatino-bromure  dont 
la  plupart  ne  sont  pas  rodées.  M.  Faller  a 
imaginé  le  petit  doigtier  que  l'on  voit  sur 
la  figure  25,  et  qui  doit  rester  constamment 
au  doigt  pendant  qu'on  travaille  ;  ce  qui 
fait  qu'il  ne  s'égare  pas  dans  l'obscurité  du 
laboratoire,  au  moment  où  l'on  en  a  besoin. 

La  durée  du  fixage  peut  varier  de  cinq 
minutes  à  dix  minutes,  mais  on  peut  la 
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prolonger  sans  inconvénient  an  delà  de 
ce  temps,  pourvu  que  la  solution  servant 
au  fixage  n'ait  pas  encore  servi,  et  sur- 


Fig.  25.  —  Doigtier  a  crochet. 

tout  n'ait  point  servi  à  fixer  antérieurement 
des  clichés  développés  au  fer,  ce  qui  serait 
une  cause  à  peu  près  certaine  de  taches. 


«  D'une  manière  générale,  le  liquide  fixateur, 
dit  M.  Audra,  doit  toujours  être  neuf,  ou,  du  moins, 
ne  servir  que  pour  une  Série  d'opérations  succes- 
sives, et  ne  jamais  être  conservé  pour  l'usage  du 
lendemain.  » 

Après  le  fixage,  un  lavage  à  l'eau  courante, 
minutieux  et  prolongé,  est  indispensable, 
de  même  qu'après  le  développement  au  fer. 

Du  lavage  complet  qui  enlève  toute  trace 
d'hyposulfito  dépend  la  parfaite  conserva- 
tion du  cliché.  On  soumet  les  plaques  au 
courant  continu  de  l'eau  d'une  fontaine 
dans  des  boîtes  de  zinc  à  rainures,  en  évi- 
tant que  le  jet  ne  tombe  directement  sur 
les  clichés,  qu'il  finirait  par  détériorer,  et  on 
prolonge  ce  lavage  jusqu'à  cinq  à  six  heures. 

On  voit  dans  les  figures  ci -dessous  la 


Fig.  26  et  27.  —  Cuves  pour  le  lavage  à  grande  eau  des  glaces  développées  ou  fixée. 


forme  que  l'on  donne  aux  cuves  à  rainures 
servant  à  diriger  un  large  courant  d'eau 
sur  les  glaces  développées  ou  fixées. 

11  arrive  souvent  qu'un  cliché  est  reconnu 
trop  faible  après  le  fixage.  Il  présente  bien 
tous  les  détails  et  tout  le  fouillé  voulus, 
mais  les  noirs  manquent  d'opacité.  Dans  ce 
cas,  il  faut  le  faire  monter,  et  lui  donner 
plus  de  vigueur. 

Le  renforçateur  3  e  plu  s  commode  et  le  plus 


puissant  est  le  bichlorure  de  mercure,  suivi 
de  l'action  de  l'ammoniaque.  On  prend  : 

Eau  distillée.   100  grammes. 

Bichlorure  de  mercure.      5  — 
Alcool  -  • .  •     10  cent,  cubes. 

Le  cliché,  trempé  pendant  quelques  mi- 
nutes dans  de  F  eau  pure,  est  plongé  dans 
ce  bain,  oii  il  blanchit  rapidement.  Plus  il 
blanchit  et  plus  Faction  de  l'ammoniaque 
sera  énergique  ;  on  peut  donc  déterminer  à 
volonté  le  degré  du  renforcement. 
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On  lave  ensuite  le  cliché  dans  l'eau  pure, 
pendant  cinq  ou  six  minutes,  et  on  le  plonge 
dans  une  eau  ammoniacale,  ainsi  composée  : 

Eau  pure   100  cent,  cubes, 

Ammoniaque   10  — 

La  couche  noircit  immédiatement  :  le 
renforcement  est  instantané. 

On  lave  ensuite  le  cliché  avec  beaucoup 
de  soin. 

Cette  opération  peut  se  faire  soit  après  le 
lavage  des  clichés,  soit  plusieurs  jours  après. 

Il  arrive  quelquefois  que  le  cliché,  au  lieu 
d'être  pâle,  est  trop  monté,  trop  opaque. 
Si  l'on  veut  réduire  l'intensité  de  ton,  on 
emploie  avec  avantage  le  prussiate  rouge  de 
potasse,  mélangé  à  Fhyposulfite  de  soude. 
On  prépare  une  dissolution  composée  de  : 

Hyposulfits  de  soude...  15  gramme?. 

Eau  pure   100  — 

Solution  saturée  de  prus- 
siate rouge  dépotasse.  6  ou  8  gouttes. 

La  glace,  préalablement  trempée  dans 
l'eau  pure,  étant  plongée  dans  ce  bain,  on 
voit  le  cliché  s'affaiblir  peu  à  peu.  Au  bout 
de  quelques  minutes,  on  retire  le  cliché  de 
ce  bain,  et  l'on  ajoute  deux  ou  trois  gouttes 
de  la  solution  de  prussiate  rouge  de  potasse; 


Fig.  28.  —  Kgouttoir. 


on  agite  le  mélange  et  Ton  y  remet  le  cliché. 
On  peut  continuer  ainsi  à  ajouter,  toutes 
les  cinq  minutes,  quelques  gouttes  de  prus- 
siate, jusqu'à  ce  que  l'affaiblissement  ait 
atteint  le  degré  voulu. 

Comme  ce  bain  contient  de  Fhyposulfite, 
il  faut  terminer  l'opération  par  un  lavage 


à  l'eau  courante  aussi  prolongé  que  s'il  sor- 
tait directement  du  bain  fixateur. 

Quand  le  cliché  est  terminé,  on  le  place 
surl'égouttoir  (fig.  28),  ou  contre  un  mur, 
à  l'ombre,  et  loin  de  tout  foyer  de  chaleur. 
En  effet,  la  gélatine  imbibée  d'eau  fond  à 
une  très  basse  température;  et  si  Ton  vou- 
lait activer  le  séchage  en  chauffant  le  cliché, 
soit  au  soleil,  soit  près  du  feu,  on  le  ferait 
inévitablement  couler. 

Outre  le  développement  par  l'oxalate  de 
fer  et  l'acide  pyrogallique,  il  est  une  troi- 
sième méthode  découverte  et  propagée  en 
1886  :  c'est  le  développement  kYhydror 
quinone. 

La  quinone ,  ou  hydroquinone,  s'obtient, 
dans  les  laboratoires  de  chimie,  en  traitant 
l'acide  quinique  retiré  de  l'écorce  de  quin- 
quina, par  quatre  parties  de  peroxyde  de 
manganèse  et  11  parties  d'acide  suifurique, 
mélange  qui  dégage  de  l'oxygène.  Dans 
l'industrie,  on  prépare  plus  économique- 
ment l'hydroquinone  en  opérant  sur  les 
produits  extraits  du  goudron  de  houille. 
Aussi  cette  substance  se  trou-ve-t-elle  au- 
jourd'hui dans  le  commerce  à  très  bas 
prix  (25  centimes  le  gramme). 

Le  développement  avec  une  dissolution 
à' hydro quinone  donne  au  cliché  la  beauté 
propre  au  développement  par  les  sels  de  fer, 
en  même  temps  que  la  vigueur  qu'assure 
l'emploi  de  l'acide  pyrogallique. 

Depuis  quelque  temps,  les  amateurs  se 
sont  fort  engoués  de  ce  nouveau  révélateur. 

MM.  Balagny  et  Ducom,  à  qui  l'on  doit 
l'introduction  de  Y hydroquinone  dans  la 
photographie,  composent  comme  il  suit  le 
bain  de  dé  veloppement: 

600  ce.  d'une  solution  de  carbonate  de  soude  à  25  p.  100. 
300  ce.         —  sulfite  de  soude  à  25  p.  1Û0. 

10  grammes  d'hydroquinone. 

Ce  bain  doit  être  incolore.  Il  peut  servir 
immédiatement,  ou  être  conservé  tout  pré- 
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paré.  Le  même  bain  peut  être  employé  pour 
douze  ou  quinze  clichés  ;  mais  il  perd  néces- 
sairement de  son  énergie,  à  mesure  qu'il  sert. 
Il  est  donc  utile  d'avoir  deux  ou  trois  flacons , 
où  Ton  mettra  les  bains  ayant  déjà  été  uti- 
lisés. On  ne  se  servira  alors  du  bain  neuf 
que  pour  les  épreuves  instantanées,  et  pour 
revivifier  les  autres,  dans  le  cas  où  cela  de- 
viendrait nécessaire,  pendant  le  développe- 
ment d'un  cliché* 

Le  liquide  deviendra  jaune  après  avoir 
servi,  mais  il  ne  doit  pas  dépasser  la  teinte 
du  cognac.  S'il  noircissait,  c'est  qu'il  se  serait 
trouvé  mélangé,  dans  les  cuvettes,  à  des  sub- 
stances étrangères;  l'acide pyrogaliique no- 
tamment, même  à  faible  dose,  lui  fait  prendre 
une  coloration  très  foncée. 

Si  l'on  veut  faire  varier  à  son  gré  et  peu 
à  peu  la  quantité  d'hydroquinone,  pour 
obtenir  différentes  intensités  dans  le  déve- 
loppement même,  on  emploie  la  solution 
suivante  : 

100  ce.  de  sulfite  de  soude  à  25  p.  100. 
200  ce.  de  carbonate  de  soude  à  25  p.  100. 

dans  laquelle  on  ajoute,  au  fur  et  à  mesure 
des  besoins,  de  10  à  30  centimètres  cubes 
d'une  solution  à  10  p.  100  d'hydroquinone 
dans  l'alcool  à  40°.  "-  ,  . 

Quel  que  soit  le  bain  employé,  le  bromure 
de  potassium  n'est  pas  nécessaire,  les  blancs 
restent  purs  et  il  n'y  a  pas  de  voile. 

La  suite  des  opérations,  c'est-à-dire  le 
lavage  à  l'alun  et  le  fixage,  restent  les  mêmes 
qu'avec  les  autres  agents  révélateurs. 

Dans  le  numéro  du  1 er  septembre  1 888  du 
journal  la  Nature,  M.  Balagny  a  publié 
une  longue  description  des  procédés  de  dé- 
veloppement à  Yhydroquinone.  Ce  travail 
contient  différents  renseignements  prati- 
ques sur  l'emploi  de  ce  révélateur.  M.  Bala- 
:gny  fait  connaître  les  modifications  à  appor- 
ter au  mode  opératoire,  selon  que  l'on  veut 
obtenir  des  épreuves  instantanées,  des  por- 
traits,, des  reproductions  de  tableaux,  etc. 

s.  T.  II. 


La  difficulté  principale  consiste  à  savoir  ti- 
rer bon  parti  des  bains  ayant  déjà  servi. 

Nous  citerons  seulement,  de  la  note  de 
M.  Balagny,  la  manière  de  préparer  le  bain 
révélateur,  et  la  formule  à  laquelle  il  s'est 
arrêté,  après  bien  des  expériences  infruc- 
tueuses i 

On  préparera  d'abord,  dit  M.  Balagny,  la 
solution  suivante  : 

1°  Eau  ordinaire   1  litre. 

Sulfite  de  soude   250  grammes. 

Et  d'autre  part,  on  préparera  la  solution 
ci-dessous  : 

2°  Eau  ordinaire   î  iitre. 

Carbonate  de  soude   250  grammes. 

On  laissera  reposer  ces  deux  dissolutions, 
on  les  décantera,  et  on  les  conservera. 

Quand  on  voudra  préparer  un  bain  d'un 
litre  d'hydroquinone,  on  fera  chauffer,  au 
bain-marie,  dans  un  flacon,  300  centimètres 
cubes  de  la  solution  de  sulfite.  Dès  que  la 
température  se  sera  élevée  de  -|-  60  à  ~\-  70° 
environ,  on  retirera  le  flacon  du  feu,  et  on 
y  mettra  10  grammes  d'hydroquinone.  en 
poudre. 

On  dissoudra  ces  10  grammes  dans  la  so- 
lution chaude  de  sulfite,  jusqu'à  ce  qu'il  ne 
reste  plus  rien  au  fond  du  flacon.  Quand 
tout  Fhydroquinone  aura  disparu,  on  finira 
en  mettant  dans  le  même  flacon  600  centi- 
mètres cubes  de  la  solution  de  carbonate  de 
soude.  On  agitera  le  tout;  on  bouchera  avec 
un  bouchon  neuf,  et  on  laissera  reposer. 

Avec  ce  mélange  on  opérera  le  développe- 
ment et  le  fixage,  comme  il  a  été  exposé 
plus  haut. 


CHAPITRE  III 

LE  CABINET  KOIR  DU  PHOTOGRAPHE  MODERNE. 

Nous  n'avons  pas  besoin  de  dire  que 
c'est  dans  l'obscurité  que  s'exécutent  les 
opérations  du  développement  ou  du  fixage. 
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Fig.  2&.  —  Lanterne  à  gaz.    Fig.  30.  —  Lanterne  à  pétrole. 


Fig.  31.  —  Lanterne  d'atelier,  à  pétrole. 


Le  cabinet  noir  du  photographe  était 
primitivement  un  simple  réduit,  où  l'on 
s'éclairait  avec  la  flamme  d'une  bougie.  On 
trouva  ensuite  que  la  lumière  de  la  bougie 
était  susceptible  de  donner  une  faible  im- 
pression chimique  sur  la  plaque  sensible,  et 
on  la  supprima,  en  garnissant  la  vitre  d'un 
verre  jaune,  couleur  qui  n'impressionne  pas 
les  plaques  au  collodion.  Mais  les  glaces 
au  gélatino-bromure  étant  infiniment  plus 
sensibles  que  celles  au  collodion  exigent 
un  éclairage  par  la  lumière  rouge,  qui  a  le 
privilège  d'être  absolument  anti-photogé- 
nique. Le  commerce  fournit  d'excellents 
verres  rouges,  pour  cet  objet  particulier. 

Il  est  bon  de  faire  usage  d'un  double  verre 
rouge,  dont  l'un  est  mobile.  Quelques  opé- 
rateurs se  servent  d'un  verre  jaune,  auquel 
ils  superposent  un  verre  rouge,  mobile. 

Il  ne  doit  y  avoir,  dans  le  cabinet  noir, 
d'autre  lumière  que  celle  qui  traverse  le 
verre  rouge.  Toutes  les  fissures  doivent 
être  recouvertes  de  mastic  ou  de  papier 
noir.  Il  est  même  bon  de  garnir  la  porte 
d'un  rideau  noir,  qui  ne  laisse  passer 
aucune  lumière.  Malgré  toutes  ces  précau- 
tions, il  ne  sera  pas  inutile  de  recouvrir 
d'une  planchette  noircie  les  épreuves  en 
voie  de  développement. 

La  lumière  du  jour  étant  sans  cesse  va- 


riable, plus  d'un  photographe  préfère  y  re- 
noncer, et  s'éclairer  au  moyen  d'une  lan- 
terne, qui  fournit  une  lumière  toujours 
égale.  La  lanterne  est  garnie  de  verres 
jaunes  ou  rouges. 

On  trouve  dans  le  commerce  différents 
modèles  de  lanternes  pour  éclairer  les  labo- 
ratoires des  photographes.  Les  unes  brûlent 
du  pétrole,  d'autres  de  l'huile  ou  du  gaz. 

La  figure  29  donne  L'aspect  d'une  lanterne 
de  laboratoire  brûlant  du  gaz  ;  la  figure  sui- 
vante une  lanterne  à  pétrole.  La  figure  31 
montre  un  autre  modèle  de  lanterne  à  pé- 
trole disposée  pour  l'éclairage  d'an  atelier, 
et  d'une  assez  grande  dimension.  Elle  est 
fermée  par  un  verre  rouge,  mais  construite 
de  manière  à  ce  que  la  lumière  rouge  soit 
projetée  en  bas,  pour  que  la  vue  n'en  soit 
pas  affectée.  Le  couvercle  supérieur  se  sou- 
lève,  pour  démasquer  la  lumière  d'un  car- 
reau jaune,  qui  permet  de  mieux  juger,  par 
transparence,  de  l'intensité  du  cliché. 

La  mèche  se  règle  par  un  bouton,  que 
l'on  tourne  à  l'extérieur. 

La  figure  32  représente  une  lampe-bou- 
geoir pour  le  voyage  :  le  verre  qui  la  ferme 
est  couleur  rubis.  On  la  serre  dans  un 
étui  de  fer  blanc,  ce  qui  la  préserve  de 
tout  accident.  La  figure  33  montre  une  lan- 
terne de  voyage  ouverte  ;  la  figure  suivante 
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Fig.  32.  —  Lampe- 
bougeoir  de  voyage. 


Fig.  33.  —  Lanterne 
de  voyage  ouverte. 


Fig.  34.  —  Lanterne 
de  voyage  fermée. 


Fig.  35.  —  Lanterne 
de  voyage  grand  modèle. 


la  montre  fermée.  La  figure  3o  est  une  lan- 
terne de  voyage  de  plus  grand  modèle, 
éclairée  par  mie  bougie.-  La  figure  36  est 
encore  une  lanterne  de  voyage,  mais  de 
forme  triangulaire,  et  éclairée,  comme  la 
précédente,  par  une  bougie. 

Sans  T'ecourir  à  un  appareil  coûteux, 
l'opérateur  peut  se  contenter  d'une  lanterne 


Fig.  36.  —  Lanterne  de  voyage  triangulaire. 

ordinaire,  dont  on  colore  les  verres  au 
moyen  d'un  vernis  de  gomme-laque,  teint 
en.  rouge  avec  la  chrysoïdine,  ou  en  col- 
lant sur  les  verres  blancs  de  la  lanterne 
du  papier  enduit  de  chrysoïdine. 

On  peut  encore  éclairer  le  laboratoire  à 
l'aide  d'une  lampe  alimentée  par  de  l'alcool 


dans  lequel  on  a  dissous  du  chlorure  de  so- 
dium ou  de  strontium,  qui  colorent  la 
flamme  en  jaune  ou  en  rouge.  On  peut  aussi 
employer  un  bec  de  gaz  de  Bunsen,  dans  la 
flamme  duquel  on  maintient  constamment 
une  petite  quantité  d'un  sel  de  strontium. 

M.  Davanne  conseille  simplement  d'en- 
tourer une  bougie  d'une  sorte  d'étui  de 
papier  coloré  en  jaune-orange,  analogue  à 
ceux  qu'emploient  les  marchandes  d'oran- 
ges. Pour  obtenir  ce  papier,  on  dissout 
i  gramme  de  chrysoïdine  dans  100  centi- 
mètres cubes  d'alcool,  on  filtre  le  liquide, 
et  on  l'étend  sur  un  papier  blanc  mince, 
qu'on  fait  ensuite  sécher,  en  le  suspendant  : 
il  prend  ainsi  une  couleur  orangée. 


CHAPITRE  IY 

LES  CLICHÉS  PELLICULAÏRES. 

Les  glaces  au  gélatino -bromure  ont  des 
avantages  d'un  ordre  supérieur,  mais  elles 
ont  un  inconvénient  :  elles  ont  l'inconvé- 
nient d'être  des  glaces,  c'est-à-dire  des  ob- 
jets fragiles,  qui  exposent  l'opérateur  au 
chagrin  de  perdre  en  un  instant  le  fruit  de 
plusieurs  journées  de  travail.  Dans  les  ate- 
liers, de  tels  accidents  ne  sont  pas  rares. 
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Ajoutez  que  la  conservation  des  glaces  de- 
mande un  grand  emplacement.  Pour  le 
voyageur,  les  glaces  gélatino-bro murées 
alourdissent  singulièrement  son  bagage,  né- 
cessitent de  sa  part  mille  précautions,  et 
l'empêchent  de  rapporter  autant  de  clichés 
qu'il  le  voudrait. 

Ces  considérations  ont  amené,  dans  ces 
dernières  années,  un  retour  vers  l'ancien 
procédé  de  là  photographie  sur  papier,  dans 
lequel  l'image  négative  s'exécutait  sur  une 
simple  feuille  de  papier,  au  lieu  d'une 
glace.  Telle  fut,  on  le  sait,  la  méthode 
primitive  de  la  photographie,  celle  qui  a 
illustré  les  noms  des  Talbot,  des  Bayard, 
des  Blanquard-Evrard,  et  qui  fut  remplacée, 
plus  tard,  par  le  cliché  négatif  de  verre 
recouvert  d'une  couche  d'albumine  ou  de 
collodion.  C'est  cette  ancienne  méthode, 
c'est-à-dire  les  négatifs  du  passé,  que  l'on 
a  été  conduit  à  restaurer  de  nos  jours. 

Multa  renascentur  quse  jam  cecidere. 

Il  faut,  toutefois,  remarquer  que  dans  la 
méthode  primitive  des  Talbot,  des  Bayard 
et  des  Blanquard-Evrard,  le  papier  ne  servait 
pas  seulement  de  support.  Il  était  pénétré, 
imprégné,  des  substances  sensibles,  et  c'est 
dans  sa  pâte  que  se  produisait  la  décomposi- 
tion chimique  du  bromure  d'argent.  Dans  le 
procédé  auquel  on  revient  aujourd'hui,  le 
papier  ne  sert  plus  que  de  support,  et  la 
couche  sensible  en  est  même  souvent  déta- 
chée, après  l'impression  lumineuse, 

C'est  l'émulsion  de  gélatino-bromure  d'ar- 
gent qui,  jusqu'ici,  s'est  prêtée  seule  à  la 
préparation  des  papiers  négatifs  destinés  à 
remplacer  les  glaces. 

Il  existe  plusieurs  sortes  de  papiers  desti- 
nés à  former  des  épreuves  négatives,  dont 
on  peut  séparer  ou  non  la  pellicule  sensi- 
bilisée. 

Nous  citerons  d'abord  le  carton  Thiébaut, 
le  premier  qui  ait  été  proposé  et  breveté.  On 
prend  un  carton  ou  un  bristol  épais,  et  on 


étend  à  sa  surface  l'émulsion  de  gélatino- 
bromure  d'argent.  On  impressionne  dans  la 
chambre  noire,  on  développe,  et  on  fixe 
l'image  comme  à  l'ordinaire.  Ensuite  on 
sépare  du  carton  la  pellicule  de  gélatino- 
bromure impressionnée  et  formant  l'image, 
et  l'on  a  un  cliché  pelliculaire  transparent, 
avec  lequel  on  tire  les  positifs. 

Avec  le  procédé  Balagny  ce  n'est  plus  le  car- 
ton mais  le  papier  ordinaire  qui  sert  à  former 
l'épreuve  négative;  et  selon  les  préférences 
des  opérateurs,  on  peut  avoir  des  pellicules 
adhérentes  ou  non  adhérentes  au  papier. 

Si  l'on  veut  que  la  couche  sensible  adhère 
au  papier,  on  étend  sur  une  glace  un  mé- 
lange de  benzine,  cire  blanche,  gomme 
Dammar  et  résine  ordinaire  ;  puis  on  prend 
du  papier  à  calquer,  que  l'on  a  fait  préala- 
blement tremper  pendant  douze  heures,  pour 
le  ramollir.  On  étend  sur  ce  papier  de  la 
colle  d'amidon,  formée  de  15  grammes 
d'amidon  pour  100  grammes  deau.  On 
applique  sur  la  glace,  lorsqu'elle  est  sèche . 
ce  papier  collé.  Avec  un  couteau  on  chasse 
les  bulles  d'air,  et  quand  la  surface  est 
sèche,  on  y  verse  l'émulsion  au  gélatino- 
bromure. Quand  le  tout  est  sec,  on  a  un 
papier  avec  pellicule  adhérente. 

Si  l'on  veut  avoir  une  pellicule  se  déta- 
chant du  papier ,  on  ajoute  à  la  colle  d'amidon 
3  grammes  de  talc.  Le  papier  étant  collé 
sur  la  glace,  avant  d'étendre  l'émulsion,  on 
commence  par  y  étendre  une  couche  de 
poudre  de  talc,  que  l'on  recouvre  d'une 
couche  de  collodion.  Le  collodion  étant  sec, 
on  applique  l'émulsion.  Cette  pellicule  sert 
à  recevoir  l'épreuve  négative. 

Les  papiers  négatifs  se  traitent  comme  les 
glaces  gélatino-bromurées,  pour  le  dévelop- 
pement. Il  faut  seulement  rendre  l'image 
plus  vigoureuse  que  quand  on  opère  sur 
les  glaces.  Il  faut  aussi  prolonger  davan- 
tage le  fixage  et  les  lavages,  parce  que  la 
couche  de  gélatino -bromure  d'argent  est 
plus  épaisse. 
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Fig.  37.  —  Châssis  à  rouleaux  Eastmau. 
A,  châssis  fermé.  —  B,  couvercle  du  châssis.  —  Ç,  corps  du  châssis.  —  D,  devant  du  châssis  et  volet. 


M.  Morgan,  M.  de  Chennevières,  M.  Char- 
don,' préparent,  par  des  moyens  analogues, 
des  pellicules  adhérentes  an  papier. 

La  compagnie  américaine  Eastman  vend 
un  papier,  qui  est  généralement  recherché, 
surtout  pour  le  tirage  des  épreuves  posi- 
tives, mais  le- papier  Eastman  s'emploie 
également  pour  l'obtention  des  négatifs. 

Le  principal  avantage  du  papier  Eastman, 
c'est  de  se  présenter  sous  forme  de  rouleaux 
qui,  montés  dans  un  châssis  spécial,  peuvent 
se  dérouler  à  volonté,  et  donner  des  séries 
de  vingt-quatre  à  quarante-huit  épreuves, 
réunies  sous  le  plus  petit  volume  possible. 

Cette  manière  d'opérer  rend  de  grands 
services,  surtout  pour  la  photographie  ins- 
tantanée. Le  changement  des  glaces  pour 
prendre  des  épreuves  successives  est,  en 
effet,  une  grande  difficulté,  dans  la  photo- 
graphie instantanée.  L'emploi  de  papiers 
sensibles  disposés  en  rouleaux  est  un 
excellent  moyen  de  simplifier  ce  change- 
ment. Il  suffit  de  tourner,  le  cylindre,  pour 
enrouler  à  sa  surface  l'épreuve  qui  vient 
d'être  obtenue  à  la  lumière  et  pour  faire 
venir  à  sa  place  une  nouvelle  portion  de 
papier  qui  recevra  l'impression  lumineuse. 

La  figure  37  (A,  B,  C,  D)  représente  le 
châssis  à  rouleau  Eastman- Walker,  qui  peut 
s'adapter  à  toute  chambre  obscure,  quelles 
que  soient  ses  dimensions. 


Cet  ingénieux  appareil,  qui  a  été  popula- 
risé en  France  par  M.  Nadar,  se  compose 
d'un  double  système  de  bobines  (fig.  38).  Le 
papier  négatif  a  été  enroulé,  à  la  fabrique, 


Eig.  38. 

au  moyen  d'une  machine  spéciale  qui  lui 
donne  une  tension  uniforme,  sur  une  bo- 
bine, que  Ton  place  dans  le  châssis,  dans  une 
rainure  et  qui  est  fixée  par  une  vis  (fig.  39). 
Le  papier,  passant  sur  une  planchette  qui 


Fig.  39. 

le  maintient  rigide  pendant  l'exposition  à 
la  lumière  (fig.  40),  est  fixé  ensuite  par 
pression  sur  une  baguette  de  cuivre(fig.  41). 
Dès  qu'il  est  en  pression,  le  papier  est 
enroulé,  au  moyen  d'une  clef,  sur  la  bobine 
opposée.  Ce  mouvement  prépare  un  nou- 
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veau  déroulement  de  papier  sensible  et  une 
nouvelle  exposition  à  la  lumière. 

Un  frein  automatique  assure  et  régula- 
rise la  tension  du  papier,  en  raison  des  va- 


Fig.  41. 


et  un  perforateur  automatique  sert  à  tracer 
une  série  de  trous  qui  délimitent  la  sépa- 
ration exacte  entre  les  clichés  consécutifs. 

M.  Nadar  a  complété  l'appareil  américain 
en  y  ajoutant  un  marqueur,  s'adaptaht  aux 
châssis  à  rouleau  et  indiquant  automati- 
quement le  nombre  de  poses  déjà  faites, 
renseignement  qui  est  d'une  grande  utilité 
pratique.  Le  marqueur  de  M.  Nadar  se 
compose  d'une  roue  à  encliquetage  portant, 


en  chiffres,  sur  sa  surface,  le  nombre  de 
poses  effectuées,  qui  peut  aller  jusqu'à  50. 

Les  papiers  négatifs  au  gélatino-bromure 
ne  sont  pas  assez  transparents  pour  servir 
au  tirage  des  épreuves  positives.  On  a  donc 
l'habitude  de  commencer  par  le  rendre 
transparent  à  l'aide  de  la  vaseline. 

M.  Nadar  opère  comme  il  suit.  Il  enduit 
d'huile  de  ricin,  à  l'aide  d'un  pinceau,  le 
papier  sur  ses  deux  faces,  puis  il  y  passe  un  fer 
chaud.  La  chaleur  et  la  pression  ayant  fait  pé- 
nétrer l'huile  dans  tout  le  tissu  du  papier,  on 
essuie  avec  soin,  on  plonge  quelques  instants 
dans  un  vernis  à  l'alcool,  puis  on  sèche.  Le 
vernis  emprisonne  l'huile  et  rend  le  cliché 
inaltérable.  Le  tirage  est  presque  aussi  rapide 


Fig.  42.  —  Extenseur  de  pellicules. 


qu'avec  le  verre  et  les  épreuves  n'offrent 
aucune  trace  de  pointillé  ni  de  granulé. 

Pour  tirer  des  épreuves  avec  les  papiers 
négatifs  ou  les  pellicules,  il  faut,  à  défaut  du 
matériel  précédent,  un  appareil  pour  main- 
tenir la  couche  sensible  parfaitement  plane. 
Si  l'on  opère  dans  l'atelier,  on  peut  couper 
le  papier  en  feuilles  de  grandeur  convenable, 
et  les  tendre  comme  on  le  fait  souvent  pour 
le  dessin,  mais  les  fabricants  vendent  un 
grand  nombre  d'appareils  extenseurs  pour 
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cet  usage,  et  qui  s'adaptent  à  tous  les  mo- 
dèles de  chambres  noires. 

Un  extenseur  de  pellicule  fort  simple 
est  représenté  (fig,  42),  C'est  un  cadre- 
châssis  À,  B,  C,  sur  lequel  on  étend  la  pelli- 
cule abfg  que  l'on  tire  au  moyen  des  pinces  C. 

Le  forte -membrane  Eastman  est  un 
autre  appareil,  très  pratique.  Il  est  formé 
d'une  mince  planchette,  composée  de  feuilles 
de  bois  collées  ensemble,  pour  éviter  tout 
gauchissement,  et  d'un  cadre  métallique  à 
bords  rabattus,  qui  sert  à  fixer  la  feuille  de 
papier  négatif  sur  la  planchette.  Le  papier 
est  ainsi  parfaitement  tendu. 


CHAPITRE  V 

LA  RETOUCHE  DES  CLICHES.    —  LA  CONSERVATION  DES 

NÉGATIFS. 

Théoriquement,  un  cliché  négatif  devrait 
être  sans  défaut,  et  n'exiger  aucune  correc- 
tion. Mais  cet  idéal  ne  se  réalise  jamais.  Les 
clichés  négatifs  présentent  des  piqûres 
transparentes,  et  même  des  taches,  qui  se 
traduisent  en  points  blancs,  sur  le  positif. 
Dans  le  portrait,  le  visage  montre  les  taches 
de  rousseur  et  les  verrues.  Il  faut  que  l'art 
intervienne,  pour  corriger  les  défauts  du 
procédé  :  l'objectif  a  exagéré  les  imper- 
fections du  modèle,  il  faut  les  atténuer, 
pour  ne  pas  produire  une  image  trop  réaliste. 

L'appareil  nécessaire  pour  retoucher  les 
épreuves  est  aujourd'hui  bien  connu.  C'est 
un  pupitre  (fi g.  43)  composé  de  trois  châssis 
à  charnières,  qui  se  développent  en  forme 
de  Z.  Le  châssis  horizontal,  en  bois,  encadre 
une  glace  étamée,  qui  renvoie  la  lumière 
sur  le  châssis  incliné,  lequel  se  trouve  au 
milieu,  et  qui  est  formé  d'une  glace  dépolie 
assez  grande  pour  qu'on  puisse  y  poser  le 
cliché.  Le  châssis  supérieur,  qui  est  en  bois 
plein,  fait  fonction  d'abat-jour.  Il  peut 
soutenir  un  voile  noir  qui,  tombant  des 
deux  côtés  et  derrière  l'opérateur,  l'empêche 


d'être  gêné  par  la  lumière  extérieure,  et  lui 
permet  de  voir  l'épreuve  et  d'en  juger  tous 
les  défauts. 


Fig.  43.  —  Pupitre  à  retouches. 


Le  cliché  est  ainsi  complètement  éclairé 
par  transparence. 

Le  pupitre  à  retouches  peut  être  remplacé 
par  le  moyen  suivant.  On  pose  sur  une 
table  une  feuille  de  papier  blanc,  de  chaque 
côté  de  laquelle  on  dispose  quelques  livres 
formant  deux  piles,  espacées  entre  elles 
d'une  largeur  un  peu  moindre  que  celle  du 
cliché.  On  applique  le  cliché  par  ses  bords, 
entre  les  livres,  et  la  feuille  de  papier  sert 
de  réflecteur. 

Pour  retoucher  un  cliché,  il  faut  com- 
mencer par  le  vernir  à  chaud,  mais  le  crayon 
prend  mal  sur  cette  couche,  et  il  faut  pré- 
parer la  surface  qui  doit  recevoir  le  crayon. 
Pour  cela,  on  prend  de  la  cendre  de  bois 
bien  tamisée,  ou  de  la  poudre  d'os  de  seiche 
très  fine,  et  avec  le  doigt  indicateur  on  en 
frotte  doucement  toutes  les  parties  où  devra 
porter  la  retouche.  La  couche  de  vernis 
étant  ainsi  dépolie,  le  crayon  mord  très 
bien  a  sa  surface. 

Les  retouches  se  font  avec  un  crayon 
Faber  (fig.  44)  taillé  en  pointe  très  fine. 
Elles  ne  peuvent  porter  que  sur  les  parties 
transparentes  du  cliché  épais,  et  les  rendre 
plus  opaques.  Ce  travail  demande  beau- 
coup d'attention. 

On  commence  par  enlever ,  avecle grattoir , 
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toutes  les  petites  taches  ou  irrégularités,  qui 
se  traduiraient  par  autant  de  points,  plus  ou 
moins  clairs,  sur  le  portrait.  Si  une  ombre 
est  trop  dure,  on  peut,  avec  le  crayon,  ména- 
ger une  demi-teinte,  qui  l'adoucisse.  On 
marque  bien  le  point  visuel  du  portrait,  et 
on  atténue  les  rides  du  visage,  en  passant  à 
plusieurs  reprises  le  crayon  coloré  sur  la 
ligne  claire  qui  représente  ces  rides. 


Fig.  44.  —  Crayons  à  retouches. 


Il  n'est  pas  toujours  nécessaire  de  pro- 
céder avec  auta/nt  de  soin.  Dans  la  plupart 
des  cas,  quelques  parties  du  cliché  ont  seules 
besoin  de  recevoir  une  teinte  générale,  qui 
leur  donne  un  peu  plus  d'intensité,  soit 
pour  rendre  ces  parties  plus  légères  comme 
demi-teintes,  si  l'épreuve  est  trop  uniforme, 
soit  pour  permettre  à  d'autres  parties  trop 
dures  d'arriver  au  point  voulu,  si  le  cliché 
est  heurté.  On  peut  accentuer,  par  le  même 
moyen,  la  séparation  des  plans,  adoucir  des 
masses  de  verdure  trop  foncées,  etc.  On 
applique,  pour  cela,  au  dos  de  l'épreuve  des 
couches  de  collodion  ou  de  vernis  teinté. 

Nous  terminerons  ce  chapitre  par  quel- 
ques mots  sur  la  conservation  des  clichés 
négatifs. 

Les  clichés  négatifs  sur  verre  s'enfer- 
ment généralement  dans  une  boîte  à  rai- 
nures, dite  boite  à  glaces,  que  nous  avons 
représentée  dans  les  premières  pages  de 
cette  Notice  (fig.  1). 

Au  lieu  d'employer  les  boîtes  à  rainures, 
on  peut  empiler  les  glaces  les  unes  sur  les 
autres,  en  les  mettant  à  nu  dos  à  dos,  et  en 
séparant  les  faces  par  trois  ou  quatre  doubles 


de  papier- joseph.  On  fait  un  paquet  par 
douzaine  de  clichés,  et  on  enveloppe  ce 
paquet  avec  un  fort  papier,  dont  on  colle 
les  parties  rabattues,  pour  éviter  des  épais- 
seurs de  cire  ou  de  ficelle  qui,  interposées 
entre  les  paquets,  pourraient  occasionner 
des  ruptures.  Ces  paquets  mis  dans  des 
caisses,  avec  du  foin  ou  des  rognures  de 
papier,  peuvent  voyager  sans  danger. 

Si  les  négatifs  sont  des  pellicules  de 
gélatine,  on  les  conserve  entre  des  buvards 
bien  secs.  Pour  assurer  leur  planité,  il  est 
préférable  de  ne  pas  les  mettre  dans  des 
cahiers  reliés,  la  reliure  faisant  presque 
toujours  goder  le  papier.  On  prépare  des 
feuilles  de  papier  buvard  coupées  un  peu 
plus  grandes  que  les  épreuves  ;  on  interpose 
un  cliché  entre  chaque  feuille,  et  on  serre 
le  tout  entre  deux  planches,  avec  des  sangles 
à  boucles.  Des  boîtes  avec  planchettes  a 
ressort  semblables  aux  châssis  positifs 
seraient  parfaites  pour  conserver  les  clichés 
pelliculaires. 


CHAPITRE  VI 

LE  TIRAGE  DES  ÉPREUVES  POSITIVES.  —  L'ANCIEN  PRO- 
CÉDÉ DE  TIRAGE  DES  POSITIFS  SUR  LE  PAPIER  AU  CHLO- 
RURE D'ARGENT.  —  LES  NOUVEAUX  PROCÉDÉS  DE 
TIRAGE  DES  POSITIFS.  —  LE  TIRAGE  AU  PLATINE,  AU 
CHARBON,  AU  FER,  AU  GÉLATINO-BROMURE  D'ARGENT, 

Le  procédé  de  tirage  des  positifs  encore 
le  plus  répandu  est  celui  au  chlorure  d'ar- 
gent, c'est-à-dire  le  tirage  sur  le  papier 
imprégné  d'une  certaine  quantité  de  chlo- 
rure d'argent,  qui  noircit  dans  les  parties 
qui  reçoivent  la  lumière  par  les  clairs  du 
négatif,  et  qui  reproduit  ainsi  une  image 
directe,  ou  positive,  du  modèle. 

Dans  les  Merveilles  de  la  science,  nous 
avons  longuement  traité  du  tirage  des 
épreuves  positives  sur  le  papier  imprégné 
de  chlorure  d'argent,  et  représenté  le  châssis 
à  pression  dans  lequel  on  place  l'épreuve 
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Fig.  45,  46,  47.  —  Châssis-presse. 


négative  avec  le  papier  chloruré,  pour  l'ex- 
poser à  la  lumière  diffuse.  Nous  avons 
également  fait  connaître  les  moyens  de 
débarrasser  le  papier  des  parties  de  chlorure 
d'argent  non  impressionnées  par  la  lumière, 
c'est-à-dire  le  fixage  de  V épreuve  positive,, 
ainsi  que  le  virage,  pour  donner  à  l'épreuve 
le  ton  voulu.  Nous  n'avons  donc  pas  à  reve- 
nir sur  ce  sujet.  Nous  nous  bornerons  à 
décrire  les  appareils  qui  servent  aujourd'hui 
au  tirage  des  épreuves  au  chlorure  d'argent  ; 
car  ces  appareils  ont  reçu,  depuis  la  publi- 
cation de  notre  Notice,  certains  change- 
ments ou  perfectionnements. 


Fig.  48.  —  Châssis-presse  anglais. 

Les  figures  45,  46, 47, 48  représentent  les 
châssis-presse,  tels  qu'on  les  emploie  aujour- 
d'hui pour  le  tirage  des  épreuves  au  chlo- 
rure d'argent. 

Nous  disons  que  le  tirage  des  épreuves 
positives  sur  le  papier  imprégné  de  chlorure 
d'argent  est  le  procédé  encore  le  plus  uni- 
versellement répandu.  Ce  n'est  pas  qu'il  soit 
absolument  exempt  d'inconvénients.  On  a 
reconnu,  dès  les  premiers  temps  do  la  créa- 
tion de  la  photographie  sur  papier,  que  les 
épreuves  obtenues  sur  le  papier  au  chlorure 

S.  T.  II. 


d'argent  ont  le  grave  défaut  de  s'altérer 
avec  le  temps.  C'est  par  suite  d'un  défaut 
de  soin  dans  le  lavage  de  l'épreuve,  que 
ce  fâcheux  résultat  se  produit.  En  effet, 
la  plus  faible  trace  de  chlorure  d'argent , 
ou  d'hyposulfïte  de  soude,  laissée  dans 
la  masse  du  papier,  par  suite  d'un  lavage 
trop  peu  continué,  altère  l'épreuve,  qui,  au 
bout  de  quelques  années,  pâlit,  sous  l'in- 
fluence de  la  lumière,  et  finit  par  disparaître 
presque  en  entier.  Sans  doute  un  lavage 
long  et  rigoureux  met  à  l'abri  de  ce  danger, 
mais  il  faut  toujours  s'en  préoccuper,  car  le 
meilleur  opérateur  n'est  jamais  certain  que 
le  temps  n'altérera  pas  un  jour  les  dessins 
qu'il  a  obtenus  avec  le  plus  de  soin. 

C'est  pour  parer  à  cet  inconvénient  fon- 
damental que,  dès  l'origine  de  la  photogra- 
phie sur  papier,  on  a  cherché  de  nouveaux 
moyens  de  tirage  des  positifs,  et  ici  se  ran- 
gent les  nouveaux  procédés  de  tirage,  à 
savoir  : 

1°  Au  charbon; 

2°  Au  sel  de  platine  ; 

3°  Au  sel  de  fer  ; 

4°  Au  gélatino-bromure  d'argent. 

Procédé  au  charbon.  —  Le  tirage  des 
épreuves  par  ce  procédé  est  fondé  sur  le 
phénomène  chimique  que  Poitevin  décou- 
vrit, il  y  a  bien  des  années,  et  qui  consiste  en 
ce  que  la  gélatine  mélangée  de  bichromate 
de  potasse  est  influencée  par  la  lumière,  de 
façon  à  devenir  insoluble  dans  l'eau,  même 
dans  l'eau  chaude  ;  tandis  que  la  gélatine 
non  touchée  par  la  lumière  demeure  soluble 
dans  l'eau,  et  peut  être  enlevée  par  des 
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lavages.  Dès  lors,  si  Ton  prépare  un  papier 
contenant  un  mélange  de  bichromate  de 
potasse  et  de  gélatine,  et  qu'à  ce  mélange 
on  ajoute  une  poudre  insoluble  dans  l'eau, 
c'est-à-dire  non  impressionnable  à  la  lumière, 
du  charbon,  par  exemple,  on  aura  un  papier 
sur  lequel  s'imprimera  fidèlement  le  modèle 
primitif. 

Si,  en  effet,  on  expose  une  feuille  de  papier 
enduite  de  gélatine  colorée  par  de  la  poudre 
de  charbon,  sous  un  cliché  négatif,  qu'on 
l'expose  à  la  lumière  un  temps  suffisant,  et  ^ 
qu'on  lave  ensuite  à  l'eau  tiède,  la  gélatine 
se  dissoudra  dans  les  parties  que  les  noirs 
du  cliché  auront  protégées  contre  les  rayons 
lumineux,  et  entraînant  avec  elle  la  poudre 
colorée,  elle  laissera  apparaître  la  surface 
blanche  du  papier.  Au  contraire,  dans  les 
parties  claires  qui  ont  reçu  la  lumière,  la 
gélatine,  devenue  insoluble,  reproduira  par 
la  couleur  noire  du  charbon  les  ombres  du 
modèle,  après  le  lavage. 

Pour  préparer  le  papier  au  charbon,  on 
fait  dissoudre  200  grammes  de  gélatine  dans 
un  litre  d'eau  chaude,  et  on  la  mélange  avec 
de  la  poudre  de  charbon.  On  étend  ce  mé- 
lange sur  le  papier,  et  on  applique  ce  papier 
sur  une  glace  bien  horizontale  disposée 
préalablement.  Quand  ce  mélange  adhère 
suffisamment  au  papier,  on  enlève  la  feuille, 
et  on  la  fait  sécher.  Il  faut  ensuite  sensibi- 
liser le  papier,  en  le  trempant  dans  un  bain 
de  bichromate  de  potasse  à  5  pour  100,  en 
opérant  dans  l'obscurité. 

Cependant  on  n'a  pas  en  général  la  peine 
de  préparer  soi-même  son  papier  :  on  le 
trouve  dans  le  commerce.  Quand  on  veut 
s'en  servir,  on  n'a  qu'à  le  sensibiliser,  en  le 
faisant  flotter  sur  une  dissolution  de  bichro- 
mate de  potasse  ou  de  chromate  d'ammonia- 
que, à  3  pour  100  d'eau,  et  en  opérant  dans 
l'obscurité. 

On  laisse  flotter  le  papier  trois  minutes, 
et  on  le  laisse  sécher  dans  l'obscurité.  Il 
faut  seulement  se  servir  des  feuilles  sensi- 


bilisées dans  les  24  heures  ;  car  au  bout  de 
quelque  temps,  le  mélange  de  bichromate 
et  de  gélatine  devient  insoluble  spontané- 
ment. 

Dans  le  tirage  au  charbon,  la  durée  de 
l'exposition  à  la  lumière  est  environ  moitié 
plus  petite  que  dans  le  tirage  au  papier  à 
chlorure  d'argent.  Il  y  a  seulement  dans  le 
tirage  au  charbon  une  particularité  à  signa- 
ler. La  couche  sensible  ressemble  à  une 
toile  cirée,  et  ne  laisse  apparaître  d'image 
qu'au  moment  du  fixage.  On  ne  peut  donc 
suivre  les  progrès  de  la  venue  de  l'épreuve. 
Pour  se  rendre  compte  du  temps  nécessaire 
au  tirage,  il  faut  se  servir  d'un  photomètre. 

Le  photomètre  de  Vidal  est  le  plus  em- 
ployé par  les  photographes  dans  l'industrie 
qui  nous  occupe. 

Le  photomètre  de  M.  Léon  Vidal  est  fondé 
sur  les  colorations  successives  que  prend 
un  papier  au  chlorure  d'argent,  selon  l'in- 
tensité de  la  lumière  qui  le  frappe.  On 
prend  des  bandes  de  papier  recouvertes  de 
chlorure  d'argent,  dans  l'obscurité,  et  on  les 
expose  à  la  lumière  du  jour,  un  temps  va- 
riable, de  manière  à  obtenir  toutes  les 
nuances,  depuis  le  brun-clair  jusqu'au  plus 
foncé.  On  compare  ces  teintes  avec  celles 
obtenues  avec  le  papier  bichromate  fourni 
par  le  commerce.  Après  un  ou  deux  essais 
préalables,  on  sait  que  l'exposition  précise 
d'un  cliché  doit  correspondre  à  telle  ou 
telle  teinte,  pour  donner  une  bonne  épreuve 
avec  le  papier  bichromate.  On  note  sur  le 
cliché  le  numéro  qui  correspond  à  cette 
teinte,  et  on  opère  à  coup  sûr,  avec  le  pa- 
pier ehromaté. 

Il  y  a,  dans  le  procédé  au  charbon,  un 
grand  inconvénient  :  c'est  que,  dans  les  de- 
mi-teintes, la  couche  de  gélatine  ne  subis- 
sant qu'imparfaitement  l'action  de  la  lu- 
mière n'est  insoluble  qu'à  la  surface,  et 
que  la  partie  profonde  du  mélange,  n'ayant 
pu  être  attaquée,  se  dissout,  pendant  qu'on 
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traite  le  papier  par  l'eau  chaude.  Dès  lors, 
la  pellicule  impressionnée  dans  ces  parties, 
n'adhérant  pas  au  papier,  est  exposée  à 
s'arracher. 

Cette  difficulté  a  été  surmontée  par  un 
artifice  très  ingénieux,  dû  à  M.  l'abbé  La- 
borde  (1858),  et  à  M.  Fargier  (1859).  Le  pa- 
pier gélatino-chromaté  a  deux  faces  :  l'une 
extérieure,  et  l'autre  qui  touche  au  support. 
On  développe  l'image  par  la  face  qui  n'a 
pas  reçu  l'impression  de  la  lumière,  c'est- 
à-dire  par  la  face  adhérente  au  support. 

Pour  cela,  on  colle  sur  l'épreuve  non 
encore  développée  un  papier  préparé  spé- 
cialement, que  l'on  nomme  papier  de  trans- 
fert, et  on  place  le  cliché  négatif  dans  l'eau 
tiède.  Le  support  se  détache  peu  à  peu; 
l'image  adhère  au  nouveau  support,  et  y 
■  conserve  ainsi  toutes  ses  finesses. 

On  fixe  l'épreuve  par  un  passage  à  Palun 
et  un  lavage  à  Te  au  froide. 

L'opération  du  transfert  oblige  forcément 
à  retourner  le  cliché,  car  la  droite  est  de- 
venue la  gauche  et  inversement.  Pour  la 
redresser,  il  faut  transporter  de  nouveau 
l'image  terminée,  sur  un  dernier  support, 
qui  est  le  support  définitif,  où  elle  se  re- 
trouve dans  le  vrai  sens. 

En  faisant  usage  pellicule  pour  obtenir 
l'épreuve  négative,  l'opération  du  retour- 
nement est  plus  facile  ;  il  n'y  a  qu'à  prendre 
la  face  opposée  à  celle  qui  a  reçu  l'impres- 
sion lumineuse  pour  épreuve  définitive. 

Tel  est  le  procédé  dit  au  charbon,  non 
que  le  charbon  intervienne  comme  agent 
photographique,  puisque  chimiquement 
c'est  un  corps  absolument  inerte,  mais 
parce  que  la  poudre  de  charbon  (qui  pour- 
rait être  remplacée  par  une  matière  pulvéru- 
lente colorée  quelconque,  pourvu  qu'elle  soit 
insensible  à  l'action  de  la  lumière)  sert  à  ga- 
rantir le  papier  de  l'impression  lumineuse, 

La  description  que  nous  venons  d'en 
donner  suffit  pour  faire  comprendre  que  ce 


mode  de  tirage  est  d'un  emploi  plus  long 
que  le  procédé  au  chlorure  d'argent.  Il  a, 
toutefois,  l'avantage  de  donner  des  épreuves 
inaltérables,  et  il  est  surtout  employé  par 
les  opérateurs  qui  se  servent  des  procédés 
pelliculaires.  . 

Si  l'on  remplace  le  charbon  par  des  pou- 
dres diversement  colorées,  on  obtient  des 
.  photographies  de  couleurs  différentes,  selon 
la  matière  ajoutée,  ou  selon  la  couleur  du 
papier  qui  sert  de  support.  C'est  ainsi  que 
l'on  obtient  des  images  rouges,  violettes, 
bleues,  etc. 

Le  tirage  au  charbon  qui  a  joui  d'une 
grande  vogue,  pendant  vingt  ans,  a  été  â 
peu  près  abandonné  depuis  la  création  du 
procédé  au  gélatino-bromure. 

Procédé  au  platine  ou  platinotypie.  Un 
procédé  de  tirage  des  positifs  qui  est,  au 
contraire,  encore  en  grande  faveur  aujour- 
d'hui, c'est  la  platinotypie,  c'est-à-dire  le 
tirage  des  positifs  sur  du  papier  enduit  d'un 
sel  de  platine.  On  obtient  par  cette  méthode 
des  images  qui  ressemblent  à  des  dessins 
au  crayon  ou  au  fusain,  genre  qu'affection- 
nent beaucoup  d'amateurs.  Mais  leur  prin- 
cipal avantage,  c'est  que  l'épreuve  positive 
étant  composée  d'un  métal  inaltérable,  le 
pktine,  est  absolument  indestructible,  et 
sous  ce  rapport,  le  tirage  au  platine  doit 
être  recommandé  de  préférence  au  tirage 
au  chlorure  d'argent.  Ajoutons  que  les 
manipulations  sont  simples,  rapides,  et  que 
l'impression  par  la  lumière  exige  beaucoup 
moins  de  temps  qu'avec  les  papiers  au  sel 
d'argent. 

Toutes  ces  considérations  expliquent  la 
faveur  dont  jouit  aujourd'hui  le  tirage  des 
épreuves  positives  au  sel  de  platine. 

Le  commerce  fournit  du  papier  au  pla- 
tine, pour  les  tirages  des  épreuves  positives. 
On  le  conserve  dans  des  étuis  contenant  du 
chlorure  de  calcium,  substance  avide  d'eau, 
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qui  empêche  le  papier  de  s'altérer  par 

l'humidité. 

Yoici  comment  le  papier  au  platine  est 
préparé  dans  le  commerce.  On  encolle  du 
papier  avec  une  dissolution ,  de  gélatine, 
d'arrow-root  ou  de  varech,  en  prenant 
10  grammes  de  gélatine  pour  300  grammes 
d'eau,  et  on  fait  flotter  ce  papier  dans  un 
bain  chromaté  à  18  degrés  et  contenant 
3  grammes  d'alun  dissous  dans  200  centi- 
mètres cubes  d'alcool. 

Four  sensibiliser  ce  papier,  on  le  plonge, 
en  opérant  dans  l'obscurité  dans  une  dis- 
solution de  chlorure  double  de  platine  et 
de  potassium  et  d'oxalate  de  peroxyde  de 
fer,  dans  les  proportions  de  24  centimètres 
cubes  de  solution  de  platine  et  22  centi- 
mètres cubes  de  solution  de  fer  pour  4  cen- 
timètres cubes  d'eau  distillée. 

La  lumière  agit  sur  le  sel  de  platine  en 
réduisant  le  sel  à  l'état  métallique  et  lais- 
sant un  dépôt  de  platine  pur. 

Le  papier  an  platine  est  d'une  couleur 
jaune  citron  qui,  par  l'action  de  la  lumière, 
se  modifie  jusqu'à  la  teinte  gris-foncé,  ce  qui 
permet  de  suivre  Faction  de  la  lumière  sur  la 
couche  sensible.  L'image  n'apparaît  donc  pas 
comme  sur  le  papier  au  chlorure  d'argent. 

Pour  développer,  c'est-à-dire  pour  faire 
apparaître  l'image,  on  se  sert  d'un  bain 
composé  de  300  grammes  d'oxalate  neutre 
de  potasse  pour  un  litre  d'eau. 

Ce  bain  est  placé  dans  une  cuvette  en 
tôle  émaillée,  que  l'on  chauffe  environ  à 
70°,  sur  un  fourneau  à  gaz. 

Après  le  développement  on  lave  les 
épreuves  dans  deux  ou  trois  bains  d'acide 
chlorhydrique  à  1,5  p.  100  pour  enlever  le 
sel  de  platine  et  de  fer  non  impressionné. 
Enfin  on  lave  et  on  sèche. 

On  trouve  dans  le  commerce  un  papier 
de  platine,  dit  à  la  sépia,  parce  qu'il  fournit 
des  épreuves  d'un  ton  plus  foncé  que  le 
papier  de  platine  ordinaire,  et  qui  est  ana- 
logue à  celui  de  la  sépia  ou  de  l'encre  de 


Chine  étendue.  Ici  le  chlorure  de  platine  est 
mélangé  de  chlorure  de  palladium.  Les 
ombres  sont  plus  rigoureusement  dessinées 
qu'avec  le  papier  au  platine  ordinaire. 

On  tire  les  épreuves  au  papier  sépia, 
comme  avec  le  papier  de  platine  pur.  Il 
faut  seulement  ajouter  au  bain  de  dévelop- 
pement du  carbonate  de  soude,  ou  du  suc- 
cinate  de  soude,  et  selon  quelques  opéra- 
teurs, du  benzoate  d'ammoniaque. 

Le  tirage  au  platine  donne  des  épreuves 
un  peu  flou,  comme  disent  les  artistes, 
c'est-à-dire  n'ayant  pas  la  finesse  des  lignes 
des  épreuves  obtenues  par  les  sels  d'argent, 
surtout  avec  les  papiers  albuminés,  mais 
l'extrême  finesse  n'est  pas  la  qualité  que 
les  amateurs  recherchent  toujours,  et  l'on 
apprécie  souvent  mieux  que  le  léché  d'un 
dessin,  le  vague  et  l'estompé,  qui  rappellent 
les  grands  ensembles  de  la  nature. 

Tirage  sur '  le  papier  au  gélatino-bromure. 
—  Un  moyen  fort  employé  aujourd'hui 
consiste  à  faire  les  tirages  positifs  sur 
des  papiers  enduits  de  gélatino-bromure 
d'argent,  le  même  produit  qui  sert  à  ob- 
tenir l'épreuve  négative.  Ce  papier,  qui  se 
trouve  dans  le  commerce,  est  fabriqué 
en  France  par  M.  Mari  on,  M.  Morgan, 
M.  Lami,  et  en  Amérique  par  M.  Eastman. 
Ce  qui  le  fait  rechercher  par  les  photographes, 
c'est  sa  grande  impressionnabilité,  et  le  peu 
de  temps  qu'exige  l'exposition  à  la  lumière. 
En  effet,  la  clarté  d'un  bec  de  gaz  suffit 
pour  l'impressionner,  en  quelques  secondes. 
On  évite  ainsi  cette  longue  exposition  à  la 
lumière  du  jour,  qui  était  nécessaire  quand 
on  opérait  avec  le  papier  au  chlorure  d'ar- 
gent, et  on  peut  travailler  à  toute  heure. 

La  sensibilité  de  ce  papier  est  telle  qu'en 
une  seconde,  à  la  lumière  du  jour,  et  en 
dix  secondes,  avec  un  bec  de  gaz,  placé  à 
30  centimètres  de  distance,  l'effet  est  produit. 
On  peut  donc  obtenir  l'épreuve  positive  sur 
le  même  papier  qui   a  servi  à  donner 


mm 


Fig,  49.  —  Meubles  et  accessoires  rustiques  construits  eu  bois  et  en  liège  pour  servir  de  fond  aux  photographies. 
.  '  (Modèles  Fallef  .V 
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l'épreuve  négative.  Il  faut  seulement ,  quand 
on  veut  opérer  vite,  mouiller  le  papier  devant 
servir  au  tirage  positif,  et  appliquer  sur  sa 
surface  l'épreuve  négative,  encore  humide, 
que  l'on  vient  de  retirer  du  bain.  L'eau  em- 
pêche les  deux  surfaces  impressionnées  de  se 
coller  l'une  à  l'autre,  et  permet  de  les  séparer 
facilement  après  l'impression  lumineuse. 

Pour  développer  l'image,  quand  on  em- 
ploie les  papiers  Morgan,  Marion  et  Eastman, 
on  se  sert  d'un  bain  de  100  grammes  d'oxa- 
late  de  potasse  à  25  p.  100  un  peu  acidulé, 
de  15  grammes  de  sulfate  de  fer  à  3  p.  100 
acidulé,  et  de  2  grammes  de  bromure  de  po- 
tassium à  2  p.  100.  On  opère  comme  il  suit. 

On  commence  par  tremper  l'épreuve  dans 
l'eau,  pour  la  ramollir  et  éviter  les  bulles 
d'air.  Ensuite  on  Tégoutte  et  on  la  place 
dans  le  bain  révélateur,  le  côté  impres- 
sionné en  dessus.  L'image  apparaît  gra- 
duellement. On  arrête  son  développement 
quand  les  ombres  ont  atteint  la  valeur  dé- 
sirée. Après  le  bain  révélateur,  on  passe 
l'épreuve,  à  trois  reprises,  dans  une  solu- 
tion d'acide  acétique  très  étendu,  renou- 
velée chaque  fois,  et  qui  sert  à  dissoudre 
le  sulfate  de  fer  et  à  l'empêcher  de  pénétrer 
dans  les  fibres  du  papier.  Ensuite  on  la  lave 
à  l'hyposulfite  de  soude  pur,  et  à  grande  eau. 

Les  papiers  au  gélatino-bromure  em- 
ployés aux  tirages  positifs  ont  l'avantage 
d'une  extrême  rapidité,  mais  ils  portent  en 
eux  un  germe  de  destruction  :  c'est  L'hypo- 
sulfite de  soude,  comme  les  épreuves  tirées 
au  chlorure  d'argent.  Sous  ce  rapport  on 
ne  saurait  prédire  à  ce  procédé  un  grand 
avenir,  et  les  tirages  au  papier  platiné  ou  au 
charbon  assurent  seuls  une  durée  indéfinie. 

Tirage  aux  sels  de  fer.  —  Il  faut  consigner 
ici  le  tirage  aux  sels  de  fer  des  épreuves 
positives,  parce  qu'il  est  d'un  emploi  con- 
sidérable dans  les  bureaux  d'ingénieurs,  de 
constructeurs,  de  mécaniciens  et  d'archi- 
tectes, quand  il  s'agit  de  reproduire  écono- 


miquement et  rapidement  des  dessins  et 
des  plans  tracés  sur  papier  transparent. 

Remarquons  cependant  que  les  dessins 
qu'il  s'agit  de  reproduire  ne  sont  pas  des 
épreuves  photographiques,  mais  des  dessins 
ordinaires  et  que,  sous  ce  rapport,  les  pro- 
cédés de  tirage  aux  sels  de  fer  sortent  du 
domaine  des  faits  que  nous  considérons  ici, 
c'est-à-dire  de  la  reproduction  des  épreuves 
positives.  Cette  remarque  faite,  nous  pou- 
vons passer  en  revue  et  décrire  le  mode  de 
reproduction  aux  sels  de  fer. 

Il  existe  au  jourd'hui  de  nombreux  moyens 
de  reproduire  par  un  papier  photogénique 
des  dessins  ou  des  épreuves,  sans  se  servir 
d'aucun  appareil,  à  la  seule  condition  de 
rendre  ces  objets  transparents.  Le  modèle 
sert  de  cliché,  pour  obtenir  une  épreuve  né- 
gative sur  papier.  Cette  dernière,  rendue 
transparente,  est  employée,  à  son  tour, 
comme  cliché,  pour  donner  de  nouvelles 
épreuves,  qui  alors  sont  positives.  Par  ce 
moyen  on  obtient  des  copies,  qui  reprodui- 
sent tous  les  détails  du  modèle  avec  ses  pro- 
pres dimensions. 

Pour  ces  reproductions,  industrielles,  en 
quelque  sorte,  on  pourrait  employer  un 
papier  photographique  quelconque  fourni 
par  le  commerce.  L'usage  a  prévalu,  dans 
les  bureaux  des  dessinateurs  de  machines, 
chez  les  ingénieurs  et  les  constructeurs,  de 
faire  ces  tirages  en  blanc  sur  un  fond  bleu, 
ou  en  bleu  sur  un  fond  blanc. 

Le  papier  qui  sert  à  cet  usage  et  qui  se 
trouve  dans  le  commerce  se  prépare  en 
mélangeant  deux  dissolutions,  Tune  d'une 
partie  de  citrate  de  fer  et  d'ammoniaque  dans 
quatre  parties  d'eau,  l'autre  d'une  partie 
de  prussiate  de  potasse  rouge  dans  six  par- 
ties d'eau.  On  mélange  les  deux  liquides, 
et  on  conserve  à  l'abri  de  la  lumière.  Pour 
l'étaler  sur  le  papier,  on  se  sert  d'une  brosse 
et  on  fait  usage  de  papier  huilé. 

C'est  le  papier  qui  sert  à  tirer  les  épreuves. 
On  le  place  dans  un  châssis-presse,  et  si 
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l'on  veut  obtenir  des  épreuves  à  traits  blancs  t 
sur  un  fond  bleu,  on  place  le  modèle  dans 
le  châssis,  le  côté  dessiné  touchant  la  glace, 
afin  d'éviter  le  renversement  de  l'image  ;  et 
Ton  met  par-dessus  un  papier  imprégné  de 
ferro-prussiate  de  potasse,  la  face  sensible 
du  côté  du  dessin.  On  expose  le  tout  à  la 
lumière,  dans  le  châssis-presse.  Le  papier 
contient  un  sel  de  fer  (ferrocyanure  de  po- 
tassium) que  la  lumière  réduit  en  donnant 
du  bleu  de  Prusse  (cyanure  de  fer  et  de  po- 
tassium). 

Après  un  temps  convenable  d'exposition 
lumineuse,  on  plonge  le  papier  dans  de  l'eau 
pure,  en  opérant  dans  l'obscurité,  et  on  le 
lave  jusqu'à  ce  que  l'eau  cesse  d'être  colorée. 
L'excès  de  sel  de  fer  non  impressionné  est 
enlevé  par  l'eau,  et  le  bleu  de  Prusse  fixé 
demeure  sur  le  papier. 

On  a  ainsi  une  épreuve  négative,  caries 
parties  claires  de  l'objet  sont  indiquées  par 
une  teinte  bleue  et  les  traits  noirs  sont  re- 
produits en  blanc,  puisqu'ils  ont  arrêté  l'ac- 
tion lumineuse  et  empêché  la  formation  du 
bleu  de  Prusse. 

Sil'onveut  obtenir  des  épreuves  positives 
à  traits  bleus  sur  un  fond  blanc,  on  tire 
d'abord  une  épreuve  négative  en  opérant  à 
peu  près  comme  il  vient  d'être  dit.  Le  cliché 
négatif  transparent  ainsi  obtenu  sert  à  tirer 
l'épreuve  positive  donnant  des  traits  bleus 
sur  un  fond  blanc.  Pour  cela,  on  place  le 
cliché  négatif  dans  le  châssis-presse \  le  côté 
sensible  en  contact  avec  le  cliché.  On  pro- 
duit ainsi  un  second  renversement  de  l'image 
qui  corrige  le  premier i  l'épreuve  positive 
est  donc  identique  au  modèle. 

Après  le  fixage  et  le  lavage,  on  a  une  co- 
pie à  traits  bleus  sur  fond  blanc. 

Tirage  des  positifs  sur  verre.  —  Les  pho- 
tographes font  souvent  des  tirages  d'épreuves 
positives  sur  verre.  C'est  ce  qu'il  faut  faire 
.  quand  ce  cliché  a  été  fendu,  ou  lorsque, 
ayant  été  trop  développé^  il  nécessiterait 


une  trop  longue  exposition  pour  le  tirage. 

Dans  le  premier  cas,  on  fait  la  retouche 
de  la  fente  sur  le  positif  et  une  autre  re- 
touche sur  le  négatif,  et  le  mal  est  réparé  ; 
dans  le  second  cas,  on  tire  une  épreuve  sur 
une  plaque  sensible.  L'épreuve  positive  étant 
sèche,  on  recommence  la  même  opération, 
et  on  a  un  cliché  négatif,  qui  est  plus  doux 
que  l'original,  et  qui  fournira  un  bon  tirage. 

Le  grand  emploi  des  épreuves  positives 
sur  verre,  c'est  la  reprod action  des  objets 
d'histoire  naturelle,  d'appareils  de  physique, 
de  mécanique,  d'astronomie,  ou  les  vues 
de  monuments,  qui  doivent  servir  aux  pro- 
jections, dans  renseignement  et  les  cours 
publics.  Il  y  a  là  un  grand  débouché  de 
photographies  positives  sur  verre.  Le  com- 
merce de  l'optique  fournit  ces  clichés, 
mais  il  est  facile  de  les  produire  soi-même, 
pour  des  recherches,  ou  pour  des  confé- 
rences et  cours,  en  opérant  comme  il  suit  : 
On  emploie  des  glaces  au  gélatino-bro- 
mure, pour  obtenir  l'image  négative,  et  on 
la  développe  aux  sels  de  fer,  selon  le  pro- 
cédé ordinaire.  Pour  tirer  l'épreuve  positive, 
on  emploie  également  la  glace  gélatino- 
bromurée.  On  obtient  ainsi  des  épreuves 
de  petit  format,  qui,  agrandies  dans  la  lan- 
terne magique  servant  aux  projections, 
rendent  très  bien  les  détails  du  modèle. 

Les  épreuves  photographiques  tirées  sur 
verre  et  recouvertes  de  vernis  copal  ont 
été  employées,  dans  ces  derniers  temps, 
pour  remplacer  économiquement  les  vi- 
traux peints  des  églises.  On  s'en  est  servi 
également  pour  imiter  en  noir  les  vitraux 
colorés  qu'il  est  de  mode  aujourd'hui  de 
placer  aux  fenêtres. 


CHAPITRE  VII 

LES  AGRANDISSEMENTS.  —  APPAREILS   NOUVEAUX  POUR 

l'éclairage  des  lentilles  grossissantes.  ■ 

Le  besoin  de  l'agrandissement  d'une  image 
photographique  se  présente  assez  souvent. 
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Fig.  50.  —  Appareil  d'agrandissement  avec  une  lampe  à  pétrole. 


Le  voyageur  qui  s'est  contenté  de  prendre  un 
très  petit  cliché  d'une  vue,  d'un  monument 
ou  d'un  paysage,  doit  s'occuper,  au  retour 
du  voyage,  d'agrandir  cette  image  aux  di- 
mensions ordinaires.  Pour  obtenir  un  por- 
trait de  grandes  dimensions,  que  recherchent 
quelques  amateurs,  il  serait  peu  commode 
de  préparer  un  cliché  dépassant  une  cer- 
taine mesure.  On  pourrait  sans  doute  y 
parvenir,  mais  c'est  une  opération  difficile, 
et  qui  exige  un  matériel  de  grandes  dimen- 
sions, que  Ton  possède  rarement.  Les  fabri- 
cants de  plaques  au  gélatino-bromure  four- 
nissent aujourd'hui  de  très  grandes  glaces 
à  des  prix  fort  accessibles.  Là  n'est  donc  pas 
la  difficulté.  Elle  vient  de  l'appareil  optique  ; 
car  pour  produire  une  très  grande  image  il 
faut  que  le  modèle  et  la  glace  sensible  soient 
tous  les  deux  à  la  même  distance  de  l'ob- 
jectif, cette  distance  étant  égale  au  double 
de  la  longueur  focale.  C'est  ce  qui  nécessi- 
terait une  chambre  noire  énorme.  En  outre, 
le  modèle,  à  cause  de  sa  grande  dimension, 
serait  fort  peu  éclairé.  De  là  la  nécessité 
d'objectifs  à  large  ouverture  et  à  long  foyer. 
Enfin,  la  pose  est  toujours  très  longue,  et 
quand  il  s'agit  d'un  portrait,  l'immobilité 
étant  rarement  obtenue,  on  peut  perdre 
plus  d'une  glace,  par  une  pose  manquée. 

Toutes  ces  raisons  font  comprendre  que, 
pour  obtenir  de  grandes  images,  on  pro- 
cède généralement  du  petit  au  grand,  c'est- 
à-dire  que  l'on  prend  un  petit  cliché,  que 
l'on  s'occupe  ensuite  d'agrandir. 


L'opération  de  l'agrandissement  est  de 
date  ancienne  en  photographie,  et  de  bonne 
heure  on  a  possédé  le  matériel  nécessaire 
à  l'amplification  d'une  épreuve.  Nous  avons 
consacré  un  long  chapitre  dans  les  Merveilles, 
de  la  science  (1)  à  cette  question.  Nous  avons 
représenté  l'appareil  à  agrandissement  du 
photographe  américain  Woodward  (fig.  78, 
page  121)  qui  est  éclairé  par  la  lumière  so- 
laire, ainsi  que  l'appareil  d'agrandissement 
de  Monckoven  (fig.  79  et  80).  Nous  n'avons 
pas,  par  conséquent,  à  revenir  sur  cette  ques- 
tion, et  nous  renvoyons  le  lecteur,  pour  tout 
ce  qui  concerne  l'agrandissement  des  pho- 
tographies au  moyen  d'appareils  éclairés 
par  le  soleil,  aux  pages  sus  indiquées  des 
Merveilles  de  la  science. 

Cependant  le  soleil  n'est  pas  l'hôte  as- 
sidu des  climats  moyens  ou  septentrio- 
naux, et  d'ailleurs,  son  éclat  varie  selon 
les  saisons.  La  rapidité  d'impression  des 
plaques'  que  Ton  emploie  aujourd'hui  per- 
met de  se  contenter  d'une  lumière  moins 
brillante  que  celle  du  soleil.  De  là  est 
venue  la  construction  de  nouveaux  appa- 
reils d'agrandissement,  dans  lesquels  la  ' 
lumière  solaire  est  remplacée  par  des  lu- 
mières artificielles,  telles  que  la  lumière 
provenant  de  la  combustion  du  magnésium, 
le  gaz  oxhydrique  et  la  lumière  élec- 
trique. 

Nous  avons  donc  à  faire  connaître  ici  les 

(1)  Tome  III,  page  119-124. 
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Fig.  SI. 


Appareil  d'agrandissement  de  M.  MerviLle. 


appareils  nouveaux  d'éclairage  artificiel  qui 
servent  aux  agrandissements. 

La  figure  50  représente  un  appareil 
d'agrandissement  éclairé  par  une  simple 
lampe  à  pétrole.  La  lanterne,  noircie  à  l'inté- 
rieur, arrête  com- 
plètement toute 
lumière  autre  que 
celle  de  la  lampe. 
Une  lentille  de 
verre  qu'on  aper- 
çoit par  la  porte 
ouverte  éclaire 
le  cliché  placé 
derrière  cette 
lentille .  En  éloignant  le  soufflet  de  la  chambre 
obscure  on  recule  plus  ou  moins  l'objectif 
pour  obtenir  le  grossissement  désiré.  Un 
chariot  destiné  à  recevoir  la  glace  dépolie 
se  meut  sur  une  règle  en  bois,  qui  assure 
son  parallélisme  avec  le  cliché. 

M.  Merville  construit  un  appareil  d'agran- 
dissement monté  sur  des  colonnes  de 
cuivre,  que  l'on  voit  sur  la  figure  51,  qui 

S.  T.  H. 


Fig.  52.  —  Autre  appareil  d'agrandissement. 


s'éclaire  avec  une  lampe  à  pétrole  à  trois 
mèches.  La  lentille  éclairante  du  condensa- 
teur se  compose  de  deux  lentilles  plan- 
convexe.  Le  faisceau  lumineux  obtenu  va 
de  0m,50  à  2  mètres  de  diamètre  avec  la 

lampe  à  pétrole. 
Avec  l'éclairage 
électrique,  le  dia- 
mètre du  faisceau 
lumineux  irait 
jusqu'à  3  et  4  mè- 
tres. 

M.  Faller  ap- 
pelle lanterne 
universelle un  ap- 
pareil (fig.  52)  qui  se  compose  de  l'instru- 
ment de  grossissement,  d'un  chariot  avec 
soufflet  à  crémaillère  et  d'un  châssis  né- 
gatif mobile. 

La  figure  53  représente  un  appareil 
d'agrandissement  avec  chambre  noire  atte- 
nante, dont  les  dispositions  diffèrent  peu  de 
celles  des  précédents,  et  qui  s'éclaire  égale- 
ment avec  le  pétrole. 
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Fig.  53.  —  Appareil  d'agrandissement  avec  chambre  noire. 


Citons  enfin  la  lanterne  Morgan  (fig.  54) 
qui  donne  également  de  très  bons  résultats, 
notamment  avec  le  papier  Morgan  au  géla^ 
tino-bromure.  Elle  est  éclairée  par  une 
lampe  à  pétrole  à  trois  larges  mèches,  et 
se  prête  aussi  bien 
aux  projections 
qu'aux  agrandis- 
sements. 

Outre  la  lu- 
mière du  magné- 
sium et  du  pétrole, 
on  a  fait  récem- 
ment usage,  pour 
éclairer  la  lan- 
terne magique  des 
photographes,  de 
su!  i  ure  de  carbon  e 
brûlant  dans  du 
bioxyde  d'azote, 

et  le  même  effet  a  été  obtenu  plus  éco- 
nomiquement, en  faisant  brûler  du  soufre 
dans  du  gaz  oxygène.  La  lumière  électrique 
est  enfin  quelquefois  mise  à  contribution 
pour  remplacer 
la  lumière  so- 
laire. 

C'est  sur  le 
papier  positif 
au  chlorure 
d'argent  que 
l'on  projette 
l'image  agran- 
die par  les  ap- 
pareils que 
nous  venons  de 
décrire.  Mais 
le    papier  au 

chlorure  d'argent  est  d'une  faible  impres- 
sionnabilité,  et  la  pose  est  nécessairement 
fort  longue  avec  cette  surface  chimique.  On  a 
voulu,  pour  accélérer  la  fabrication  d'un  cli- 
ché agrandi,  se  servir  des  agents  rapides, 
c'est-à-dire  faire  emploi  de  papier  au  géla- 
tino-bromure de  M.Marion,  de  M.Morgan  ou 


Fig.  54.  —  Lanterne  Morgan  pour  agrandissements. 


de  M.  Eatsman.On  obtient,  avec  ces  papiers, 
une  impression  très  rapide.  Seulement,  tan- 
dis qu'avec  ïê  papier  au  chlorure  d'argent 
il  suffit  de  laver  l'épreuve  à  l'hyposulfite 
de  soude,  pour  la  terminer,  ici  il  faut  dé- 
velopper l'image, 
c'est-à-dire  la  trai- 
ter par  l'oxalate 
de  fer,  ainsi  que 
nous  l'avons  ex- 
posé en  traitant  du 
développement 
des  images  obte- 
nues sur  une  sur- 
face gélatino-bro- 
murée. 

Le  chevalet  Na- 
dar  (fig.  55)  est 
très .  commode 
pour  soutenir  les 
glaces  ou  les  papiers  sur  lesquels  on  pro- 
jette l'image  qu'il  s'agit  d'agrandir;  le  che- 
valet glisse  sur  des  rails.  Il  contient  une 
boîte -magasin,  où  se  trouve  un  rouleau 

de  papier  East^ 
man ,  qu'on 
développe  à 
mesure  des  be- 
soins. Du  côté 
opposé  à  ce- 
lui destiné  aux 
agrandisse- 
ments, une 
planchette  à  re- 
bord sert  d'ap- 
pui   aux  ta- 
bleaux, por- 
traits et  dessins 
à  reproduire  ou  à  agrandir.  Une  crémaillère 
verticale  et  des  glissières  guident  les  mou- 
vements avec  précision. 

Le  lecteur  remarquera  que  la  manière 
d'opérer  qui  vient  d'être  décrite  consistant 
à  produire  une  seule  épreuve  par Tamplifi- 
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Fîg.  5G.  —  Appareil  de  projection  en  usage  dans  les  cours 

et  conférences. 


Fig.  55.  —  Chevalet  Nadar-Eastman. 

cation  d'un  petit  cliché  a  F  inconvénient 
d'exiger  autant  de  poses  nouvelles  qu'on 
veut  tirer  de  positifs.  Si  l'on  a  besoin  de 
pratiquer  des  retouches,  il  faut  les  faire  sur 
chaque  positif,, On  préfère,  avec  juste  raison, 
tirer  sur  verre  une  épreuve  du  petit  cliché 
de  même  taille,  et  ce  positif  transparent  est 
placé  ensuite  dans  l'appareil  d'agrandisse- 
ment, pour  le  projeter,  non  plus  sur  un  pa- 
pier, mais  sur  une  glace  sensible,  qui  se 
trouve  transformée  en  un  grand  cliché. 
Grâce  à  ce  grand  cliché,  on  tire  autant  de 
positifs  qu'on  veut.  La  retouche,  si  elle  est 
nécessaire,  se  fait  une  fois  pour  toutes  sur 
les  négatifs. 

C'est  ainsi  que  l'on  opère  généralement. 

Aux  agrandissements  des  photographies 
se  rattache  3a  jolie  opération  des  projections, 
qui  est  la  joie  des  spectateurs  et  auditeurs 
des  conférences  scientifiques  et  des  cours  de 
sciences  diverses.  Dans  une  conférence  d'as- 
tronomie, de  physique,  d'histoire  naturelle, 
le  professeur  projette  sur  un  écran  blanc, 


au  moyen  d'un  appareil  ordinaire  d'agran- 
dissement, tel  que  le  représente  la  figure  56, 
les  images  d'astres,  d'appareils  ou  instru- 
ments divers,  d'objets  d'histoire  natu- 
relle, etc.,  etc.  Ce  procédé  est  une  véritable 
opération  d'agrandissement.  Seulement, 
dans  ce  cas,  l'image  que  l'on  obtient  n'est 
pas  conservée,  n'est  pas  fixée .  Elle  n'a  pour 
but  que  de  faire  apparaître,  pour  quelques 
instants,  à  tout  un  auditoire,  des  objets 
amplifiés  dans  leurs  dimensions.  Faire  des 
projections,  c'est  donc  opérer  un  agrandis- 
sement photographique. 

Cela  est  si  vrai  que  l'appareil  de  M.  Mol- 
teni,  qui  est  en  usage  dans  les  confé- 
rences, pour  produire  des  projections,  est 
également  installé  chez  les  photographes, 
pour  servir  à  l'agrandissement  des  clichés. 
Seulement,  comme  nous  le  disions  plus 
haut,  le  photographe  fixe  et  conserve  l'image 
agrandie,  tandis  que  le  conférencier  se  con- 
tente de  la  montrer  sur  l'écran,  et  de  rem- 
placer aussitôt  par  une  autre  la  projection 
amplifiante. 
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Fig.  57.  —  Mouvement  d'un  sauteur  de  corde  saisi  par  la  photographie  instantanée. 


CHAPITRÉ  VIII 

LES  APPLICATIONS    NOUVELLES  DE   LA  PHOTOGRAPHIE. 

  SES  APPLICATIONS  AUX  SCIENCES  NATURELLES.  — 

ÉTUDE  DES  MOUVEMENTS  DES  ANIMAUX  PAR  LA  PHO- 
TOGRAPHIE INSTANTANÉE.  —  LA  PHOTOGRAPHIE  AP- 
PLIQUÉE AUX  TRAVAUX  MICROSCOPIQUES.  : —  APPAREILS 
NOUVEAUX. 

Les  applications  de  la  photographie  sont 
devenues  innombrables.  Dans  l'état  présent 
de  la  science,  de  l'industrie  et  des  besoins 
sociaux,  une  opération  chimique  qui  fixe  ins- 
tantanément et  fidèlement  toutes  les  scènes 
de  la  nature,  tous  les  faits,  tous  les  détails, 
tous  les  documents  écrits,,  quels  qu'ils 
soient,  doit  nécessairement  intervenir  dans 
une  quantité  de  circonstances  impossibles 
à  dénombrer.  D'après  le  but  de  cet  ou- 
vrage, nous  n'avons  à  considérer  que  les 
applications  de  la  photographie  aux  sciences 
naturelles  et  aux  sciences  physiques,  et 


nous  devons  nous  attacher  uniquement  à 
celles  que  nous  n'avons  pas  mentionnées 
dans  la  Notice  sur  la  photographie  des  Mer- 
veilles  de  la  science. 

Les  faits  que  nous  avons  à  passer  en  re- 
vue, les  appareils  que  nous  avons  à  faire 
connaître,  pour  exposer  les  applications  ré- 
centes de  la  photographie  aux  sciences  na- 
turelles et  physiques,  ont  besoin  d'être  dis- 
tribués dans  un  ordre  méthodique.  Nous  dis- 
tinguerons, pour  la  clarté  de  ce  qui  va  suivre  : 

1°  Les  applications  récentes  de  la  photo- 
graphie aux  sciences  naturelles; 

2°  Les  applications  récentes  de  la  photo- 
graphie aux  sciences  physiques  (météoro- 
logie, physique,  astronomie); 

3°  Les  applications  nouvelles  de  la  photo- 
graphie à  l'imprimerie  et  à  la  gravure; 

4°  L'emploi  des  appareils  photographiques 
par  les  voyageurs,  savants,  ou  simples  tou- 
ristes; 
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Fig.  58.  —  Le  saut  à  la  perche,  d'après  une  photographie  instantanée. 


5°  Enfin  les  applications  d'ordre  varié, 
présentant  un  intérêt  spécial, 

APPLICATIONS  NOUVELLES  DE  LA  PHOTOGRAPHIE 
AUX  SCIENCES  NATURELLES. 

C'est  l'étude  des  mouvements  rapides  de 
l'homme  ou  des  animaux,  mouvements  qui 
n'auraient  jamais  pu  être  saisis  et  enre- 
gistrés avant  la  découverte  de  la. photo- 
graphie instantanée,  qui  a  le  plus  frappé, 
dans  ces  derniers  temps ,  l'attention  du  pu- 
blic. Pouvoir  reproduire  par  des  dessins, 
grâce  à  la  glace  sensible,  les  diverses  pé- 
riodes du  vol  des  oiseaux,  de  la  progression 
de  l'homme  ou  des  animaux,  du  galop  d'un 
cheval,  etc.,  c'est  un  tour  de  force  qui 
peut  donner  l'idée  des  ressources  infinies  de 
la  science  actuelle. 

C'est  à  un  savant  physicien  et  physiolo- 
giste français,  le  professeur  Marey,  que  sont 


dus  les  premiers  essais  consistant  à  saisir  et 
conserver  l'image  de  phénomènes  tellement 
rapides  qu'il  est  presque  impossible  de  les 
fixer,  et  dont  notre  œil  même  ne  nous 
donne  souvent  qu'une  idée  imparfaite,  à 
cause  de  la  persistance  des  images  sur  la 
rétine,  qui  empêche  la  succession  trop 
prompte  de  la  série  des  impressions  vi- 
suelles. La  photographie,  qui  n'a  pas  le  dé- 
faut de  cette  persistance  naturelle  de  l'im- 
pression de  la  surface  sensible,  permet  seule 
de  séparer  les  impressions  lumineuses  que 
donne  la  succession  d'un  mouvement,  chez 
les  animaux  ou  chez  l'homme. 

Le  professeur  Marey  avait  donc  pu,  grâce 
à  la  photographie,  ébaucher  ce  curieux 
genre  d'études.  Mais  à  l'époque  où  M.  Marey 
exécuta  les  premiers  travaux  en  ce  genre, 
la  photographie  instantanée,  la  photographie 
au  gélatino-bromure  d'argent,  n'était  pas 
connue,  et  les  résultats  qu'il  obtint  étaient 
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fort  incomplets.  La  découverte  de  la  photo- 
graphie instantanée  vint  permettre  de  ré- 
soudre, avec  une  extrême  élégance,  le  pro- 
blème de  la  découverte  des  mouvements 
des  animaux. 

Ce  ne  fut  pas  cependant  M.  Marey  qui  en- 
tra le  premier  dans  cette  nouvelle  voie.  Il 
fut  devancé  par  un  photographe  américain, 
M.  Muybridge,  de  San  Francisco,  qui  sut,  le 
premier,  photographier,  à  des  intervalles 
égaux  et  très  courts,  les  différentes  parties 
des  membres  des  animaux  en  mouvement 
pendant  la  marche. 

Comment  le  photographe  américain  a-t-il 
obtenu  ces  résultats?  Muybridge,  quand  il 
s'agit  de  photographier  les  mouvements  du 
galop  d'un  cheval,  par  exemple,  dispose  à 
côté  les  unes  des  autres  trente  chambres 
obscures,  munies  chacune  d'un  obturateur 
électrique,  en  les  plaçant  à  33  centimètres 
Tune  de  l'autre.  Le  cheval  galopant  le  long 
d'une  piste  passe  devant  les  30  objectifs,  et 
sur  son  chemin  il  brise  de  petits  fils  con- 
ducteurs tendus  à  travers  le  sol,  à  une  cer- 
taine hauteur.  En  se  brisant,  chaque  fil  dé- 
termine la  fermeture  d'un  courant  élec- 
trique, qui  va  découvrir  et  refermer  aussitôt 
un  des  obturateurs  delà  chambre  noire.  Au 
devant  de  l'objectif  est  un  écran  blanc,  ver- 
tical, sur  lequel  l'animal  se  détache  vigou- 
reusement ;  ce  qui  permet  de  prendre  plus 
nettement  l'image  photographique. 

En  développant  les  trente  images  ainsi 
formées  sur  la  plaque  de  gélatino-bromure, 
on  obtient  les  positions  des  membres  du 
cheval  pendant  le  galop. 

C'est  par  un  procédé  semblable  que 
M.  Muybridge  a  fixé  les  différentes  positions 
d'un  chien  lévrier  à  la  course,  du  cerf,  du 
taureau,  du  bœuf.  L'homme  en  mouvement 
fut  également  fixé  sur  la  plaque  sensible 
par  M.  Muybridge,  qui  obtint  huit  images 
d'un  clown  faisant  le  saut  périlleux. 

Les  photographies  de  M.  Muybridge  fu- 
rent envoyées,  en  1859,  à  Paris,  où  elles  j 


firent  beaucoup  de  sensation.  Les  physiolo- 
gistes y  voyaient  un  moyen  de  décomposer, 
comme  l'avait  fait  M.  Marey,  les  mouve- 
ments naturels  des  animaux  ;  les  artistes  se 
rendaient  mieux  compte  des  attitudes  des 
animaux  pendant  leurs  mouvements  de  pro- 
gression, de  course,  de  saut,  etc. 

On  ne  tarda  pas  à  imiter,  à  Paris,  les  cu- 
rieuses expériences  du  photographe  améri- 
cain. C'est  ainsi  qu'un  photographe,  M.  A, 
deLugardon,  a  obtenu  l'image  des  sauteurs 
tels  que  nous  les  reproduisons,  à  la  page 
précédente,  dans  les  figures  57  et  58. 

M.  Marey  s'empressa  de  suivre  la  voie  qui 
lui  était  ouverte,  et  il  se  distingua  par  des 
perfectionnements  fondamentaux,  qu'il  ap- 
porta au  procédé  américain. 

En  effet,  M.  Muybridge,  comme  on  vient 
de  le  dire,  prenait  plusieurs  images  succes- 
sives d'un  animal  en  mouvement,  sur  une 
série  de  plaques.  Mais  en  opérant  ainsi,  on 
ne  peut  connaître  exactement  le  temps  qui 
sépare  les  différentes  impressions.  Il  est  bien 
plus  avantageux,  au  lieu  d'opérer  sur  des 
plaques  différentes,  d'opérer  sur  une  seule 
et  même  plaque.  Il  faut  seulement  que  la 
plaque  conserve  toute  sa  sensibilité,  d'une 
pose  à  l'autre. 

M.  Marey,  est  parvenu  à  résoudre  cette 
difficulté  par  l'emploi  de  l'instrument  que 
l'éminent  astronome  français,  M.  Janssen, 
avait  imaginé  pour  l'observation  photogra- 
phique des  éclipses  de  soleil,  et  qu'il  avait 
appelé  le  revolver  photographique. 

M.  Marey,  appliquant  à  l'étude  des  mou- 
vements des  animaux  le  revolver  photogra- 
phique de  M.  Janssen,  a  pu  reproduire  les 
différentes  attitudes  d'un  coureur  vêtu  de 
blanc,  qui  passait  devant  un  écran  noir.  Un 
obturateur  à  plusieurs  trous,  mû  par  un 
mécanisme  d'horlogerie,  tournant  devant 
l'objectif,  démasquait  cet  objectif,  à  inter- 
valles égaux.  Le  fond  étant  complètement 
noir  ne  produisait  aucune  impression  sur  la 
plaque,  mais  on  fixait,  à  chaque  ouverture, 
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F  homme  dans  une  nouvelle  attitude  et  dans 
un  autre  point.  On  pouvait  ainsi  déterminer 
les  distances  parcourues  entre  chaque  pose. 
Les  figures  ci-dessous,  qui  représentent  les 


photographies  prises  par  M.  Marey  pour  la 
course  et  la  marche  de  l'homme,  montrent 
la  succession  des  mouvements  qui  se  pro- 
duisent dans  la  marche.  Les  positions  du 
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Fig.  59.  —  La  course  de  l'homme,  saisie  dans  ses  mouvements  successifs  par  ïa  photographie  instantanée. 


membre  gauche  sont  teintées  en  gris,  pour 
mieux  faire  comprendre  ces  positions. 

Pour  F  étude  du  vol  des  oiseaux,  M.  Ma- 
rey a  employé  l'appareil  qu'il  nomme  fusil 


photographique,  et  dont  voici  la  description. 

Au  fond  du  canon  d'un  fusil  est  un  ob- 
jectif photographique.  Une  culasse  cylin- 
drique qui  contient  un  mouvement  d'horlo- 


Fig.  60.  —  La  course  de  l'homme,  saisie  dans  ses  mouvements  successifs  par  ia  photographie  instantanée. 


gerie  est  placée  sur  la  crosse.  Quand  on 
appuie  sur  la  détente  du  fusil,  le  ressort  fait 
tourner  un  disque,  percé  d'une  étroite  fe- 
nêtre, qui  laisse  pénétrer  ainsi,  douze  fois 
par  seconde,  la  lumière  au  fond  du  canon. 
La  plaque  sensible,  de  forme  circulaire, 
avance,  après  chaque  pose,  d'un  douzième  de 


tour,  et  peut  alors  recevoir  une  nouvelle 
image.  Douze  clichés  peuvent  être  pris  de 
cette  manière  en  une  seconde.  Un  appareil 
de  changement  de  plaques  instantané  per- 
met de  changer  vingt- cinq  fois  la  plaque 
sensible.  La  mise  au  point  se  fait  en  allon- 
geant ou  en  raccourcissant  le  canon  ;  ce  qui 
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déplace  l'objectif.  On  s'assure  que  la  mise 
au  point  est  faite,  en  observant  par  une  ou- 
verture faite  à  la  culasse  ] 'image  reçue  sur 
un  verre  dépoli,  qui  doit  être  d'une  grande 
netteté. 

La  figure  ci- dessous  montre  l'image  des 
formes  successives  d'un  pigeon  en  état  de  vol, 
pris  par  M.  Marey.  On  voit  que  les  pattes  de 
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Fig.  61.  —  Images  successives  d'un  pigeon  volant. 

l'oiseau  se  portent  très  vivement  en  avant  et 
cachent  la  tête  de  l'animal,  et  qu'en  outre 
elles  s'abaissent  et  s'infléchissent  pendant 
toute  la  durée  de  cette  période  d'abaissement. 

M.  Marey  a  également  multiplié  ses  études 
sur  la  fixation  par  la  photographie  des  mou- 
vements de  l'homme  et  des  animaux,  et  il 
a,  d'ailleurs,  beaucoup  varié  les  dispositions 
et  le  mode  d'emploi  de  ces  délicats  appa- 
reils. Nous  ne  pouvons  suivre  le  savant 
physiologiste  dans  le  développement  de  ces 
études,  d'un  ordre  spécial.  Il  nous  suffit 
d'avoir  exposé  le  principe  générai  de  Tune 
des  plus  intéressantes  découvertes  de  la 
physiologie  moderne. 

Après  l'application  de  la  photographie  à 
l'histoire  naturelle  des  grands  animaux  et 
de  l'homme,  vient  son  application  à  l'étude 
des  petits  êtres  et  des  éléments  des  tissus  or- 
ganiques. La  plaque  sensible  recevant  et 
conservant  l'image  des  objets  naturels  que 
Fanatomiste  ou  le  physiologiste  a  besoin  >■ 
d'étudier  dispense  celui-ci  d'une  observa-  : 
tion  longue  et  fatigante.  L'opérateur  peut,  I 


en  même  temps,  par  l'agrandissement,  faire 
voir  cette  même  image  à  une  assistance 
nombreuse. 

Nous  avons  décrit  dans  notre  Notice  des 
Merveilles  de  la  science  (1)  les  premiers  ré- 
sultats de  là  photographie  micro graphique . 
Nous  avons  parlé  des  travaux  du  Dr  Donné  et 
de  Léon  Foucault,  nous  avons  dessiné  l'appa- 
reil de  Bertsh,  et  reproduit,  dans  des  figures 
spéciales,  les  dessins  obtenus  par  l'appareil 
de  ce  dernier  opérateur  (fig.  108-111). 

Depuis  les  travaux  de  Bertsh,  la  photo-mi- 
crographie est  entrée  largement  dans  la  pra- 
tique des  études  des  naturalistes.  En  France, 
M.  Nachet,  en  Allemagne,  M.  May ei\  en  An- 
gleterre, MM.  Hodgson,  Shadboldt  et  Wen- 
ham,  se  sont  appliqués  à  perfectionner,  tant 
le  microscope  qui  sert  à  produire  l'image, 
que  les  appareils  photographiques  qui  la 
fixent  et  la  perpétuent. 

Voici,  d'après  les  travaux  de  ces  divers  sa- 
vants, en  quoi  consistent  les  appareils  qui 
servent,  dans  les  laboratoires  des  natura- 
listes, à  prendre  les  clichés  photographiques 
des  objets  amplifiés  par  l'appareil  optique. 

Il  s'agit  de  mettre  l'objet  microscopique 
au  point  de  la  vision,  en  manœuvrant  la  vis 
de  l'instrument  à  la  manière  ordinaire, 
pour  voir  bien  nettement  l'objet,  puis  de 
remplacer  l'oculaire  du  microscope  par  une 
surface  photogénique,  sur  laquelle  se 
forme  l'image  qui,  tout  à  l'heure,  n'exis- 
tait que  sur  la  rétine  de  l'œil  de  l'observa- 
teur, et  à  impressionner  ainsi  la  plaque 
photographique.  Cette  plaque  est  ensuite 
traitée  comme  une  épreuve  photographique 
ordinaire,  c'est-à-dire  qu'on  développe 
Fimage,  et  qu'on  la  fixe  par  les  procédés 
habituels. 

Dans  tout  microscope  il  faut  très  vivement 
éclairer  les  objets;  car,  destinés  à  être  gros- 
sis par  la  lentille  de  l'instrument,  ils  ont 
besoin  de  concentrer  une  grande  quantité 

(1)  Tome  III,  pages  163-170. 
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de  lumière,  pour  demeurer  bien  éclairés 
après  leur  grossissement. 

En  lisant  dans  les  Merveilles  de  la  science 
la  description  de  l'appareil  de  Bertsh,  qui 
fut  le  premier  de  ce  genre,  on  a  vu  que 
l'éclairage  de  cet  appareil  était  produit  par 
le  soleil.  L'appareil  de  Bertsh  se  fixait,  en 
effet,  au  volet  d'une  chambre  fermée,  et  on 
recevait  les  rayons  du  soleil  réfléchis  par  un 
miroir  plan  mobile.  Mais  l'emploi  de  la  lu- 
mière solaire  est  sujet  à  bien  des  incerti- 
tudes, car  le  soleil  manque  souvent  dans 
les  climats  du  Nord,  et  l 'intensité  de  son 
éclat  est  très  variable.  La  lumière  oxhy- 
drique, ou  lumière  Drzimmond,  est  d'un 
usage  dispendieux,  et  quelquefois  dange- 
reux. L'éclairage  au  magnésium  est  d'une 
durée  bien  courte.  Une  lampe  à  pétrole 
a  assez  de  puissance  pour  remplacer  le 
soleil  ou  la  lumière  oxhydrique.  Cepen- 
dant, après  avoir  essayé  ces  divers  moyens 
d'éclairage  intense,  on  a  fini  par  se  contenter 
de  la  lumière  diffuse,  en  la  concentrant 
par  une  série  de  lentilles,  qui  recueillent 
toute  la  quantité  de  lumière  ambiante. 

Les  objets  placés  dans  l'appareil  photo- 
micrographique  sont  donc  éclairés  par  un 
miroir  argenté,  qui  envoie,  parallèlement  à 
l'axe  du  microscope,  un  faisceau  de  lumière, 
lequel  venant  tomber  sur  une  puissante 
lentille  est  réduit  à  un  filet  lumineux,  d'une 
puissance  considérable. 

Voici  la  disposition  de  l'appareil  le  plus 
généralement  employé  aujourd'hui  pour 
l'impression  photographique  des  images 
des  objets  vus  au  microscope. 

M  est  le  miroir  argenté  qui  reçoit  le  fais- 
ceau de  lumière  réfléchie  par  le  miroir 
plan  argenté  I  ;  un  diaphragme,  E,  arrête  la 
partie  du  faisceau  lumineux  qui  serait  per- 
due et  ne  laisse  passer  que  la  quantité  de 
lumière  qui  peut  être  utilisée  pour  l'éclai- 
rage de  l'objet.  D  est  la  lentille  conver- 
gente qui  concentre  les  rayons  lumineux  en 
un  filet  unique,  pour  l'envoyer  dans  l'ins- 

S.  T.  II. 


trument.  H  est  un  simple  écran  que  l'on  ea- 
lèvequand  on  veut  opérer,  c'est-à-dire  laisser 
arriver  la  lumière  sur  l'objet.  M  est,  comme 
il  vient  d'être  dit,  le  miroir  argenté  mobile 
à  la  main,  qui  reçoit  la  lumière  envoyée  par 
le  miroir  plan  I  et  la  lentille  D,  et  la  re- 
jette sur  le  corps  placé  sur  le  porte-objet  F. 

Pour  obtenir  l'image  photographique  de 
l'objet  étudié,  on  manœuvre  à  l'aide  de  la 
vis  le  tuyau  du  microscope,  eii  regardant 
par  l'oculaire  placé  en  B,  c'est-à-dire  à 
l'extrémité  du  tube.  Quand  on  voit  bien 
l'objet  agrandi  par  le  jeu  des  lentilles  inté- 


Fig.  62.  —  Appareil  pour  la  production  des  épreuves 
photo-micrographi  ques , 


rieures  du  microscope,  on  enlève  l'oculaire  et 
on  le  remplace  par  un  petit  châssis  photo- 
graphique A,  contenant  la  plaque  sensible. 
A  cet  effet,  sur  l'extrémité  du  microscope  est 
fixée  une  platine  bien  dressée,  sur  laquelle 
le  châssis  peut  se  poser  très  exactement. 
La  plaque  que  renferme  ce  châssis  est  de  très 
petites  dimensions,  elle  est  seulement  de 
9  centimètres  de  long  sur  4  de  large.  Bien 
entendu  que  la  platine  qui  supporte  le 
châssis  est  percée  d'un  trou,  pour  laisser 
passer  la  lumière. 

Tout  étant  ainsi  disposé ,  on  fait  glisser  dans 
sa  rainure  la  planchette  inférieure  du  châssis, 
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de  manière  à  impressionner  la  surface  sensi- 
ble, et  on  le  referme,  au  bout  du  temps  de  pose 
jugé  nécessaire.  Il  ne  reste  plus  qu'à  porter  le 
châssis  dans  l'atelier  obscur,  pour  opérer  le 
développement  et  le  fixage  de  l'image. 

Quelle  est  la  substance  sensible  dont  on 
fait  usage,  pour  la  photographie  microsco- 
pique? Les  glaces  au  gélatino-bromure 
sont  seules  employées,  tant  en  raison  de 
leur  rapide  sensibilité,  que  parce  qu'elles 
évitent  les  préparations  préalables  qu'un 
photographe  exécute  fort  bien,  mais  qui 
déconcerteraient  le  naturaliste,  ou  lui  fe- 
raient perdre  inutilement  du  temps. 

Cependant,  comme  les  plaques  albumi- 
nées donnent  des  images  bien  plus  fines 
que  les  glaces  au  gélatino-bromure,  les 
opérateurs  désireux  d'obtenir  des  épreuves 
irréprochables  feront  bien  de  se  servir  de 
plaques  albuminées,  quitte  à  faire  exécuter 
les  préparations  préalables  par  des  hommes 
du  métier. 

Comment  se  fait  le  tirage  de  l'épreuve 
positive?  Le  papier  au  chlorure  d'argent 
sert  d'ordinaire  à  ce  tirage.  Cependant, 
pour  avoir  plus  de  finesse,  il  vaut  mieux 
tirer  sur  un  papier  au  collodion  ;  car  le  pa- 
pier au  chlorure  d'argent  est  nécessairement 
d'une  texture  grenue  et  poreuse,  qui  enlève 
la  finesse  des  traits  et  rend  l'image  flou. 
Le  collodion,  au  contraire,  par  son  velouté, 
accuse  les  détails  les  plus  fins,  et  les  demi- 
teintes  conservent  ainsi  une  douceur  et 
une  transparence  complètes. 

Rien  n'empêche,  d'ailleurs,  de  reporter 
sur  le  papier,  par  une  dernière  opération, 
l'épreuve  sur  collodion. 

Le  procédé  que  nous  venons  de  décrire 
et  l'appareil  que  nous  avons  figurés  sont  le 
plus  généralement  en  usage  dans  les  labo- 
ratoires d'histoire  naturelle.  11  existe  cepen- 
dant une  deuxième  méthode,  qu'il  est  né- 
cessaire de  décrire,  car  elle  comporte  un 
appareil  particulier. 


Nous  venons  de  voir  la  manière  de  re- 
cueillir et  de  fixer  l'image  de  l'infiniment 
petit.  Dans  ce  cas,  des  appareils  de  faible 
dimension,  un  simple  châssis,  suffiraient; 
mais  s'il  s'agit  de  fixer  des  images  d'un  plus 
grand  développement,  d'embrasser  de  plus 
grandes  étendues,  par  exemple  de  repro- 
duire l'ensemble  d'un  organe  ou  un  ani- 
mal grossi,  un  insecte  ou  une  partie  du 
corps  de  cet  insecte  amplifiés,  pour  montrer 
sa  structure  interne,  alors  le  simple  châssis 
ne  suffit  plus,  il  faut  en  revenir  à  l'appareil 
de  Bertsh,  que  nous  avons  décrit  dans  les 
Merveilles  de  la  science,  c'est-à-dire  ad- 
joindre à  un  microscope  une  chambre  obs- 
cure complète.  Dès  lors,  il  ne  sera  plus  né- 
cessaire d'amplifier  le  cliché  pour  le  faire 
servir  aux  études,  il  conservera  la  dimen- 
sion que  lui  aura  donnée  l'objectif  du  mi- 
croscope, avec  la  chambre  obscure  à  la- 
quelle il  est  accolé. 

Il  y  a  beaucoup  d'appareils  micrographi- 
ques  appliqués  h  une  chambre  noire  et  ser- 
vant à  fixer  l'image  d'objets  d'histoire 
naturelle,  petits  animaux  entiers,  tels  que 
bacilles,  microbes,  ou  même  insectes  com- 
plets. 

Nous  représentons  d'abord  l'appareil 
construit  par  le  docteur  Roux  (fig.  63).  Le 
microscope  est  fixé  sur  une  plaque  tour- 
nante, AB,  ce  qui  permet  de  choisir  la  partie 
de  l'objet  se  prêtant  le  mieux  à  la  repro- 
duction. La  chambre  noire,  CD,  est  à  soufflet, 
et  peut  prendre  un  développement  de  lm,20. 
Elle  se  meut  sur  une  rainure,  grâce  au 
chariot  qui  la  supporte.  Le  châssis  portant 
la  plaque  sensible  est  placé  à  l'extrémité,  Et 
de  la  boîte.  Dans  ce  châssis,  est  la  plaque 
de  verre  dépoli,  qui  doit  recevoir  l'image 
agrandie  par  la  lentille  intérieure  du  mi- 
croscope, La  partie  antérieure  de  la  cham- 
bre obscure  est  en  rapport  avec  le  micros- 
cope M.  L'éclairage  de  l'objet  est  obtenu 
par  une  lanterne  L,  dans  laquelle  brûle  une 
forte  lampe  à  pétrole.  La  partie  du  faisceau 
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Vig.  63.  —  Appai'eil  du  Dr  Roux  pour  les  épreuves  photo -mïcrographiques prises  dans  la  chambre  noire. 


lumineux  qui  serait  perdue  pour  l'éclairage 
de  l'objet  est  arrêtée  par  l'écran  F. 

M.  Môitessier,  professeur  à  la  Faculté  de 
médecine  de  Montpellier,  à  qui  l'on  doit 
un  excellent  ouvrage  sur  la  Photographie 
appliquée  aux  re- 
cherches micro- 
graphiques, em- 
ploie, pour  les 
vues  microgra  - 
phiques  obtenues 
dans  la  chambre 
noire ,  l'appareil 
que  représente  la 
figure  ci-contre  jet 
dans  lequel,  com- 
me dans  le  pré- 
cédent, on  donne 
au  microscope 
une  position  hori- 
zontale ,  afin  de 
pouvoir  diriger  le 

faisceau  lumineux  dans  l'ouverture  de  la 
ohambre  noire  pour  impressionner  la  plaque 
posée  verticalement. 

Cet  appareil  est  semblable,  en  principe,  à 
celui  que  représentait  la  figure  62.  Il  se 
compose  du  microscope  et  de  l'ensemble  du 
miroir,  diaphragme  et  lentille,  destinés  à 
produire  l'éclairage  de  l'objet,  le  tout 
identique  à  ce  que  nous  avons  décrit  plus 


Fig.  64.  —  Appareil  de  M.  Môitessier  pour  la  photo -micrographie 

dans  la  chambre  noire. 


haut.  Le  miroir  mobile  H,  le  diaphragme  F, 
la  lentille  convergente  E  produisent  le  filet 
lumineux,  et  pénètrent  dans  le  microscopeM. 
La  chambre  obscure,  A,  est  accolée  au  mi- 
croscope horizontal  ;  l'objectif  de  ce  micros- 
cope est  enlevé  et 
remplacé  par  l'ob- 
jectif de  la  cham- 
bre noire,  ou  plu- 
tôt par  le  corps 
du  microscope 
privé  de  son  ocu- 
laire, ce  qui  donne 
une  chambre 
noire  munie  d'un 
objectif  de  mi- 
croscope. Les 
deux  instruments 
sont  raccordés  au 
moyen  de  l'écran 
F,  qui  ne  laisse 
passer  aucun 
rayon  de  lumière  étranger  au  puissant 
filet  lumineux  qui  pénètre  dans  la  chambre 
obscure . 

Si  la  nature  de  l'objet  à  photographier  ne 
permet  pas  de  le  placer  verticalement  de- 
vant l'objectif,  on  dispose  au  haut  du  mi- 
croscope un  prisme  transparent,  à  réflexion 
totale,  qui,  réfléchissant  l'image  à  travers, sa 
substance,  rend  le  filet  lumineux  horizontal 
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et  le  renvoie  dans  la  chambre  obscure,  avec 
cette  direction. 

Il  est  bon  de  dire  que  les  images  micros- 
copiques obtenues  dans  la  chambre  obscure 
sont  beaucoup  moins  fines  et  précises  que 
celles  que  donne  le  simple  objectif  du  mi- 
croscope impressionnant  une  plaque.  Sans 
doute  on  peut  arriver  à  donner  à  l'image 
la  grandeur  que  l'on  désire,  en  augmentant, 
grâce  au  soufflet,  la  longueur  de  la  cham- 
bre obscure.  Des  détails  qui  seraient  ina- 
perçus deviennent  ainsi  appréciables.  Mais 
ce  que  Ton  gagne  en  surface,  on  le  perd 
en  netteté,  et  les  images  ont  toujours  ce 
vague,  ce  flou  qui  caractérise  les  projec- 
tions d'une  chambre  obscure. 

Cette  remarque  fera  comprendre  la  diffé- 
rence qui  existe  entre  les  épreuves  micro- 
graphiques obtenues  par  l'un  et  l'autre  de 
ces  systèmes  que  nous  venons  de  décrire. 


CHAPITRE  IX 

LES  APPLICATIONS  DE  LA  PHOTOGRAPHIE  AUX  SCIENCES 
PHYSIQUES.  —  LES  INSTRUMENTS  ENREGISTREURS , 
THERMOMÉTROGRAPHE,  BAROMÉTROGRAPHE,  MAGNÉTO- 
GRAPHE. 

Dans  les  sciences  physiques  on  fait  une 
continuelle  investigation  des  phénomènes 
de  la  nature.  La  physique  et  la  météoro- 
logie reposent  sur  des  observations  métho- 
diques de  la  température,  de  la  pression 
atmosphérique,  de  l'humidité  de  l'air,  de  la 
direction  et  de  l'intensité  des  vents,  des 
mouvements  de  l'aiguille  aimantée,  du 
degré  d'électricité  atmosphérique,  etc.  Mais 
l'obligation  de  consulter  sans  cesse  les  ins- 
truments, et  d'en  noter  les  indications,  dé- 
passerait les  limites  du  plus  grand  dévoue- 
ment et  de  la  patience  la  plus  robuste.  On 
a  donc  cherché,  de  bonne  heure,  à  substi- 
tuer à  l'homme  des  machines,  qui  enregis- 
treraient elles-mêmes  les  observations  des 
instruments  de  physique. 


Il  est  assez  curieux  de  noter  que  ce  désir 
fut  réalisé  dès  le  dernier  siècle.  En  4772,  le 
navigateur  Magellan  avait  trouvé  le  moyen 
de  construire  des  thermomètres  et  des 
baromètres,  qui,  par  un  effet  mécanique, 
enregistraient  leurs  propres  indications. 

Nous  n'avons  pas  besoin  de  dire  que 
l'inscription  des  observations  par  de  simples 
organes  mécaniques  était  impossible  à  gé- 
néraliser, avec  les  ressources  dont  on  dis- 
posait au  siècle  dernier.  C'est  à  la  photo- 
graphie qu'il  appartenait  de  fournir  les 
moyens  de  résoudre  cet  intéressant  et  utile 
problème. 

Aujourd'hui,  dans  la  plupart  des  obser- 
vatoires météorologiques,  si  nombreux  et 
si  répandus  en  tous  pays,  le  physicien  est 
délivré  de  l'ennui,  de  la  fatigue  et  de  l'as- 
sujettissement de  lire  et  d'inscrire  les  chiffres 
représentant  la  température,  la  pression 
atmosphérique,  etc.  La  photographie  exé- 
cute la  besogne.  Nous  donnerons  une  idée 
sommaire  de  la  manière  dont  sont  disposés 
aujourd'hui  les  appareils  enregistreurs 
fondés  sur  la  photographie. 

Pour  le  baromètre,  on  utilise  la  partie 
supérieure  du  tube,  là  où  est  l'espace 
connu  sous  le  nom  de  vide  de  Tomcelli*  Le 
mercure,  en  s'élevant  et  s'abaissant  dans  cet 
espace,  selon  les  variations  de  la  pression 
de  l'air,  arrête,  en  raison  de  son  opacité,  le 
passage  de  la  lumière  à  travers  sa  sub- 
stance. Si  l'on  projette  un  rayon  lumineux 
sur  le  vide  de  la  colonne  barométrique,  et 
que  l'on  place  derrière  celle-ci  un  papier 
photographique  impressionnable,  et  se 
déroulant  d'un  mouvement  uniforme,  on 
aura  une  impression  ou  une  absence  d'im- 
pression sur  la  surface  sensible,  selon  les 
variations  de  la  pression  atmosphérique.  La 
lumière  d'un  bec  de  gaz,  ou  celle  d'une  lampe 
à  pétrole,  sont  les  sources  d'éclairage  avec  1  es- 
quelles  on  a  réussi  pour  ce  genre  d'appareils, 
et  le  papier  au  chlorure  d'argent  est  l'agent 
chimique  impressionné  par  ces  lumières. 
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Le  thermométrographe^  où  thermomètre 
enregistreur,  est  disposé  à  peu  près  comme 
le  -barométrographe.  Seulement,  la  lumière 
ne  passe  pas  par  l'espace  vide  situé  au- 
dessus  du  mercure.  Elle  traverse  une  petite 
bulle  d'air,  qui  a  été  introduite  à  l'avance 
dans  la  petite  colonne  de  mercure  du  ther- 
momètre. La  lumière  ainsi  transmise  pro- 
duit sur  le  papier  sensible  un  point  noir,  et 
le  déroulement  méthodique  du  papier 
permet  de  déterminer  l'instant  où  chaque 
point  a  été  produit. 

Dans  les  observatoires  météorologiques, 
on  emploie,  pour  les  températures  et  les 
pressions,  des  instruments  enregistreurs  di- 
versement disposés.  Il  nous  serait  difficile 
de  décrire  en  particulier  les  barométro- 
graphes  et  les  thermométrographes  en  usage 
aujourd'hui  dans  les  divers  observatoires; 
nous  signalerons  seulement  le  bel  appareil 
que  M.  Salleron  a  construit  pour  l'obser- 
vatoire de  Kiew,  et  qui  est  à  la  fois  un  baro- 
métrographe  et  un  thermométrographe.  Il 
enregistre  même,  simultanément  avec  les 
températures  et  les  pressions,  les  variations 
de  l'humidité  de  l'air. 

Les  variations  de  l'aiguille  aimantée  en 
déclinaison  et  en  inclinaison  sont  égale- 
ment enregistrées,  dans  les  observatoires 
météorologiques,  par  la  photographie. 

A  l'extrémité  de  l'aiguille  aimantée  est 
attaché  un  petit  miroir  sur  lequel  la  lumière 
d'une  lampe  vient  se  réfléchir,  et  le  rayon 
réfléchi  vient  tomber  sur  un  papier  impres- 
sionnable placé  dans  une  chambre  noire, 
en  y  traçant  un  arc  d'autant  plus  grand  que 
sa  distance  à  cette  surface  photographique 
est  plus  considérable.  Au  moindre  mouve- 
ment de  l'aiguille  aimantée,  la  marque  du 
rayon  réfléchi  se  déplace  sur  l'écran,  suivant 
la  marche  de  l'aiguille,  et  sans  en  laisser 
perdre  la  plus  petite  oscillation. 

Le  papier  photographique  se  déroule 
d'un  mouvement  uniforme  ;  il  fait  en  vingt- 
quatre  heures  une  révolution  sur  son  axe. 


A  la  fin  de  la  journée  on  retire  le  papier, 
on  développe  les  traits,  et  on  les  fixe  par  les 
procédés  ordinaires. 

La  ligne  continue  ainsi  obtenue  indique 
la  marche  du  rayon  lumineux  réfléchi  par 
le  miroir  fixé  à  l'aiguille  aimantée,  et  repré- 
sente ses  divers  mouvements  pendant  les 
vingt-quatre  heures. 

Ce  magnétographe,  qui  est  de  l'invention 
du  docteur  Brooke,  fonctionne  depuis  bien 
des  années  à  l'Observatoire  de  Greenwich. 

On  a  vu,  dans  la  Notice  sur  la  télégraphie 
atlantique,  que  le  procédé  consistant  à  am- 
plifier les  mouvements  de  l'aiguille  aimantée 
en  munissant  son  extrémité  d'un  petit  mi- 
roir, qui  réfléchit  la  lumière  d'une  lampe,  et 
envoie  sur  un  écran  cette  image  amplifiée,  a 
été  utilisé  par  sir  William  Thomson  pour 
la  construction  du  récepteur  des  signaux  du 
câble  atlantique. 

Les  variations  de  l'état  électrique  de  l'air 
sont  enregistrées,  à  l'Observatoire  de  Kiew, 
par  un  procédé  analogue,  hephoto-électro-. 
graphe  dû  à  l'ingénieur  physicien  Francis 
Ronalds  est  un  véritable  paratonnerre, 
muni  d'un  électroscope  à  feuilles  d'or.  On 
sait  que  les  feuilles  d'or  de  cet  instrument 
s'écartent  plus  ou  moins  l'une  de  l'autre, 
selon  leur  degré  d'éleetrisation  par  l'air 
ambiant.  Dans  cet  instrument  on  éclaire  les 
feuilles  d'or  par  une  lampe  et  ces  deux  sur- 
faces métalliques  réfléchissant  la  lumière 
projettent  leur  double  image  sur  un  papier 
impressionnable,  qui  se  déroule  d'un  mou- 
vement uniforme,  par  l'effet  d'un  méca- 
nisme d'horlogerie.  Les  deux  courbures 
sinueuses  que  l'on  obtient  ainsi,  qui  se  rap- 
prochent ou  s'écartent  à  toute  heure  du 
jour,  représentent  l'état  électrique  de  l'air 
pendant  les  vingt- quatre  heures,  et  h  chaque 
instant  de  cet  intervalle. 

Les  appareils  qui  viennent  de  nous 
occuper  n'en  sont  encore  que  dans  la  pé- 
riode des  essais.  Ils  sont  certainement  ap- 
pelés à  se  multiplier  dans  les  Observatoires 
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et  les  cabinets  de  physique,  mais  leur 
nombre  est  encore  peu  considérable,  parce 
que  leur  prix  est  élevé,  et  qu'ils  ont  à 
combattre  beaucoup  de  défiances,  de  la  part 
de  plusieurs  savants.  A  l'Observatoire  de 
Kiew,  de  Greenwich,  à  celui  de  Paris  et 
dans  celui  de  Meudon,  on  voit  fonctionner 
des  appareils  enregistreurs  auxquels  toute 
confiance  est  accordée;  mais  ce  ne  sont  là, 
il  faut  le  reconnaître,  que  des  exceptions 
dans  le  nombre  immense  d'établissements 
météorologiques  installés  dans  tous  les  pays 
où  la  science  est  en  honneur.  Un  jour 
viendra  où  la  résistance  que  rencontre  la 
méthode  photographique  sera  vaincue,  et 
le  rôle  des  physiciens  et  de  leurs  aides  se 
bornera  alors  à  venir,  à  quelques  heures 
d'intervalle,  relever  les  papiers  portant  les 
indications  des  déterminations  baromé- 
triques, magnétiques,  etc.  Ce  seront  alors 
les  forces  de  la  nature  qui  suffiront  à  ins- 
crire les  changements  intermittents  qui  se 
reproduisent  dans  leur  propre  sein,  La 
nature  opérera,  l'homme  se  bornera  à 
regarder  et  à  compter. 


CHAPITRE  X 

LES  APPLICATIONS  NOUVELLES  DE  LA  PHOTOGRAPHIE  A 
L'ASTRONOMIE,  —  LES  PHOTOGRAPHIES  UES  ASTRES.  — 
LE  CONGRÈS  POUR  LA  CARTE  PHOTOGRAPHIQUE  DU 
CIEL,  SES  DÉBUTS  EN  1888. 

L'application  de  la  photographie  à  l'as- 
tronomie physique  n'est  pas  de  date  ré- 
cente. Nous  avons  rapporté  dans  les  Mer- 
veilles de  la  science  (1)  ses  premiers  débuts 
en  exposant  les  résultats  obtenus  par 
MM.  Warren  de  la  Rue  et  Airy  en  Angle- 
terre, le  père  Secchi  à  Rome,  M.  Schmidt 
à  Athènes,  M.  Rutherford  à  New- York, 
pour  la  photographie  des  principaux  astres 
de  notre  système  solaire.  Mais  ce  genre 

(1)  Tome  III,  pages  154-160. 


d'application  de  l'art  photographique  a  pris 
de  nos  jours  un  développement  considé- 
rable, et  a  abouti  à  la  grande  opération  qui 
sera  l'honneur  scientifique  de  notre  siècle. 
Nous  voulons  parler  de  l'exécution  d'une 
carte  du  ciel  par  la  photographie,  projet 
arrêté  dans  un  congrès  mémorable  d'astro- 
nomie qui  s'est  réuni  à  Paris  en  1 887,  pour  se 
concerter  sur  cette  œuvre  magnifique.  Nous 
ferons  connaître  dans  ce  chapitre  les  dé- 
couvertes faites  depuis  l'année  1870  jus- 
qu'à ce  jour,  dans  ce  champ  particulier  de 
recherches. 

Disons  d'abord  comment  on  opère  pour 
obtenir  l'épreuve  photographique  des  astres, 
tels  que  planètes,  satellites  et  comètes. 

On  comprend  qu'une  simple  épreuve 
prise  dans  la  chambre  noire  ne  saurait 
donner  une  image  suffisante  d'un  astre.  Il 
faut  nécessairement  agrandir  cette  image 
par  les  objectifs  des  grands  télescopes  ins- 
tallés dans  les  Observatoires  astronomiques 
et  fixer  ces  images  agrandies.  Seulement,  les 
verres  des  lunettes  astronomiques  sont 
achromatisés  pour  les  rayons  visibles,  et 
non  pour  les  radiations  chimiques.  La  mise 
au  point  faite  dans  ces  lunettes  à  la  simple 
vue  ne  saurait  être  la  même  pour  la  photo- 
graphie :  on  n'aurait  qu'une  épreuve  con- 
fuse. On  est  donc  forcé  de  prendre  des  téles- 
copes dont  l'objectif,  formé  d'un  miroir 
concave  argenté,  est  toujours  achromatique 
pour  tous  les  rayons.  On  remplace  l'appa- 
reil réfringent  qui  forme  l'oculaire  par  le 
papier  photographique. 

.  Nous  n'avons  pas  besoin  de  dire  que  les 
télescopes  destinés  à  la  photographie  cé- 
leste doivent  pouvoir  suivre  le  mouvement 
apparent  de  la  sphère  céleste,  c'est-à-dire 
être  montés  équatoriaiement. 

Ainsi  que  nous  l'avons  dit  dans  les  Mer- 
veilles de  la  science,  la  lune  et  le  soleil  ont 
été  les  premiers  astres  photographiés  par 
MM.  "Warren  de  la  Rue,  Airy,  Grubb,  le 
père  Secchi  et  Rutherford. 
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Les  éclipses  de  soleil  vinrent  fournir  à 
la  photographie  céleste  les  moyens .  de 
prouver  son  utilité.  L'instrument  photo- 
graphique a  permis  de  découvrir  des  phé- 
nomènes que  leur  rapidité  empêchait  de 
laisser  étudier.  En  1862,  Warren  de  la 
Rue  à  Riva  Bellosa,  le  père  Secchi  et  les 
observateurs  espagnols  au  Discerto  de  las 
Palmas,  obtinrent,  pendant  l'éclipsé  solaire, 
de  belles  photographies  de  la  couronne  du 
soleil,  et  pendant  la  même  éclipse,  la  pho- 
tographie fit  reconnaître  que  les  protubé- 
rances étaient  partie  constituante  du  soleil. 

La  couronne  solaire  fut  observée  dans 
les  éclipses  suivantes.  Le  6  mai  1883, 
M.  Janssen  obtint,  pendant  l'éclipsé  totale, 
de  belles  épreuves,  qui  mirent  en  évidence 
d'importants  détails  de  structure,  et  il  put 
examiner  avec  soin  les  astres  qui  envi- 
ronnent le  soleil.  M.  Janssen  avait  préparé 
deux  grands  appareils  avec  huit  chambres 
photographiques  qui  avaient  été  dressées 
pour  saisir  le  passage  des  planètes  intra- 
mercurieiles. 

C'est  en  effet  pour  l'observation  des  pas- 
sages des  planètes  sur  le  disque  du  soleil 
que  la  photographie  rend  de  grands  ser- 
vices et  notamment  pour  l'examen  des  con- 
tacts extérieur  et  intérieur.  On  sait  que 
M.  Janssen  fit  installer  pour  ie  passage  de 
Ténus  sur  le  soleil,  en  1882,  une  sorte  de 
revolver  photographique  ,  permettant  d'ob- 
tenir rapidement  un  certain  nombre 
d'épreuves. 

On  doit  également  à  M.  Janssen  de  re- 
marquables photographies  de  la  surface  du 
soleil,  obtenues  en  réduisant  la  durée  de  la 
pose. 

C'est  aux  travaux  de  deux  astronomes 
français,  les  frères  Henry,  de  l'Observatoire 
de  Paris,  que  sont  dus  les  progrès  immenses 
qui  ont  été  faits  récemment  par  la  photo- 
graphie céleste. 

Voici  dans  quelles  circonstances  intéres- 
santes MM.  Prosper  et  Paul  Henry  ont  été 


conduits  à  entreprendre  ces  recherches, 
qui  devaient  aboutir  à  la  grande  entreprise 
internationale  de  l'exécution  de  la  carte 
entière  du  ciel  par  les  procédés  photogra- 
phiques. 

Depuis  l'invention  des  lunettes  et  des  té- 
lescopes, les  astronomes  ont  sondé  dans 
tous  les  sens  les  profondeurs  du  ciel.  A 
l'aide  de  grossissements  considérables,  ils 
ont  pu  distinguer  des  millions  d'étoiles, 
des  milliers  de  nébuleuses,  des  comètes  et 
des  planètes  qui  fussent  à  jamais  restées 
inconnues,  si  les  observateurs  avaient  tou- 
jours été  condamnés  à  faire  usage,  comme 
les  anciens,  de  l'organe  de  la  vue,  sans  le 
secours  des  instruments  qui  rapprochent 
des  centaines  et  des  milliers  de  fois  les 
corps  disséminés  dans  l'espace.  Des  cata- 
logues et  des  cartes  célestes  ayant  été 
dressés  dans  notre  siècle,  avec  un  soin 
minutieux,  à  l'aide  des  plus  fortes  lunettes, 
il  semblait  que  le  nombre  des  astres  acces- 
sibles aux  investigations  dût  rester  à  peu 
près  stationnaire.  Il  n'en  est  rien  cependant  : 
grâce  à  la  photographie,  des  étoiles,  ainsi 
que  des  nébuleuses  dont  on  ne  soupçonnait 
pas  l'existence,  sont  venues  se  dessiner  sur 
des  épreuves  obtenues  à  l'Observatoire  de 
Paris  par  les  frères  Henry.  La  photographie 
céleste,  on  peut  le  dire  avec  toute  assu- 
rance, nous  ménageait,  sous  leur  impulsion, 
de  magnifiques  surprises. 

La  trace  laissée  sur  la  voûte  céleste  par 
la  marche  apparente  du  soleil  (ou  l'éclip- 
ti que) est  parsemée  d'étoiles  dont  il  importe 
de  connaître  exactement  la  position,  car 
c'est  dans  cette  région  que  se  trouvent  les 
planètes,  les  grosses  comme  les  petites.  On 
sait  que  celles-ci  sont  nombreuses;  280  ont 
été  trouvées  jusqu'à  1889  circulant  entre 
Mars  et  Jupiter.  La  recherche  de  ces 
astres  a  été  singulièrement  facilitée  par  la 
construction  de  cartes  écliptiques,  dont 
l'Observatoire  de  Paris  s'occupe  depuis 
longtemps. 
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Ce  travail  important,  c'est-à-dire  celui 
des  cartes  célestes,  fut  entrepris  par  Cha- 
cornac,  en  1852.  Interrompu  à  la  mort  de 
cet  astronome,  il  fut  repris,  en  1873,  par 
MM.  Paul  et  Prosper  Henry.  Ces  cartes  re- 
présentent toutes  les  étoiles,  jusqu'à  la 
43e  grandeur,  comprises  dans  la  zone  éclip- 
tique.  Chacune  de  ces  cartes,  dans  son 
cadre  de  32  centimètres,  représentant  un 
carré  de  5  degrés  de  côté  sur  le  ciel,  il  en. 
faudrait  72  semblables  pour  figurer  toute 
la  zone  écliptique.  36  de  ces  feuilles,  ren- 
fermant 36  000  étoiles,  furent  construites 
en  1886  par  MM.  Henry,  qui  en  terminèrent 
bientôt  d'autres  contenant  15  000  étoiles.  Ce 
travail,  très  long  et  très  minutieux,  était 
poursuivi  avec  persévérance  par  ces  deux  as- 
tronomes; mais  ils  se  trouvèrent  arrêtés  par 
la  très  grande  difficulté  que  présente  la 
partie  du  ciel  où  ils  étaient  arrivés,  et  qui 
contient  la  voie  lactée.  Dans  cette  partie, 
certaines  feuilles  auraient  eu  jusqu'à  15  000 
ou  18  000  étoiles  chacune.  Avec  une  telle 
condensation  d'astres,  les  procédés  ordi- 
naires deviennent  à  peu  près  inapplicables. 
MM.  Henry  songèrent  donc  à  recourir  à  la 
photographie,  déjà  essayée  dans  plusieurs 
observatoires  (à  Meudon  notamment)  et  qui 
avait  donné  en  Angleterre  de  si  remar- 
quables résultats  pour  certains  astres  aussi 
pâles  que  la  nébuleuse  d'Orion. 

La  première  tentative  qu'ils  firent,  en 
1884,  avec  un  appareil  provisoire,  qui  était 
insuffisant  pour  le  but  qu'on  poursuivait, 
réussit  pourtant  fort  bien. 

Les  épreuves  que  nous  avons  vues  ont 
été  obtenues  avec  un  objectif  de  16  centi- 
mètres de  diamètre,  et  de  2m,40  de  distance 
focale,  achromatisé  pour  les  rayons  chi- 
miques. Elles  représentaient,  sur  une  sur- 
face d'un  peu  moins  de  1  décimètre  carré, 
une  étendue  du  ciel  de  3  degrés  en  ascen- 
sion droite  et  de  2  degrés  en  déclinaison, 
et  Ton  pouvait  apercevoir  sur  le  cliché 
45  000  étoiles  de  la  6e  à  la  12e  grandeur, 


c'est-à-dire  jusqu'à  la  limite  de  visibilité 
que  permet  un  objectif  de  cette  dimension. 
On  sait  qu'à  la  vue  simple  on  ne  peut 
apercevoir  les  étoiles  que  jusqu'à  la 
6e  grandeur  ;  il  n'y  en  a  qu'une  seule  dans 
l'espace  figuré  sur  l'épreuve  dont  il  s'agit. 
Les  diamètres  de  ces  étoiles  sont  à  peu 
près  proportionnels  à  leur  éclat,  sauf  pour 
les  étoiles  jaunes,  qui  viennent  un  peu  plus 
faibles. 

L'appareil  photographique  provisoire  qui 
servit  à  faire  ces  essais  se  composait  d'une 
caisse  carrée  de  bois,  adaptée  à  l'une  des 
lunettes  équatoriales  du  jardin,  de  25  cen- 
timètres d'ouverture,  qui  formait  un  puissant 
chercheur,  permettant  de  suivre  les  astres 
avec  une  très  grande  précision.  On  n'a  pas 
employé  les  plaques  au  gélatino-bromure. 

Les  étoiles  vinrent  avec  une  telle  netteté 
que  nulle  part  on  n'a  obtenu  des  résultats 
aussi  satisfaisants. 

Ces  premiers  résultats  engagèrent  MM. 
Henry  à  construire  un  puissant  appareil 
spécial  pour  photographier  la  voûte  céleste. 

L'appareil  construit  par  les  frères  Henry, 
et  qui  est  établi  aujourd'hui  à  l'Observatoire 
de  Paris,  pour  reproduire  les  images  agran- 
dies des  astres  ou  des  nébuleuses,  se  com- 
pose de  deux  lunettes  juxtaposées,  et  con- 
tenues dans  un  même  tube  rectangulaire. 
L'objectif  de  la  première  lunette  a  0m,  24 
d'ouverture  et  3m,  60  de  foyer.  C'est  une 
sorte  de  pointeur  ou  de  chercheur,  car  son 
axe  optique  est  parallèle  à  celui  de  la  lunette 
photographique.  Les  deux  lunettes  ont  le 
même  champ.  On  est  donc  certain  de  repro- 
duire une  portion  du  ciel  sur  le  cliché, 
quand  on  voit  cette  même  partie  dans  la 
première  lunette.  La  seconde  lunette,  qui 
sert  à  la  production  de  l'image  photogra- 
phique, a  0m,34  d'ouverture  et  3m,43  de 
foyer.  Elle  est  achromatisée  pour  les  rayons 
■chimiques.  L'appareil  est  mon  té  de  manière 
à  recevoir  tous  les  mouvements  convenables 
pour  suivre  la  marche  d'un  astre. 
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Dès  le  18  janvier  1886,  on  savait  que 
MM-  Henry  avaient  obtenu  un  succès  dépas- 
sant toutes  les  espérances.  En  une  heure  de 
pose,  ils  avaient  des  clichés  de  6  à  7  degrés 
carrés,  sur  lesquels  étaient  reproduits,  avec 
un  éclat,  et  une  pureté  de  contours  extrê- 
mes, tous  les  astres,  au  nombre  de  plusieurs 
milliers,  jusqu'à  la  16e  grandeur,  c'est-à- 
dire  bien  au  delà  de  la  visibilité  donnée 
par  les  meilleures  lunettes  sous  le  ciel  de 
Paris.  Des  étoiles  de  17e  grandeur  avaient 
même  été  obtenues  en  assez  grand  nombre, 
lesquelles  n'avaient  sans  doute  jamais  été 
vues  dans  les  meilleures  lunettes. 

Outre  les  étoiles,  on  découvrit  aussi,  quel- 
quefois, sur  les  clichés,  d'autres  objets, 
invisibles  dans  les  plus  grands  instruments  : 
telle  est  la  nouvelle  nébuleuse  des  Pléiades, 
citée  plus  haut. 

La  séparation  des  étoiles  doubles  et  mul- 
tiples se  trouvera  ainsi  grandement  simpli- 
fiée, à  l'avenir. 

De  belles  images  des  principales  planètes 
et  des  satellites  furent  obtenues  ;  plusieurs 
épreuves  laissaient  voir  des  étoiles  incon- 
nues jusqu'ici. 

La  nébuleuse  d'Orion  montra  très  nette- 
ment ses  plus  faibles  détails. 

C'était  donc  là  un  nouveau  et  immense 
champ  d'études  ouvert  à  l'activité  des  astro- 
nomes. Tout  observateur  pourra  désormais, 
profitant  d'une  belle  soirée,  recueillir  avec 
un  appareil  photographique  convenable 
deux  ou  trois  clichés,  contenant  chacun 
plusieurs  milliers  d'astres  d'une  pureté  de 
définition  irréprochable  et  d'une  exactitude 
absolue  de  position,  et  ces  clichés,  trans- 
portés dans  son  cabinet  de  travail,  lui  pro- 
cureront plusieurs  mois  de  recherches  fruc- 
tueuses, à  l'aide  d'un  simple  microscope 
muni  d'une  vis  micrométrique. 

Ajoutons  que  cette  étude  se  fera  avec 
bien  plus  de  facilité  et  moins  de  fatigue 
qu'avec  ces  lunettes  de  dimensions  excep- 
tionnelles, qu'on  construit  aujourd'hui,  à 
s.  a\  h. 


grands  frais,  dans  divers  Observatoires,  sans 
qu'on  soit  encore  assuré  qu'elles  auront  une 
supériorité  bien  sensible  sur  les  instru- 
ments de  moyenne  dimension  actuellement 
en  usage,  et  qui,  d'ailleurs,  ne  peuvent  être 
utilement  employés  que  par  de  belles  nuits, 
assez  rares  sous  le  ciel  de  Paris. 

Un  devoir  impérieux  s'imposait  donc  aux 
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Fig.  65.  —  M.  l'amiral  Mouchez,  directeur  de  l'Obser- 
vatoire astronomique  de  Paris. 

astronomes  :  c'était  d'entreprendre  immé- 
diatement le  levé  photographique  delà  carte 
complète  du  ciel,  pour  léguer  aux  astro- 
nomes des  siècles  futurs  l'état  du  ciel  à.  la 
fin  du  dix-neuvième  siècle. 

M.  Mouchez,  le  savant  directeur  de  l'Ob- 
servatoire astronomique  de  Paris,  qui  a  eu 
la  belle  pensée  de  faire  procéder  au  travail 
dont  nous  parlons,  par  le  concours  général 
des  astronomes  de  tous  pays,  expliqua,  dans 
une  note  présentée,  en  1886,  à  l'Académie 

des  sciences  de  Paris,  comment  ce  vaste  tra- 
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vail,  réparti  sur  tout  le  globe,  entre  huit  ou 
dix  Observatoires  bien  situés,  pourrait  se 
faire  sans  grands  frais,  en  quelques  an- 
nées, et  permettrait  de  fixer  la  position  ac- 
tuelle de  vingt  ou  trente  millions  d'étoiles. 

Quand  on  songe  que  c'est  au  milieu  de 
l'atmosphère  si  troublée  de  Paris  qu'ont  été 
obtenues  les  photographies  d'étoiles  infé- 
rieures à  la  16e  grandeur,  il  est  difficile 
d'imaginer  la  quantité  prodigieuse  d'astres 
nouveaux  qui  viendraient  se  révéler  sur  les 
clichés  de  MM.  Henry,  si  ces  astronomes 
pouvaient  établir  leurs  appareils  sous  le  ciel 
si  pur  des  tropiques,  ou  dans  des  stations 
aussi  favorables  que  le  Pic  du  Midi,  en 
France.  Peut-être  obtiendraient-ils  alors  des 
étoiles  de  18e  grandeur.  En  pénétrant  plus 
profondément  dans  le  ciel  qu'on  ne  l'a  fait 
jusqu'ici,  leurs  clichés  prendraient  sans 
doute,  à  quelque  distance,  l'apparence  d'une 
nébulosité  continue,  comme  le  ciel  lui- 
même,  dans  les  belles  nuits  tropicales. 

Bien  des  corps  inconnus  ayant  une  mar- 
che sensible  pendant  une  heure  ou  deux  de 
pose,  comme  les  petites  planètes,  les  comètes, 
la  planète  trans-neptunienne,  si  elle  existe, 
ou  des  satellites  encore  inconnus,  révéle- 
raient leur  existence  par  le  tracé  de  leur 
route  au  milieu  des  étoiles  fixes,  comme 
cela  a  déjà  eu  lieu  pour  P allas. 

Le  Congrès  pour  l'exécution  de  la  carte 
du  ciel  par  les  procédés  photographiques, 
s'est  réuni  à  Paris,  pour  la  première  fois, 
au  mois  d'avril  1887. 

Dans  la  séance  de  l'Académie  des  sciences 
du  18  avril  1887,  le  président,  M.  Janssen, 
annonçait  la  présence  de  nombreux  astro- 
nomes de  divers  pays,  venus  à  Paris  pour 
ce  congrès. 

<(  Au  nom  de  l'Académie,  dit  M.  Janssen,  je 
souhaite,  la  bienvenue  aux  savants  qui  sont  venus 
pour  assister  au  Congrès  qui  doit  fixer  les  condi- 
tions dans  lesquelles  doit  s'effectuer  la  photogra- 
phie de  tout  le  ciel.  On  se  rappelle  qu'à  propos 
des  beaux  travaux  des  frères  Henry,  concernant 
la  reproduction  du  ciel  étoilé,  on  décida  d'exécuter 


une  photographie  complète  de  tous  les  astres  qui 
parsèment  le  firmament,  avec  le  concours  des 
observateurs  de  tous  les  pays.  D'après  le  désir  de 
M.  Mouchez,  directeur  de  l'Observatoire  de  Paris, : 
l'Académie  s'est  chargée  de  faire  les  invitations. 
Elle  a  la  satisfaction  de  remercier  les  astronomes 
qui  ont  bien  voulu  venir  coopérer  à  l'œuvre  scien- 
tifique qui  doit  donner  l'état  exact  de  la  voûte 
céleste  à  la  fin  du  dix-neuvième  siècle.  Soixante 
membres  étrangers  font  partie  de  ce  Congrès,  qui 
sera  présidé  par  M.  Struve,  directeur  de  l'obser- 
vatoire de  Pulkova.  Deux  séances  ont  déjà  été 
tenues  ;  les  questions  se  succèdent  rapidement;  on 
a  déjà  arrêté  les  grandeurs  des  étoiles  qui  seront 
photographiées,  ainsi  que  le  genre  des  instruments 
à  employer.  » 

Les  réunions  eurent  lieu  à  l'Observatoire,, 
du  16  au  25  avril  1887.  On  comptait 
56  astronomes,  appartenant  à  seize  nations 
différentes. 

.  Sans  entrer  dans  le  détail  des  travaux 
présentés  par  les  membres  de  cet  important 
aréopage  scientifique,  nous  rapporterons 
les  conclusions  votées  par  le  Congrès.  Ce 
sont  les  suivantes  : 

1°  Les  progrès  réalisés  dans  la  photographie 
astronomique  rendent  absolument  nécessaire  que 
les  astronomes  du  siècle  actuel  entreprennent, 
d'un  commun  accord,  la  reproduction  photogra- 
phique du  ciel. 

2°  Cette  œuvre  sera  entreprise  à  certaines  sta- 
tions, qu'il  faudra  choisir,  et  à  l'aide  d'instru- 
ments, identiques  dans  leurs  parties  essentielles. 

3°  Le  principal  but  qu'on  doit  chercher  à  réa- 
liser est  la  représentation  de  l'état  général  du 
ciel  à  l'époque  actuelle. 

4°  On  adoptera  pour  la  photographie  un  instru- 
ment réfractant,  c'est-à-dire  en  combinant  des 
lentilles  pour  projeter  l'image  sur  la  plaque  sen- 
sibilisée par  le  gélatino-bromure. 

5°  On  choisira,  parmi  les  étoiles  à  photographier, 
les  étoiles  de  quatorzième  grandeur  comme  limite 
extrême  :  ce  qui  implique  un  temps  de  pose  net- 
tement déterminé. 

La  carte  du  ciel  renfermera  environ  20  millions 
d'étoiles,  qui  seront  reproduites  sur  les  clichés 
photographiques  après  une  pose  de  15  minutes.  A 
côté  des  clichés  destinés  à  la  construction  de  la 
carte,  il  sera  fait  des  clichés  pour  lesquels  la 
durée  de  pose  sera  réduite  à  3  minutes  environ t 
et  sur  lesquels  on  trouvera  toutes  les  étoiles  jus- 
qu'à la  onzième  grandeur. 

Cette  carte  céleste  comprendra  1 800  ou 
2000  feuilles,  qui  représenteront  les  42  000  degrés 
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carrés  compris  dans  la  surface  sphéf ique  formant 
la  voûte  céleste» 

Dans  sa  dernière  séance,  le  Congrès  a  élu  les 
membres  du  Gomité  permanent  d'exécution, 
lequel  a  constitué  un  bureau  de  neuf  membres 
(M.  Mouchez,  président},  pour  exécuter  les  expé- 
riences et  les  études  arrêtées  par  le  Congrès  et 
.pour  activer  les  préparatifs  d'exécution. 

Dans  une  séance  suivante  du  même  mois, 
M.  Mouchez  offrait  à  l'Académie  le  résultat 
des  premiers  travaux  photographiques  exé- 
cutés par  MM.  Paul  et  Prosper  Henry,  pour 
l'exécution  de  la  carte  du  ciel . 

«  MM.  Paul  et  Prosper  Henry  viennent,  dit 
M.  Mouchez,  de  donner  ainsi  aux  astronomes  la 
possibilité  de  faire  facilement,  en  quelques  années 
et  à  l'aide  du  concours  d'une  dizaine  d'observa- 
toires répartis  sur  la  surface  du  globe,  la  carte 
complète  de  la  voûte  céleste,  comprenant  non 
seulement  les  bOOO  à  6000  astres  visibles  . à  l'œil 
nu,  mais  aussi  les  millions  d'étoiles,  jusqu'aux 
plus  faibles,  visibles  seulement  avec  les  plus  puis- 
sants instruments.  » 

M.  Mouchez  donne  ensuite  la  liste  des 
principaux  catalogues  d'étoiles,  et  le  pro- 
gramme provisoire  des  questions  à, résoudre 
pour  atteindre  le  but  proposé. 

Six  magnifiques  planches  sont  annexées 
à  ce  travail.  La  lune,  l'amas  des  Gémeaux, 
celui  d'Hercule,  Jupiter,  Saturne,  sont 
figurés,  d'après  les  photographies  obtenues 
à  l'Observatoire  de  Paris. 

Un  Bulletin  spécial  du  comité  d'exécution 
de  la  carte  du  ciel  a  commencé  de  paraître 
en  1888.  M.  l'amiral  Mouchez,  en  présentant 
à  l'Académie  le  premier  numéro  de  ce  Bul- 
letin, annonçait  que  les  expériences  et  les 
études  préparatoires  étaient  activement  pour- 
suivies par  les  savants  des  divers  pays  qui  s'en 
sont  chargés,  à  la  suite  du  Congrès  de  1887. 

M.  le  docteur  D.  Gill,  directeur  de  l'Ob- 
servatoire du  Cap  de  Bonne-Espérance, 
envoyait  un  mémoire  sur  la  meilleure  mé- 
thode de  montage  des  plaques  photogra- 
phiques. M.  le  docteur  Vogel,  de  Potsdam, 
avait  fait  d'excellents  réseaux  de  repère  ;  il 
avait  également  à  peu  près  terminé  l'étude 


de  la  déformation  de  la  couche  sensible. 

M.  le  docteur  Scheiner  avait  constaté  que 
la  durée  de  pose  des  photographies  stellaires 
semble  être  sans  influence  sur  l'exactitude 
des  positions  des  étoiles. 


Disons,  en  terminant  ce  chapitre,  qu'un 
astronome  des  États-Unis  a  publié,  en  4888, 
une  notice  dans  laquelle  il  prétend  que  la 


Fig.  66.  —  M.  Janssen. 


photographie  astronomique  est  une  science 
exclusivement  américaine.  C'est  se  montrer 
bien  injuste  ou  tout  à  fait  ignorant  des  tra- 
vaux exécutés  en  Angleterre  et  en  France, 
les  seuls  pays  qui  aient  le  droit  de  réclamer 
l'invention  de  la  photographie  astrono- 
mique. Il  y  a  un  demi-siècle  que  les  phy- 
siciens français  s'occupent  de  cette  ques- 
tion, et  aujourd'hui  ]a  France  est  à  la  tête 
de  l'imposant  mouvement  qui  va  permettre 
de  faire  l'application  la  plus  grandiose  de  la 
photographie  à  la  construction  de  la  carte 
du  ciel  de  la  fin  du  dix-neuvième  siècle. 
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La  carte  dont  le  Congrès  astronomique  de 
Paris  a  tracé  le  programme  sera  certaine- 
ment, aux  yeux  des  astronomes  de  l'avenir, 
le  monument  scientifique  le  plus  considé- 
rable et  le  plus  fécond  en  découvertes  que 
les  siècles  passés  leur  auront  légué. 


CHAPITRE  XI 

APPLICATIONS  DE  LA  PHOTOGRAPHIE  AUX  ARTS  DE  LA 
TYPOGRAPHIE  ET  DE  LA  GRAVURE.  —  LE  PROCÉDÉ 
GILLOT  ET  LA  PHOTOGRAVURE  DIRECTE. 

Dans  les  Merveilles  de  la  Science  (1)  nous 
avons  exposé  les  débuts  de  Part  de  la  gra- 
vure photographique ,  et  décrit  les  procédés 
primitivement  créés  par  Poitevin,  Garnier, 
Nègre,  Baldus,  etc.  Ces  procédés  consis- 
taient à  appliquer  la  gélatine  bichromatée 
à  la  formation  d'un  négatif  photographique, 
en  ménageant  sur  la  planche  métallique  un 
grain,  analogue  à  celui  de  la  gravure  en 
taille-douce.  Nous  avons  dit  qu'en  1867 
Garnier  obtint,  de  la  Société  d'encourage- 
ment, le  prix  fondé  par  M.  de  Luynes,  pour 
la  meilleure  application  de  la  photographie 
à  la  typographie  et  à  la  gravure. 

Depuis  l'année  1867,  qui  vit  ainsi  cou- 
ronner les  premiers  essais  de  la  gravure 
photographique,  une  foule  de  recherches 
ont  été  entreprises,  pour  perfectionner  ces 
procédés  et  en  étendre  la  sphère,  ou  pour 
les  introduire  dans  les  usages  de  l'impri- 
merie. Ce  serait  une  tâche  beaucoup  trop 
longue  que  de  raconter  toutes  les  tentatives 
faites  depuis  1867  jusqu'à  ce  jour,  dans  cette 
direction.  Négligeant  toutes  les  phases  qu'a 
pu  traverser  Fart  qui  nous  occupe,  nous 
nous  attacherons  à  décrire  son  état  présent, 
et  les  procédés  qui  sont  aujourd'hui  acquis 
à  la  pratique  industrielle. 

Disons,  pour  commencer,  que  l'art  de 
l'imprimerie  fait  aujourd'hui  un  emploi 

(1)  Tome  HT,  pages  129-144. 


très  étendu  de  la  photographie  appliquée  à 
produire  des  clichés  en  relief,  soit  en  zinc 
soit  en  cuivre.  Aujourd'hui,  les  livres  de 
science,  d'art  ou  d'industrie,  sont  remplis 
de  gravures,  qui  viennent  éclairer  et  com- 
pléter les  descriptions  de  l'auteur.  Les  ou- 
vrages de  pure  imagination  ont  même 
recours  aux  illustrations  :  le  récit  a  bien 
plus  d'attrait  quand  un  dessinateur  de  talent 
vient,  presque  à  chaque  page,  mettre,  pour 
ainsi  dire,  le  sujet  du  récit  sous  nos  yeux. 
A  quelles  dépenses  n'auraient  pas  entraîné 
ce  déluge  d'illustrations,  s'il  eût  fallu  em- 
ployer, comme  autrefois,  la  gravure  sur  bois, 
qui  demande  un  artiste  pour  dessiner  sur  le 
bois,  puis  un  graveur  pour  tailler  ce  bois, 
et  traduire,  sans  la  dénaturer,  l'œuvre  du 
dessinateur  !  La  gravure  par  la  photographie 
a  permis  de  supprimer  le  plus  souvent  les 
deux  intermédiaires  entre  la  création  et 
l'exécution  de  l'œuvre,  c'est-à-dire  le  gra- 
veur sur  bois,  et  quelquefois  même  le  des- 
sinateur lui-même. 

Arrêtons  -  nous  *  ici,  pour  faire  une  re- 
marque rétrospective  historique. 

On  sait  que  le  but  primitif  du  créateur 
de  la  photographie,  Nicéphore  Niepce, 
c'était  précisément  de  produire  des  gravures 
par  l'action  dé  la  lumière,  au  moyen  de  la 
chambre  obscure  et  d'un  agent  chimique. 
L'agent  chimique  auquel  Nicéphore  Niepce 
avait  recours  était  le  bitume  de  Judée.  Or, 
c'est  précisément  le  bitume  de  Judée  qui 
sert  aujourd'hui  de  matière  sensible  pour 
produire  les  clichés  en  relief  par  les  pro- 
cédés photographiques. 

Sans  insister  davantage  sur  ce  rappro- 
chement historique,  nous  dirons  que  les 
moyens  d'obtenir  des  clichés  en  relief  appli- 
cables à  la  typographie,  c'est-à-dire  donnant 
des  dessins,  que  l'on  tire  en  typographie  en 
même  temps  que  les  pages  de  texte,  ce  qui 
procure  une  économie  considérable,  peu- 
vent être  réduits  à  deux  : 
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4°  La  production  d'un  cliché  en  relief  en 
zinc,  qui  rend  avec  une  fidélité  rigoureuse 
le  dessin  tracé  par  l'artiste. 

2°  La  production  d'un  cliché  en  relief  en 
cuivre,  qui  rend  très  fidèlement  une  vue 
photographique  quelconque,  paysage,  por- 
trait, monument,  etc.,  sans  aucune  inter- 
vention du  dessinateur. 
-  Le  premier  de  ces  procédés  s'appelle  gil- 
lôlage,  du  nom  de  l'inventeur,  Gillot  ;  le  se- 
cond porte  le  nom  de  photogravure  directe. 

Tels  sont  les  deux  procédés  qui  servent 
à  donner  les  clichés  en  relief,  applicables 
aux  tirages  typographiques.  Nous  allons 
décrire  l'un  et  l'autre,  dans  ce  chapitre. 
Quant  aux  lithographies  et  gravures  en 
creux,  obtenues  par  la  photographie,  nous 
en  ferons  l'objet  d'un  chapitre  particulier. 

PROCÉDÉ  GILLOT. 

C'est  à  un  graveur  de  Paris,  François 
Gillot,  mort  en  1873,  après  avoir  consacré 
sa  vie  à  cette  invention,  que  l'on  doit  la 
découverte  et  les  perfectionnements  de  la 
remarquable  méthode  qui  sert  à  transfoi*- 
mer  le  dessin  d'un  artiste  en  un  cliché  de 
zinc,  devant  suffire  à  un  tirage  énorme,  par 
la  presse  typographique. 

Cette  méthode  a  été  désignée  longtemps 
sous  le  nom  simple  de  procède',  qui  impli- 
quait une  certaine  défaveur.  Aujourd'hui, 
ce  nom  n'est  plus  synonyme  d'un  art  infé- 
rieur; il  a  pris  un  rang  honorable  dans  les 
arts,  il  est  recherché  dans  la  typographie, 
pour  l'illustration  des  livres,  comme  le  plus 
utile  et  le  plus  économique  auxiliaire. 

Yoici  les  diverses  opérations  du  procédé 
Gillot,  que  l'inventeur  désignait  sous  le  nom 
de  paniconographie,  mot  rébarbatif,  jus- 
tement oublié  aujourd'hui.  Il  vaut  mieux 
employer  le  terme  gillotage,  qui  a  l'avantage 
de  rappeler  le  nom  de  1 -inventeur. 

Le  dessin  à  reproduire  en  cliché  de  zinc, 
pour  le  tirage  typographique,  est  exécuté  à 


la  plume  par  l'artiste,  sur  un  papier-carton, 
qui  est  remis  à  l'opérateur. 

On  remarquera  les  avantages  d'un  tel 
moyen,  en  ce  qui  concerne  l'artiste.  Il  n'a 
pas  à  se  préoccuper  des  côtés  pratiques  de 
l'impression,  ce  qui  pourrait  le  gêner  dans 


Fig.  67.  —  François  Gillot. 

son  inspiration.  Il  dessine,  comme  à  l'or- 
dinaire, sur  du  papier;  l'opérateur  se  charge 
de  fixer  son  oeuvre  à  jamais,  tout  en  la  res- 
pectant^ d'une  façon  intégrale.  Si  bien  qu'a- 
près avoir  servi  à  fabriquer  un  cliché  pour 
l'imprimeur  typographe,  on  peut  rendre  à 
l'artiste  son  dessin,  qui  n'a  été  mis  à  con- 
tribution que  pour  en  faire  une  photogra- 
phie. On  sait,  au  contraire,  que  dans  la 
gravure  sur  bois,  le  dessin  est  à  jamais  dé- 
truit par  le  graveur.  S'il  sert  à  faire  des 
reports,  des  transports,  des  décalques,  il  est 
détérioré  ou  perdu.  Ici,  il  est  conservé  sans 
altération.  Un  dessin  de  prix  peut  être  em- 
prunté à  un  Musée,  et  lui  être  ensuite 
rendu,  quand  il  a  servi  à  faire  un  cliché. 
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Il  n'est  pas  même  toujours  nécessaire  d'em- 
porter l'original  à  l'atelier.  On  peut  appor- 
ter au  musée  ou  dans  la  collection  publi- 
que la  chambre  obscure,  prendre  la  photo- 
graphie du  tableau  ou  de  la  gravure,  et  la 
replacer  dans  la  vitrine.  C'est  là  un  avan- 
tage très  appréciable. 

Le  dessin  tracé  à  la  plume  par  l'artiste, 
sur  le  papier,  doit  donc  être  photographié. 
On  le  réduit  ordinairement  au  quart  ou  au 
tiers  de  ses  dimensions,  selon  le  format  de 
l'ouvrage  où  il  doit  entrer. 

L'épreuve  négative  est  prise  sur  une  glace 
collodionnée. 

Il  faut  seulement  ajouter  que  les  glaces 
collodionnées  que  l'on  trouve  dans  le  com- 
merce ne  répondraient  pas  à  l'opération 
qu'il  s'agit  d'exécuter.  L'image  obtenue  sur 
glace  collodionnée  doit,  en  effet,  être  dé- 
tachée du  verre,  sous  forme  de  pellicule. 
Pour  faciliter  le  détachage  de  la  pellicule, 
on  a  le  soin,  avant  d'étendre  la  couche  de 
collodion  sur  la  glace,  de  déposer  sur  cette 
glace  une  légère  couche  de  caoutchouc 
dissous  dans  la  benzine.  Cette  couche  ren- 
dra facile  la  séparation  de  la  pellicule. 

L'épreuve  photographique  obtenue  sur  la 
glace  collodionnée  est  détachée  sans  peine 
de  la  glace,  en  coupant  ses  quatre  bords  et 
la  tirant  légèrement.  On  a  ainsi  une  pelli- 
cule collodionnée  reproduisant,  en  négatif, 
le  dessin  de  l'artiste. 

On  prend  alors  une  plaque  de  zinc  bien 
polie,  que  Ton  recouvre  d'une  couche  de 
bitume  de  Judée  dissous  dans  la  benzine. 

On  sait  que  le  bitume  de  Judée  a  la  pro- 
priété d'être  influencé  par  la  lumière,  de 
telle  sorte  qu'il  devient  insoluble  dans 
l'essence  de  térébenthine,  tandis  qu'il  est 
parfaitement  soluble  dans  cette  essence, 
quand  la  lumière  ne  Fa  pas  touché. 

Cette  propriété,  découverte  par  Nicéphore 
Niepce,  et  qui  fut  mise  à  profit  par  lui 
pour  créer  les  premières  photographies,  est 
la  base  du  procédé  Gillot.  En  effet,  sur  la 


lame  de  zinc  recouverte  d'une  couche  de 
bitume  de  Judée,  on  applique  la  pellicule 
de  collodion  contenant  l'image  négative,  et 
en  serrant  dans  un  châssis  la  pellicule  et  la 
plaque  de  zinc,  on  expose  le  tout  à  la 
lumière  solaire  ou  diffuse.  Les  parties  trans- 
parentes du  cliché  laissent  passer  la  lumière, 
qui  va  modifier  chimiquement  le  bitume  de 
Judée,  de  manière  à  le  rendre  insoluble 
dans  l'essence  de  térébenthine.  Dès  lors,  si, 
au  bout  d'un  temps  suffisant  d'exposition  à 
la  lumière,  on  retire  la  plaque  de  zinc,  et 
qu'on  la  place  dans  un  bassin  plat  conte- 
nant de  l'essence  de  térébenthine,  on  fixe 
l'épreuve,  c'est-à-dire  que  l'essence  dissout 
les  parties  de  bitume  de  Judée  non  influen- 
cées par  la  lumière,  en  formant  les  ombres, 
et  laisse  à  la  surface  de  la  plaque  les  parties 
modifiées,  c'est-à-dire  les  clairs. 

On  a  ainsi  une  plaque  de  zinc  contenant 
la  reproduction  de  la  photographie,  et  par 
conséquent  du  dessin  de  l'artiste,  et  dans 
laquelle  les  noirs  et  les  clairs,  ainsi  que  les 
demi-teintes,  répondent  exactement  à  ceux 
du  modèle. 

Le  zinc  étant  attaquable  par  les  acides,  si 
l'on  place  la  plaque  dans  un  vase  contenant 
de  l'acide  nitrique  étendu  d'eau,  le  même 
dont  on  fait  usage  pour  les  gravures  sur 
acier  ou  sur  cuivre,  l'acide  dissout  et  creuse 
le  métal,  dans  les  portions  non  défendues 
par  le  bitume  de  Judée  qui  forme  le  dessin  ; 
et  si,  enfin,  on  se  débarrasse  du  bitume  qui  a 
défendu  le  métal  de  l'attaque  de  l'acide,  on 
a  une  véritable  planche  de  gravure,  sur  la- 
quelle des  traits  en  relief  reproduisent  ie 
dessin  primitif. 

Il  n'y  a  donc  plus  qu'à  passer  sur  la  plaque 
un  rouleau  d'encre,  et  à  tirer  une  épreuve. 
On  a  l'image  exacte  du  dessin  primitif  repro- 
duit, en  faible  relief,  sur  une  planche  de  zinc. 

En  cet  état  la  plaque  de  zinc  pourrait 
suffire  au  tirage  d'un  petit  nombre  d'épreu- 
ves ;  et  si  on  le  tirait  à  la  presse  des  litho- 
graphes, on  aurait  des  épreuves  convenables. 


SUPPLÉMENT  A  LA  PHOTOGRAPHIE. 
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C'est  ce  que  l'on  fait  quelquefois,  d'ailleurs., 
et  Ton  appelle  ce  genre  d'épreuves  des  photo- 
lithographies. 

Mais  on  ne  se  propose  pas,  dans  le  procédé 
qui  nous  occupe,  de  produire  une  simple 
planche  pour  les  lithographes.  Il  faut  donner 
au  dessin  un  relief  considérable,  pour  qu'il 
puisse  être  tiré  à  la  presse  des  typographes. 

L'invention  propre  de  Gillot  consiste 
à  avoir  trouvé  le  moyen  de  creuser  pro- 
fondément la  planche  de  zinc,  de  ma- 
nière à  lui  donner 
un  relief  suffi- 
sant pour  le  ti- 
rage typographi- 
que. Pour  cela, 
on  passe  sur  la 
planche  un  rou- 
leau d'encre,  et 
on  la  met  dans 
un  vase  conte- 
nant de  l'acide  ni- 
trique, plus  con- 
centré que  celui 
qui  a  servi  à  la 
première  mor- 
sure. On  obtient 
ainsi  un  relief 
plus  fort.  En  con- 
tinuant la,  même  opération  un  nombre  suf- 
fisant de  fois,  on  arrive  à  donner  à  la  planche 
de  zinc  gravée  un  relief  très  considérable, 
qui  permet  le  tirage  en  typographie. 

Dans  les  ateliers,  pour  faire  agir  sur  la  pla- 
que de  métal  l'acide  nitrique  étendu  d'eau, 
on  se  sert  d'un  bassin  animé  d'un  mouve- 
ment lent  et  continuel,  pour  renouveler 
constamment  la  surface  du  contact  de  l'acide 
et  du  métal.  La  figure  ci-dessus  montre  cet 
appareil,  qui  se  compose  d'un  bassin  ÀB, 
contenant  l'acide  étendu  d'eau,  qui  reçoit 
un  mouvement  continuel  de  droite  à  gauche 
au  moyen  de  la  tige  T,  en  rapport  elle- 
même  avec  l'arbre  moteur  de  l'atelier. 

Quand  le  métal  a  été  attaqué  à  la  pro- 


Fig.  68.  —  Bassin  automatique, 

par  l'acide 


fondeur  désirée,  il  ne  reste  plus  qu'à  faire 
le  tirage  au  rouleau  des  lithographes,  ainsi 
que  le  montre  la  figure  69. 

La  partie  essentielle  du  procédé  Gillot, 
c'est-à-dire  la  morsure  progressive  du  cliché 
de  zinc  par  l'acide  azotique,  a  été  exposée 
avec  beaucoup  de  soin  par  M.  L.  Davanne, 
dans  un  rapport  présenté  à  la  Société  oV en- 
couragement^ et  inséré  dans  le  numéro 
d'août  1883  du  Bulletin  de  cette  société. 
Nous  citerons  textuellement  cette  partie  du 

travail  du  savant 
écrivain,  en  rai- 
son du  nombre 
des  détails  qu'il 
nous  donne  sur 
une  opération  dé- 
licate et  peu 
connue. 

Sur  une  planche 
de  zinc  de  3  milli- 
mètres d'épaisseur, 
préalablement  pla- 
née, bien  décapée 
et  dont  la  surface 
est  convenablement 
préparée,  polie  ou 
graissée,  suivant  les 
sujets,  on  obtient, 
dit  M.  L.  Davanne, 
l'image  à  graver 
avec  une  substance,  encre,  bitume  ou  vernis,  for- 
mant réserve  ;  cette  image  a  été  produite  directe- 
ment par  la  photographie.  La  planche  est  alors 
couverte  sur  le  dos,  sur  les  tranches  et  sur  les 
grands  espaces  blancs,  avec  une  matière  isolante 
quelconque,  qui  empêchera  l'acide  de  mordre  inu- 
tilement ces  parties.  Les  marges  et  les  espaces  ainsi 
ménagés  serviront,  dans  le  courant  du  travail,  à 
soutenir  le  rouleau  encreur  et  l'empêcheront  de 
plonger  dans  les  creux  qu'il  ne  doit  pas- atteindre; 
ces  parties  seront  ensuite  enlevées  à  la  scie  à  dé- 
couper. 

La  planche  est  alors  prête  pour  la  morsure. 

L'examen  des  difficultés  à  résoudre  pour  obtenir 
une  bonne  gravure  nous  aidera  à  mieux  com- 
prendre l'ensemble  du  travail. 

Il  faut  empêcher  que  l'acide,  par  le  fait  de  satu- 
ration par  le  zinc  et  de  la  densité  qui  en  résulte, 
ne  stationne,  à  l'état  de  nitrate  de  zinc  inactif, 
dans  les  parties  creusées,  laissant  l'action  de 
l'acide  libre  se  porter  vers  la  surface,  miner  en 


pour  la  morsure  des  plaques 
nitrique. 
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Fig.  69.  —  Tirage  d'une  épreuve  de  photogravure  à  la  presse  lithographique. 


dessous  les  traits  du  dessin  et  leur  ôter  toute  soli- 
dité. 

Ces  creux  doivent  être  assez  profonds  pour  ne 
pas  s'empâter  rapidement  au  tirage  par  l'encre 
d'impression.  Il  est  nécessaire,  pour  obtenir  la 
résistance  convenable,  la  solidité  dans  les  traits, 
d'empêcher  l'acide  d'amincir  trop  les  cloisons  qui 
les  supportent;  il  faut  au  contraire  les  renforcer  à 
la  base  en  donnant  aux  creux  la  forme  de  V,  tandis 
que  la  base  du  plein  s'élargira  en  forme  d'A. 

La  profondeur  doit  être  assez  considérable  dans 
les  grands  blancs  pour  empêcher  le  rouleau  de 
plonger,  sans  quoi  ils  seraient  salis;  mais  lorsque 
les  traits  sont  rapprochés  cette. crainte  n'existe 
plus;  une  profondeur  inutile  entre  des  parois 
très  minces  pourrait  les  affaiblir;  or,  par  le  fait 
seul  du  procédé  employé,  l'attaque  par  l'acide  ne 
continue  qu'en  proportion  de  la  largeur  des 
espaces  à  creuser. 

Ces  résultats  sont  obtenus  régulièrement  par 
les  mises  en  œuvre  suivantes  : 

La  planche  préparée,  portant  le  dessin,  est 
encrée  avec  une  encre  grasse  contenant  un  peu 
de  cire  et  placée  dans  une  cuve  avec  de  l'eau  aci- 
dulée qui  mord  légèrement  le  métal;  cette  cuve 
est  montée  en  bascule,  un  levier  actionné  par  un 
moteur  à  vapeur  la  maintient  en  mouvement, 
Feau  va  et  vient  sur  toute  la  surface,  lavant  conti- 
nuellement les  parties  non  réservées  contre  son 
action;  il  ne  se  produit  donc  pas  de  saturation 
locale,  et  le  liquide  incessamment  renouvelé  mord 
les  fonds  aussi  bien  que  les  parois,  qui  ne  tar- 
deraient pas  à  être  minées,  si  on  prolongeait 
trop  longtemps  la  morsure.  C'est  pour  cela  que 
cette  première  attaque  est  faite  avec  le  plus  grand 
soin,  c'est  d'elle   que    dépend   la   finesse  de 


l'épreuve:  on  emploie  l'acide  azotique  à  un  état  de 
dilution  tel  qu'il  est  peu  sensible  au  goût,  un 
ou  deux  centimètres  cubes  par  litre  d'eau.  L'aci- 
dité est  maintenue  par  la  petite  quantité  d'acide 
à  36°,  qu'un  flacon  à  robinet  verse  goutte  à  goutte 
dans  la  bassine. 

Après  un  quart  d'heure  environ,  la  planche  est 
retirée;  le  creux  est  à  peine  sensible  à  l'ongle,  il 
faut,  en  le  continuant,  protéger  les  parois  verti- 
cales et  ne  creuser  que  le  fond;  pour  cela  on 
éponge,  on  sèche  la  planche,  on  la  met  sur  une 
table  de  fonte  chauffée  régulièrement  par  la 
vapeur  du  moteur  ;  l'encre  grasse  qui  couvre  les 
traits  se  liquéfie  légèrement,  elle  déborde  et  des- 
cend le  long  de  la  paroi  qu'elle  protège;  à  ce  mo- 
ment on  retire  la  plaque  qu'on  laisse  refroidir, 
puis  on  l'encre  de  nouveau  ;  on  la  couvre  ensuite 
en  plein  avec  de  la  résine  en  poudre  impalpable 
qui  s'attache  seulement  sur  les  parties  encrées, 
l'eau  du  nouveau  bain  enlèvera  tout  l'excédent; 
on  la  remet  dans  la  cuve  avec  un  acide  un  peu 
plus  fort  et  on  recommence  l'ensemble  de  ces 
opérations  huit,  dix  ou  douze  fois.  En  procédant 
ainsi,  l'encre  qui  déborde  et  descend  le  long  des 
parois  empiète  de  plus  en  plus  sur  la  base  du 
creux  et,  si  les  traits  sont  rapprochés,  les  deux 
coulées  d'encre  protectrice  se  rejoignent  par  le 
pied  d'autant  plus  vite  que  l'écart  est  moins 
grand.  Ainsi  les  morsures  se  trouvent  arrêtées 
successivement  et  les  creux  sont  d'autant  plus 
profonds  que  les  traits  sont  plus  éloignés. 

Il  est  facile  de  suivre  la  marche  de  la  gravure 
et  des  réserves  faites  par  l'encre  ;  à  mesure  que 
celle-ci  remplit  complètementles  creux, les  finesses 
du  dessin  s'empâtent,  et  à  la  fin  de  l'opération  la 
surface  présente  un  placard  entièrement  noir. 
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Fig.  70.  —  Atelier  et  chambre  obscure  de  Gillot. 


A  chaque  morsure  nouvelle,  on  augmente  l'aci- 
dité  du  bain,  et  quand  les  larges  parties  restent 
seules  exposées  à  l'attaque,  on  peut  employer 
l'acide  à  6°  B.  A  cet  état,  la  plaque  de  zinc  retirée 
du  bain,  lavée,  essuyée,  est  traitée  par  la  ben- 
zine, puis  par  la  potasse,  pour  éliminer  tous  corps 
gras.  On  peut  voir  alors  que  les  parois  ne  pré- 
sentent pas  un  plan  incliné,  mais  une  série  de 
talus  ou  bourrelets  correspondant  à  la  série  des 
morsures.  Ces  renflements  pourraient  prendre 
l'encre  d'impression  et  altérer  la  pureté  des 
lignes  et  des  blancs;  il  faut  les  faire  disparaître 
par  une  opération  analogue  à  la  première,  mais 
menée  rapidement  en  sens  inverse,  A  cet  effet,  la 
plaque  bien  nettoyée  et  chauffée  sur  la  table  de 
fonte  est  encrée  à  chaud,  avec  un  rouleau  dur  et  lisse, 
au  moyen  d'une  encre  composée  par  moitié  avec 
l'encre  d'imprimerie  et  moitié  avec  un  mélange  à 
parties  égales  de  résine  et  de  cire  jaune.  Cette 
encre,  qui  ne  peut  être  employée  qu'à  chaud,  des- 
cend sur  les  parois  latérales  ;  on  arrête  quand  elle 
est  arrivée  à  moitié  de  la  profondeur,  on  refroidit 
la  plaque,  on  renouvelle  un  encrage  à  froid,  pour 
bien  couvrir  toute  la  surface,  on  chauffe  de  nou- 
veau, pour  glacer  l'encre  et  n'avoir  aucun  point 
qui  ne  soit  protégé,  on  porte  à  la  cuve  avec 
de  l'acide  à  5°  B.  qui  ronge  rapidement  les  talus 
S-  T.  II. 


et  creuse  encore  plus  profondément.  On  recom- 
mence l'opération  entière,  en  ménageant  l'encrage, 
de  manière  à  pouvoir  enlever  les  talus  supérieurs; 
On  termine  en  préservant  seulement  la  surface 
et  en  faisant  sur  toutes  les  parois  une  morsure 
très  légère,  qui  fait  disparaître  les  dernières 
traces  de  bourrelets, 

La  gravure  est  alors  terminée,  il  ne  reste  qu'à 
enlever  à  la  scie  toutes  les  larges  parties  qui,  en 
le  maintenant,  facilitaient  Faction  régulière  du 
rouleau  encreur;  on  contourne  également  à  la  scie 
la  forme  générais,  et  on  monte  la  plaque  gravée 
sur  les  bois  d'épaisseur. 

Ces  opérations  sont  menées  rapidement,  dans  un 
vaste  atelier,  largement  aéré  pour  éliminer  les 
gaz  nitreux  résultant  de  l'attaque  des  zincs.  Des 
séries  de  grandes  cuves  contenant  les  liquides 
acides  reçoivent  les  planches  à  graver;  deux  ma- 
chines, l'une  à  gaz  de  la  force  de  4  chevaux, 
l'autre  à  vapeur,  de  la  force  de  6  chevaux,  servent 
à  mettre  en  mouvement  les  cuves,  les  outils  à 
scier  et  découper,  ainsi  qu'une  machine  Gramme 
pour  opérer  à  la  lumière  électrique,  quand  il  est 
nécessaire. 

On  voit  que  la  pose,  pour  obtenir  les 

épreuves  photographiques,  joue  un  grand 
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rôle  dans  le  gillotage.  C'est  pour  cela  que 
Gillot  a  donné  à  l'installation  de  l'atelier 
photographique  un  soin  tout  particulier.  Il 
a  fait  construire  des  modèles  spéciaux  de 
chambre  obscure  et  d'appareils  d'éclairage. 

Un  appareil  pour  ce  genre  de  photogra- 
phies renferme  trois  chambres  obscures. 
La  figure  70  représente  un  modèle  de  ces 
chambres.  La  partie  A,  qui  correspond  à  la 
glace  dépolie  et  qui  reçoit  la  surface  sen- 
sible, est  fixe  ;  la  partie  B  est  mobile,  c'est 
celle  qui  porte  l'objectif.  Elle  est  reliée  par 
un  écrou  à  une  longue  et  forte  vis  qui  est 
fixée  sur  le  pied  D,  et  qui  la  fait  avancer  et 
reculer  sur  les  règles  métalliques  RR,  qui 
empêchent  toute  déviation  de  parallélisme 
entre  les  deux  parties  A  et  B.  L'une  de  ces 
règles  est  divisée  en  millimètres  ;  un  vernier 
permet  d'opérer  le  déplacement  de  l'objectif 
à  un  dixième  de  millimètre  près.  Les  deux 
pièces  A  et  B  sont  assemblées  perpendiculai- 
rement sur  le  pied. 

Chaque  appareil  complet  repose  sur  quatre 
galets  et  se  meut,  en  arrière  et  en  avant,  sur 
des  rails  fixes;  une  division  en  centimètres 
avec  vernier  donne,  à  un  millimètre  près, 
la  distance  entre  la  surface  sensible  placée 
en  A  et  le  châssis  C  portant  les  sujets  à  re- 
produire. 

D'autre  part,  les  chevalets  sont  formés 
d'un  pied  en  fonte  et  d'un  châssis;  ils  ne 
peuvent  avoir  aucun  mouvement  en  avant 
ou  en  arrière,  ils  ont  seulement  un  déplace- 
ment latéral  sur  deux  petits  rails  perpendi- 
culaires aux  premiers  ;  le  châssis  en  fer  est 
fermé  par  une  forte  glace  GG  ;  il  est  mobile 
autour  de  deux  tourillons  T,  et  il  prend  à 
volonté  la  position  horizontale,  pour  y  en- 
fermer, rangées  les  unes  près  des  autres, 
les  diverses  pièces  à  copier,  et  la  position 
verticale  parallèle  à  la  chambre  noire;  un 
engrenage  et  un  contre-poids,  P,  rendent 
facile  la  manœuvre  de  ce  châssis  sur  son 
pied,  malgré  son  poids  considérable. 

Le  déplacement  en  hauteur  donné  par 


l'engrenage  et  le  déplacement  latéral  sur 
les  rails  permettent  d'amener  dans  l'axe  de 
l'objectif  les  divers  sujets  à  copier,  tout  en 
laissant  fixes  la  distance  de  l'objectif  et  le 
parallélisme  des  appareils. 

«  Avec  cette  disposition,  dit  M.  Davanne,  dans  le 
rapport  déjà  cité,  on  n'a  plus  à  rechercher  la  mise 
au  point  rigoureuse,  qui  est  toujours  si  longue  et 
si  délicate  à  arrêter  lorqu'on  la  fait  directement 
sur  la  glace  dépolie;  des  calculs  exacts  ont  déter- 
miné la  longueur  focale  vraie  de  chaque  objectif, 
on  en  a  déduit  pour  les  réductions  (et  les  agran- 
i  dissements,  s'il  y  avait  lieu)  la  distance  qui  doit 
j  séparer  l'objectif  et  la  surface  sensible,  puis  la  dis- 
■  tance  de  celle-ci  au  modèle  ;  un  tableau  placé  sur 
I  le  mur  en  face  de  chaque  appareil  donne  ces  cal- 
culs tout  faits.  Sauf  les  cas  forcés  de  copie  au 
dehors,  le  modèle  apporté  est  mis  au  châssis;  on 
règle  le  tirage  de  la  chambre  et  son  écart  du  mo- 
dèle d'après  les  chiffres  correspondants  au  tableau 
pour  la  proportion  demandée,  et  on  peut  opérer 
avec  une  sécurité  et  une  rapidité  que  ne  donne- 
raient pas  les  tâtonnements  de  la  mise  au  point 
sur  la  glace  dépolie.  » 

Tel  est,  dans  son  ensemble  et  dans  les 
détails  pratiques,  le  procédé  Gillot,  qui 
rend  aujourd'hui  de  si  grands  services  et 
qui  trouve  tant  d'emplois  aujourd'hui  dans 
les  publications  illustrées  et  les  ouvrages 
d'enseignement.  Nous  donnons,  dans  la 
figure  71,  un  spécimen  de  ce  genre  de  gra- 
vure photographico-typographique. 

PHOTOGRAVURE  DIRECTE. 

Le  gillotage,  c'est-à-dire  la  transforma- 
|  tion  en  un  cliché  de  zinc  en  relief,  du  dessin 
fourni  par  un  artiste,  est  déjà  une  industrie 
d'une  grande  importance;  mais  la  photo- 
gravure directe,  qui  donne  une  gravure  en 
relief  (en  cuivre)  au  moyen  d'une  simple 
photographie,  sans  le  concours  d'aucun  des- 
sinateur, serait  d'une  importance  indus- 
trielle plus  grande  encore,  si  elle  était  aussi 
sûre  dans  ses  résultats.  Dans  le  gillotage  on 
supprime  le  travail  du  graveur  sur  bois, 
en  opérant  sur  le  dessin  de  l'artiste  ;  avec  la 
photo-gravure  directe,  on  supprime,  tout  à 
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la  fois,  le  travail  du  graveur  sur  bois  et 
celui  du  dessinateur-  Tout  se  fait  automati- 
quement, par  des  moyens  mécaniques  ou 
chimiques. 


On  comprend  toute  l'économie  et  la  sim- 
plification qui  résulteraient  de  cette  dernière 
méthode.  Malheureusement,  la  photogra- 
vure directe  est  beaucoup  moins  avancée  que 


Fig.  71.  —  Spécimen  d'une  gravure  par  le  procédé  Gillot. 


le  gillotage,  et  ses  produits  sont  inférieurs 
en  netteté  à  ceux  du  procédé  Gillot. 

En  quoi  consiste  la  photograviwe  directe? 
Quels  sont  ses  agents,  ses  moyens  opératoires  ? 

La  photogravure  directe  s'exécute  au 


moyen  du  procédé  Gillot,  convenablement 
modifié.  Les  opérations  sont  à  peu  près  les 
mêmes;  seulement,  il  faut  se  préoccuper 
ici  de  donner  à  la  gravure  le  grain,  qui  la 
constitue  essentiellement.  Dans  le  gillotage, 
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l'artiste,  en  exécutant  son  dessin,  trace  lui- 
même,  à  la  plume,  les  tailles  qui  doivent 
composer  la  gravure  :  avec  de  l'habitude  et 
une  étude  spéciale,  il  arrive  à  tracer  son 
dessin  avec  les  traits  convenables  pour 
simuler  les  tailles  de  la  gravure.  Mais  quand 
on  opère  sur  une  simple  photographie,  on 
n'a  plus  cette  ressource;  la  photographie 
transformée  en  gravure  ne  donnerait  que 
les  teintes  plates  qui  lui  sont  propres.  Il 
faut  donc  ici,  tout  à  la  fois,  produire  une 
gravure  en  relief,  et  créer  un  grain  de  gra- 
vure, artificiel,  pour  ainsi  dire. 

On  vend  aujourd'hui  dans  le  commerce 
des  papiers  gaufrés,  quadrillés,  grainés,  etc. , 
dont  les  graveurs-photographes  se  servent, 
et  sur  lesquels  ils  tirent  les  négatifs  à  pour- 
voir d'un  grain.  Cependant  la  plupart  des 
opérateurs  préfèrent  obtenir  eux-mêmes  le 
grain  de  leur  papier.  Pour  cela,  ils  ont 
recours  aux  différents  moyens  qui  sont  en 
usage  depuis  longtemps  dans  les  ateliers  des 
graveurs  en  taille-douce. 

On  sait  que  le  grain  d'une  gravure  s'ob- 
tient, généralement,  par  le  procédé  dit  à  la 
résine.  On  enferme  dans  une  armoire  bien 
close  la  planche  de  cuivre  ou  d'acier  à  pour- 
voir d'un  grain;  puis  on  projette,  grâce  à 
une  manivelle  que  l'on  tourne  de  l'extérieur, 
un  nuage  de  résine  en  poudre.  La  résine,  en 
tombant  sur  la  surface  métallique,  y  forme 
une  couche  grise.  La  plaque  retirée  de 
l'armoire,  ainsi  recouverte  de  vernis  par 
petites  places,  est  traitée  par  l'acide  azo- 
tique. Les  grains  de  vernis  résultant  des 
petits  espaces  non  attaqués  par  l'acide 
constitueront,  au  tirage,  les  grains  de  la 
gravure. 

Le  procédé  à  la  résine  est  souvent  employé 
par  les  graveurs-photographes  pour  rempla- 
cer les  papiers  quadrillés,  gaufrés,  etc. 

Quoi  qu'il  en  soit  des  moyens  permet- 
tant de  donner  le  grain  aux  plaques  métal- 
liques, la  photogravure  directe  s'exécute, 
comme  nous  l'avons  dit,  par  les  diverses 


opérations  décrites  ci-dessus  à  propos  du 
gillotage,  mais  en  opérant  sur  une  lame  de 
cuivre.  Le  gillotage  donne  un  relief  de  zinc, 
la  photogravure  directe  un  relief  de  cuivre. 

Différents  opérateurs  en  France,  mais  sur- 
tout en  Allemagne,  exécutent  d'assez  bonnes 
gravures  pour  l'usage  de  la  typographie,  par 
la  photogravure  directe.  Seulement,  ils  tien- 
nent, presque  tous,  leurs  procédés  secrets, 
bien  qu'ils  soient  décrits  tout  au  long  dans 
leurs  brevets  d'invention.  C'est  que  la  réus- 
site de  l'opération  ne  dépend  pas  exclusive- 
ment de  la  mise  en  pratique  des  procédés 
décrits  dans  les  brevets,  mais  bien  des  tours 
de  main  particuliers,  dont  chaque  graveur 
se  réserve  l'usage,  et  qu'il  n'a  garde  de  di- 
vulguer. 

M,  Ch.  Petit,  M.  Gillot  fils,  M.  Michelet, 
produisent,  à  Paris,  de  bonnes  gravures  par 
ce  moyen.  Nous  mettons  sous  les  yeux  de 
nos  lecteurs  (fig.  72)  un  spécimen  de  photo- 
gravure directe  obtenu  par  M.  Ch.  Petit. 

Il  serait  à  désirer  que  la  photogravure 
directe  pût  devenir  d'un  usage  courant  dans 
l'imprimerie j  comme  l'est  aujourd'hui  le 
gillotage.  Obtenir  directement,  sous  forme 
de  gravure,  au  moyen  de  la  photographie, 
les  vues  de  la  nature,  les  portraits,  les 
monuments,  etc.,  c'est  le  desideratum  de  la 
photographie,  qui,  en  reproduisant  méca- 
niquement, sans  l'intervention  du  dessi- 
nateur ni  du  graveur,  les  spectacles  de  la 
nature,  aurait  atteint  les  dernières  limites 
de  Fart. 


CHAPITRE  XII 

LA.  PHOTO  LIT  HO  GRAPHIE,  LA  PHOTOGLYPTIE  ET  LA.  GRA- 
VURE PHOTOGRAPHIQUE  EN  CREUX. 

Nous  avons  fait  un  groupe  distinct  des 
applications  de  la  photographie  à  la  litho- 
graphie et  à  la  gravure  en  creux  (taille- 
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douce),  dans  le  but  de  simplifier  l'exposé 
général  de  la  question  de  la  gravure  photo- 
graphique, assez  complexe,    et  que  Ton 
trouve  traitée  avec  beaucoup  de  confusion 
dans  les  ouvrages  scientifiques.  En  effet, 
:  d'une  part,  la  gravure  typographique  {gillo- 
tage  et  photogravure  directe)  est  mainte- 
nant d'une  importance  industrielle  consi- 
dérable ,  tandis  que  la  photolithographie 
et  la  gravure  photographique  en  creux  ne 
trouvent  que  de  rares  débouchés.  Aujour- 
d'hui,^ plupart  des  ouvrages  de  science  et 
d'art  se  remplissent  de  gravures  dérivant  de 
la  photographie  et  s'imprimant  avec  le  texte, 
tandis  que  les  lithographies  et  gravures, 
qu'il  faut  tirer  à  part,  et  qui,  dès  lors,  re- 
viennent à  un  prix  élevé,  ne  se  voient  que 
très  rarement  dans  les.  publications,  et  ne 
servent  qu'à  des  besoins  vraiment  artistiques. 

Nous  ne  pouvons  cependant  nous  dis- 
penser de  traiter  ici  rapidement  de  la  photo- 
lithographie et  de  la  gravure  photogra- 
phique en  creux  (ou  taille-douce),  en  ratta- 
chant à  ce  dernier  genre  la  photoglyptie. 

PHOTOLITHOGRAPHIE. 

On  peut  obtenir  des  épreuves  de  photo- 
graphie tirées  à  la  presse  lithographique, 
de  deux  manières  : 

4°  En  pratiquant  la  première  des  opéra- 
tions du  gilloiage\  telles  que  nous  lès  avons 
décrites  (pages  53-58),  c'est-à-dire  en  obte- 
nant sur  le  zinc,  recouvert  de  l'épreuve 
photographique  positive,  une  impression  en 
très  léger  relief,  au  moyen  d'une  faible 
morsure  par  l'acide  azotique.  On  a  ainsi  une 
planche  de  zinc  contenant  le  dessin.  Si  l'on 
passe  à  sa  surface  le  rouleau  d'encre  grasse, 
et  que  l'on  tire  à  la  presse  lithographique, 
on  a,  comme  nous  l'avons  dit  pages  54-55, 
une  assez  bonne  lithographie. 

Ici  le  zinc  remplace  la  pierre  lithogra- 
phique. Mais  on  sait  qu'en  lithographie  (en 
dépit  de  son  nom  :  lithos,  pierre)  le  zinc  sert 


souvent  à  recevoir  le  dessin  et  à  fournir  la 
planche  pour  le  tirage:  c'est,  alors,  la 
zinco graphie,  simple  variante  de  la  litho- 
graphie. 

En  résumé,  obtenir,  par  le  gillotage,  une 
planche  de  zinc  en  relief  contenant  le  dessin 
à  tirer  en  lithographie,  et  tirer  à  la  presse 
des  lithographes,  voilà  une  première  res- 
source de  la  litho-photographie. 

Mais  ce  procédé  ne  pouvant  fournir  qu'un 
petit  nombre  d'épreuves,  on  pratique  géné- 
ralement la  litho- photographie  par  une 
tout  autre  voie. 

Le  procédé  consiste  dans  l'emploi  de  la 
gélatine  bichromatée,  c'est-à-dire  le  vieux 
moyen  photogénique  découvert  par  Poite- 
vin, et  qui  a  reçu  tant  d'applications  diffé- 
rentes. On  opère  comme  il  suit  : 

On  prend  une  pierre  lithographique,  et 
on  la  recouvre  d'une  couche  de  gélatine 
bichromatée.  Sur  cette  couche,  on  place 
l'épreuve  photographique  négative,  que  l'on 
veut  imprimer  lithographiquement,  et  l'on 
expose  la  pierre  au  soleil.  La  lumière  qui 
traverse  les  parties  claires  rend  insoluble 
dans  l'eau  la  gélatine,  qu'elle  a  touchée, 
tandis  que  la  gélatine  des  parties  noires, 
qui  n'a  pas  reçu  de  lumière,  reste  soluble. 
Donc,  si  après  un  temps  suffisant  d'exposi- 
tion lumineuse  on  lave  la  pierre  à  Feau 
chaude,  la  gélatine  non  impressionnée  se 
dissout,  et  la  pierre  reste  recouverte  de 
gélatine  insoluble.  Or,  cette  gélatine  inso- 
luble a  la  propriété  de  retenir  l'encre  d'im- 
pression lithographique,  tandis  que  le  rou- 
leau ne  laisse  pas  d'encre  sur  les  parties 
de  la  pierre  non  gélatinisées.  Au  tirage,  on 
obtient  donc  des  lithographies. 

La  presse  qui  sert  à  obtenir  les  photolitho- 
graphies se  voit  dans  la  figure  73. 

On  opère  quelquefois  autrement.  On 
tire  une  épreuve  photographique  négative 
sur  du  papier  enduit  de  gélatine  bichro- 
matée, on  expose  à  la  lumière,  et  on  lave 
le  papier,  pour  faire  disparaître  la  gélatine 
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non  impressionnée.  On  passe  le  rouleau 
chargé  de  noir  lithographique  sur  ce  cliché 
même.  L'encre  adhère  partout  où  la  gélatine 
est  sèche,  par  suite  de  son  imperméabi- 
lité à  l'eau;  tandis  qu'elle  est  repoussée 
dans  les  parties  humides  où  la  gélatine  non 
impressionnée  par  la  lumière  a  conservé  la 
propriété  d'absorber  l'eau.  On  fait  ensuite 
un  report  de  ce  papier  sur  la  pierre  lithogra- 
phique, et  on  tire  à  la  presse  lithographique. 

Nous  n'avons  pas  besoin  de  faire  remar- 
quer que  ce  der- 
nier procédé  est 
préférable  ;  car 
le  maniement 
d'une  pierre  li- 
thographique, 
toujours  si  lour- 
de et  si  encom- 
brante, crée  bien 
des  difficultés 
aux  opérateurs. 

Ajoutons  que 
Ton  n'obtient 
guère  par  la  pho- 
to lithographie 
que  des  repro- 
ductions de  sim- 
ples dessins  au 

trait,  et  qu'il  est  bien  rare  de  pouvoir  re- 
produire ainsi  des  dessins  à  demi-teintes, 
c'est-à-dire  les  véritables  œuvres  de  l'art 
du  dessin. 

PHOTOGLYPTIE. 

On  reproche  à  la  litho-photographie  de 
ne  fournir  qu'un  nombre  très  limité  d'é- 
preuves, la  planche  étant  vite  hors  de  ser- 
vice. C'est  pour  réaliser  les  grands  tirages 
d'épreuves  de  photographie  que  l'industrie 
met  depuis  assez  longtemps  en  pratique 
une  méthode  que  nous  avons  longuement 
décrite  dans  les  Merveilles  de  la  science  (1)  et 
qu'il  nous  suffira  de  rappeler. 

(1)  Tome  111,  pages  141-142. 


Fig.  73.  —  Presse  pour  le  tirage  des  photolithographies. 


Il  s'agit  de  la  photoglyptie,  cette  curieuse 
méthode  découverte  par  l'anglais  Wood- 
bury. 

Le  principe  de  la  photoglyptie  de  Wood- 
bury,  c'est  qu'un  cliché  photographique  en 
gélatine,  obtenu  par  le  procédé  de  Poitevin, 
c'est-à-dire  par  l'action  de  la  lumière  sur 
le  bichromate  de  potasse,  étant  soumis  à 
une  pression  considérable,  sous  la  presse 
hydraulique,  en  contact  avec  un  bloc  de 
plomb,  imprime  sur  le  métal  tous  ses  creux 

et  reliefs  ;  et  que 
l'empreinte  ainsi 
formée  étant  re- 
produite par  la 
galvanoplastie 
donne  des  cli- 
chés en  creux, 
qui  servent  à  un 
très  grand  tirage. 

Yoici  comment 
ce  procédé  est 
mis  en  pratique 
auj  our d 'h  ui, 
dans  la  maison 
Goupil,  à  Paris. 

On  commence 
par  prendre  une 
épreuve  positive 
de  l'objet  à  reproduire,  sur  une  lame 
de  gélatine  bichromatée,  en  exposant  la 
couche  sensible  de  gélatine  sous  un  né- 
gatif; on  développe  l'image  à  l'eau  tiède, 
et  l'on  a  un  cliché,  sur  lequel  les  reliefs  de 
gélatine  représentent  les  ombres.  On  place 
ce  cliché  de  gélatine  sur  une  feuille  de 
plomb,  et  on  le  soumet  à  une  forte  pression, 
à  l'aide  d'une  presse  ou  d'un  laminoir  ;  ce 
qui  permet  d'obtenir  des  planches  de  gran- 
des dimensions.  La  gélatine  est  d'une  telle 
dureté,  qu'au  lieu  de  s'écraser  sous  la  presse, 
elle  pénètre  dans  le  plomb,  et  y  laisse  son 
empreinte. 

Mais  le  plomb  n'est  pas  assez  dur  pour 
servir  au  tirage  d'une  presse  typographique. 
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On  en  fait  donc,  par  la  galvanoplastie,  un 
premier  moule,  au  moyen  duquel  on  ob- 
tient ensuite  autant  de  copies  galvano- 
plastiques  qu'on  le  désire,  et  qui  sont  iden- 
tiques à  la  planche  de  plomb  primitive. 
Ces  clichés  sont  ensuite  aciérés,  pour  les 
rendre  plus  résistants,  et  on  les  livre  à 
l'impression. 

Quand  la  couche  d'acier  commence  à 
s'user,  on  peut  en  déposer  une  nouvelle  par 
la  galvanoplastie,  et  les  planches  peuvent 
encore  servir  aux  tirages. 

Dans  la  maison  Lemercier,  à  Paris,  on  em- 
ploie le  même  procédé,  avec  quelques  va- 
riantes. On  prend,  sur  une  feuille  de  gélatine 
bichromatée,  une  épreuve  négative,  et  après 
le  temps  voulu  d'exposition  à  la  lumière,  on 
lave  la  feuille  à  l'eau  chaude,  pour  dévelop- 
per l'image.  On  obtient  ainsi  une  planche 
représentant  l'original  par  des  creux  ou  des 
reliefs  de  gélatine  d'une  délicatesse  inouïe. 
On  durcit  cette  feuille  de  gélatine,  en  la 
plongeant  dans  une  dissolution  d'alun,  et 
on  la  fait  sécher.  Elle  est  mise  alors  sur 
une  plaque  d'acier,  que  Ton  recouvre  d'un 
bloc  métallique  d'alliage  d'imprimerie,  et 
Ton  comprime  le  tout,  à  la  presse  hydrau- 
lique, sous  une  pression  d'environ  1  000  kilo- 
grammes par  centimètre  carré.  Après  la 
pression,  la  feuille  de  gélatine,  sans  être 
aucunement  altérée,  a  laissé  dans  le  métal 
son  empreinte  très  fidèle.  On  a  ainsi  un 
moule  parfait,  que  l'on  place  dans  un  appa- 
reil spécial,  la  presse  photoglyptique;  on 
recouvre  le  moule  de  papier  légèrement 
humide,  après  l'avoir  rempli  de  gélatine 
colorée  et  maintenue  liquide  par  la  chaleur, 
et  on  presse.  Quand  on  retire  la  feuille  de 
papier,  elle  a  reçu  l'empreinte  du  dessin, 
lequel  s'est  formé  par  des  épaisseurs  plus 
ou  moins  fortes  de  gélatine  colorée.  Les 
grands  creux  ont  donné  les  noirs  ;  les  demi- 
teintes,  les  demi-creux  ;  dans  les  blancs 
toute  la  gélatine  ayant  été  chassée  par  la 
presse,  le  papier  est  à  nu  et  donne  les  blancs. 


Les  épreuves  photoglyptiques  ressemblent 
aux  épreuves  ordinaires  de  la  photographie. 
C'est  une  manière  de  tirer  à  bas  prix  un 
grand  nombre  d'épreuves  d'une  photogra- 
phie, sans  passer  par  les  opérations  ordi- 
naires du  tirage  des  positifs. 

La  photoglyptie  n'est  donc  pas,  à  propre- 
ment parler,  de  la  gravure  photographique. 
Nous  ne  l'avons  mentionnée  ici  que  parce 
qu'elle  joue  un  certain  rôle  dans  l'industrie 
générale  de  la  photographie,  particulière- 
ment pour  la  reproduction  des  tableaux. 
Ces  reproductions  peuvent  être  obtenues 
en  nombre  considérable,  ce  qui  rend  ce  pro- 
cédé industriel.  En  effet,  on  tire  jusqu'à 
1 000  épreuves  avec  un  seul  moule. 

Pour  reproduire  des  tableaux  en  pho- 
tographie et  en  tirer  un  grand  nombre 
d'épreuves,  la  photoglyptie  offre  de  très 
grands  avantages.  On  sait  que  M.  Lemercier 
a  publié  de  belles  collections  de  photogra- 
phies de  tableaux  obtenues  par  ce  moyen, 
et  que  l'on  doit  à  M.  Goupil  et  à  Ad.  Braun, 
de  Munich,  plusieurs  collections  du  même 
genre. 

haphotoglyptie  peut  donner  des  épreuves 
colorées,  en  teignant  la  gélatine  avec  des 
substances  de  couleurs  diverses, 

GRAVURE  PHOTOGRAPHIQUE  EN  CREUX. 

La  transformation  des  photographies  en 
gravures  en  creux  (taille -douce),  qui  a 
beaucoup  occupé  les  industriels,  au  début 
de  cet  art,  est  aujourd'hui  très  délaissée. 

Il  faut  dire  qu'elle  a  fait  peu  de  progrès 
depuis  sa  création,  qui  remonte  aux  pre- 
miers temps  de  la  photographie.  La  dif- 
ficulté réside  toujours  dans  la  produc- 
tion du  grain,  qui  remplace  les  tailles  de 
la  gravure  en  creux.  Garnier,  Poitevin, 
Baldus,  Tessié  du  Motay  et  Maréchal, 
Nègre,  etc.,  ont  obtenu,  dès  l'année  4850, 
de  très  bonnes  gravures  en  taille-douce  par 
des  procédés  photographiques.  Ils  repro- 
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duis aient  des  estampes  avec  une  grande 
fidélité,  et  avec  l'avantage  de  pouvoir 
suffire  à  de  grands  tirages. 

Les  procédés  employés  à  l'origine  par  ces 
artistes  ont  subi  de  nos  jours  peu  de  chan- 
gements. Nous  les  avons  longuement  dé- 
crits dans  les  Merveilles  de  la  science  (!)-_■  Il 
nous  suffira  de  les  rappeler. 

Le  procédé  consistait  à  prendre  une 
planche  de  cuivre  ou  d'acier,  à  la  recouvrir 
de  gélatine  bichromatée,  à  impressionner 
la  gélatine,  pour  avoir  un  cliché  négatif, 
puis  à  laver  la  planche  à  l'eau  chaude,  pour 
développer  l'image.  Comme  nous  l'avons 
dit  ci-dessus,  on  obtient  ainsi  une  impres- 
sion en  creux  de  la  planche.  Ensuite  on 
recouvre  la  plaque  métallique  de  plomba- 
gine, et  on  la  porte  dans  un  bain  de  galva- 
noplastie, pour  obtenir  une  épreuve  de 
cuivre  en  creux. 

Cependant,  les  occasions  de  reproduire 
des  estampes  ou  d'obtenir  des  gravures  sur 
acier  ou  sur  cuivre,  par  les  procédés  pho- 
tographiques, se  présentent  rarement.  D'un 
autre  côté,  le  gillotage  et  la  photo-gravure 
directe,  qui  donnent  des  clichés  en  creux 
ou  en  relief,  propres  à  la  typographie,  sont 
d'un  emploi  si  avantageux,  par  leur  éco- 
nomie et  la  promptitude  de  leur  exécution, 
qu'ils  ont  fait  renoncer  à  la  gravure  photo- 
graphique en  creux,  beaucoup  plus  difficile 
et  d'un  débouché  peu  étendu.  Cette  bran- 
che de  la  gravure  photographique  a  donc 
perdu  aujourd'hui  presque  toute  impor- 
tance ;  ce  qui  nous  dispense  de  nous  y  arrê- 
ter plus  longtemps. 

(1)  Tome  III,  p.  131-142. 


■    S.  T.  II. 


CHAPITRE  XIII 

LA  PHOTOGRAPHIE  EN  BALLON.  —  RÉSULTATS  OBTENUS 
PAR   M.  NADAR  EN  1868,  PAR  M.   DAGRON  EN  1878. 

—  l'appareil  a  déclan  ciiement  électrique  dis 
m.  tr1boulet-  —  ascensions  en  ballon  captif  et 
en  ballon  libre  entreprises  recemment,  pour  ob- 
tenir des  vues  aériennes. 

G' est  M.  Nadar  père  qui,  ie  premier,  tenta 
de  prendre  en  ballon  des  vues  photogra- 
phiques. Ses  expériences  eurent  lieu  en  1868, 
avec  le  ballon  captif  de  Gifïard,  qui  se  trou- 
vait alors  à  l'Hippodrome  du  bois  de  Bou- 
logne. 

En  1878,  M.  Dagron,  le  même  photo- 
graphe qui  s'est  rendu  célèbre  par  l'exécu- 
tion de  ces  photographies  microscopiques 
que  l'on  enfermait  dans  le  chaton  d'une 
bague,  ou  sur  la  tête  d'une  épingle  à  cravate, 
et  qui  rendirent,  pendant  le  siège  de  Paris, 
les  immenses  services  que  nous  avons  signa- 
lés dans  notre  Supplément  aux  Aérostats, 
exécuta,  du  haut  du  ballon  captif  de  Giffard, 
alors  établi  dans  la  cour  du  palais  des 
Tuileries,  des  vues  aériennes  du  quartier 
du  Panthéon. 

Cependant,  on  ne  possédait  alors  que  le 
collodion  et  l'albumine,  comme  agents 
photogéniques.  La  découverte  du  gélatino- 
bromure d'argent,  agent  instantané,  vint 
rendre  plus  facile  ce  curieux  genre  de  re- 
productions de  la  nature. 

C'est  un  photographe  de  Paris,  M.  Tri- 
boulet,  qui,  en  1879,  exécuta  les  premières 
photographies  aériennes  irréprochables, 
grâce  à  un  appareil  qui  permettait  de  pren- 
dre d'un  seul  coup  l'image  de  tout  le  tour  de 
l'horizon,  ainsi  que  les  portions  de  terrain 
situées  au-dessous  de  la  nacelle  du  ballon. 

L'appareil  de  M.  Triboulet  se  composait 
de  six  chambres  obscures,  disposées  en 
cercle,  et  placées  dans  une  nacelle  percée 
d'ouvertures,  pour  donner  passage  aux  ob- 
jectifs. Une  septième  chambre  noire  placée 
verticalement  au  centre  de  la  couronne 
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des  chambres  obscures  servait  à  prendre 
une  vue  en  plan,  tandis  que  le  centre  pre- 
nait des  vues  panoramiques.  La  nacelle  pho- 
tographique était  attachée  au  cercle  du  bal- 
lon, par  une  suspension  à  la  Cardan,  pour 
lui  assurer  la  position  constamment  verti- 
cale. Un  fil  électrique,  qui  se  déroulait  sur 
un  chevalet,  à  mesure  que  le  ballon  montait, 
reliait  les  objectifs  des  chambres  noires  à 
une  pile.  Un  commutateur  électrique  placé 
à  terre,  étant  manœuvré  par  l'opérateur, 
permettait  de  découvrir  instantanément  les 
obturateurs  dans  la  nacelle  de  l'aérostat. 
Le  photographe  resté  à  terre,  quand  il 
jugeait  le  ballon  captif  arrivé  à  la  hauteur 
suffisante,  faisait  manœuvrer  le  commuta- 
teur, et  découvrait  les  obturateurs.  On  pou- 
vait prendre  ainsi  des  vues  en  plan,  en 
panorama,  ou  des  vues  horizontales. 

Les  épreuves  en  plan  et  horizontales 
réussirent  seules. 

Cependant  il  était  fort  incommode 
d'avoir  à  dérouler  un  fil  de  cuivre  allant 
de  la  terre  à  un  ballon  captif.  On  peut  affir- 
mer, sans  crainte  d'être  démenti,  qu'un  tel 
procédé  n'avait  rien  de  pratique. 

Après  M.  Triboulet,  beaucoup  de  photo- 
graphes ont  pris  des  épreuves  de  paysages 
du  haut  d'un  ballon;  mais  le  ballon  était 
libre.  Le  photographe  s'installait  dans  la 
nacelle,  et  il  découvrait  l'obturateur  à  la 
manière  ordinaire,  c'est-à-dire  avec  la 
poire  de  caoutchouc,  qui  produit  un  dé- 
clan chement  instantané . 

C'est  ainsi  qu'ont  opéré  M.  Paul  Desma- 
rest,  à  Rouen,  en  1880;  MM.  Glaisher,  à 
Boston;  M.  Shalbodt,  à  Londres,  en  1883; 
enfin,  en  1885,  MM.  Georget  et  Renard,  ce 
dernier  attaché,  comme  on  le  sait,  à  l'école 
aérostatique  militaire  de  Meudon,  et  M.  le 
commandant  Fribourg,  qui  appartient  à  la 
même  école. 

Au  mois  de  juin  1885,  M.  Gaston  Tis- 
sandier,  accompagné  d'un  amateur  instruit, 
M,  J.  Ducom,  prit  en  ballon  des  vues  pa- 


noramiques, qui  furent  présentées  à  l'Aca- 
démie des  sciences,  où  elles  excitèrent 
beaucoup  de  curiosité. 

M.  Gaston  Tissandier  s'était  placé  dans  la 
nacelle  d'un  ballon  captif,  et  avait  disposé 
une  chambre  obscure  ordinaire  sur  une 
planchette  mobile,  qui  pouvait  prendre 
toutes  les  positions  sur  l'horizon.  Il  put 
ainsi  obtenir  des  vues  en  panorama,  en 
plan,  ou  horizontales.  L'obturateur  était 
découvert  instantanément,  par  le  procédé 
ordinaire.  A  des  altitudes  de  600  à 
1100  mètres,  on  obtint  plusieurs  clichés 
bien  réussis. 

Cette  expédition  aérienne  eut  lieu  le 
19  juin  1885,  dans  l'aérostat  le  Comman- 
dant Rivière,  cubant  1000  mètres.  M.  J.  Du- 
com s'occupait  spécialement  de  la  partie 
photographique  de  l'expérience,  tandis  que 
M.  Tissandier  prenait  soin  de  l'aérostat  ; 
M.  G.  Prus,  ingénieur  des  arts  et  manufac- 
tures, les  accompagnait. 

L'appareil  photographique,  disposé  sur 
le  bord  de  la  nacelle,  de  manière  à  pivoter 
sur  son  axe  et  à  être  fixé  verticalement, 
était  une  chambre  dite  de  touriste  (13  x  18), 
à  soufflet  tournant.  L'objectif  était  un  rec- 
tiligne  rapide  n°  4,  de  36  centimètres  de 
foyer.  Il  fut  employé  avec  un  diaphragme 
de  26  millimètres,  son  ouverture  étant  de 
36  millimètres.  Les  photographies  furent 
successivement  faites  avec  un  obturateur 
de  M.  Français,  avec  une  guillotine  à  dé- 
clanchement  pneumatique  et  à  ressort  de 
caoutchouc,  tout  spécialement  construite 
pour  cette  expédition.  Ce  système  donne 
un  temps  de  pose  d'un  cinquantième  de 
seconde. 

L'agent  photogénique  était  le  gélatino- 
bromure  d'argent.  Le  départ  eut  lieu  à 
1  heure  40  minutes  de  l'après-midi,  par  un 
vent  sud-ouest,  la  direction  étant  nord-est. 

Dix  minutes  après  l'ascension,  une  pre- 
mière photographie  fut  exécutée,  à  670  mè- 
tres, au-dessus  de  la  rue  de  Babylone  et 
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des  magasins  du  Bon-Marché.  L'épreuve 
obtenue  montrait  les  détails  des  jardins  qui 
se  trouvent  dans  ce  quartier  et  les  rues 
avoisinantes.  Une  autre  opération  fut  faite 
au-dessus  du  pont  Saint-Michel,  à  une  hau- 
teur presque  semblable.  On  distingue  net- 
tement sur  cette  épreuve  le  pont  et  le 
quai  Saint-Michel,  le  quai  du  Marché-Neuf, 
FÉtat-major  des  pompiers  près  de  la  Pré- 
fecture de  police.  On  compte  quinze  voi- 
tures de.  place  stationnant  sur  le  quai  du 
Marché-Neuf.  On  distingue  encore  les 
tramways,  les  passants,  et  la  trace  d'une 
voiture  d'arrosage  qui  a  marqué  sur  l'épreuve 
une  traînée  grisâtre. 

Au-dessus  de  l'île  Saint-Louis,  à  600  mè- 
tres d'altitude,  l'appareil  fournit  un  cliché 
d'une  netteté  parfaite.  Ce  cliché  donne, 
en  plan,  le  pont  Louis-Philippe,  le  port 
et  le  quai  de  l'Hôtel-de- Ville,  la  rue  du 
Bellay  et  la  pointe  de  l'île  Saint-Louis. 
On  voit  deux  bateaux-mouches  sur  la 
Seine,  ainsi  que  les  établissements  de  bains 
froids,  de  chaque  côté  du  pont.  Quand  on 
examine  le  cliché  à  la  loupe,  on  découvre 
les  plus  petits  détails,  tels  que  des  rouleaux 
de  corde  dans  un  bateau  amarré  près  de 
l'établissement  de  bains  froids,  des  pas- 
sants arrêtés  sur  le  quai,  etc. 

Une  nouvelle  photographie  assez  remar- 
quable fut  obtenue,  quelques  minutes  après, 
à  800  mètres  d'altitude  (à  2  heures  8  minutes), 
au-dessus  de  la  prison  de  la  Roquette.  On  y 
voit  une  partie  de  cette  prison  et  le  groupe 
des  maisons  comprises  dans  le  voisinage 
entre  la  rue  Saint-Maur,  la  rue  Servan,  la 
rue  Merlin,  avec  les  entre-croisements  formés 
par  les  rues  Orner-Talon  et  Duranty.  L'éta- 
blissement du  dépôt  du  Mont-de-Piété  s'y 
voit  très  nettement. 

Au.  moment  de  la  sortie  de  Paris,  un 
beau  cliché  fut  obtenu,  à  2  heures  1 2  minutes, 
au-dessus  du  réservoir  de  Ménilmontant  (al- 
titude, 820  mètres).  On  y  voit  le  fossé  des 
fortifications,  le  boulevard  Mortier,  la  rue 


Saint-Fargeau,'  la  porte  de  Ménilmontant; 
et  la  caserne  qui  se  trouve  près  de  Bagnolet. 

Deux  autres  bonnes  photographies  fu- 
rent faites  hors  Paris,  à  des  hauteurs 
plus  considérables,  c'est-à-dire  de-  1000  à 
1100  mètres.  L'une  représente  les  maisons 
de  Lizy-sur  -  Ourcq  (Seine  -  et  -  Marne) ,  et 
l'autre  la  campagne  de  Germiny-l'Évêque 
(Seine-et-Marne),  avec  des  chemins  et  des 
constructions. 

La  descente  se  fit  à  6  heures  30  minutes, 
aux  Rosais,  près  Rilly,  dans  les  environs 
de  Reims  :  on  avait  dépassé  l'altitude  de 
1900  mètres. 

On  pourrait  facilement  avoir  dans  la 
|  nacelle  deux  appareils  photographiques, 
avec  deux  opérateurs,  qui  prendraient  une 
série  continue  de  clichés.  Enfin,  il  ne  serait 
pas  impossible  d'opérer  avec  des  appareils 
panoramiques  spéciaux,  dont  les  résultats 
offriraient  un  intérêt  tout  particulier  pour 
l'art  militaire. 

De  nouvelles  expériences  de  photogra- 
phie aérienne  ont  été  faites,  en  1886,  par 
M.  Paul  Nadar,  fils  du  célèbre  artiste  et 
photographe  de  ce  nom,  pendant  une  as- 
cension exécutée  avec  MM.  Gaston  et  Al- 
bert Tissandier. 

Cette  ascension  eut  lieu  le  2  juillet  1886, 
à  1  heure  20  minutes.  La  descente  s'opéra 
à  7  heures  10  minutes  du  soir,  à  Segré 
(Maine-et-Loire),  après  un  parcours  de 
180  kilomètres  environ.  L'altitude  maxima 
ne  dépasse  pas  4700  mètres.  Pendant  ce 
voyage,  de  près  de  six  heures  de  durée, 
M.  Paul  Nadar  n'exécuta  pas  moins  de 
trente  photographies  instantanées.  Parmi  , 
celles-ci,  il  y  en  a  une  douzaine  de  fort 
belles. 

Ces  épreuves  et  leurs  agrandissements 
furent  mis  sous  les  yeux  de  l'Académie  des 
sciences,  par  M.  Mascart.  On  remarque 
principalement  la  vue  de  Versailles,  prise  à 
une  hauteur  de  800  mètres,  celle  de  la  ville 
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de  Bellême  (Orne),  celle  de  la  ville  de  Saint- 
Remy  (Sarthe). 

Plusieurs  des  vues  en  perspective  ont  été 
obtenues  à  1200  mètres  d'altitude  Toutes 
les  glaces  au  gélatino-bromure  d'argent 
ont  été  impressionnées  à  l'aide  d'un  obtu- 
rateur donnant  un  temps  de  pose  de  1  /250 
de  seconde. 

En  1885,  comme  il  est  dit  plus  haut, 
M.  Gaston  Tissandier  avait  obtenu  des  pho- 
tographies aériennes  d'une  grande  netteté, 
mais  elles  ne  donnaient  que  des  vues  pla- 
nimétriques,  beaucoup  plus  faciles  à  réali- 
ser que  des  vues  en  perspective.  Les  nou- 
velles photographies  de  M.  Paul  Nadar  sont 
d'une  netteté  irréprochable;  elles  démon- 
trent toute  la  perfection  des  opérations 
aériennes,  auxquelles  la  topographie  et  l'art 
militaire  pourront  si  utilement  recourir. 

C'est,  en  effet ,  à  Fart  militaire  pour  les 
reconnaissances,  et  à  la  géographie  pour 
donner  l'aspect  des  régions  peu  connues 
ou  inaccessibles,  que  s'appliquera  la  pho- 
tographie aérienne,  dontnous  venons  d'en- 
registrer les  débuts. 


CHAPITRE  XIV 

LA  PHOTOGRAPHIE  EN  VOYAGE.  —  APPAREILS  A  L'USAGE 
DES  TOURISTES  PHOTOGRAPHES .  —  CHAMBRE  OBSCURE  ET 
BAGAGE  PHOTOGRAPHIQUE.  —  APPAREILS  RÉDUITS.  — 
LES  APPAREILS  DE  POCHE  ET  A  MAIN.  —  FAUT-IL 
PRENDRE  DES  GLACES  OU  DU  PAPIER  SENSIBLE?  —  LA 
PHOTOGRAPHIE  EN  VÉLOCIPÈDE.  —  LA  PHOTOGRA- 
PHIE PRISE  PAR  UN  CERF -VOLANT.  —  LA  PHOTO- 
FUSEE. 

La  pratique  de  la  photographie  dans  le 
cours  de  voyages  n'intéressait  autrefois  que 
les  personnes  s'adonnant  à  des  travaux 
scientifiques  ou  géographiques,  ainsi  que 
les  opérateurs  chargés  de  former  des  collec- 
tions de  vues,  de  monuments  et  de  sujets, 
pour  les  marchands  de  photographies  et 
de  stéréoscopes.  On  faisait  alors  usage 


d'un  matériel  lourd,  embarrassant  et  d'un 
transport  difficile*  Les  choses  sont  bien 
changées  aujourd'hui.  La  photographie  est 
devenue  le  plaisir  favori  de  bien  des  tou- 
ristes, qui  se  plaisent  à  recueillir  et  à  enre- 
gistrer les  souvenirs  de  ce  qu'ils  ont  vu  en 
différents  pays.  La  découverte  du  gélatino- 
bromure d'argent,  pour  la  production  ins- 
tantanée de  l'image,  a  mis  à  la  portée  de 
tous  la  photographie  en  voyage,  devenue 
maintenant  une  opération  très  vulgaire,  et 
l'industrie  a  créé  à  l'usage  des  amateurs 
un  matériel  nouveau  de  peu  de  volume  et 
d'un  faible  prix. 

C'est  à  la  revue  des  appareils  que  Ton 
construit  aujourd'hui  pour  l'agrément  des 
touristes  et  des  amateurs,  que  nous  con- 
sacrerons ce  dernier  chapitre. 

Quand  on  opère  dans  un  atelier  ordi- 
naire, le  poids  des  instruments  n'est  pas  un 
élément  dont  on  ait  à  s'inquiéter.  Il  n'a 
ici  aucun  inconvénient  :  il  a  même  l'avan- 
tage de  donner  de  la  stabilité  aux  appareils  . 
Mais  en  voyage,  on  est  forcé  de  réduire 
autant  qu'on  le  peut  le  poids,  ainsi  que  le 
volume  des  instruments,  et  d'éviter  tout 
ce  qui  est  encombrant  et  superflu,  pour 
s'en  tenir  à  ce  qui  est  indispensable. 

Il  faut,  pour  cela,  construire  des  chambres 
noires  très  légères,  et  réduire  à  un  petit 
nombre  les  opérations  du  développement 
et  du  fixage  des  épreuves.  On  se  contente 
même  généralement,  aujourd'hui,  de 
prendre  les  clichés  négatifs,  et  de  les  con- 
server, pour  ne  les  développer  qu'au  retour 
du  voyage. 

Ce  que  le  touriste  photographe  doit  né- 
cessairement emporter,  c'est  1°  une  cham- 
bre obscure,  avec  son  pied  ;  2°  des  objectifs, 
de  force  diverse  ;  3°  une  boîte  contenant 
les  réactifs  et  les  cuvettes  destinés  à  faire 
le  développement  des  négatifs,  quand  on 
juge  cette  opération  exceptionnellement 
utile. 
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Fig.  14.  —  Chambre  obscure  de  voyage. 


Quelle  est  la  grandeur  qu'il  faut  choisir 
pour  la  chambre  obscure  ?  En  d'autres 
ternies,  quel  format  doit- on  adopter  pour 
le  cliché?  Le  format  le  plus  commode,  le 
plus  pratique,  parce  que  c'est  le  plus  petit, 
c'est  le  format  des  épreuves  stéréoscopiques. 
En  prenant,  avec  tous  les  soins  nécessaires, 
une  épreuve  négative  dans  ce  format,  on  a 
un  cliché  qui  donne  une  idée  suffisante 
du  résultat,  et  qui,  agrandi  plus  tard,  four- 
nira une  épreuve  positive,  dans  les  condi- 
tions voulues  de  netteté  et  de  beauté. 

Si  l'on  ne  veut  pas  se  contenter  de  ce 
format  réduit,  il  faut  prendre  le  format  de 
15  centimètres  sur  21,  et  même,  si  on  le 
peut,  de  18  sur  20,  car  ici  l'agrandissement 
ne  sera  plus  nécessaire. 

Dans  les  figures  74-78,  on  a  réuni  les 
modèles  des  principales  chambres  obscures 
à  l'usage  des  photographes  voyageurs,  qui 
existent  actuellement  dans  le  commerce  de 
l'optique  photographique,  c'est-à-dire  celles 
que  construisent  MM.  Faller,  Merville  et 
Enjalbert,  à  Paris/ 


Fig.  75.  -—  Chambre  obscure  de  voyage 


Quand  le  soufflet  est  replié,  la  chambre 
forme  une  sorte  de  boîte,  que  l'on  enferme 
dans  un  sac  en  toile,  pour  le  porter  sur  le 
dos. 

Le  pied,  qui  est  en  bois,  est  à  trois  bran- 
ches, constituées  chacune  par  trois  parties 
évidées,  qui  peuvent  rentrer  l'une  dans 
l'autre  pour  en  faciliter  le  transport.  Pour 
prendre  une  épreuve  on  déplie  les  bran- 
ches du  pied,  et  on  serre  toutes  les  vis  pour 
obtenir  une  parfaite  rigidité.  On  fixe  la 
chambre  sur  le  pied  et  oh  visse  l'objectif. 
Puis  on  procède  à  la  mise  au  point,  et  l'on 
prend  l'image  du  sujet  (fig.  78). 

Tous  ces  appareils  diffèrent  peu  les  uns 
des  autres.  Leur  mise  au  point  exige  un 
temps  assez  long.  Pour  les  épreuves  instan- 
tanées, il  existe  des  chambres  de  voyage 
plus  expéditives. 

Telle  est,  par  exemple,  la  chambre  de 
voyage  de  M.  Enjalbert  (fig.  79,  80,  81),  à 
laquelle  le  constructeur  a  donné  le  nom 
d'appareil  alpiniste,  pour  rappeler  son  affec- 
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Fig.  76.  —  Chambre  obscure  de  voyage. 

tation  aux  excursions  en  montagnes,  et  par- 
ticulièrement aux  voyages  alpestres. 

Avec  les  12  plaques  gélatino-bromurées 
qu'il  renferme,  l'alpiniste  ne  pèse  pas  plus 
de  2  kilogrammes,  et  sa  longueur  ne  dé- 
passe pas  15  centimètres,  ce  qui  permet  de 
le  porter  en  bandoulière,  au  moyen  d'une 
courroie.  Pour  s'en  servir  on  tire  en  avant 
le  soufflet;  on  presse  sur  les  deux  équerres, 
ainsi  qu'on  le  voit  sur  la  figure  79,  ce  qui 
fait  chavirer  la  planchette-support,  qui  se 
fixe  très  solidement  d'elle-même  et  l'on  ac- 
croche la  planchette-objectif  au  moyen  de 
ses  deux  gâches  à  baïonnette .  On  arme 
l'obturateur  en  soulevant  le  bouton,  et  en 
ayant  soin  de  boucher  l'objectif. 


Fig.  77.  —  Chambre  obscure  de  voyage. 

On  porte  généralement  l'appareil,  ainsi 
tout  monté,  pour  être  plus  sûr  de  ne  pas 
manquer  l'occasion  d'un  instantané,  qui  ne 
se  représenterait  plus. 

Tenant  l'appareil  dans  les  deux  mains  et 
à  hauteur  voulue,  le  rayon  visuel  passant 
par  le  sommet  des  deux  guidons  et  par  le 
centre  du  modèle,  on  suit  de  l'œil  le  sujet  à 
reproduire,  et  on  déclanche  l'obturateur  au 
moment  voulu,  en  pressant  graduellement, 
entre  le  pouce  et  l'index,  le  bouton  de  dé- 
clan chement. 

Les  glaces  sont  emprisonnées  dans  les 
châssis  en  tôle,  qui  ont  la  forme  de  cuvettes, 
dont  les  rebords  à  ramures  préservent  la 
couche  sensible  de  toute  éraillure,  dans  leur 
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frôlement  des  unes  contre  les  autres.  Ces 
châssis,  légèrement  bombés  en  avant,  for- 
ment ressorts,  pour  maintenir  les  glaces 
appliquées  contre  les  rainures  qui  sont  au 
point.  Ils  se  superposent,  sans  aucune  sépa- 
ration. 

Le  dispositif  adopté  pour  faire  disparaître 


Fig.  78.  —  Chambre  obscure  de  voyage  (pose). 

la  première  glace  et  lui  substituer  la  seconde 
se  compose  (fig.  79)  d'un  sac  conique  S  en 
toile  caoutchoutée,  parfaitement  imper- 
méable et  très  flexible.  Ce  sac  est  fixé  sur  le 
couvercle  qui  surmonte  la  chambre  noire 
et  se  loge,  replié,  dans  son  intérieur,  sans 
augmentation  de  volume  (fig.  8.0). 

Le  premier  châssis,  que  Ton  soulève  au 
moyen  du  levier  extérieur  que  Ton  rabat 
ensuite,  rentre,  à  moitié  de  sa  hauteur, 
dans  le  sac.  Un  petit  ressort  intérieur  le 
maintient  en  place.  Saisissant  extérieure- 
ment ce  premier  châssis,  la  main  ouverte, 
par  les  deux  côtés  extrêmes  et  faisant 
glisser  l'enveloppe  jusqu'en  bas,  on  le  dé- 
gage entièrement,  pour  le  placer  dans  l'es- 
pace laissé  libre  par  les  autres,  qui  sont  pous- 


sés en  avant  par  quatre  ressorts  intérieurs. 

La  seconde  glace  est  devenue  première, 
et  cela  sans  erreur  possible,  ni  tâtonnements. 
On  opère  de  la  même  manière  pour  toutes 
les  autres. 

Après  cet  ingénieux  appareil  citons,  pour 
ses  dimensions  très  réduites,  le  kihégraphe 
de  M.  Français  (fig.  82)  qui  se  porte  à  la 
main.  Il  enferme  trois  châssis  doubles, 
portant  chacun  deux  glaces  de  8  centimètres 
sur  9.  Pour  opérer  on  place  l'objectif,  on 
arme  l'obturateur,  et  l'on  tire  en  bas  l'étui 
du  châssis,  en  appuyant  F  instrument  contre 
sa  poitrine.  Une  petite  chambre  obscure, 
contenue  dans  la  boîte,  fournit  une  image 
des  objets  que  l'on  voit  de  l'extérieur,  car 
elle  vient  se  peindre  sur  une  petite  glace  dé- 
polie, placée  à  la  partie  supérieure.  On  suit, 
de  cette  manière,  ce  qui  se  passe  dans  le 
champ  de  l'objectif.  Quand  on  reconnaît 
que  le  sujet  forme  son  image  entre  les  traits 
horizontaux  de  la  petite  glace  dépolie,  on 
n'a  plus  qu'à  presser  avec  le  pouce  sur  la 
détente  de  l'obturateur,  pour  obtenir  l'im- 
pression sur  la  glace  gélatino-bromurée. 

M.Faller  construit  un  support  particulier 
pour  les  chambres  noires  de  voyage.  Il  est 
muni  d'un  serre-joint  très  fort.  Ce  support 
(fig.  83)  permet  de  placer  un  appareil 
photographique  dans  toutes  les  situations 
imaginables,  même  dans  la  position  ren- 
versée (photographies  aérostatiques  ou  prises 
du  haut  d'un  monument,  de  la  barre  d'appui 
d'une  fenêtre,  d'un  balcon),  dans  tous  les 
cas  enfin  où  l'usage  du  pied  de  campagne 
est  incommode  ou  même  impossible. 

La  facilité  qu'on  a  de  pouvoir  le  placer 
solidement  au  sommet  d'une  échelle,  à  la 
portière  d'un  wagon,  sur  une  roue  de  voi- 
ture ou  de  tricycle,  sur  le  bastingage  d'un 
yacht,  aussi  bien  que  sur  la  première  élé- 
vation qui  se  présente,  branche  d'arbre, 
sommet  de  mur  ou  de  grille,  remplace  dans 
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Fig.  80.  —  L'appareil  dans  son  sac. 


Fig.  79.  —  Alpiniste  prêt  à  fonctionner. 

la  majorité  des  cas  l'emploi  du  pied  de 
campagne. 


Fig.  81.  —  L'appareil  replié. 


à  surmonter,  c'est  la  mise  au  point.  Sans 
doute  il  est  plus  commode  d'être  dispensé  de 
mettre  au  point,  et  la  plupart  des  appareils 


Fig.  8?.  —  Le  kinégraphe. 

Il  y  a  toutefois  dans  les  appareils  que 
nous  venons  de  décrire  une  grande  difficulté 


Fig  83.  —  Serre-joint  des  chambres  obscures  de  voyage, 

de  M.  Faller. 

que  nous  venons  de  décrire  permettent  de 
s'en  passer.  Il  est  pourtant  à  craindre  que 
les  objets  reproduits  ne  soient  pas  toujours 
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bien  nets.  C'est  pour  cela  que  M.  Molteni 
a  imaginé  une  méthode  particulière.  On 
mesure  la  distance  de  la  chambre  au  mo- 
dèle, et  une  graduation  indique  immédiate- 
ment la  position  qu'il  faut  donner  à  l'ob- 
jectif. On  obtient  ainsi  une  plus  grande 
netteté,  tout  en  évitant  également  les  en- 
nuis de  l'appareil  ordinaire  qui  fait  perdre 
un  certain  temps,  oblige  à  se  munir  d'un 
voile  noir,  fort  embarrassant. 

L'appareil  Molteni  (fig.  84)  se  com- 
pose d'une  boîte  en  bois,  qu'on  porte  à  la 
main,  à  l'aide  d'une  poignée.  Lorsqu'on 
veut  s'en  servir,  on  relève  les  deux  couver- 
cles d'avant  et  d'arrière,  et  l'on  peut  tenir 
la  chambre  à  la  main,  au  moyen  de  sa  poi- 
gnée. On  applique  ensuite  l'œil  à  un  trou 
percé  au  centre  du  couvercle  postérieur,  et 
l'on  regarde  le  sujet  a  reproduire,  qui  appa- 
raît dans  l'encadrement  formé  par  le  cou- 
vercle antérieur. 


Des  divisions  tracées  sur  la  coulisse  per- 
mettent de  faire  la  mise  au  point  très  rapi- 
dement, si  l'on  connaît  la  distance  de  la 
chambre  à  l'objet  principal.  Cette  distance 


Fig.  84.  —  Appareil  Molteni. 

doit  être  déterminée  avec  soin,  à  l'aide  d'une 
règle  si  elle  est  inférieure  à  5  ou  6  mètres  ; 
jusqu'à  15  mètres,  on  peut  la  mesurer  au 
pas,  enfin  l'estimer  approximativement  si 
elle  dépasse  cette  distance. 


Fig.  8ôf  86.  —  Express-détective  de  M.  Nadar. 


JJ  express  détective  de  M .  Nadar  (fig.  85-86  ) 
est  une  chambre  obscure  à  l'usage  des  voya- 
geurs. Cet  appareil,  à  miseau point  variable 
et  automatique,  permet  de  photographier 
de  près  et  de  loin.  Il  suffit,  pour  avoir  une 
image  nette,  de  mesurer  la  distance  appro- 
ximative qui  sépare  du  sujet  à  reproduire, 
et  de  pousser  l'aiguille  F  sur  le  chiffre  de 
mètres  correspondant,  indiqué  sur  le  ca- 
dran. 

Ce  calcul  approximatif  de  distance  est 

s.  T.  II. 


très  facile  ;  et  à  partir  de  12  mètres,  tous  les 
plans  sont  au  point,  sans  déplacer  le  foyer. 
Pour  les  distances  inférieures  à  12  mètres, 
il  est  aisé  de  s'assurer  de  la  mise  au  point 
en  mesurant,  soit  au  pas,  soit  au  besoin  avec 
un  mètre,  la  distance  qui  sépare  du  sujet. 
Il  est,  du  reste,  toujours  possible  de  contrô- 
ler rapidement  l'exactitude  de  cette  mise  au 
point  grâce  au  verre  dépoli  que  nous  signa- 
lons plus  loin. 

L'obturateur,  qui  s7ârme  extérieurement 

*03 
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en  tournant  la  petite  clef  B,  et  qui  déclan- 
che  sous  la  simple  pression  d'un  bouton, 
peut  passer  graduellement  d'une  vitesse 
minima  à  une  très  grande  vitesse  et  faire  en 
même  temps  la  pose.  D'excellents  clichés 
ont  été  obtenus  avec  cet  appareil,  en  opé- 
rant dans  un  train  de  chemin  de  fer  en 
marche. 

A  l'appareil  est  adjoint  un  chariot  G, 
qui  s'y  adapte  par  un  simple  bouton  à  res- 
sort, et  qui  renferme  un  châssis  dépoli, 
maintenu  toujours  en  place  pour  la  mise 
au  point  par  la  pression  de  deux  ressorts. 

Un  double  ressort  assure  la  fermeture 
des  volets,  qui  ne  peuvent  pas  être  soulevés 
par  mégarde,  et  qui  sont  complètement 
enlevés  lors  de  l'exposition,  car  deux  autres 
ressorts  doubles  empêchent  la  lumière  de 
pénétrer. 

Ces  volets  sont  en  même  temps  préparés 
de  façon  à  pouvoir  y  inscrire  des  notes 
comme  sur  une  ardoise. 

Un  compteur  automatique  indique  exac- 
tement lorsque  le  négatif  est  en  place  et 
marque  en  même  temps  par  un  chiffre  le 
nombre  de  clichés  déjà  exposés  et,  naturel- 
lement, ceux  dont  on  peut  encore  disposer. 

Un  viseur  E}  composé  d'un  petit  objectif 
reflétant  l'image  sur  une  glace,  laquelle 
la  renvoie  sur  le  verre  dépoli,  permet  de 
juger  avec  précision  et  de  la  rectitude  des 
lignes,  et  de  la  position  occupée  par  le  sujet 
principal . 

La  chambre  est  donc  maintenue  par  la 
main  droite,  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  la 
porter  à  la  hauteur  de  P œil  pour  viser,  la 
main  gauche  restant  libre  pour  obtenir  le 
décïanchement  de  l'obturateur  au  moment 
voulu. 

Cette  combinaison  de  viseurs  permet  de 
photographier  en  tournant  complètement 
le  dos  au  modèle,  lorsqu'il  s'agit  de  faire 
des  instantanés,  sans  crainte  d'éveiller  l'at- 
tention. 

Un  petit  sac  en  cuir,  avec  courroie,  pour 


!  le  porter  en  bandoulière  (fig.  86),  cache 
l'appareil  complet  en  le  préservant  des  acci- 
dents éventuels,  tout  en  permettant  d'opérer 
sans  le  retirer  de  son  étui. 

Un  petit  appareil  récemment  importé 
d'Amérique,  et  que  l'on  nomme  le  rodack, 
remplit  le  même  office  que  Y 'express-détec- 
tive de  M.  Nadar.  Il  donne  des  épreuves  avec 
une  prodigieuse  rapidité  et  d'une  manière 
tout  à  fait  automatique. 

Nous  n'avons  encore  rien  dit  du  choix  à 
faire  de  l'agent  chimique  impressionnable, 
pour  le  cas  spécial  qui  nous  occupe.  Faut- 
il  prendre  des  glaces  coliodionnées,  albu- 
minées, ou  bien  au  gélatino-bromure?  Faut- 
il,  au  lieu  de  glaces,  prendre  des  papiers 
sensibles  ? 

La  préparation  chimique  à  choisir  doit 
fournir  un  support  léger  et  facilement 
transportable.  C'est  dire  que  les  glaces, 
soitcollodionnées,  soit  gélatino-bromurées, 
prendront  difficilement  place  dans  le  ba^ 
gage  du  touriste  photographe  ;  car  elles  sont 
d'une  trop  grande  fragilité,  et  leur  transport 
en  voyage  est  une  cause  de  perpétuelles 
craintes. 

Il  faut  croire  pourtant  que  ces  craintes 
;  ne  sont  pas  partagées  par  tous  les  opéra- 
!  teurs.  En  effet,  le  docteur  Lebon  a  pris 
j  3,000  clichés  dans  un  voyage  en  Orient,  et 
il  n'en  a  eu  qu'un  seul  de  brisé.  D'autres 
voyageurs  sont  revenus  sans  un  accident. 
Mais  que  de  précautions  et  quelle  pru- 
dence ne  faut -il  pas  pour  manier  les 
caisses  fermées  qui  renferment  les  pré- 
cieuses glaces?  Les  constructeurs  vendent 
des  boîtes  garnies  de  glaces  gélatino-bro- 
murées, que  l'on  recommande  de  placer 
dans  une  caisse  de  fer-blanc  fermée  à 
la  soudure  d'étain,  et  qui  font  éviter  les 
malheurs. 

L'emploi  des  papiers  négatifs  s'impose, 
pour  ainsi  dire,  dans  le  cours  des  voyages. 
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•Seulement,  il  faut  faire  un  choix  entre  : 
1°  les  papiers  recouverts  d'une  couche  de 
gélatino-bromure  d'argent,  qu'ils  soient 
opaques  ou  transparents,  tels  que  les  pa- 
piers Morgan,  Eastman,  Balagny  et  Lamy; 
2°  la  simple  pellicule  de  gélatine  recouverte 
d'une  couche  de  gélatino-bromure  d'ar- 
gent, et  qui  est  entièrement  transparente. 

Les  opérateurs  consultent  leur  habitude 
ou  leur  adresse,  pour  se  décider  entre  l'un 
ou  l'autre  de  ces  agents  impressionnables. 

La  difficulté,  en  voyage,  surtout  quand 
on  opère  avec  des  glaces,  c'est  de  changer 
et  de  manier  les  glaces  dans  un  lieu  obscur. 
En  général,  on  fait  cette  opération  la  nuit, 
en  s'éelairant  au  moyen  d'une  lanterne  à 
verres  rouges;  mais  dans  le  jour  il  faut 
trouverune  petitepièce,  chambre  d'auberge, 
ou  cabine  de  bateau  à  vapeur,  que  l'on 
puisse  transformer  en  chambre  noire,  pour 
y  effectuer  les  changements  de  négatifs,  im- 
pressionnés ou  non.  On  doit  boucher  her- 
métiquement tous  les  joints,  et  se  servir, 
pour  cela,  de  papier  noir,  dont  on  doit  em- 
porter une  bonne  provision. 

Les  lanternes  de  voyage,  que  nous  avons 
déjà  décrites  et  représentées  dans  un  autre 
chapitre  (pages  18-19),  sont  aujourd'hui 
très  employées  pour  effectuer  ces  change- 
ments à  l'abri  de  la  lumière  du  jour. 

Nous  parlons  seulement  ici  du  manie- 
ment des  glaces  dans  des  lieux  obscurs,  et 
non  de  la  manière  d'exécuter  en  voyage 
toutes  les  manipulations  de  la  photographie. 
Gomme  nous  l'avons  dit,  il  ne  saurait,  en 
effet,  être  question  de  terminer  des  clichés 
en  voyage.  On  ne  peut  y  songer  que  si  Ton 
séjourne  quelque  temps  dans  une  ville  où 
l'on  puisse  trouver  un  atelier  propice  aux 
travaux  de  photographie.  On  ferait,  sans 
cela,  de  mauvaise  besogne. 

Il  est,  toivtefois,  indispensable  d'emporter 
quelques  cuvettes,  afin  de  pouvoir  déve- 
lopper quelques  clichés,  pour  s'assurer  si 
Ton  n'a  pas  commis  d'erreur  sur  le  temps 


de  pose.  Faisons  remarquer  seulement 
que  s'il  doit  s'écouler  un  temps  assez  long 
entre  la  pose  des  épreuves  pendant  le 
voyage  et  leur  développement  au  retour,  il 
faut  augmenter  un  peu  la  durée  de  l'exposi- 
tion à  la  lumière. 

Nous  passons  à  une  seconde  série  d'appa- 
reils de  voyage,  d'une  dimension  plus  ré- 
duite encore,  et  auxquels  on  a  recours 
quand  il  ne  s'agit  que  de  saisir  rapidement 
certaines  vues  de  la  nature  ou  de  Fart. 
Nous  voulons  parler  des  appareils  dits  de 
poche,  ou  à  main,  pour  lesquels  le  pied  de 
la  chambre  obscure  est  totalement  proscrit. 

Ici  le  format  du  cliché  étant  extrêmement 
restreint,  son  agrandissement  est  obli- 
gatoire. 

U  appareil  à  main  tend  de  plus  en  plus  à 
s'introduire  dans  les  habitudes  des  amateurs 
de  photographie.  On  peut,  grâce  à  ces  mi- 
nuscules instruments,  opérer  instantané- 
ment, et  pour  ainsi  dire  sans  s'arrêter 
dans  sa  marche.  Il  est  possible,  en  effet,  de 
saisir  et  de  fixer  le  portrait  d'une  personne 
sans  qu'elle  en  soit  aucunement  prévenue. 
Tout  le  monde  sait  qu'un  Musulman,  de 
par  sa  foi  religieuse  et  morale,  ne  consent 
jamais  à  poser  pour  son  portrait.  Ce  n'est 
qu'en  recourant  à  des  subterfuges  inouïs, 
que  l'on  peut  reproduire  par  le  dessin  les 
traits  d'un  serviteur  de  Mahomet.  Mais  avec 
un  appareil  de  photographie  de  poche,  on 
peut,  en  dépit  d'Allah,  portraieturer  un  Turc. 

\1  appareil  de  poche  a  un  objectif  tou- 
jours prêt  à  fonctionner,  et  une  chambre 
obscure  disposée  de  telle  sorte  que  l'opéra- 
teur n'ait  qu'à  viser  l'objet,  et  à  lâcher  la 
détente  qui  découvre  l'obturateur.  C'est  un 
fusil  chargé,  toujours  prêt  à  partir,  à  la 
volonté  du  chasseur. 

Les  appareils  de  poche,  ou  à  main,  sont 
nombreux  aujourd'hui;  ce  qui  ne  veut  pas 
dire  qu'ils  soient  parfaits.  Nous  les  cite- 
rons seulement  pour  donner  une  idée  des 
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immenses  progrès  de  la  photographie,  et  de 
la  révolution  qui  s'est  faite  dans  cet  art, 
depuis  qu'il  est  sorti  des  mains  de  Niepceet 
de  Daguerre.  On  a  peine  à  croire  que  la 
photographie  telle  qu'elle  existe  aujour- 
d'hui ait  eu  pour  origine  les  ébauches  de 
ses  premiers  créateurs. 

Les  appareils  de  poche  les  plus  répandus 
aujourd'hui  parmi  les  amateurs  sont  le 
chapeau  photographique,  qui  se  compose 


Fig.  87.  —  Chapeau  photographique. 

d'une  canne  et  d'un  appareil  pouvant  être 
porté  dans  un  chapeau.  La  canne,  se  sépa- 
rant en  3  parties,  forme  un  pied  à  trois 
branches,  qui  supporte  l'appareil,  lors- 
qu'on veut  opérer.  Un  chapeau,  de  grandeur 
convenable,  est  la  chambre  noire,  qui  reçoit 
des  clichés  9  X  12.  On  place  le  chapeau 
sur  la  canne,  comme  le  montre  la  figure  87, 
et  le  petit  appareil  est  prêt  à  fonctionner. 

Le  photo-revolver  (fig.  88)  se  porte  dans 
la  poche  ou  dans  un  étui  à  courroie.  Dans 
le  canon  est  un  objectif,  et  neuf  châssis, 
contenant  des  glaces  de  4  centimètres  de 
surface,  qui  peuvent  venir  successivement 
s'impressionner  au  fond  du  canon.  L'ob- 
jectif est  aplanétique,  c'est-à-dire  reproduit 
tous  les  objets  placés  à  plus  de  5  ou  6  pas, 
avec  une  égale  netteté,  de  sorte  que  la  mise 
au  point  est  inutile.  Par  la  dimension  con- 
sidérable de  ses  lentilles,  par  rapport  aux 
glaces,  l'objectif  donne  assez  dé  lumière 


pour  produire  des  épreuves  instantanées, 
et  son  champ  est  assez  grand  pour  que 
l'image  se  trouve  au  centre,  sans  qu'il  soit 
nécessaire  de  viser  bien  juste.  L'obturateur 
est  réglé  par  un  mouvement  d'horlogerie  ; 
pour  faire  une  épreuve  il  suffit  de  tourner 
le  barillet  et  de  presser  la  détente. 

Les  constructeurs  d'appareils  photogra- 
phiques et  les  opticiens,  obéissant  au  goût 
du  public,  ont  mis  dans  le  commerce  diffé- 
rents appareils  instantanés,  très  portatifs  et 
de  très  faible  volume. 

Tel  est,  par  exemple,  la  chambre  porte- 
feuille  de  M.  Mendoza  (fig.  89  et  90),  pour 
opérer  à  la  main,  en  chemin  de  fer,  sur  un 
omnibus  en  marche,  etc.,  etc.  Cet  appareil 
se  compose  d'une  chambre  à  soufflet  en 
noyer  verni,  et  à  ferrures  nickelées,  d'un 
objectif  à  paysages  et  portraits  rapides,  d'un 
obturateur  circulaire  à  vitesse  variable, 
muni  d'un  tube  et  d'une  poire  en  caout- 
chouc, de  trois  châssis  doubles  et  d'un 
manche-poignée. 

La  netteté  des  épreuves  obtenue  avec  cet 
appareil  est  telle  que  l'on  peut  les  agrandir 
sans  la  moindre  déformation.  Il  permet  de 
prendre  des  épreuves  de  6  1/2  X  9  dans 
toute  occasion,  sans  s'encombrer  d'un  lourd 
bagage  ;  son  poids  total  est  de  500  grammes, 
ce  qui  fait  qu'on  le  porte  aisément  dans  la 
poche. 

|  Le  Photo-éclair  Petter  (fig.  91),  que  cons- 
I  truit  M.  Mer  ville,  est  un  appareil  entière- 
ment métallique,  qui  se  compose  de  :  1°  un 
porte-objectif,  avec  obturateur  instantané; 
2°  un  châssis-magasin,  pour  recevoir  cinq 
plaques  au  gélatino-bromure;  3°  un  ob- 
jectif instantané  ;  4°  une  courroie  de  cuir, 
permettant  de  porter  l'appareil  sous  le  vête- 
ment; 5°  un  verre  dépoli,  pour  se  rendre 
compte  de  l'image  à  obtenir. 

Ce  petit  appareil,  qui  se  dissimule  facile- 
i  ment  sous  le  gilet  ou  la  redingote,  permet 
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Fig.  88.  —  Photo-revolver. 


de  saisir,  pour  ainsi  dire,  le  sujet,  sans 
l'avertir. 

Pour  aller  de  plus  fort  en  plus  fort, 


$igt  gg,  _  Chambre-portefeuille  de  M.  Mendoza. 

comme  chez  Nicolet,  nous  citerons  le  fait 
extraordinaire  qui  a  été  annoncé  en  1887, 
d'un  opérateur  qui,  lancé  sur  un  vélocipède, 
prenait  des  photographies  instantanées.  Les 
épreuves  ont  été  montrées  à  la  Société  de 
photographie,  et  elles  ne  différaient  en  rien 
des  épreuves  ordinaires. 

L'appareil  était  fixé  au-dessus  de  la.  roue 
du  vélocipède,  comme  le  montrent  les 
figures  92  et  93,  dont  la  dernière  fait  voir 
le  mode  d'installation  du  serre-joint.  C'est 
le  même  support  que  nous  avons  figuré  plus 


haut  (page  74),  en  parlant  du  serre-) oint  de 
M.  Faller. 

Cet  habile  opticien  est,  en  effet,  le 
constructeur  de  ce  curieux  appareil. 

On  voit  sur  la  figure  92  le  mode  d'instal- 


Fig.  90.  —  Chambre-portefeuille  de  M,  Mendoza. 

lation  de  la  chambre  obscure  sur  le  vélo- 
cipède. Le  serre-joint  de  M.  Faller  sert  à 
le  fixer.  Nous  montrons,  à  part,  dans  la 
figure  93)  les  détails  du  serre- joint. 

On  a  réussi,  en  1888,  à  obtenir  des  pho- 
tographies aériennes,  à  l'aide  d'un  appareil 
très  léger,  enlevé  par  un  cerf-volant. 

Enfin,  et  comme  le  comble  de  l'art,  nous 
citerons  le  tour  de  force  qui  a  été  réalisé 
en  1888,  d'une  photographie  prise  automa- 
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tiquement,  par  une  fusée  d'artifice,  au  mo- 
ment où  la  cartouche  descend  du  haut  des 
airs,  après  avoir  fait  explosion. 


Fig.  9L  —  Photo-éclair. 


Cet  étrange  dLpjpSLre'ûphoto-pyrotechniçîie, 
dû  à  M.  Àmédée  Denisse,  consiste  en  une 
toute  petite  chambre  noire,  cylindrique, 


Fig(  92.  —  Appareil  photographique  établi  sur  un 

vélocipède. 

ayant  12  lentilles  espacées  régulièrement 
sur  une  circonférence.  Des  cloisons  évitent 
le  croisement  des  rayons. 

Le  châssis,  qui  est  à  double  enveloppe  et 


cylindrique,  supporte  une  pellicule  sensi- 
bilisée que  l'on  place  au  centre  de  la  cham- 
bre obscure.   Un  obturateur  circulaire, 


Fig.  93.  —  Serre-joint  de  l'appareil  fixé  sur  un  vélocipède. 

percé  de  trous  en  regard  des  objectifs,  fonc- 
tionne par  son  propre  poids.  L'obturateur 
est  suspendu  à  une  mèche  d'artifice,  que  la 
fusée  brûle  au  terme  de  son  ascension.  En 
retombant,  il  découvre  et  referme  instanta- 
nément l'ouverture  de  la  chambre  obscure. 
La  fin  de  cette  même  mèche  actionne  la 
détente  du  parachute,  qui  se  déploie,  et  la 
fusée,  retenue  captive  par  une  cordelette, 
est  ramenée  à  son  point  de  départ. 

Le  châssis,  aussitôt  recueilli,  est  enfermé 
dans  une  boîte  obscure,  jusqu'au  moment 
de  développer  le  cliché. 

La  photo- fusée  opère  en  quelques  se- 
condes, sans  avoir  à  redouter  le  tir  de  l'en- 
nemi ;  le  parachute  apparaît  seul,  comme 
un  oiseau  qu'il  serait  difficile  d'atteindre 
avec  un  projectile. 

Pour  assurer  la  réussite,  il  ne  faut  né- 
gliger aucun  des  détails  suivants  :  1°  em- 
ployer des  fusées  chargées  avec  le  plus 
grand  soin  ;  2°  veiller  à  ce  que  la  baguette 
de  direction  soit  assez  longue  et  bien  droite; 
3°  la  cordelette  doit  se  dérouler  sans  résis- 
tance, ni  secousse. 

Après  l'épreuve  prise  en  vélocipède, 
l'épreuve  saisie  par  un  cerf- volant;  après 
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l'épreuve  en  cerf -volant,  celle  que  relève 
une  fusée  dans  un  feu  d'artifice.  On  voit  que 
la  photographie  ne  marche  pas  :  elle  vole! 

Il  ne  faut  pas  désespérer  de  voir  une 
épreuve  photographique  prise  par  un  boulet 
de  canon.  Cela  viendra  ! 

Les  appareils  à  main,  venant  à  la  suite 
de  la  découverte  du  gélatino-bromure,  ont 
opéré  toute  une  révolution  dans  la  photo- 
graphie à  l'usage  des  voyageurs  et  des  ama- 
teurs. Autrefois  il  fallait ,  pour  s'adonner  à 
ce  genre  de  délassement,  mettre  en  bataille 
tout  un  attirail  encombrant  et  compliqué. 
La  chambre  obscure  était  lourde,  et  pour 
lui  servir  de  support,  il  fallait  un  trépied, 
d'un  transport  difficile.  On  emportait  des  pi- 
quets, une  tente,  pour  servir  de  laboratoire 
ou  pour  la  pose;  enfin,  un  arsenal  de  fla- 
cons, d'éprouvettes  et  de  petites  boîtes  con- 
tenant les  agents  chimiques  révélateurs. 
Les  résultats  étaient,  d'ailleurs,  loin  d'être 
en  rapport  avec  la  peine  que  coûtaient  les 
opérations.  Il  n'était  pas  facile  de  tra- 
vailler en  plein  air  ;  le  froid  ou  la  chaleur,  lé 
soleil  ou  la  pluie,  dérangeaient  les  influen- 
ces qui  produisent  l'image  lumineuse,  ou 
sa  révélation  sur  la  plaque  impressionnée. 
Il  arrivait  souvent  que  les  photographes 
les  plus  expérimentés  ne  rapportaient  de 
leurs  excursions  que  des  déceptions  et  le 
souvenir  des  ennuis  qu'ils  avaient  éprouvés 
de  la  part  des  curieux  et  des  passants,  quand 
ils  opéraient  en  pleine  campagne. 

La  découverte  du  gélatino -bromure,  en 
permettant  d'opérer  instantanément,  jointe 
à  l'invention  des  appareils  à  main,  dans  les- 
quels la  mise  au  point  est  supprimée,  et  qui 
donnent  une  image  exacte,  rien  qu'en  con- 
naissant la  distance  où  l'on  se  trouve  du 
modèle,  est  venue  révolutionner  la  photo- 
graphie du  voyageur  et  de  l'amateur.  Du 
jour  où  le  commerce  a  pu  vendre  des  ap- 
pareils d'un  petit  volume,  se  portant  dans 
un  chapeau,  les  amateurs  ont  pu. s'adonner 


à  cœur-joie  à  un  passe- temps  rempli  pour 
eux  de  charme  et  d'intérêt. 

De  nos  jours,  on  a  pu  prendre  des  clichés 
à  la  dérobée,  pour  ainsi  dire,  sans  que  le 
modèle,  la  victime  quelquefois,  puisse  se 
douter  qu'il  est  l'objet  d'une  reproduction 
secrète.  Les  opticiens  et  les  photographes 
ont  rrmltiplié,  à  l'envi,  les  artifices  pour 
dissimuler  les  appareils  photographiques 
sous  des  formes  qui  ne  puissent  aucunement 
éveiller  l'attention  du  dehors. 

Voyez- vous  ce  monsieur,  aux  allures 
indifférentes,  en  apparence,  qui  porte  en 
bandoulière  un  petit  sac,  semblable  à  un 
étui  de  lorgnette.  Tout  d'un  coup  il 
s'arrête,  et  place  devant  sa  poitrine  le 
prétendu  sac  de  voyage.  De  sa  main  droite 
il  pousse  un  ressort,  pour  mettre  l'objectif 
au  point,  d'après  le  jugé  qu'il  a  pu  faire  de 
la  distance,  et  de  la  main  gauche  il  soulève 
et  laisse  retomber,  en  une  fraction  de  se- 
conde, l'obturateur  du  petit  objectif  contenu 
dans  la  boîte.  Gela  fait,  il  continue  son 
chemin. 

Ce  mystérieux/ personnage  est  un  amateur 
photographe,  qui  a  remarqué,  en  passant,  un 
type  d'homme  ou  de  femme  ou  une  scène 
de  mœurs,  qu'il  a  eu  la  fantaisie  de  con- 
server. Il  en  a  pris  l'épreuve  photographi- 
que, sans  que  personne,  autour  de  lui,  se 
doutât  de  son  acte,  et  il  rapporte  dans  son 
laboratoire,  pour  la  développer  et  la  fixer, 
l'image  qu'il  a  saisie  au  vol. 

Pendant  que  s'éloignait  l'homme  au  sac 
de  voyage,  un  autre  amateur  s'arrête,  et, 
frappé  du  même  type  ou  de  la  même  scène, 
il  6 te,  d'un  air  indifférent,  sa  montre  de  sa 
poche. 

Cette  montre  n'est  pas  une  montre  : 
c'est  le  photo -éclair  photographique  ;  et, 
traîtreusement,  notre  homme  prend,  comme 
le  précédent,  l'impression  photographique 
du  même  modèle,  puis  il  s'éloigne  d'un  pas 
tranquille. 

Remarquez  maintenant  ce  nouveau  pas- 
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sant  qui  se  découvre,  et  pendant  quelques 
secondes,  tient  son  chapeau  à  la  main. 

Ce  chapeau  n'est  pas  un  chapeau  :  c'est 
une  chambre  obscure,  dissimulée  au  fond 
du  couvre-chef;  l'opérateur  n'a  pas  voulu 
saluer,  mais  bien  photographier  son  modèle. 

Remarquez  un  quatrième  amateur.  Il  tient 
à  la  main  une  lorgnette.  Cette  lorgnette  n'est 
pas  une  lorgnette  :  c'est  encore  un  appareil 
photographique  secret,  qui  prend,  à  la  déro- 
bée, l'empreinte  de  la  même  scène. 

Pendant  que  nos  quatre  amateurs  s'escri- 
maient, à  tour  de  rôle,  un  autre  s'arrêtait  au 
bord  du  trottoir,  entr'ouvrait  son  gilet,  et 
du  bout  du  doigt,  semblait  effleurer  un  des 
boutons  de  son  habit. 

Ce  gilet  n'était  pas  un  gilet  :  c'était  une 
cuirasse  photographique.  Un  impercep- 
tible ressort  avait  déplacé  la  lentille  d'un 
objectif,  pour  la  mettre  en  rapport  avec  une 
chambre  obscure,  de  forme  aplatie,  cachée 
sous  son  vêtement.  Comment  se  douter 
qu'une  lentille  photographique  se  trouve 
perdue  au  milieu  des  boutons  d'un  gilet? 

Un  sixième  passant  s'arrête;  il  tire  de 
sa  poche  un  revolver,  et  il  appuie  sur  la 
détente  de  son  arme,  qui  parcourt  plusieurs 
crans,  avec  un  bruit  de  fer.  Rassurez-vous 
pourtant.  Ce  passant  ne  veut  tuer  personne. 
Il  veut,  seulement,  à  chaque  détente  du 
tourillon  de  son  arme,  prendre  un  nouveau 
cliché. 

Telles  sont  les  surprises  charmantes  et 
les  distractions  pleines  d'une  saveur  inno- 
cente et  naïve,  que  la  photographie  instan- 


tanée offre  aux  nombreux  amateurs  de  ce! 
art  nouveau.  Est-il  une  distraction  plus 
heureuse,  plus  agréable,  plus  digne  des 
loisirs  d'un  galant  homme?  Toutes  les 
autres  occupations  des  gens  du  monde 
sont  coûteuses,  dangereuses,  ou  inabor- 
dables à  la  masse  des  particuliers.  Le  col- 
lectionneur de  tableaux  et  d'objets  rares 
se  ruine;  le  joueur  brûle  son  sang  et  son 
âme,  aux  terribles  émotions  du  baccara;  les 
courses  de  chevaux  ne  sont  pas  des  distrac- 
tions, mais  de  fiévreuses  transes;  la  pein- 
ture et  la  sculpture  exigent  une  vocation 
spéciale  et  de  longues  études  ;  les  travaux 
littéraires  ne  sont  pas  à  la  portée  de  tous  ; 
seule,  la  photographie  instantanée  procure 
à  l'oisif  intelligent  une  distraction  facile 
et  charmante.  Le  papier  bromuré  et  la 
glace  sensible  remplissent  à  merveille  les 
moments  de  l'homme  désœuvré,  mais 
amoureux  de  l'art.  C'est  en  pleine  cam- 
pagne, au  sein  delà  nature,  qu'il  peut  cher- 
cher ses  modèles  et  ses  sujets.  Et,  comme 
récompense  de  ses  travaux  et  de  ses  opé- 
rations de  laboratoire,  il  a  une  série  de 
vues,  qui  peuvent  orner  son  salon,  remplir 
ses  albums  et  mériter  les  éloges  de  ses  pro- 
ches et  de  ses  amis.  Tout  cela  ne  demande 
qu'un  peu  de  goût,  une  adresse  de  main  qui 
s'acquiert  et  reste  acquise,  de  l'intelligence 
et  de  bons  instruments  d'optique.  Ne  soyons 
donc  pas  surpris,  dès  lors,  de  voir  que  la  pho- 
tographie d'amateurs  soit  devenue  aujour- 
d'hui l'apanage  de  tous,  et  que  cet  art  fidèle 
et  discret  trouve  dans  les  deux  mondes  une 
armée  de  pratiquants  et  d'adeptes. 


FIN   DU  SUPPLÉMENT 
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CHAPITRE  PREMIER 

LES  NOUVELLES  POUDRES  DE  GUERRE.  —  DIVERSES 
ESPÈCES  DE  POUDRES  A  GRAINS.  —  LES  POUDRES  A 
DÉFLAGRATION  LENTE.  —  CARACTÈRES  ET  AVANTAGES 
DES  NOUVELLES  POUDRES  :  LA  POUDRE  SAKS  FUMÉE. 
—  ÉTAT  ACTUEL  DE  NOS  POUDRERIES.  —  LES  APPA- 
REILS DE  MESURE  POUR  LES  POUDRES  FABRIQUEES. 

La  guerre  de  1870  avait  surpris  la  France 
dans  un  regrettable  état  d'infériorité  mili- 
taire. Tandis  qu'en  dehors  de  nos  frontières 
tout  se  transformait,  et  que  Fart  de  la  guerre 
profitait  largement  des  nouvelles  découvertes 
de  la  science,  nous  en  étions  encore  à  nos 
vieux  errements.  Tandis  que  F  Allemagne  et 
l'Autriche  avaient  des  canons  se  chargeant 
par  la  culasse,  nous  n'avions  que  des  pièces 
rayées  se  chargeant  par  la  bouche.  Tandis 
que  la  dynamite  et  les  poudres  progressives 
étaient  connues  partout,  ce  ne  fut  qu'après 
nos  premiers  revers  que  l'on  s'occupa,  en 
France ,  de  1  es  employer .  Mais ,  dès  ce  moment, 
nos  officiers,  nos  ingénieurs,  nos  savants, 
redoublent  d'énergie,  et  bientôt  ils  font  des 

prodiges.  Le  général  de  Reffye  crée  un  ma- 
s.  t.  u. 


tériei  d'artillerie  entièrement  nouveau.  On 
photographie  les  cartes  qui  manquent  à  l'ar- 
mée, on  installe  le  service  des  pigeons  voya- 
geurs, on  barre,  avec  des  torpilles,  le  cours 
des  fleuves,  celui  de  la  Seine  en  particulier. 

Après  la  signature  de  la  paix,  ce  mouve- 
ment de  progrès  prit  un  essor  beaucoup 
plus  important  encore. 

En  1870,  la  France  ne  possédait  que  quatre 
poudreries  militaires,  placées  sous  la  direc- 
tion d'un  colonel  d'artillerie.  Nous  avons 
aujourd'hui  dix  poudreries,  à  Esquerdes, 
Saint-Ponce,  Vonges,  le  Ripault,  le  Pont 
de  Buis,  Angoulême,  Saint-Chamas,  Tou- 
lo  lise,  Saint-Médard,  et  Sevran-Livry,  ainsi 
qu'une  fabrique  de  coton-poudre,  au  Moulin- 
Blanc.  Il  existe  une  raffinerie  de  soufre  et 
salpêtre  à  Marseille,  deux  raffineries  de  sal- 
pêtre à  Lille  et  à  Bordeaux.  En  outre,  un 
atelier  de  dynamite  a  été  joint  à  la  poudrerie 
de  Yonges.  En  tout  temps,  nos  approvision- 
nements sont  énormes  :  quarante  millions 
de  kilogrammes  de  poudre  et  deux  millions 
de  kilogrammes  de  dynamite.  Toutes  les 
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mesures  sont  prises,  d'ailleurs,  pour  qu'en 
temps  de  guerre,  les  poudreries  livrent  à  l'ar- 
mée un  million  de  kilogrammes  de  poudre 
par  mois  ;  ce  qui,  avec  les  approvisionne- 
ments du  temps  de  paix,  suffirait  amplement 
à  tous  les  besoins.  Enfin,  comme  on  le  ver- 
ra dans  les  chapitres  suivants,  nos  officiers, 
nos  ingénieurs  des  poudres  et  salpêtres  et 
nos  chimistes,  poursuivent  sans  relâche  l'é- 
tude des  explosifs.  Nos  obus  sont  mainte- 
nant chargés  de  dynamite  ou  de  mélinite  ;  la 
poudre  ancienne ,  la  poudre  proprement 
dite,  ne  sert  plus  qu'au  chargement  des 
cartouches  de  fusil  et  des  gargousses  de 
canon. 

Cette  transformation  ne  s'est  pas  accom- 
plie en  un  jour.  Elleafait  l'objet  de  longues 
études,  que  nous  avons  à  exposer  dans  ce 
Supplément. 

Nous  parlerons  d'abord  des  nouvelles  pou- 
dres de  guerre  et  ferons  connaître  les  prin- 
cipes sur  lesquels  repose  leur  fabrication; 
.nous  traiterons  ensuite  des  explosifs  et  de 
Ueurs  diverses  applications. 

De  nos  jours,  la  poudre  de  guerre  con- 
tient les  mêmes  éléments  qu'autrefois,  mais 
on  a  singulièrement  modifié  la  proportion 
de  ces  mêmes  éléments,  et  on  fabrique  une 
série  particulière  de  poudres  pour  chaque 
destination  particulière. 

Si  l'on  a  modifié  la  composition  de  la 
poudre,  c'est  que  de  nombreux  essais  ont 
iémontré,  d'une  façon  péremptoire,  la  su- 
périorité des  poudres  à  déflagration  lente  sur 
les  poudres  à  déflagration  vive. 

Supposons  que  l'on  enflamme  un  tas  de 
poudre  contenu  dans  un  espace  clos;  tous 
les  grains  prendront  feu  presque  au  même 
instant,  mais  ils  ne  brûleront  pas  tous  avec 
la  même  vitesse,  s'ils  n'ont  ni  la  même 
épaisseur,  ni  la  même  composition.  Les 
grains  très  minces  brûleront  très  vite,  les 
grains  plus  gros  brûleront  lentement,  en  dé- 
gageant, au  fur  et  à  mesure  de  leur  combus- 


tion, des  gaz,  dont  la  pression  déterminera 
le  départ  du  projectile.  Ce  n'est  pas  tout  :  le 
grain  de  poudre  brûle  d'autant  plus  vite  que 
la  pression  développée  dans  l'espace  clos 
est  plus  forte.  Assimilons  la  chambre  d'une 
bouche  à  feu  à  un  vase  clos,  tenons  compte 
des  considérations  qui  précèdent,  et  nous 
arrivons  à  cette  conclusion  :  Si  l'on  veut  ob- 
tenir un  effort  prolongé  sur  le  culot  d'un 
projectile,  il  ne  faut  pas  seulement  modi- 
fier la  composition  de  la  poudre,  il  est  sur- 
tout essentiel  de  déterminer  la  forme  et  les 
dimensions  à  donner  au  grain  de  poudre. 

Cette  découverte  capitale  a  été,  pour  ainsi 
dire,  le  résultat  du  hasard.  Un  officier, 
M.  de  Saint-Robert,  avait  reconnu,  en  tirant 
avec  unmême  fusil,  dans  trois  circonstances 
différentes,  que  réchauffement  du  canon di- 
minuait  sensiblement  si  Ton  plaçait  la  balle 
non  contre  la  poudre,  mais  à  une  certaine 
distance  de  la  poudre.  Deux  chimistes,  en 
Angleterre  et  en  Suède,  MM.  Abel  et  Nobel, 
partirent  de  là  pour  faire  toute  une  série 
d'expériences,  très  curieuses,  qui  amenè- 
rent ces  deux  savants  à  formuler  cette  loi  : 
«  Quand  on  met  le  feu  à  la  poudre  dans 
l'âme  d'un  canon,  les  produits  de  l'explo- 
sion sont  les  mêmes  qu'en  vase  clos  ;  le  tra- 
vail sur  le  projectile  est  effectué  par  les  gaz 
permanents  dont  l'abaissement  de  tempéra- 
ture est  compensé,  en  grande  partie,  par 
la  chaleur  emmagasinée  dans  le  résidu  li- 
quide. »  Il  résulte  dé  ces  expériences  que  la 
densité  et  la  pression  des  gaz  produits  par  la 
combustion  de  la  poudre,  à  la  température 
à  laquelle  ils  ont  été  portés,  sont  liées  par 
la  loi  de  Mariotte. 

Quand  la  combustion  d'une  charge  de 
poudre  a  lieu  très  rapidement,  les  gaz,  qui 
sont  renfermés  à  haute  pression,  sous  un  pe- 
tit volume,  se  détendent  promptement,  pen- 
dant que  le  projectile  parcourt  l'âme  de  la 
pièce.  Si  la  combustion  est  lente,  au  con- 
traire, les  gaz  se  produisent  successivement, 
ne  se  détendent  que  peu  à  peu,  et  l'on  obtient 
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alors  une  pression  beaucoup  plus  considé- 
rable, au  moment  précis  où  le  projectile 
sort  du  canon. 

Il  résulte  de  ces  considérations  théoriques 
qu'une  poudre  doit  réunir  la  densité  et  la 
dureté.  C'est  pour  obtenir  des  poudres  douées 
de  ces  qualités  que  Ton  a  été  conduit,  depuis 
1870,  à  modifier  l'ancien  dosage  qui  était, 
comme  on  le  sait  :  75  pour  100  de  salpêtre, 
12,50  decharbon  et  12,50  de  soufre. 

On  fait  aujourd'hui  usage  de  poudres  de 
guerre  de  qualités  très  diverses,  selon  leur 
affectation  à  un  usage  déterminé.  Nous  ci- 
terons comme  exemple  la  poudre  M.C30. 

Que  signifie  cette  désignation?  Elle  veut 
dire  que  cette  poudre  est  fabriquée  aux 
meules,  qu'elle  n'est  destinée  qu'aux  ca- 
nons et  que  la  duïée  de  sa  trituration  est 
de  30  minutes. 

Les  grains  de  cette  poudre  ont  une  épais- 
seur de  2  millimètres  et  demi;  on  l'em- 
ploie dans  le  tir  des  mortiers  lisses  et  des 
canons  se  chargeant  par  la  bouche.  C'est 
dire  qu'on  n'en  fabrique  plus,  depuis  plu- 
sieurs années,  dans  les  poudreries  fran- 
çaises. 

Pour  le  fusil  Gras,  modèle  1874,  qui  est 
aujourd'hui  remplacé  par  le  fusil  Lebel, 
mais  qui  serait  donné,  en  cas  de  mobilisa- 
tion, à  l'armée  territoriale,  nos  ingénieurs 
avaient  imaginé  la  poudre  Fl5  qui  se  com- 
pose de  77  parties  de  salpêtre,  8  parties  de 
soufre  et  15  parties  de  charbon  noir.  Les 
grains  de  la  poudre  Fi  ont  une  épaisseur 
d'un  millimètre  en  moyenne. 

Nous  avons  encore  les  poudres  C1?  C2,  SPj, 
SP2  etSP3.  Les  poudres  Ci  et  C2  sont  desti- 
nées au  service  des  canons  de  place  et  de 
siège.  Toutes  ont  le  même  dosage  :  75  par- 
ties de  salpêtre,  10  parties  de  soufre  et 
15  parties  de  charbon  noir;  elles  ne  diffèrent 
que  par  l'épaisseur  des  grains,  et  par  consé- 
auent  par  la  vitesse  de  leur  combustion. 

Après  la  découverte  des  poudres  de  guerre 


à  combustion  lente  et  à  grains  durs,  une  in- 
vention d'une  portée  plus  grande  encore 
peut-être  fut  faite  en  France  :  nous  voulons 
parler  de  la  poudre  brûlant  sans  fumée, 
c'est-à-dire  la  poudre  qui  s'applique  spécia- 
lement au  fusil  Lebel. 

Nos  lecteurs  peuvent  apprécier  aisément 
l'importance  d'une  poudre  brûlant  sans  fu- 
mée. Dans  un  combat  naval,  au  bout  de 
quelque  temps  de  tir,  les  navires  sont  envi- 
ronnés d'un  tel  nuage  de  fumée,  qu'ils  ne 
s'aperçoivent  plus  l'un  l'autre,  et  qu'ils  ti- 
rent, pour  ainsi  dire,  en  aveugles.  Si  Ton  ti- 
rait, dans  un  combat  naval,  avec  une  poudre 
sans  fumée,  l'effet  des  coups  de  l'artillerie 
étant  jugés  à  chaque  instant,  l'engagement 
serait  rapidement  meurtrier,  de  part  et 
d'autre.  Avec  une  poudre  brûlant  sans  fu- 
mée, un  bataillon  d'infanterie  peut  couvrir 
de  balles  toute  une  zone  de  terrain;  un  ca- 
non de  campagne  peut  tjrer  à  mitraille,  sans 
que  l'adversaire,  écrasé,  puisse  reconnaître 
d'où  part  le  feu. 

La  découverte  de  la  poudre  brûlant  sans 
fumée  est  due  à  un  ingénieur  des  poudres  et 
salpêtres,  M.  Vieille,  ancien  élève  de  l'école 
polytechnique.  Depuis  dix  ans,  M.  Vieille 
poursuivait  de  patientes  recherches,  au 
laboratoire  central  d'artillerie  de  Paris.  Il 
s'efforçait  de  modifier  la  composition  de  la 
poudre,  pour  atténuer,  dans  Tâme  des  bou- 
ches à  feu,  la  violente  action  due  à  la  pres- 
sion des  gaz,  et  conjurer  ainsi  les  dangers 
d'éclatement  et  de  déculassement  des  pièces 
de  canon.  C'est  au  cours  de  ses  travaux,  con- 
duits avec  une  admirable  sagacité,  qu'il  fît 
la  rencontre  —  c'est  ici  la  véritable  expres- 
sion —  d'une  poudre  qui  brûlait  et  faisait 
explosion  sans  bruit  ni  fumée. 

La  poudre  de  M.  Vieille  a  été  appliquée 
spécialement  au  fusil  Lebel.  Les  nations 
étrangères  fabriquent  aussi  cette  poudre, 
mais  elles  ne  sont  pas  exactement  fixées 
sur  la  formule  de  nos  dosages. 

Nous  ne  connaissons  pas  la  composition 
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de  la  poudre  sans  fumée  fabriquée  en  France, 
et  la  connaîtrions-nous,  que  nous  n'aurions 
garde  de  la  divulguer.  La  poudre  que  Ton 
fabrique  aujourd'hui  en  France  pour  le  fu- 
sil Lebel  est,  pour  ainsi  dire,  un  patrimoine 
national,  et  celui  qui,  pour  satisfaire  la  cu- 
riosité de  ses  lecteurs,  en  dévoilerait  le  se- 
cret, commettrait  une  coupable  imprudence. 

On  fait  usage  aujourd'hui,  en  France  et 
en  Allemagne,  d'une  poudre  qui  jouit  de 
propriétés  balistiques  remarquables,  et  qui, 
à  cause  de  sa  couleur  brune,  a  été  désignée 
sous  le  nom  de  poudre  chocolat.  La  com- 
position de  la  poudre  chocolat  est  restée 
secrète,  ainsi  que  la  manière  de  la  prépa- 
rer, mais,  d'après  les  analyses  qui  en  ont  été 
publiées,  c'est  un  mélange  de  soufre,  de 
salpêtre,  de  charbon  et  d'une  matière  rési- 
neuse. Au  point  de  vue  balistique,  cette  pou- 
dre présente  les  caractères  des  poudres  très 
lentes ,  et  n'est  utilisée  que  dans  des  canons 
ayant  une  longueur  d'âme  supérieure  à 
30  calibres. 

L'expérience  a  montré  que  pour  tirer  le 
meilleur  parti  possible  d'une  bouche  à  feu 
il  convient  d'employer  des  grains  de  poudre 
«  d'autant  plus  gros  et  plus  denses  que  le 
«  diamètre  du  canon  est  plus  grand.  »  Pour 
ce  motif,  on  a  renoncé,  en  France,  à  se  ser- 
vir, comme  avant  1870,  delà  même  poudre 
pour  toutes  les  bouches  à  feu. 

On  fabrique,  dans  nos  poudreries,  dix  es- 
pèces de  poudre  pour  l'artillerie  de  terre  et 
l'infanterie,  onze  espèces  de  poudres  pour 
la  marine  et  pour  la  chasse,  enfin,  trois  es- 
pèces de  poudre  de  mine.  Chacun  des  types 
de  ces  poudres  est  désigné  par  une  lettre 
affectée  d'un  indice. 

Toutes  les  poudres  françaises  sont  des 
poudres  grenées  ;  les  poudres  à  grains  fins 
présentent  des  formes  anguleuses;  les  pou- 
dres à  gros  grains  ont  une  forme  sphérique 
régulière.  Pour  les  canons  du  système 
Reffye,  la  charge  est  constituée  au  moyen 


de  rondelles  de  poudre  comprimée.  Par  la 
compression  de  la  poudre,  on  a  pu  aug- 
menter la  charge  sans  risquer  de  briser  les 
parois  du  canon;  mais  l'emploi  des  poudres 
comprimées  n'est  considéré  que  comme  un 
simple  expédient  servant  à  diminuer  les 
effets  brisants  de  la  poudre.  On  en  a  re- 
connu, en  effet,  tous  les  inconvénients. 

Quand  on  enflamme  une  charge  de  pou- 
dre, le  feu  se  communique  d'abord  à  la 
partie  extérieure  de  cette  charge,  de  sorte 
que  la  poudre  brûle  par  couches  succes- 
sives. A  mesure  que  l'inflammation  se  pro- 
page l'épaisseur  des  couches  diminue,  ainsi 
que  le  volume  des  gaz  produits.  Il  est  facile 
de  comprendre  que,  si  la  poudre  brûlait 
brusquement,  la  pression  des  gaz  subite- 
ment développés  déterminerait  la  rupture 
de  la  bouche  à  feu  et  peut-être  l'éclatement 
du  projectile  dans  l'âme  de  la  pièce.  De 
là  la  nécessité  de  créer  des  poudres  pro- 
gressives. 

La  poudre  française,  inventée  par  le  co- 
lonel Castan,  est  une  poudre  éminemment 
progressive.  Chaque  grain  de  cette  poudre 
est  un  parallélipipède  de  très  faible  hau- 
teur, et  qui  brûle  par  couches  successives, 
en  produisant  toujours  le  même  volume 
de  gaz. 

L'artillerie  russe  emploie  une  poudre  pris- 
matique, dont  chaque  grain  a  six  faces  et 
est  percé,  suivant  son  épaisseur,  de  sept 
canaux.  Quand  on  met  le  feu  à  l'un  de 
ces  grains,  l'inflammation  se  communique 
par  l'intermédiaire  des  canaux.  Seule- 
ment, les  cloisons  qui  séparent  ces  canaux 
les  uns  des  autres  se  détruisent  tout  à 
coup,  sous  l'influence  de  la  combustion,  et, 
à  ce  moment,  le  feu  se  communique  dans 
toute  l'étendue  du  grain,  de  sorte  que  l'in- 
flammation progressive,  obtenue  au  début, 
fait  place,  presque  aussitôt  après,  à  une  in- 
flammation brusque. 

En  résumé,  nos  poudreries  fabriquent, 
pour  l'artillerie,-  les  poudres  progressives 
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Galerie  couverte 


Fjg.  94.  —  Plan  d'un  groupe  d'usines  composant  une  poudrerie  française. 


du  colonel  Cas  tan  et,  pour  le  fusil  Lebel, 
la  poudre  spéciale,  inventée  par  M.  Vieille 
et  qui  brûle  sans  fumée. 

Pour  fabriquer  ces  diverses  poudres  on 
effectue  les  six  opérations  suivantes  : 

Réduction  du  soufre,  du  salpêtre  et  du 
charbon,  à  l'état  de  galettes  homogènes; 

Division  de  ces  galettes  en  grains,  de  di- 
mensions et  de  formes  déterminées; 

Lissage  de  ces  grains; 

Séchage  de  ces  grains  ; 

Égaiisage  et  époussetage  de  ces  grains  ; 

Mise  en  magasin. 

Nous  avons  décrit,  dans  les  Merveilles  de 
la  science ,  les  appareils  servant  à  la  fabrica- 
tion de  la  poudre  avec  assez  de  soin  pour 
n'avoir  pas  à  y  revenir  dans  ce  Supplément, 
Nous  avons  dit  que  pour  les  mélanges  des 
ingrédients  on  a  depuis  longtemps  renoncé 
à  l'emploi  des  pilons,  et  que  l'on  ne  se  sert 
que  de  meules.  Le  salpêtre  est  tamisé  à  la 
main,  pendant  que  le  soufre  et  le  charbon 
sont  triturés  dans  des  tonnes  en  cuir.  Le 
mélange  du  soufre,  du  salpêtre  et  du  char- 
bon, s'effectue  ensuite,  comme  nous  l'avons 
expliqué,  dans  des  ateliers  spéciaux,  don 


nous  avons  donné  les  dessins,  et  qui  sont 
construits  en  planches  légères,  de  façon  à 
prévenir,  autant  que  possible,  les  redouta- 
bles effets  de  l'explosion.  Nous  avons  éga- 
lement représenté  par  des  dessins  les  tonnes 
de  lissage. 

Sans  revenir  sur  la  description  de  ces  ap- 
pareils, nous  dirons  qu'un  groupe  d'usines, 
dans  une  poudrerie  française,  se  compose 
actuellement  de  deux  bâtiments,  soit  à  pa- 
rois de  bois,  soit  à  parois  de  tôle,  qui  com- 
muniquent avec  un  couloir  étroit,  où  est 
logé  l'arbre  de  transmission  du  moteur  hy- 
draulique qui  met  en  action  les  meules.  Dès 
que  les  meules  sont  en  mouvement,  les  ou- 
vriers quittent  les  deux  ateliers,  et  se  reti- 
rent dans  une  galerie  couverte.  Le  travail 
mécanique  se  fait  donc  automatiquement  et 
dans  un  atelier  désert,  sans  pouvoir  compro- 
mettre la  vie  des  ouvriers,  en  cas  d'accident. 

Nous  donnons  dans  la  figure  94  la  coupe 
des  deux  bâtiments  composant  une  pou- 
drerie française,  ou  plutôt  un  groupe  d'usi- 
nes à  poudre  du  type  réglementaire. 

Les  dimensions  de  chaque  pièce  compo- 
sant un  groupe  d'usines  sont  de  7  mètres 
sur  7  mètres. 


86 


MERVEILLES  DE  LA  SCIENCE. 


La  construction  des  groupes  d'usines 
dans  lesquels  on  exécute  les  diverses  opé- 
rations de  fabrication  des  poudres  est  sou- 
mise à  des  règles  spéciales,  en  prévision  des 
accidents  que  cette  fabrication  peut  causer. 

Les  bâtiments  doivent  être  isolés  les  uns 
des  autres,  de  manière  qu'une  explosion 
survenant  dans  l'un  d'eux  n'entraîne  pas  la 
destruction  du  reste  de  la  poudrerie. 

Un  groupe  d'usines  comprend  généra- 
lement, comme  le  montre  la  figure  94,  deux 
compartiments  dans  lesquels  sont  installés 
les  appareils  de  fabrication  et  qui  sont 
séparés  par  une  salle  exclusivement  affectée 
au  câble  de  transmission  de  la  force. 

Chaque  usine  est  construite  avec  deux 
murs  forls,  en  maçonnerie,  de  1  mètre 
d'épaisseur,  et  deux  côtés  faibles ,  soit  en 
bois,  soit  en  tôle,  d'une  grande  légèreté, 
qui  offrent,  ainsi  que  la  toiture,  le  moins 
de  résistance  possible,  en  cas  d'explosion.  Il 
en  résulte  que  toute  la  violence  du  choc 
porte  dans  une  direction  déterminée,  et  que 
le  compartiment  voisin  ainsi  que  les  che- 
mins de  service  sont  absolument  protégés. 

Les  murs  forts  sont,  en  outre,  reliés,  soit 
l'un  à  l'autre  au  moyen  de  poutrelles  en 
fer  qui  traversent  le  cabinet  des  transmis- 
sions, soit  à  un  mur  suplémentaire,  dit  mur 
de  masque,  qui  forme  une  galerie  couverte 
où  se  tiennent  les  ouvriers  chargés  de  la 
surveillance. 

La  plupart  des  usines  sont  construites 
en  bois;  mais  comme,  en  cas  d'explosion, 
les  débris  de  bois  enflammés  projetés  au 
loin  peuvent  porter  l'incendie  dans  toutes 
les  parties  de  l'établissement,  on  cherche 
aujourd'hui  à  construire  ces  usines  avec 
charpente,  devanture  et  couverture  entiè- 
rement métallique. 

C'est  dans  cet  atelier  que  sont  installés 
les  appareils  nécessaires  à  la  fabrication  de 
la  poudre.  Quand  le  mélange  des  trois 
éléments  est  fait,  on  soumet  les  galettes 
à  l'action  de  presses  hydrauliques.  A  cet 


effet,  le  mélange  est  versé  dans  un  cadre 
en  bois,  qui  a  70  centimètres  de  côté  et 
3  centimètres  de  hauteur.  Ce  cadre  est 
évasé  de  façon  à  donner  à  la  couche  de 
poudre  la  forme  d'un  tronc  de  pyramide 
quadrangulaire.  On  recouvre  le  cadre  et 
la  poudre  qui  y  est  contenue  avec  une  toile 
de  chanvre  et  on  place  le  tout  sous  le 
piston  d'une  presse  hydraulique.  Cette 
presse  agit  lentement,  progressivement  ;  sa 
force  varie  de  20  à  30  kilogrammes  par 
centimètre  carré  de  matière. 

Voilà  la  galette  préparée;  il  faut  main- 
tenant la  diviser  en  grains.  La  grosseur  de  v 
ces  grains  varie,  suivant  que  l'on  veut  ob- 
tenir telle  ou  telle  poudre  h  canon  ou  à  fusil. 
Le  grenage  s'opère,  comme  nous  l'avons 
indiqué  dans  les  Merveilles  de  la  Science, 
dans  une  tonne-grenoir.  On  lisse  ensuite 
les  grains,  pour  les  polir,  arrondir  leurs 
angles  et  boucher  leurs  pores. 

Nous  avons  décrit  les  tonnes  de  lissage  à 
deux  compartiments  et  les  trémies  au 
travers  desquelles  on  fait  passer  la  matière. 
Aujourd'hui,  la  charge  d'un  compartiment 
atteint  400  kilogrammes  et  la  vitesse  de 
rotation  va  jusqu'à  vingt  tours  par  mi- 
nute. 

Les  conditions  dans  lesquelles  s'opère  le 
séchage  n'ont  pas  été  modifiées  depuis  1870, 
sauf  que  l'on  ne  se  sert  plus  que  du  sé- 
chage artificiel,  et  que  Ton  emploie,  pour 
Vépoussetage,  des  tamis  à  fond  de  toile  mé- 
tallique percés  de  trous  plus  ou  moins  gros 
suivant  que  l'on  veut  obtenir  telle  ou  telle 
poudre. 

La  poudre,  ainsi  préparée,  était  enfermée 
autrefois  dans  des  doubles  barils.  On  la 
place  maintenant  dans  des  caisses  rectangu- 
laires en  bois,  qui  sont,  sur  leur  surface 
extérieure,  recouvertes  d'une  enveloppe  en 
zinc,  et  que  l'on  enferme  dans  une  deuxième 
caisse  en  bois,  un  peu  plus  grande.  Chacune 
de  ces  caisses  vides  pèse  30  kilogrammes  ; 
on  y  introduit  50  kilogrammes  de  poudre. 
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Ces  caisses  sont  réunies  ensuite  dans  les 
magasins  à  poudre. 

Avant  1870,  nous  construisions  des  ma- 
gasins à  poudre  de  vastes  dimensions.  G' est 
ainsi  que  dans  une  place  forte,  comme 
Strasbourg,  il  n'existait  que  trois  magasins 
à  poudre.  Mais  si  l'un  de  ces  magasins 
venait  à  sauter,  l'autre  faisait  aussi  explo- 
sion et  l'explosion  d'une  si  énorme  quantité 
de  poudre  avait  des  résultats  foudroyants. 
Ajoutez  que  la  garnison  allait  manquer  de 
poudre.  C'est  ce  qui  faillit  arriver,  en  1870, 
pendant  le  siège  de  Strasbourg.  Les  obus  • 
de  l'artillerie  allemande  avaient  fait  une 
telle  trouée  dans  l'épaisse  couche  de  terre 
qui  devait  protéger  le  magasin  à  poudre, 
que  l'on  craignit  l'explosion  de  ce  magasin, 
et  que  Tonfut  obligé,  sous  le  feu  de  l'ennemi, 
de  déménager,  baril  par  baril,  la  poudre  qui 
y  était  renfermée. 

C'est  pour  cela  qu'aujourd'hui  en  multi- 
plie les  magasins  à  poudre.  Chaque  fort  en 
contient  deux  ou  trois,  chaque  place  cen- 
trale cinq  ou  six.  Pour  les  besoins  du  ser- 
vice en  temps  de  paix,  on  enferme  une 
petite  quantité  de  poudre  dans  un  bâtiment 
situé  à  l'extrémité  de  la  cour  des  casernes. 

La  puissance  de  production  des  poudre- 
ries françaises  est,  normalement,  par  année, 
de  1 S  millions  de  kilogrammes  d'explosifs  de 
toute  espèce  (poudre  noire,  brune  et  coton- 
poudre,  mélihite,  poudre  sans  fumée,  etc.). 

La  Poudrerie  nationale  du  Moulin-Blanc, 
près  de  Brest,  occupe  625  ouvriers.  Sa  su- 
perficie est  de  10  hectares  et  demi. 

La  Poudrerie  nationale  du  Pont- de-Brest 
(Finistère)  occupe  340  ouvriers.  Sa  super- 
ficie est  de  37  hectares. 

La  Poudrerie  nationale- du  Ripault  (Indre- 
et-Loire)  occupe  150  ouvriers  :  superficie, 
48  hectares. 

La  Poudrerie  nationale  de  Sevran-Livry 
(Seine-et-Oise)  occupe  279  ouvriers  :  super- 
ficie, 115  hectares. 


La  Poudrerie  nationale  d'Esquerdes  (Pas- 
de-Calais)  occupe  175  ouvriers  :  superficie, 
34  hectares. 

La  Poudrerie  nationale  de  Saint-Ponce 
(Ardennes)  occupe  34  ouvriers  :  superficie, 
9  hectares  i  /2. 

La  Poudrerie  nationale  de  Vonges  (Côte- 
d'Or)  occupe  204  ouvriers  :  superficie,  34  hec- 
tares 1/2. 

La  Poudrerie  nationale  de  Saint- Chamas 
(Bouches-du-Rhône)  occupe  372  ouvriers  : 
superficie,  58  hectares  1/2. 

La  Poudrerie  nationale  de  Toulouse  occupe 
90  ouvriers  :  superficie,  44  hectares. 

La  Poudrerie  nationale  de  Saint-Mêdard> 
près  Bordeaux,  occupe  370  ouvriers  :  super- 
ficie, 68  hectares. 

Les  Raffineries  nationales  de  Lille,  Bor- 
deaux et  Marseille  fournissent  aux  poudre- 
ries les  quantités  de  salpêtre  et  de  soufre 
nécessaires  pour  la  fabrication  des  poudres 
noires  ou  brunes. 

Le  Laboratoire  central  des  poudres  et  sal- 
pêtres (12,  quai  Henri  IV,  à  Paris)  com- 
prend, indépendamment  des  laboratoires  où 
s'effectuent  les  épreuves  d'échantillons  et  les 
recherches  scientifiques,  des  locaux  affectés  : 
1°  à  V Inspection  générale  des  poudres  et  sal- 
pêtres ;  2°  à  la  Commission  de  fabrication  des 
poudres  ;  3°  à  la  Commission  des  substances 
explosives. 

Dans  chaque  poudrerie  nationale,  il  existe 
deux  appareils  servant  à  mesurer  la  pression 
que  donne  à  l'intérieur  d'un  fusil  une  poudre 
fabriquée  :  c'est  ['appareil  Maissîn,  adapté 
à  un  canon  de  fusil  lisse  du  calibre  de  16. 

Le  fusil  employé  pour  la  mesure  des  pres- 
sions, dans  les  conditions  mêmes  du  tir  des 
armes  de  chasse,  se  compose  d'un  canon  du 
calibre  16,  se  terminant  à  la  hauteur  de 
l'arrière  de  la  cartouche,  et  fileté  à  cette  ex- 
trémité, pour  recevoir  une  culasse  démon- 
table, qui  contient  l'appareil  proprement  dit 
de  mesure  des  pressions.  Cet  appareil  se 
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réduit  essentiellement  à  deux  pièces,  appe- 
lées le  marteau  et  M  enclume. 

Le  marteau  est  une  pièce  cylindrique 
ayant  le  diamètre  de  la  cartouche  au  bour- 
relet et  la  plus  petite  longueur  possible, 
afin  de  réduire  sa  niasse.  Ce  marteau  est 
percé  d'un  canal  incliné,  de  3  millimètres 
de  diamètre,  pour  le  passage  du  percuteur 
destiné  à  l'inflammation  de  la  cartouche. 
Un  ergot,  disposé  parallèlement  aux  géné- 
ratrices du  cylindre,  sert  à  maintenir  le 
marteau  dans  la  position  convenable  pour 
que  le  percuteur  puisse  être  introduit  dans 
le  canal  oblique,  à  travers  une  fente  longi- 
tudinale ménagée  dans  la  culasse. 

\i  enclume  est  un  bouchon  fileté  qui  sert 
à  fermer  la  culasse. 

C'est  entre  le  marteau  et  Y  enclume  qu'on 
place  le  petit  cylindre  de  cuivre  rouge, 
de  13  millimètres  de  longueur  et  de  8  mil- 
limètres de  diamètre,  appelé  crusher,  dont 
l'écrasement  doit  servir  à  mesurer  la  pres- 
sion exercée  sur  le  culot  de  la  cartouche. 

Là  mise  de  feu  est  obtenue  au  moyen  d'un 
percuteur  spécial,  disposé  de  façon  à  obtenir 
le  relèvement  automatique  du  marteau, 
après  le  choc  sur  le  percuteur.  Il  est  essen- 
tiel de  n'opérer  qu'avec  des  cartouches  mé- 
talliques, préalablement  plongées  dans 
l'huile  de  pied  de  bœuf. 

Les  pressions  mesurées  varient  générale- 
ment de  1  500  à  2  500  atmosphères  selon  la 
vivacité  ou  la  lenteur  des  poudres  essayées. 
Ce  sont  ces  pressions  considérables  que  doit 
pouvoir  supporter  une  bonne  arme  de 
chasse,  car  souvent  les  chasseurs  graissent 
la  chambre  du  fusil  afin  de  faciliter  l'intro- 
duction et  l'extraction  des  cartouches,  et  ils 
se  placent  ainsi  dans  des  conditions  défa- 
vorables pour  la  préservation  de  l'appareil 
de  fermeture  de  leur  arme. 

Pour  la  mesure  de  vitesse,  on  se  sert  de 
l'installation  suivante  : 

1°  Un  fusil  de  guerre,  modèle  1874^  monté 


;  sur  un  chevalet  fixe  et  muni  d'un  dispositif 
spécial  pour  la  mesure  des  pressions  (appa- 
reil crusher).  En  vue  de  la  mesure  des  vi- 
tesses, un  fil  de  cuivre  argenté,  tendu  sur 
la  bouche  du  canon,  est  destiné  à  être 
rompu  par  le  passage  de  la  balle. 

2°  Une  plaque-cible  en  acier  chromé,  bou- 
lonnée sur  un  support  fixe  et  munie  d'un 
interrupteur  spécial  proposé  par  l'École 
normale  de  tir  du  Camp  de  Châlons.  Cet 
interrupteur  est  traversé  par  un  courant  qui 
se  trouve  rompu  au  moindre  choc  imprimé 
à  la  plaque  d'avant  en  arrière. 

3°  Un  chronographe  Le  Boulengé,  com- 
posé essentiellement  de  deux  électro-aimants 
qui  maintiennent  par  attraction  magnétique 
deux  tiges  cylindriques  suspendues  vertica- 
lement, dont  Tune  est  garnie  d'une  car- 
touche en  zinc. 

Au  moment  où  la  balle  sort  de  la  bouche 
du  canon,  le  courant  de  l'un  des  électro- 
aimants  se  trouve  rompu  et  la  plus  longue 
des  deux  tiges,  dite  chronomètre ,  se  détache 
librement.  Dès  que  laballe  frappe  la  plaque- 
cible  le  courant  du  second  électro- aimant 
se  trouve  également  rompu  et  la  plus  petite 
tige  tombe  à  son  tour  et  déclanche  un  cou- 
teau qui  vient  frapper  horizontalement  la 
cartouche  du  chronomètre  en  marche. 

Une  formule  très  simple  permet  de  dé- 
duire, de  la  hauteur  du  trait  ainsi  obtenu, 
la  vitesse  du  projectile. 

Pour  mesurer  la  densité  des  poudres  à 
gros  grains,  on  se  sert  du  densimètre  Bian- 
chi,  dit  balance  pneumatique ,  aujourd'hui 
d'un  .usage  universel. 

Le  mode  opératoire  consiste  à  peser  un 
œuf  en  fonte  préalablement  rempli  de  mer- 
cure, puis  à  le  peser  plein  de  mercure  et 
d'un  poids  déterminé  de  poudre.  Connais- 
sant la  densité  du  mercure  à  la  température 
de  l'expérience,  on  en  déduit  le  poids  spé- 
cifique cherché. 

L'appareil  est  complété  par  une  balance 
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et  par  une  machine  pneumatique  du  sys- 
tème Bianchi,  laquelle  permet  de  faire  le 
vide  à  l'intérieur  de  l'œuf  pour  en  extraire 
les  bulles  d'air. 

D'après  ce  qui  précède,  on  comprend  que 
les  poudres  fabriquées  aujourd'hui  dans  les 
ateliers  de  l'État  soient  très  variées. 

Yoici  les  types  despoudres  fabriquées  pour 
la  vente  à  l'intérieur  et  pour  l'exportation  : 

Nouvelles  poudres  de  chasse  ordinaires  et 
fortes  (huit  types  différents)  ; 

Poudre  de  chasse  spéciale,  poudre  de 
chasse  pyroxylée; 

Poudres  de  commerce  extérieur  ; 

Poudres  de  mine  rondes  (travaux  de  sau- 
tage  et  de  pétardement),  poudres  de  mine 
anguleuses  (pour  cartouches  comprimées), 
poudres  de  mine  à  fin  grain  (pour  mèches 
de  sûreté),  poudre  de  mine  lente,  spéciale; 

Pul vérin  pour  artifices,  etc. 

Les  poudres  de  guerre  f  abriqu  ées  par  les  dé- 
partements de  la  guerre  et  de  la  marine,  sont  : 

Poudres  pour  fusil  de  guerre  modèle 
1874,  dites  F4  etF3. 

Poudre  pour  fusil  modèle  1878  dë  la 
marine,  dite  F2; 

Poudre  pour  canon-revolver,  dite  R  ; 

Poudre  pour  canon  de  65  millimètres  ; 

Poudre  pour  canons  de  campagne,  dite  Ci  ; 

Poudre  pour  canon  de  90  millimètres  de 
la  marine,  dite  C2; 

Poudres  pour  canons  de  siège  et  de  place 
et  pour  canons  de  la  marine  de  J  4  centi- 
mètres à  42  centimètres,  dites  :  SP1?  SP2, 
ieA<»  26/^î  37*o  ;  prismatique  noire  PA4  ;  pris- 
matiques brunes  PBj,  PB2T  PB8. 


CHAPITRE  II 

LES   POUDRERIES   ÉTRANGÈRES.  —  LES   POUDRERIES  EN 
AUTRICHE  ET  EN  PRUSSE. 

En  Autriche,  les  deux  principales  pou- 
dreries sont  celles  de  Stein,  près  de  Lay- 
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bach.  et  de  FéJixdorf,  dans  les  environs  de 
Wiener  Neustadt. 

L'établissement  de  Felixdorf  n'appar- 
tient pas  à  l'État  ;  on  y  fabrique  toutes  les 
espèces  de  poudres,  poudres  de  guerre,  à  ca- 
non et  à  fusil,  poudres  de  chasse,  poudres 
de  mines.  Parmi  les  poudres  de  guerre,  ci- 
tons celles  qui  sont  destinées  aux  canons  de 
campagne,  aux  principales  pièces  de  siège 
et  aux  canons  de  la  marine. 

Dans  la  fabrication  de  la  poudre  de  guerre, 
en  Autriche,  on  se  propose  surtout  de  pro- 
duire des  poudres  à  combustion  lente,  ou 
progressive.  La  poudre  progressive  n'a  pas 
seulement  de  merveilleuses  qualités  balis- 
tiques ;  elle  est  aussi  d'un  emploi  plus  sûr 
que  la  poudre  ordinaire,  surtout  pour  les 
essais  des  pièces  de  très  gros  calibre,  où 
l'emploi  de  la  poudre  progressive  suffit,  en 
général,  à  prévenir  toute  espèce  d'accident  : 
rupture  de  la  bouche  à  feu,  éclatement  du 
projectile  dans  l'âme. 

C'est  par  la  manière  de  préparer  la  galette, 
qui  doit  être  soumise  à  l'action  de  la  meule, 
que  l'on  arrive  à  obtenir  des  poudres  à  com- 
bustion lente  et  d'une  grande  dureté. 

Un  de  nos  savants  ingénieurs  des  poudres 
et  salpêtres,  envoyé  en  Autriche,  par  le  mi- 
nistère de  la  guerre,  M.  Desortieux,  a  dé- 
crit en  ces  termes  le  mode  de  galetage  usité 
en  Autriche  : 

«  Pour  la  poudre  de  7  millimètres  la  galette  est 
formée  de  poussier  humecté  à  3  ou  4  pour  dOO 
d'eau.  La  matière  est  préalablement  pesée  par  un 
procédé  très  simple,  puis  versée  sur  une  plaque  en 
zinc,  de  0m,  60  de  côté,  recouverte  d'une  toile,  à  l'in- 
térieur d'un  cadre  en  bois,  dont  la  hauteur  dépasse 
celle  de  la  galette,  de  manière  que  l'on  soit  assuré 
de  conserver  le  poids  de  poudre  réglementaire; 
une  règle  en  bois,  présentant  un  rebord  saillant, 
sert  à  égaliser  la  surface  de  la  galette.  On  place 
sur  la  poudre  une  seconde  toile  ;  puis  les  bords 
des  deux  toiles  sont  soigneusement  repliés  l'un 
sur  l'autre,  de  façon  à  enfermer  la  poudre  dans 
une  sorte  de  sac. 

«  Il  semble  que,  par  ce  procédé,  on  obtienne 
des  densités  fort  régulières,  et  que  l'on  di- 
minue considérablement  l'importance  des  ébar- 
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bages.  La  densité  finale  varie  de  1,625  à  1,665. 

«  Pour  les  poudres  de  13,38  et  54  millimètres  on 
fait  le  galetage  en  deux  opérations  distinctes. 

«  Dans. la  première,  s'il  s'agit  par  exemple  de  la 
poudre  de  13  millimètres,  on  forme  des  galettes 
de  6  millimètres  et  demi  d'épaisseur,  dites  pri- 
maires, composées  d'un  mélange  de  poussier  hu- 
mecté de  3  à 4  p.  100  d'eau,  avec  30  p.  100  de  grain 
séché;  ce  grain  a  environ  2  millimètres  de  gros- 
seur et  sa  densité  varie  de  1,600  à  1,620.  La  den- 
sité des  galettes  primitives  est  comprise  entre 
1,600  et  1,650. 

«  Dans  la  secondé  opération,  on  forme  les  galettes 
finales  en  réunissant  deux  par  deux  les  galettes  "pri- 
maires, de  manière  à  les  souder  ensemble,  par  un 
nouveau  galetage.  Pour  la  poudre  de  13  milli- 
mètres, la  densité  des  galettes  finales  varie  de 
1,680  à  1,690.  La  densité  des  galettes  primaires 
pourrait  être  diminuée,  ce  qui  faciliterait  le  sou- 
dage, mais  le  maniement  en  deviendrait  plus  dif- 
ficile en  raison  de  leur  plus  faible  consistance.  » 

Cette  remarque  est  d'autant  plus  vraie, 
et  l'objection  est  d'autant  plus  forte  qu'à 
trois  reprises  différentes  de  graves  accidents 
ont  eu  lieu,  provoqués  uniquement  par 
l'emploi  de  galettes  moins  denses. 

En  divisant  en  deux  opérations  bien  dis- 
tinctes le  galetage  les  ingénieurs  autrichiens 
cherchent  surtout  à  obtenir  des  poudres 
progressives.  Ils  y  sont  parvenus;  en  d'au- 
tres termes,  l'accroissement  de  vitesse  cor- 
respondant à  une  augmentation  uniforme 
de  la  charge  croît  en  même  temps  que  la 
charge  elle-même.  Pour  le  canon  de  15  cen- 
timètres de  la  marine,  si  l'on  substitue  une 
charge  de  9  kilogrammes  à  une  charge  de 
8  kilogrammes  et  demi,  l'augmentation  de 
la  vitesse  initiale  est  12  mètres  62  centimè- 
tres ;  si  l'on  porte  la  charge  de  9  à  9  kilo- 
grammes et  demi,  la  vitesse  initiale  croît 
de  14  mètres  36  centimètres;  enfin,  si  la 
charge  passe  de  9  kilogrammes  et  demi  à 
10  kilogrammes,  l'augmentation  de  la  vitesse 
initiale  n'est  pas  inférieure  à  21  mètres. 

C'est  bien  là  le  caractère  essentiel  d'une 
poudre  progressive. 

En  Allemagne,  l'importante  poudrerie  de 
Dùnebourg  est  située,  près  de  Hambourg, 


dans  une  propriété  de  M.  de  Bismark.  D'après 
le  rapport  de  M.  l'ingénieur  Desortieux,  la 
Société  des  poudreries  de  Rossweil-Ham- 
bourg^  qui  possède  actuellement  la  poudre- 
rie de  Dùnebourg,  a  fait  un  bail  de  vingt- 
cinq  ans  avec  le  tout-puissant  chancelier  de 
l'empire  d'Allemagne. 

Nous  venons  de  parler  des  poudreries  au- 
trichiennes, il  n'est  pas  sans  intérêt  de  visi- 
ter, avec  M.  l'ingénieur  Desortieux,  une 
poudrerie  prussienne. 

La  poudrerie  de  Dùnebourg,  dont  nous 
donnons  le  plan,  dans  la  figure  ci-contre,  est 
située  sur  les  bords  de  l'Elbe;  sa  superficie 
est  d'environ  quatre-vingts  hectares.  Deux 
machines  accouplées  fournissent  une  force 
motrice  totale  de  trois  cents  chevaux.  Cha- 
que compartiment  d'une  usine  ne  contient 
qu'un  seul  appareil.  Le  séchoir  et  les  maga- 
sins forment  un  groupe  à  part,  auprès  du 
champ  de  tir,  où  les  canons  sont  installés  à 
120  mètres  de  la  chambre  à  sable. 

Cent  cinquante  ouvriers  sont  occupés  à 
la  poudrerie  de  Dùnebourg  ;  ils  travaillent, 
tantôt  de  cinq  heures  du  matin  à  sept  heures 
du  soir,  tantôt  de  sept  heures  du  soir  à  cinq 
heures  du  matin.  L'administration  leur 
donne  des  vêtements  sans  poches.  Tous  les 
matins  et  tous  les  soirs,  quand  ils  se  présen- 
tent à  la  porte  d'entrée,  ils  sont  fouillés,  et 
pourvus  de  chaussures  spéciales,  sans  clous. 
Le  sol  des  ateliers  est  recouvert  de  tapis; 
une  couche  de  paille  ou  de  varech  est  éten- 
due devant  chaque  porte;  les  ouvriers  y 
jettent  le  sable  et  les  détritus.  La  poudre  ou 
les  matières  premières  qui  tombent  à  terre 
sont  immédiatement  déposés  dans  une  boîte 
métallique  mouillée.  D'après  le  règlement, 
«  avant  d'entreprendre  une  réparation  dans 
les  ateliers,  on  doit  enlever  les  matières  en 
cours  de  fabrication,  et  le  sol  doit  être 
mouillé  de  façon  qu'une  étincelle  ne  puisse 
pas  provoquer  dlnfïammation. 

«  Il  est  interdit  de  fumer,  de  boire  dé 
l'eau- de- vie,  d'apporter  des  couteaux,  des 
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Fig.  95.  —  Plan  de  la  poudrerie  de  Dunebourg,  près  Hambourg. 


1,  bâtiment  des  machines.  —  2,  bâtiments  de  la  Direction.  —  3,  logements  d'employés.  —  4,  écurie  et  remise.  —  5,  salles  d'épreuve. 

-  6,  logements  d'employés.  —  7,  glacière.  —  8,  magasin.  —  9,  10,  carbonisation;  atelier  de  réparation  et  raffinerie  de  salpêtre.  — 
11,  appareils  de  trituration.  —  12,  presses  prismatiques.  —  13,  laminoir  et  appareil  de  concassage.  —  14,  appareils  de  mélange.'  — 
15,  16.  dépôts.  —  17,  appareils  de  grenage.  —  18,  pompe  pour  la  presse  hydraulique.  —  19,  appareils  de  mélange.  —  20,  21,  22,  meules. 

-  23,  dépôt.  —  24,  meules.  —  25,  appareils  de  concassage  et  de  mélange.  —  26,  dépôt.  —  27,  presse,  hydraulique.  —  28,  appareils  dé 
mélange.  —  29,  dépôt.  —  30,  salles  d'épreuve.  —  31,  appareil  de  grenage.  —  32,  dépôt.  —  33,  appareils  de  lissage  et  de'  mélange.  — 
34,  dépôt.  -  35,  presse  hydraulique.  —  36,  dépôt.  —  37,  appareils  de  lissage..  —  38,  appareils  de  lissage  et  presse  prismatique.  — 
39,  40,  appareils  de  lissage.  —  4i,  42,  dépôts.  —  43,  appareils  d'époussetage  et  d'assortissage.  —  44,  fourneau  à  souder.  —  45,  46,  47  abris 
pour  le  tir.  —  48,  salle  du  chronographe.  —  49,  50,  51,  52,  53,  54,  magasins.  —  55,  enfonçage.  —  56,  séchoir.  —  57,  premier  cadre-cible.  — 
58,  second  cadre-cible.  —  59,  chambre  à  sable. 


objets  en  fer,  une  lanterne.  Dès  qu'un 
orage  se  déclare,  les  ateliers  sont  fermés,  le 


travail  est  suspendu  et  les  ouvriers  se  réu- 
nissent au  dépôt  des  pompes  à  feu.  » 
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Ce  sont  là,  on  en  conviendra,  de  sages  pré- 
cautions. 

C'est  à  l'oubli  de  prescriptions  semblables 
qu'il  faut  attribuer  la  catastrophe  qui  épou- 
vanta la  ville  d'Anvers,  le  6  septembre  4 889. 

Un  industriel  belge,  nommé  Corvilain, 
avait  acheté  au  gouvernement  espagnol 
cinquante  millions  de  vieilles  cartouches, 
qu'il  voulait  dépecer,  pour  en  revendre  la 
poudre  et  les  balles.  Le  gouvernement  fran- 
çais lui  avait  refusé  l'autorisation  de  se 
livrer,  sur  notre  territoire,  à  cette  opéra- 
tion dangereuse,  uniquement  utile  au  spé- 
culateur; mais  les  autorités  municipales 
d'Anvers  furent  moins  sévères,  et  autori- 
sèrent l'installation,  aux  portes  de  la  ville, 
d'un  atelier  pour  ce  travail. 

Il  paraît  qu'une  des  ouvrières  employées 
à  défaire  les  cartouches  se  servit  d'une 
épingle  à  cheveux,  pour  détacher  la  poudre 
de  son  enveloppe,  et  que  le  frottement  du 
fer  suffit  à  déterminer  l'inflammation  d'une 
cartouche.  Aussitôt  tout  sauta,  et  des 
200  ouvriers,  enfants  et  ouvrières,  qui  tra- 
vaillaient dans  l'atelier,  pas  un  seul  ne 
survécut  ! 

Par  une  inconcevable  imprudence  les 
autorités  municipales  d'Anvers  avaient  laissé 
l'atelier  de  Corvilain  s'installer  près  des  cé- 
lèbres réservoirs  de  pétrole,  que  connais- 
saient tous  les  touristes,  et  qui  s'étendaient 
non  loin  du  port.  Les  débris  enflammés  de 
l'explosion  des  cartouches  mirent  le  feu 
aux  réservoirs  de  pétrole,  et  dix  mille  barils 
de  ce  liquide  s'enflammèrent  instantané- 
ment. On  put  heureusement  préserver  vingt 
mille  autres  barils,  emmagasinés  plus  loin. 

On  conçoit  l'effroyable  brasier  qui  résulta 
de  l'inflammation  d'une  telle  masse  de  pé- 
trole, qui  courait  comme  une  rivière  brû- 
lante, jusqu'au  port,  où  quelques  navires 
furent  endommagés,  pendant  que  le  reste 
se  hâtait  de  prendre  le  large. 

L'incendie  des  magasins  de  pétrole  causa 


de  nouveaux  malheurs,  de  nouvelles  ruines 
et  de  nouvelles  victimes. 

Et  tout  cela  pour  une  épingle  à  cheveux  I 

Revenons  à  la  poudrerie  allemande. 

On  emploie  dans  la  poudrerie  de  Dune- 
bourg,  huit  paires  de  meules  du  système  Gru- 
son;  chacune  de  ces  meules  pèse  5,500  kilo- 
grammes; elles  font  neuf  tours  par  minute, 
et  la  charge  varie  de  30  à  75  kilogrammes. 

Pour  la  fabrication  de  la  poudre  ordi- 
naire, les  procédés  en  usage  à  Dûnebourg 
n'offrent  pas  un  intérêt  spécial  ;  il  n'en  est 
pas  de  même  pour  ce  qui  concerne  la  poudre 
prismatique.  Il  y  a  dix  ans  que  l'artillerie 
allemande  emploie  des  poudres  prismati- 
ques, et  poursuit  ainsi  ce  double  objectif  : 
accroître  la  vitesse  initiale,  et  diminuer  la 
pression  à  l'intérieur  de  la  bouche  à  feu. 


CHAPITRE  III 

LES  NOUVEAUX  EXPLOSIFS.  —  POUDRE  AU  PICRATE.  — 
LE  COTON-POUDRE,  —  INCONVÉNIENTS  DE  CES  PRODUITS. 
—  CE  QUE  C'EST  QUE  LA  DYNAMITE.  —  FAEBICATION 
DE  LA  NITRO-GLYCÉR1  NE  ;  SES  PROPRIÉTÉS .  —  RÉA  CTIONS 
CHIMIQUES.  --EMPLOI  DANS  LES  MINES  DE  LA  NITRO- 
GLYCÉRINE PURE. 

On  appelle  explosifs  les  agents  chimiques 
dont  les  effets  balistiques  sont  notablement 
supérieurs  à  ceux  de  la  poudre  de  guerre, 
parce  qu'au  lieu  de  brûler  progressivement, 
comme  la  poudre  ordinaire,  qui  est  un  mé- 
lange et  non  un  corps  unique,  ils  brûlent 
presque  instantanément.  Comme  la  subs- 
tance qui  les  compose  est  homogène,  forme 
un  produit  organique,  elle  subit  la  combus- 
tion dans  toute  sa  masse  à  la  fois,  ce  qui  dé- 
termine des  effets  explosifs  énormes. 

La  recherche  â'eœplosifs  applicables  aux 
armes  de  guerre  remonte  au  milieu  de 
notre  siècle.  C'est  en  1846  que  le  cotoii- 
poudre  fut  découvert  par  Pelouze,  ainsi 
que  nous  l'avons  raconté  dans  notre  Notice 
sur  les  Poudres  de  guerre  des  Merveilles  de 
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la  science;  et  dès  1848  on  essayait  de  le 
substituer  à  la  poudre,  dans  les  armes  à 
feu  et  les  pièces  d'artillerie.  Mais  on  re- 
connut bien  vite  que  ce  produit  ne  con- 
vient aucunement  pour  le  chargement,  ni 
des  bouches  à  feu,  ni  des  fusils. 

Dans  notre  Notice  des  Merveilles  de  la 
science,  nous  avons  fait  l'histoire  de  la  dé- 
couverte des  premiers  emplois  du  coton- 
poudre,  et  rapporté  les  nombreuses  tenta- 
tives faites  par  un  grand  nombre  d'officiers 
et  de  savants,  pour  modifier  certaines  pro- 
priétés de  ce  produit  et  pour  l'employer 
dans  les  armes  portatives,  aussi  bien  que 
dans  les  bouches  à  feu.  Les  essais  du  même 
genre  qui  ont  été  continués  depuis  l'année 
1870  jusqu'à  nos  jours,  dans  les  deux  mon- 
des, n'ont  abouti  qu'à  de  mauvais  résultats. 
Sans  doute,  on  n'a  pas  eu  de  peine  à  trouver 
que  le  coton-poudre  a  quatre  fois  plus  d'ac- 
tion que  la  poudre  ordinaire,  mais  on  n'a 
jamais  réussi  à  enlever  à  ce  corps  ses  pro- 
priétés brisantes,  qui  en  rendent  le  manie- 
ment si  dangereux. 

L'action  brisante  du  coton-poudre  est 
tellement  énergique  que  pas  un  canon  ne 
supporte,  sans  être  rompu,  un  tir  pro- 
longé de  trois  à  quatre  cents  coups. 

Quelques  tentatives  ont  été  faites  pour 
charger  les  obus  avec  du  coton-poudre 
(nous  en  reparlerons  plus  loin),  mais  disons 
tout  de  suite  qu'elles  n'ont  pas  été  heureuses. 
Neuf  fois  sur  dix,  quand  les  artilleurs  se  ser- 
vaient d'obus  chargés  avec  du  coton-poudre, 
le  projectile  éclatait  dans  la  bouche  à  feu. 
Or,  on  sait  que  rien  n'est  plus  redoutable 
que  ces  éclatements  prématurés,  qui  provo- 
quent très  souvent  la  rupture  de  la  pièce, 
et  qui  mettent  toujours  en  péril  l'exis- 
tence des  servants.  Ajoutons  que  le  co- 
ton-poudre se  conserve  très  difficilement. 

Nous  avons  raconté  dans  les  Merveilles  de 
la  science  la  terrible  explosion  qui  détrui- 
sit l'atelier  pour  la  fabrication  du  fui  mi- 
coton,  à  la  poudrerie  du  Bouchet,  le  17  juil- 


let 1848.  On  a  attribué  la  cause  de  cette 
explosion  à  la  présence  de  quelques  gout- 
telettes d'acide  sulfurique  dans  un  kilo- 
gramme de  coton-poudre.  Sous  l'influence 
de  cet  acide,  qui  peut  demeurer  en  petite 
quantité  dans  la  préparation  du  coton-pou- 
dre, on  a  vu  plus  d'une  fois  le  coton-pou- 
dre, enfermé  dans  des  barils,  sauter  par 
suite  de  sa  décomposition. 

En  résumé,  le  coton-poudre  s'est  montré 
une  substance  d'un  usage  impossible  dans 
les  armes  ;  et  si  les  Allemands  et  les  Anglais 
persistent  à  étudier  son  emploi,  nous  avons, 
en  France,  renoncé  depuis  longtemps  à 
poursuivre  un  but  considéré  comme  chi- 
mérique. 

La  même  déconvenue  pratique  attendait 
un  produit  dont  nous  avons  parlé  dans  les 
dernières  pages  de  notre  Notice  sur  les  Pou- 
dres de  guerre,  des  Merveilles  de  la  science. 
Nous  voulons  parler  des  poudres  dites 
blanches,  qui  sont  formées  de  picrate  de 
potasse. 

Ainsi  que  nous  l'avons  dit  dans  les  Mer- 
veilles de  la  science ,  l'acide  picrique  fut  dé- 
couvert, en  1788,  par  un  chimiste  alsacien, 
Haussmann;  et  Chevreul  l'analysa,  en  1869. 
On  l'obtient  en  traitant  le  phénol,  ou  l'huile 
de  goudron  de  houille,  par  l'acide  azotique. 

Le  picrate  de  potasse,  qui  se  représente 
sous  la  forme  d'aiguilles  dorées,  est  un  pro- 
duit très  employé  en  teinture,  en  raison  de 
sa  grande  puissance  colorante. 

L'acide  picrique  détone  à-j-300°;  et  par 
sa  décomposition,  il  ne  donne  que  des  gaz  : 
acide  carbonique,  oxyde  de  carbone,  hy- 
drogène et  azote.  Aussi  sa  décomposition 
produit-elle  des  effets  foudroyants. 

On  a  fabriqué  différentes  poudres  à  base 
d'acide  picrique,  et  nous  avons  parlé -de 
ces  composés  explosifs  dans  notre  Notice 
des  Merveilles  de  la  science  (1). 

(1)  Tome  III,  page  296  et  suivantes. 
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La  poudre  verte  était  un  mélange  d'acide 
picrique  avec  du  chlorate  et  du  prussiate 
de  potasse  ;  la  poudre  de  Désigna  lie  était 
un  mélange  de  picrate  de  potasse,  de  sal- 
pêtre et  de  charbon  ;  la  poudre  Fontaine  un 
mélange,  à  parties  égales,  de  picrate  de  po- 
tasse et  de  chlorate  de  potasse  ;  enfin  le  pi- 
crate d'ammoniaque  mélangé  au  salpêtre  a 
donné  naissance  à  la  poudre  blanche  Bru- 
yère, ou  poudre  Abel. 

Nous  n'avons  pas  à  insister  sur  la  com- 
position, la  fabrication  et  les  propriétés  des 
poudres  au  picrate,  car  on  ne  les  utilise 
plus  aujourd'hui,  leur  manipulation  expo- 
sant aux  plus  graves  dangers.  De  fréquents 
accidents  arrivés  à  la  poudrerie  du  Bouchet, 
où'- Ton  fabriquait  la  poudre  de  Designolle, 
et  surtout  l'explosion  qui  eut  lieu  à  Paris, 
sur  la  place  de  la  Sorhonne,  en  1869,  où  de 
grandes  quantités  de  poudre  Fontaine  avaient 
été  emmagasinées,  firent  renoncer  à  ces 
dangereuses  substances. 

L'explosion  de  la  place  de  la  Sorbonne, 
arrivée  en  plein  Paris,  au  milieu  d'un  quar- 
tier populeux,  fit  de  nombreuses  victimes. 
Nous  en  rappellerons  les  péripéties. 

M.  Fontaine,  fabricant  de  produits  chi- 
miques, dont  le  magasin  était  situé  au  coin 
de  la  place  Sorbonne  et  de  la  rue  de  ce 
nom,  fabriquait,  pour  le  compte  de  l'État,  la 
poudre  au  picrate  et  au  chlorate  de  potasse, 
qu'il  avait  inventée,  et  à  laquelle  il  avait 
donné  son  nom  :  la  poudre  Fontaine,  Le 
46  mars  1869,  à  4  heures  de  l'après-midi, 
les  employés  de  la  fabrique  étaient  occupés 
à  emballer  dans  des  caisses  une  très  grande 
quantité  de  cette  poudre,  pour  l'envoyer  à 
Toulon,  où  elle  devait  servir  au  charge- 
ment de  torpilles. 

On  ne  sait  par  quelle  cause,  mais  proba- 
blement par  un  choc  que  dut  recevoir  une 
certaine  quantité  du  mélange  détonant, 
le  produit  s'enflamma,  et  toute  la  provision 
de  poudre  au  picrate  sauta  aussitôt.  L'explo- 
sion fut  formidable;  les  maisons  furent  se- 


couées; les  passants  heureusement  peu 
nombreux,  jetés  à  terre,  étaient  meurtris 
par  des  éclats  de  vitres  et  par  les  débris 
hachés  des  vitrines  ou  des  comptoirs,  qui 
entrèrent  par  toutes  les  fenêtres  de  l'hôtel 
du  Périgord,  situé  en  face. 

Plusieurs  femmes  sautèrent  dans  la  rue, 
l'une  du  quatrième,  dans  un  état  déplorable. 
Une  aiitre  tomba  du  premier,  dans  les  bras 
de  gens  qui  rendirent,  à  leurs  dépens,  sa 
chute  moins  dangereuse. 

Dans  les  alentours  de  la  place  Sorbonne, 
et  sur  cette  même  place,  on  crut  à  un  trem- 
blement de  terre  :  les  meubles  s'étaient  dé- 
placés, les  objets  posés  sur  des  étagères 
avaient  été  renversés  ;  des  fenêtres  s'étaient 
ouvertes  d'elles-mêmes  ;  les  persiennes 
étaient  sorties  de  leurs  gonds. 

Toutes  les  croisées  de  la  façade  du  lycée 
Saint-Louis,  sur  le  boulevard  Saint-  Michel, 
étaient  endommagées. 

Quelques  secondes  après  l'explosion, 
une  épaisse  fumée,  mélangée  de  flammes 
bleuâtres,  s'échappait  du  rez-de-chaussée 
de  la  maison,  occupée  par  la  fabrique  de 
produits  chimiques. 

Pendant  une  demi- heure,  sur  la  place 
Sorbonne,  on  entendit  pousser  des  cris  dé- 
chirants. Le  spectacle  le  plus  navrant, 
c'était  celui  que  l'on  voyait  à  chaque  fe- 
nêtre dés  cinq  étages  de  la  maison.  Les 
locataires,  reconnaissant  que  c'était  au  rez- 
de-chaussée  de  leur  habitation  qu'existait 
le  foyer  de  l'incendie,  furent  pris  d'une 
terreur,  que  l'on  comprend  aisément.  Ils 
voulurent  fuir  par  l'escalier,  mais  la  fumée 
asphyxiante  qui  montait  par  la  cage  de  l'es- 
calier les  forçait  à  rentrer»  C'est  alors  que 
l'on  vit  des  locataires  descendre  par  les  fe- 
nêtres et  les  persiennes,  d'un  étage  à  3 'autre, 
au  risque  de  tomber  sur  le  trottoir,  et  de  se 
briser  la  tête. 

D'autres  locataires  voulaient  se  jeter  par 
les  croisées.  On  eut  toutes  les  peines  du 
monde  à  obtenir  qu'ils  attendissent  qu'on 
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vînt  les  délivrer.  Des  échelles  étaient  ap- 
portées et  attachées  l'une  au  bout  de  l'autre. 
Tandis  que  les  sauveteurs  s'empressaient  de 
prendre  entre  leurs  bras  des  femmes  et  des 
enfants  affolés  et  poussant  des  cris  lamen- 
tables, quelques-uns  déménageaient  des 
meubles  et  des  objets  précieux. 

On  eut  à  déplorer  la  mort  de  six  per- 
sonnes, parmi  lesquelles  plusieurs  employés 
de  la  maison  Fontaine,  MM.  Dautresme, 
Rendu,  Balle,  dont  les  corps  avaient  été 
projetés  au  milieu  de  la  place  Sorbonne  et 
brisés  sur  le  pavé.  Une  fille,  mademoi- 
selle Biot,  fut  brûlée  vivante  :  on  lui  arracha 
ses  vêtements  tout  en  flammes  :  elle  perdait 
connaissance  à  9  heures  du  soir,  et  le  lende- 
main elle  rendait  le  dernier  soupir.  Le  ca- 
davre carbonisé  du  fils  de  M.  Fontaine  fut 
retrouvé,  le  lendemain,  dans  les  décombres. 

Les  mauvais  résultats  qu'ont  donnés  le 
fulmi-eoton  et  le  picrate  de  potasse  n'ont 
pas  détourné  les  hommes  de  l'art  de  l'étude 
des  explosifs.  On  a  seulement  cherché  à 
se  mieux  rendre  compte  des  causes  de  leur 
décomposition,  pour  y  porter  remède,  sans 
renoncer  à  des  produits  dont  l'utilité  est  de 
toute  évidence  pour  les  usages  industriels, 
si  Ton  parvient  à  en  écarter  les  dangers. 

Nos  ingénieurs  et  nos  officiers  ont  été 
amenés,  de  cette  manière,  à  découvrir  des 
faits  qui  ont  beaucoup  éclairé  la  question 
de  l'utilisation  des  explosifs. 

C'est  ainsi  que  l'on  a  reconnu  que  certains 
explosifs,  qui  ne  détoneraient  pas  par  eux- 
mêmes,  détonent  lorsque,  dans  leur  voisi- 
nage, un  autre  corps  vient  à  faire  explosion. 

M.  Àbel,  directeur  du  laboratoire  de 
chimie  de  Woolwich  (Angleterre),  fit  l'ex- 
périence suivante,  aujourd'hui  classique.  Il 
plaça  à  chacune  des  deux  extrémités  d'un 
tube  métallique  une  cartouche  de  dyna- 
mite ;  en  faisant  détoner  l'une  des  cartou- 
ches, il  détermina  aussitôt  l'explosion  de 
l'autre.  Cependant  les  deux  cartouches  ne 


se  touchaient  pas,  elles  étaient  même  sépa- 
rées par  une  longue  colonne  d'air.  A  quelle 
cause  faut-il  attribuer  l'explosion  de  la 
deuxième  cartouche?  Ce  n'est  pas  aux  gaz 
produits  par  la  détonation  de  la  première 
cartouche,  puisqu'en  plaçant  des  flocons 
d'ouate  au  milieu  du  tube,  on  empêche  la 
transmission  de  l'explosion.  Quel  est  donc  le 
rôle  que  jouent  ces  flocons  d'ouate? Ils  font 
obstacle  à  la  transmission  des  vibrations. 

Ce  phénomène  est  désigné  aujourd'hui 
sous  le  nom  à! explosion  par  influence.  Ce 
principe  a  été  mis  à  profit  de  nos  jours.  On 
détermine,  à  distance,  l'explosion  de  ma- 
tières explosibles,  en  faisant  détoner  une 
autre  matière  dans  leur  voisinage. 

Le  même  principe  de  V  explosion  par  in- 
fluence explique  les  dangers  dont  s'accom- 
pagne la  manipulation  des  matières  explo- 
sives. Que,  dans  un  atelier,  une  parcelle  do 
fulminate  fasse  explosion,  et  tout  le  fulmi- 
nate contenu  dans  la  même  chambre  dé- 
tonera ;  le  fulminate  enfermé  dans  les 
chambres  contiguès  fera  même  également 
explosion,  parce  que  la*  vibration  sera 
transmise  par  lés  parois  des  murailles. 

Un  autre  principe  qui  a  été  découvert  de 
nos  jours,  c'est  que  certains  explosifs  qui 
détonent  par  le  choc  ne  détonent  nulle- 
ment par  la  chaleur. 

Ce  fait  a  été  reconnu  à  la  suite  d'expé- 
riences auxquelles  donna  lieu  un  accident 
désastreux,  arrivé  à  Paris,  le  14  mai  1878, 
où  une  maison  fut  renversée  et  un  quartier 
ébranlé,  par  l'explosion  de  matières  conte- 
nant du  fulminate  de  mercure. 

La  maison  portant  le  numéro  22  de  la  rue 
Déranger,  située  entre  le  passage  Yendôme 
et  le  magasin  de  nouveautés  du  Pauvre 
Jacques,  contenait  un  magasin  d'articles  de 
ménage  et  jouets  d'enfants,  appartenant  à 
M.  Blanchon.  Dans  le  nombre  des  jouets 
étaient  compris,  pour  une  large  part,  des 
pistolets  et  de  petits  canons,  qui  détonaient 
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au  moyen  d'amorces  en  papier,  c'est-à-dire 
de  petites  parcelles  de  fulminate  déposées 
sur  un  carré  de  papier  spécial. 

À  8  heures  du  soir,  une  détonation  sem- 
blable à  un  coup  de  canon  retentit,  et  fut 
suivie  d'un  bruit  sourd.  C'était  le  dépôt 
d'amorces  de  M.  Blanchon  qui  venait  de 
sauter.  La  maison  qui  le  contenait,  une 
maison  à  six  étages,  s'était  effondrée  et 
renversée  sous  le  choc  formidable  résultant 
de  l'explosion  des  gaz  subitement  formés 
par  la  détonation  des  amorces  fulminantes . 

Le  sol  avait  tremblé,  comme  secoué  par 
un  tremblement  de  terre.  Les  vitres  volaient 
en  éclats,  en  même  temps  qu'une  épaisse 
fumée  emplissait  toute  la  place  du  Château- 
d'Eau  et  les  alentours. 

Bientôt  le  feu  éclata.  Le  combustible  des 
cuisines,  mis  en  contact,  par  l'effondrement 
de  la  maison,  avec  les  matières  inflamma- 
bles, produisit  un  incendie,  sans  flamme, 
mais  accompagné  d'une  fumée  noire  et  in- 
tense. 

A  9  heures  seulement,  on  put  appro- 
cher de  cet  amas  de  décombres  fumants,  et 
procéder  au  sauvetage  des  malheureux  en- 
sevelis vivants  sous  ces  débris  amoncelés, 
et  en  retirer  les  morts. 

Pendant  la  nuit  et  la  journée  du  lende- 
main on  dégagea  les  blessés  et  les  morts. 
Quinze  personnes  environ  furent  trouvées 
mortes  et  quarante  blessées.  Ce  ne  fut  que 
quelques  jours  après  que  l'on  retira  des  dé- 
combres le  corps  de  la  femme  du  gérant  de 
la  maison  Blanchon,  madame  Mathieu,  et 
le  corps  de  sa  servante. 

D'après  la  déclaration  de  M.  Mathieu,  le 
gérant  de  M.  Blanchon,  le  magasin  de  la  rue 
Béranger  contenait  800  grosses  de  capsules- 
amorces,  représentant  576000  capsules- 
amorces.  En  tenant  rigoureusement  compte 
dé  la  proportion  de  fulminate  qui  entre  dans 
ces  engins,  on  comprend  aisément  l'effon- 
drement épouvantable  qui  s'était  produit. 

A  la  suite  de  ce  malheur,  des  expériences 
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furent  ordonnées  pour  en  rechercher  la 
cause,  et  voici  les  faits  curieux  que  Ton  mit 
en  évidence. 

On  accumula  sur  le  sol  des  paquets  conte- 
nant, chacun,  plus  de  vingt-cinq  mille  amor- 
ces Chaslin  ;  on  arrosa  ces  paquets  avec  du 
pétrole,  on  y  mit  le  feu.  La  flamme  gagna 
la  masse,  mais  aucune  explosion  ne  fut 
constatée.  Mais  si  l'on  faisait  tomber  un 
morceau  de  bois,  pesant  à  peine  3  kilo- 
grammes, sur  un  tas  des  mêmes  amorces, 
la  masse  faisait  aussitôt  explosion,  et  proje- 
tait au  loin  les  matériaux  divers  dont  elle 
avait  été  recouverte. 

Certains  explosifs  exigent  donc  pour  déto- 
ner le  choc,  la  percussion,  et  non  la  chaleur. 

Aussi  l'étude  des  corps  explosifs  est-elle 
fertile  en  difficultés.  Pour  un  même  corps 
explosif,  l'intensité  des  effets  brisants  varie 
avec  la  quantité  de  matière  employée  ;  et  la 
nature  de  ces  effets  varie  suivant  les  condi- 
tions dans  lesquelles  l'explosion  a  été  pro- 
voquée. Chaque  substance  explosive  a  deux 
modes  d'action  bien  distincts  :  le  moins 
énergique  provient  d'une  explosion  relati- 
vement lente  ;  le  plus  énergique  provient 
d'une  explosion  instantanée.  Les  effets  les 
plus  violents  sont  ceux  qui  ont  été  provoqués 
par  des  agents  produisant  à  la  fois  choc 
brusque,  dégagement  de  chaleur  et  mouve- 
ment vibratoire. 

L'une  des  grandes  difficultés  de  l'emploi 
des  corps  explosifs  se  trouve  donc  dans  la 
nécessité  d'avoir  de  bonnes  cap  suies- amor- 
ces. Avec  une  mèche  à  mine,  par  exemple, 
on  n'aura  qu'une  explosion  lente,  et  ce  n'est 
évidemment  pas  ce. que  l'on  recherche,  pas 
plus  dans  l'industrie  que  dans  l'armée.  Avec 
une  capsule  très  forte,  au  contraire,  on  ob- 
tiendra une  explosion  instantanée. 

On  a  remarqué  qu'on  augmentait  l'effet 
de  la  capsule-amorce  en  augmentant  son 
épaisseur.  C'est  ainsi  que  des  mineurs,  mu- 
nis d'amorces  qui  contenaient  une  charge 
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insuffisante  de  fulminate  de  mercure,  ont 
pu  la  renforcer  en  l'enfermant  simplement 
dans  une  deuxième  enveloppe  de  fer-blanc. 

Après  ces  quelques  aperçus  théoriques, 
nous  allons  étudier  les  diverses  substances 
explosives  connues  aujourd'hui»  Nous  ana- 
lyserons ensuite  leur  mode  d'emploi  dans 
les  armes  de  guerre  et  leur  application  à 
l'industrie. 

On  peut  dire  que  le  nombre  des  explosifs 
que  Ton  peut  obtenir  est  presque  illimité. 
La  difficulté  est  de  faire  passer  ces  agents 
chimiques,  de  l'état  de  produits  de  labora- 
toire, à  l'état  d'auxiliaires  utiles  à  l'industrie 
et  à  Fart  de  la  guerre. 

C'est  à  la  revue  de  ces  produits  que  ce 
Supplément  sera  consacré. 

Nous  devons  commencer  cette  étude  par 
un  produit,  devenu  aujourd'hui  industriel, 
tant  son  usage  est  répandu.  Nous  voulons 
parler  de  la  dynamite. 

On  a  donné  le  nom  de  dynamite  à  une 
foule  de  matières  explosives  qui  diffèrent 
par  leur  composition  et  leur  aspect,  autant 
que  par  la  nature  et  la  puissance  des  effets 
qu'elles  produisent  ;  mais  toutes  les  dyna- 
mites ont  un  principe  actif  identique,  et  ce 
principe,  c'est  la  nitro-glycérine. 

Qu'est-ce  que  la  nitro-glycérine  ?  C'est  le 
produit  résultant  de  l'action  de  l'acide  azo- 
tique sur  la  glycérine. 

La  glycérine  (G6H806)  fut  découverte,  au 
siècle  dernier,  par  l'illustre  chimiste  suédois 
Scheele.  Ghevreul,  à  qui  l'industrie  mo- 
derne doit  tant  de  découvertes,  prouva  que 
la  glycérine  est  un  véritable  alcool. 

La  glycérine  s'obtient,  comme  produit 
accessoire,  ou  résidu,  dans  la  fabrication 
du  savon.  C'est  la  substance  qui  demeure 
dissoute  dans  l'eau,  quand  on  a  saponifié  une 
huile  ou  une  graisse  ;  en  évaporant  l'eau, 
on  en  retire  la  glycérine. 

Pour  préparer  la  nitro-glycérine.  on  traite, 


disons-nous,  la  glycérine  par  l'acide  azo- 
tique. Voici  la  manière  d'opérer.  On  place 
de  la  glycérine  dans  un  vase  en  verre, 
maintenu  dans  un  courant  d'eau  froide,  et 
l'on  y  ajoute,  par  petites  quantités  et  très 
lentement,  un  mélange  de  quatre  parties 
d'acide  suif uri que  et  de  deux  parties  d'acide 
azotique.  On  agite  constamment,  afin  d'évi- 
ter une  brusque  élévation  de  température  ; 
la  nitro-glycérine  se  forme,  et  si,  après 
avoir  versé  le  tout  dans  une  grande  quan- 
tité d'eau  froide,  on  imprime  à  la  masse  un 
mouvement  circulaire,  la  nitro-glycérine  se 
sépare,  et  tombe  au  fond  du  vase. 

«  Le  produit,  dit  M.  Dumas-Guilin,  dans  son  ou- 
vrage La  dynamite  de  guerre  et  le  coton-poudre, 
présente,  en  cet  état,  l'aspect  d'une  huile  trouble 
d'un  blanc  jaunâtre.  On  le  soumet  d'abord  à  des 
lavages  prolongés  à  grande  eau  ;  puis  on  le  traite 
par  une  solution  alcaline,  afin  de  neutraliser 
l'excès  d'acide  qu'il  contient.  Après  de  nouveaux 
lavages,  qui  entraînent  les  dernières  traces  de  corps 
étrangers,  la  nitro-glycérine  peut  être  considérée 
comme  suffisamment  pure.  On  la  place  alors  sous 
la  cloche  d'une  machine  pneumatique,  au-dessus 
d'une  cuve  d'acide  sulfurique  concentré,  où  elle  se 
débarrasse  de  Feau  dont  elle  demeure  naturellement 
imprégnée,  à  la  suite  des  précédentes  manipula- 
tions. 

«  La  nitro-glycérine  est  quelquefois  desséchée 
dans  des  étuves  chauffées  au  moyen  de  l'eau.  La 
température  de  ces  étuves  ne  doit  pas  être  supé- 
rieure à  -h  40  dégrés.  » 

Industriellement,  la  nitro-glycérine  se  fa- 
brique dans  des  appareils  où  l'on  fait  inter- 
venir le  moins  possible  la  main  de  l'homme. 

Nous  citerons,  comme  type  de  ce  genre 
de  fabrication,  l'atelier  pour  la  préparation 
de  la  nitro-glycérine  qui  a  été  installé  par 
la  Compagnie  laForcite,  àBaelen-sur-Nethe 
(Belgique). 

La  figure  97  donne  une  coupe  de  cet  ate- 
lier, qui  est  divisé  en  deux  étages,  et  large- 
ment ventilé  par  des  cheminées  d'appel.  La 
glycérine  est  emmagasinée  dans  le  réservoir 
supérieur  g,  d'où  on  la  fait  couler  par  un 
tube,  dans  le  bac  a.  D'autre  part,  les  acides 
azotique  et  sulfurique  arrivent    dans  le 
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Kig.  97.  —  Appareil  pour  la  préparation  automatique  de  la  nitro -glycérine,  à  Baelen-sur-Nethe  (Belgique). 


même  vase,  a}  par  un  monte-acide  à  air 
comprimé,  et  y  pénètrent  par  le  tuyau  m.  Un 
courant  d'eau  froide  circule  constamment 
autour  du  bac pour  s'opposer  à  une  trop 
grande  élévation  de  température  résultant 
de  la  réaction.  Un  large  tube  en  verre,  A, 
donne  issue  aux  vapeurs  acides  qui  se  dé- 
gagent pendant  l'opération. 

On  se  rend  compte  des  progrès  de  la 
réaction  et  on  la  modère  à  volonté,  connais- 
sant la  température  du  mélange  dans  le  bac 
a,  et  la  couleur  des  gaz  qui  s'échappent  par 
le  tube  en  verre,  h. 

La  réaction  accomplie  et  la  combinaison 
entièrement  produite  entre  la  glycérine  et 
les  éléments  de  l'acide  azotique,  on  fait 
écouler  la  nitro-glycérine  qui  vient  d'être 


formée  dans  un  autre  bac  placé  au- 
dessous,  qui  contient  de  l'eau  pure,  et  où  se 
lave  le  produit,  lequel  tombe  ensuite  dans 
les  vases  c,c\d,  contenant,  les  premiers,  du 
carbonate  de  soude  et  le  dernier  de  l'eau 
pure.  La  nitro-glycérine  arrive  ainsi  dans 
le  vase  f,  où  elle  est  filtrée  et  recueillie. 

Gomme  il  peut  arriver  que  la  réaction 
soit  trop  vive  et  menace  d'amener  une  ex- 
plosion, deux  grands  réservoirs  pleins 
d'eau,  <?,  e,  e,  sont  placés  au-dessous  de  l'ap- 
pareil général.  Si  les  circonstances  l'exi- 
gent, on  peut  faire  écouler  instantanément 
la  glycérine  contenue  dans  le  bac  a,  ou  dans 
les  vases  à,c,c',d,  au  moyen  de  gros  ro- 
binets de  grès,  et  arrêter  ainsi  l'opéra- 
tion. 
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L'appareil  qui  vient  d'être  décrit  entraîne 
à  un  assez  grand  nombre  de  manipulations, 
qui  peuvent  être  dangereuses.  Pour  sim- 
plifier l'opération  on  se  sert,  dans  la  même 
usine,  d'un  bac  parcouru  par  des  courants 
d'eau  froide  et  d'air  froid,  pour  modérer  la 
réaction.  L'eau  circule  dans  un  serpentin, 
l'air  traverse  un  tube  recourbé.  Voici  les 
dispositions  de  ce  dernier  appareil,  que 
représente  la  figure  98- 

C'est  un  bassin  rectangulaire  en  bois  et 
en  plomb,  à  doubles  parois  latérales.  Sa 
paroi  supérieure  est  en  verre,  pour  surveil- 
ler la  réaction  des  matières,  c'est-à-dire  de 
la  glycérine  et  de  l'acide  nitrique,  que  Ton 
y  introduit,  successivement,  par  le  tube  A. 
Deux  thermomètres,  b,  é',  ayant  leurs  tiges  à 
l'extérieur,  servent  à  apprécier  l'intensité  de 
la  réaction,  en  indiquant  à  chaque  instant 
la  température  du  mélange.  Les  gaz  qui 
prennent  naissance  s'échappent  au  dehors, 
par  le  tube  X. 

Un  courant  d'eau  froide  circule  entre  les 
deux  parois  du  bassin.  Elle  sort  inférieu- 
rement  par  le  robinet  P.  En  outre,  une 
circulation  d'eau  froide  est  constamment 
entretenue  dans  le  mélange,  au  moyen  du 
serpentin  en  plomb,  B  :  l'eau  arrivant  d'un 
réservoir  supérieur,  par  le  tube  C  et  s'écou- 
lant  à  l'extérieur  par  le  tube  D. 

Un  courant  d'air  froid  arrivant  par  le 
tube  c  c'  et  sortant  par  le  tube  t  concourt 
au  refroidissement  de  la  masse. 

Quand  la  réaction  est  achevée  la  nitro- 
glycérine, plus  légère  que  l'eau,  surnage 
sur  le  mélange  :  on  l'évacué  par  le  tube  à 
robinet  R,  et  on  la  reçoit  dans  un  bac  plein 
d'eau  froide.  Le  résidu  liquide,  composé 
de  l'excès  d'acide  azotique  et  de  glycérine, 
est  évacué  au  moyen  du  robinet ,  qui  ter- 
mine le  tube  E.  Lereste  du  liquide  s'évacue 
par  le  robinet  F. 

Un  tube  indicateur  de  niveau,  aar,  fait  voir 
la  quantité  de  liquide  restant  dans  la  cuve. 

Chimiquement,  la  nitro-glycérine  est  une 


combinaison  de  glycérine  et  d'acide  azotique. 
Au  cours  de  sa  préparation  il  se  forme  de 
l'eau  :  l'acide  sulfurique  n'intervient  que  pour 
absorber  cette  eau.  La  glycérine  (C6Hs06) 
cède  trois  équivalents  d'eau  (H202)  et  s'as- 
simile trois  équivalents  d'acide  azotique. 

La  nitro-glycérine  a  l'aspect  huileux  ;  elle 
est  incolore,  douée  d'une  odeur  aromati- 
que, et  bout  à +185  degrés;  sa  densité  est 
de  1,64.  Elle  détone  avec  une  extrême  vio- 
lence, sous  l'action  du  choc,  et  brûle  à  l'air, 
sans  faire  explosion,  ni  produire  de  fumée. 

«  De  tous  les  corps  ou  mélanges  explosifs,  usités, 
écrit  M.  Berthelot,  c'est  la  nitro-glycérine  .qui  four- 
nit le  plus  grand  volume  gazeux,  lors  de  son  explo- 
sion. La  roburite  et  la  mêlinite  ne  développent  pas 
autant  de  gaz  ni  de  chaleur  que  la  nitro-glycérine.  » 

MM.  Vieille  et  Sarrau,  ingénieurs  des 
poudres  et  salpêtres,  ont  estimé  qu'un 
gramme  de  nitro-glycérine  produit,  en  dé- 
tonant, sept  cent  dix  centimètres  cubes  de 
gaz,  d'après  la  formule  chimique  suivante  : 

C6H2(AzH03)3  =3C'0+.SHO*+3Az-+0. 

La  nitro-glycérine  se  décompose  donc  en 
acide  carbonique  (trois  équivalents),  eau 
(cinq  équivalents),  azote  (trois  équivalents), 
et  oxygène  (un  équivalent)» 

On  remarquera  que  les  gaz  qui  se  déve- 
loppent ne  sont  pas  délétères,  tandis  que  le 
coton-poudre,  en  faisant  explosion,  donne 
naissance  à  une  certaine  quantité  d'oxyde 
de  carbone,  dont  les  propriétés  toxiques  ne 
sont  que  trop  connues. 

Quelques  corps,  parmi  lesquels  l'ozone, 
provoquent  aussi,  par  leur  simple  contact, 
l'explosion  de  la  nitro-glycérine. 

La  nitro-glycérine  est  tellement  explo- 
sible,  elle  se  décompose  et  détone  avec  tant 
de  rapidité,  et  sous  l'influence  de  causes  si 
faibles  et  si  insignifiantes,  qu'il  est  à  peu 
près  impossible  d'en  faire  usage  avec  sécu- 
rité, ni  dans  les  mines  ni  dans  les  armées 
I  Cependant,  en  usant  de  précautions  excès- 
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Fig. -98.  —  Autre  appareil  (à  circulation  d'eau  froide)  pour  la  préparation  de  la  nitro-glycérine. 


sives,  on  est  quelquefois  parvenu  à  en  tirer 
parti  dans  l'exploitation  des  mines. 

Dans  les  dernières  pages  de  notre  Notice 
des  Merveilles  de  la  Science,  sur  les  Poudres 
de  guerre  (1),  nous  avons  mentionné  les 
premiers  essais  faits  en  4865  par  M.  Nobel 
dans  la  mine  d'Altenberg  ;  nous  avons  même 
donné  le  dessin  des  outils  qui  furent  em- 
ployés pour  perforer  les  roches  et  placer  la 
cartouche  explosive  (fig.  172,  173). 

Dans  les  mines  de  la  Vieille-Montagne, 
on  put  également  se  servir  de  la  nitro- 
glycérine. On  creusait  un  trou,  que  l'on 
enduisait  d'argile,  afin  de  le  rendre  imper- 
méable. On  y  versait  ensuite,  et  successi- 
vement, la  nitro-glycérine  et  une  notable 
quantité  d'eau,  qui  produisait,,  par  son 
poids,  l'effet  du  bourrage.  On  introduisait 
dans  la  nitro-glycérine  l'extrémité  d'une 
mèche,  armée  d'une  capsule  fulminante 
assez  forte.  Une  fois  le  trou  de  mine  bien 

(1)  Tome  III,  pages  S06-30T. 


rempli  d'eau,  l'ouvrier,  après  s'être  mis  à 
l'abri  à  une  certaine  distance,  mettait  le 
feu  à  la  mèche,  et  se  retirait  le  plus  loin 
qu'il  pouvait.  La  capsule  détonait  et  la 
nitro-glycérine  faisait  explosion.  Dans  ces 
conditions  Faction  destructive  de  la  nitro- 
glycérine sur  les  roches  équivaut  à  dix  fois 
celle  de  la  poudre. 

En  Alsace,  dans  la  vallée  delaZorn,  près  de 
Saverne,  où  les  entrepreneurs  essayaient  de 
faire  sauter  d'immenses  quartiers  de  roches, 
on  recouvrait  la  nitro-glycérine  d'un  petit 
cylindre  en  bois  ou  en  carton,  que  Ton  em- 
plissait de  poudre  ordinaire. La  poudre  faisait 
ici  l'office  de  capsule.  Bien  entendu  l'ou- 
vrier enflammait  la  poudre  à  l'aide  d'une 
mèche  de  mineur,  et  se  réfugiait  au  loin,  car 
les  fragments  de  roche  étaient  quelquefois 
projetés  jusqu'à  deux  ou  trois  cents  mètres. 

On  sait  que  le  percement  du  tunnel  de 
Hoosac,  aux  États-Unis,  a  précédé  le  perce- 
ment des  Alpes,  au  mont  Genis  et  au  mont 
Saint-Gothard.  C'est  avec  la  nitro-glycé- 


102 


MERVEILLES  DE  LA  SCIENCE. 


rine  que  Ton  fit  sauter  les  roches  de  cette 
énorme  masse  montagneuse,  sur  une  lon- 
gueur qui  n'avait  pas  moins  de  7500  mètres. 

Au  moyen  d'un  entonnoir  et  d'un  tuyau 
on  déposait  le  liquide  explosif  au  fond  du 
trou  pratiqué  par  l'outil  d'acier,  ensuite  on 
versait  par-dessus  une  petite  quantité  d'eau, 
dont  le  poids  produisait  l'effet  du  bourrage. 
Une  capsule  de  fulminate  de  mercure  était 
plongée  dans  la  nitro-glycérine,  et  on  pro- 
voquait l'explosion  de  la  capsule  fulmi- 
nante au  moyen  d'une  mèche  de  mineur 
rendue  imperméable  à  l'eau. 

Pour  les  roches  fissurées,  on  enfermait 
la  nitro-glycérine  dans  un  cylindre  de  tôle, 
de  même  diamètre  que  le  trou  de  la  mine 
et  ouvert  à  sa  partie  supérieure.  Si  le  trou 
de  mine  était  horizontal,  on  plaçait  la  nitro- 
glycérine dans  une  cartouche  de  tôle,  dont 
le  couvercle  était  traversé  par  la  mèche  de 
mineur,  et  on  bourrait  avec  du  sable. 

On  constata  que  l'effet  était  plus  grand 
avec  la  nitro-glycérine  simplement  versée 
dans  le  trou  de  mine,  qu'enfermée  dans  des 
cylindres  de  tôle. 

C'est  de  1869  à  1873  que  fut  percé  le 
grand  tunnel  du  mont  Hoosac. 

Toutefois,  le  maniement  de  la  nitro-gly- 
cérine pure  exposait  à  de  très  grands  dan- 
gers, et  l'on  ne  pouvait  guère  songer  a  géné- 
raliser dans  l'industrie  l'usage  d'un  agent 
de  destruction  aussi  terrible  et  d'un  emploi 
aussi  difficile. 

C'est  alors  que  vint  l'idée  de  mélanger  la 
nitro-glycérine  avec  une  substance  inerte, 
comme  le  sable,  et  d'atténuer  ainsi  ses  effets, 
en  les  limitant  à  un  degré  utile  et  pratique. 

C'est  le  chimiste  suédois  Nobel,  qui,  le 
premier,  eut  l'idée  d'employer  la  nitro- 
glycérine ainsi  diluée  dans  le  sable.  C'est 
ce  mélange  de  nitro-glycérine  et  de  sable 
qui  porte  le  nom  de  dynamite. 


CHAPITRE  IV 

INVENTION  DE  LA  DYNAMITE  PAR  M.  NOBEL.  —  SA  FABRICA- 
TION.—  RÈGLEMENTS  OFFICIELS  CONCERNANT  LA  DYNA- 
MITE. —  USAGE  DE  LA  DYNAMITE  DANS  L1  ARMEE.  — 
TRANSPORT  DE  LA  DYNAMITE  SUR  LES  VOIES  FERRÉES. 

C'est  en  1867  que  M.  Nobel  prenait  un 
brevet  pour  la  fabrication  d'une  nouvelle 
matière,  qu'il  décrivait  en  ces  termes  : 

«  Mon  invention  consiste  à  supprimer  les  pro- 
priétés dangereuses  de  la  nitro-glycérine  de  telle 
sorte  qu'elle  ne  soit  sensible  ni  au  choc,  ni  au  feu, 
et  à  la  mettre  sous  une  forme  plus  convenable  pour 
les  maniements  et  pour  le  transport  que  sous  la 
forme  liquide;  ce  qui  se  fait  par  l'incorporation  de 
la  nitro-glycérine  dans  les  pores  de  matières  po- 
reuses in  explosives,  sans  aucune  influence  chi- 
mique sur  la  nitro-glycérine,  telles  que  silice, 
poudre  de  brique,  argile  sèche,  pâte.  » 

Il  paraît  que  M.  Nobel  dut  au  hasard  la 
découverte  de  la  dynamite. 

A  l'époque  où  le  chimiste  suédois  fabri- 
quait sa  nitro-glycérine,  il  l'enfermait  dans 
des  boîtes  de  fer- blanc,  qui  étaient  ensuite 
réunies,  par  dizaines,  dans  dévastes  caisses, 
garnies  de  terre  d'infusoires. 

«  Or,  il  arrivait,  dit  M.  Châlon,  dans  son 
ouvrage  sur  les  Explosifs,  que  cette  terre, 
par  suite  de  coulages,  s'imbibait  de  nitro- 
glycérine, et  prenait  une  consistance  pâ- 
teuse. En  l'examinant  attentivement,  on 
reconnut  que  son  pouvoir  absorbant  était 
considérable.  Des  essais  postérieurs  mon- 
trèrent que  la  nitro-glycérine  ainsi  absor- 
bée conservait  ses  qualités  explosives,  et 
que,  d'autre  part,  sa  tendance  à  exploser 
avait  considérablement  diminué.  » 

Ce  n'était  pas  seulement  une  découverte 
d'une  immense  portée  que  M.  Nobel  réali- 
sait, en  1867  ;  c'était  aussi  sa  revanche.  En 
effet,  de  1863  à  1864,  M.  Nobel  avait  livré 
à  l'industrie  des  quantités  considérables 
de  nitro-glycérine,  avec  capsules  de  fulmi- 
nate de  mercure.  Il  avait  créé  deux  usines, 
l'une  à  Stockholm,  l'autre  à  Lanenburg 
(Angleterre),  et  cette  seconde  usine  expor- 
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Fig.  99.  —  Cabane  pour  la  fabrication  de  la  nitro-glycérine,  à  Isleten  (Suisse). 


tait  en  Amérique  des  quantités  énormes  de 
nitro-glycérine,  que  l'on  appelait  alors  huile 
Nobel.  Tout  à  coup,  deux  terribles  accidents 
vinrent  émouvoir  l'opinion  publique  :  l'usine 
de  Stockholm  sauta,  et  le  steamer  European, 
qui  transportait  de  Y  huile  Nobel  en  Améri- 
que, fit  explosion,  dans  la  rade  de  Colon. 
Ce  fut  assez  pour  décider  la  plupart  des  gou- 
vernements à  interdire  formellement  la  fa- 
brication et  l'importation  de  Vhuile  Nobel. 

Le  chimiste  suédois  tint  bon  ;  il  démontra 
d'abord  que  les  explosions  qui  avaient  eu 
lieu  étaient  dues  à  de  fâcheuses  impru- 
dences. Il  se  remit  ensuite  à  F  œuvre,  dans  son 
laboratoire,  et  c'est  alors  qu'il  inventa  la  dy- 
namite, à  laquelle  il  a  donné  son  nom.  Il 
triompha  si  complètement  qu'aujourd'hui  un 
grand  nombre  d'usines  en  Europe  sont  ex- 
clusivement consacrées  à  la  fabrication  de 
la  dynamite. 

La  dynamite  Nobel,  type  des  dynamites 
à  base  inerte,  se  compose  donc  de  nitro- 


glycérine et  d'un  corps  absorbant.  La  terre 
d'infusoires,  ou  kieselguhr,  dont  se  servait 
M.  Nobel  au  début,  existe  en  très  grande 
quantité  à  Oberlohe,  dans  le  Hanovre.  C'est 
une  marne  siliceuse,  très  friable  lorsqu'elle 
est  sèche,  et  qui  absorbe  trois  fois  son  poids 
de  nitro-glycérine. 

On  emploie,  cependant,  beaucoup  d'au- 
tres matières  absorbantes.  Ainsi,  à  la  pou- 
drerie de  Vonges  et  dans  presque  toutes 
les  poudreries  françaises,  on  donne  à  la 
dynamite  la  composition  suivante  :  75  par- 
ties de  nitro-glycérine,  20,8  parties  de 
randanite,  3,8  parties  de  silice  de  Vierzon, 
0,4  partie  de  sous-carbonate  de  magnésie. 

hs,  randanite  est  analogue,  par  sa  compo- 
sition et  par  ses  propriétés,  à  la  kieselguhr. 
On  la  trouve  en  abondance  aux  environs 
de  Gëyssat  (Auvergne). 

Ailleurs,  on  fabrique  la  dynamite  rouge, 
qui  contient  68  parties  de  nitro-glycérine  et 
32  parties  de  tripoli;  — -  la  dynamite  noire, 


J04 


qui  contient  seulement  45  parties  de  nitro- 
glycérine et  53  parties  de  coke  et  de  sable 
pulvérisés;  —  la  dynamite  blanche  :  75 
parties  de  nitro-glycérine  et  25  parties  de 
terre  siliceuse. 

Dans  les  usines  Nobel  on  procède  comme 
il  suit  pour  fabriquer  la  dynamite. 

Afin  d'enlever  Feau  et  les  matières  orga- 
niques renfermées  dans  la  terre  d'infu- 
soires,  on  commence  par  griller  cette  terre; 
on  la  broie  et  on  la  passe  au  tamis.  L'ou- 
vrier place  ensuite  dans  un  baquet  en 
bois  3  kilogrammes  de  nitro-glycérine  et 
un  kilogramme  de  terre  d'infusoires.  Il  mé- 
lange le  tout,  et  pétrit  soigneusement  la 
masse.  L'opération  est  sans  danger.  La  dy- 
namite est  ensuite  découpée  en  cartouches. 

Ce  qui  fait  l'importance  des  fabriques  de 
dynamite,  c'est  qu'on  s'y  livre  à  toutes  les 
opérations  préliminaires  de  la  fabrication 
de  la  nitro-glycérine,  opérations  que  nous 
avons  décrites  dans  le  chapitre  précédent, 
et   qui  sont   extrêmement  compliquées. 

Nous  n'avons  pas  besoin  de  dire  que 
toutes  les  fabriques  de  dynamite  sont  éta- 
blies dans  des  lieux  inhabités,  à  grande  dis- 
tance de  tout  centre  de  population.  A  Isleten, 
l'une  des  plus  importantes  usines  de  M.  No- 
bel, la  nitro-glycérine  se  prépare  au  fond 
d'un  ravin,  comme  le  représente,  d'après 
une  photographie,  la  figure  99. 

A  Avigliana,  l'atelier  où  se  fabrique  la  ni- 
tro-glycérine est  entouré  d'un  épaulement 
circulaire  en  terre,  pour  amortir  les  effets 
de  l'explosion  qui  viendrait  à  se  produire. 

La  figure  100  donne  une  vue  générale, 
d'après  une  photographie,  de  l'usine  d'Avi- 
gliana.  On  voit  à  droite  l'atelier  où  se  fa- 
brique la  nitro-glycérine,  qui  est  entouré 
d'un  bourrelet  de  terre  et  enfoncé  dans  le 
sol,  à  une  certaine  profondeur,  A  gauche 
sont  les  ateliers  ou  l'on  se  livre  au  broyage 
et  au  tamisage  du  sable,  ainsi  qu'à  la  pré- 
paration de  l'acide  azotique. 


Dans  les  poudreries  françaises,  on  fa- 
brique beaucoup  de  dynamite  pour  l'armée,- 
et  l'on  a  adopté,  pour  cette  fabrication,  la 
méthode  de  MM.  Foucher  et  Boutmy,  in- 
génieurs des  poudres  et  salpêtres,  méthode 
qui  a  l'avantage  de  faire  disparaître  presque 
toutes  les  causes  d'explosion  accidentelle. 

MM.  Foucher  et  Boutmy  préparent  la 
nitro-glycérine  en  traitant  10  kilogrammes 
de  glycérine  par  32  kilogrammes  d'acide 
suif urique.  Ils  obtiennent  ainsi  un  composé 
suif o-glycérique,  qu'ils  traitent  ensuite  par 
un  mélange  de  28  kilogrammes  d'acide  azo- 
tique et  de  28  kilogrammes  d'acide  sulfu- 
rique.  Dans  ces  conditions,  la  combinaison 
de  la  glycérine  et  de  l'acide  azotique,  au 
lieu  de  s'effectuer  brusquement,  avec  une 
subite  élévation  de  la  température  et  un  fort 
dégagement  de  chaleur,  ne  s'effectue  que 
lentement.  On  débarrasse  ensuite  la  nitro- 
glycérine de  l'excès  d'acide  qu'elle  a  en- 
traîné, en  la  traitant  par  une  dissolution  de 
bicarbonate  de  soude,  et  on  la  filtre,  à  tra- 
vers des  éponges,  pour  retenir  l'eau. 

Quant  à  la  randanite,  qui  mélangée  à  la 
nitro-glycérine  constitue  la  dynamite,  on  la 
dessèche  dans  un  four  à  réverbère,  où  elle 
demeure  pendant  5  à  6  heures,  exposée  à 
l'action  d'an  feu  violent,  ce  qui  la  rend  chi- 
miquement pure. 

Pour  donner  une  idée  de  l'installation 
d'une  fabrique  de  dynamite  nous  mettrons 
sous  les  yeux  du  lecteur,  d'après  une  pho- 
tographie (fig.  102,  page  109),  une  vue  pit- 
toresquede  la  fabrique  d'Ablon  (près  Hon- 
fleur)  appartenant  à  la  Société  centrale  de 
dynamite,  qui  a  son  siège  à  Paris,  et  compte 
dix  usines  en  activité. 

Ces  usines  sont  situées  :  à  Paulilles, 
près  Port-Vendres  (Pyrénées-Orientales)  ; 
à  Ablon,  prèsHonfleur  (Calvados);  à  La  Ra- 
diée, près  Saint-Chéron  (Seine-et-Oise)  ;  à 
Avigliana,  près  Turin  (Italie)  ;  à  Gengio,  près 
Savone  (Italie)  ;  à  Galdacano,  |près  Bilbao 
(Espagne)  ;  à  Trafaria,  près  Lisbonne  (Por- 


SUPPLÉMENT  AUX  POUDRES  DE  GUERRE. 


105 


Fig.  100.  —  Fabrique  de  dynamite  â  Avigliana,  près  de  Turin. 


tugal)  ;  à  Isleten,  près  Altdorf-Uri  (Suisse)  ; 
à  Sabanetta,  près  Ciudad  Bolivar;  à  Vene- 
zuela (Amérique)  ;  à  Leuwfontein,  près 
Pretoria,  Transwaal  (Afrique  Centrale). 

On  prépare,  pour  l'armée,  dans  les  poudre- 
ries françaises,  quatre  espèces  de  dynamites  à 
bases  de  randanite  et  silice  de  Yierzon,  —  de 
craie  de  Meudon  et  silice  de  Vierzon,  —  de, 
silice  de  Launois  et  de  laitiers  de  hauts  four- 
neaux, avec  une  légère  addition  decarbonate 
de  chaux,  —  de  silice  et  randanite,  avec  10 
pour  100  de  sous-carbonate  de  magnésie. 

Dès  qu'on  a  fait  le  mélange  de  la  nitro-gly- 
cérine  avec  la  matière  poreuse,  quelle  que 
soit,  d'ailleurs,  cette  dernière,  on  met  la 
dynamite  dans  des  sacs  de  5  kilogram- 
mes chacun;  on  procède  alors  aux  opéra- 
tions de  Yencartouchage. 

Les  cartouches  de  dynamite  destinées  à 
à  l'industrie  pèsent  100  ou  200  grammes. 
Pour  l'armée,  les  poudreries  nationales  four- 
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nissent  des  cartouches  de  100  et  de  25  gram- 
mes. Quel  que  soit  le  poids  de  ces  cartou- 
ches, on  les  range  dans  des  caisses  en  bois, 
qui  contiennent  chacune  250  cartouches,. 

Dans  les  écoles  d'artillerie,  les  officiers 
et  les  gardes  examinent  la  dynamite,  avant 
de  l'emmagasiner.  Ils  s'assurent  qu'elle  est 
dans  un  parfait  état  de  conservation,  et 
tous  les  six  mois,  on  soumet  aux  mêmes 
épreuves  la  dynamite  qui  fait  partie  des  ap- 
provisionnements de  guerre.  A  cet  effet,  on 
cherche  si  lanitro-glycérine  n'a  pas  subi  de 
décomposition,  si  l'enveloppe  des  cartouches 
n'a  pas  été  défoncée,  si  l'amorce  n'a  pas  été  ; 
déformée.  Il  est  bien  facile  de  s'assurer  que 
l'enveloppe  des  cartouches  et  l'amorce  ont 
toujours  leur  aspect  primitif. 

La  décomposition  spontanée  de  la  nitro- 
glycérine est  l'objet  d'un  examen  plus  mi- 
nutieux. On  introduit  dans  les  boîtes  de 
dynamite  un  papier  de  tournesol  ;  s'il  rou- 
git, c'est  que  l'acide  nitreux,  composé  vola- 
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til,  s'est  dégagé  de  la  masse.  Alors,  on  lave 
5  grammes  de  cette  dynamite  douteuse  dans 
300  grammes  d'eau  distillée  ;  on  porte  ce 
liquide  à  l'ébullition,  dans  un  ballon  à  long 
col,  à  l'orifice  duquel  on  a  suspendu  une 
bande  de  papier  tournesol.  Si  le  papier  rougit, 
c'est  que  des  vapeurs  nitreuses  se  sont  déga- 
gées et  qu'il  y  a  eu  altération  de  la  dynamite. 

L'autorité  militaire  prescrit  la  destruction 
immédiate  des  lots  de  dynamite  avariée. 
Cette  opération  s'effectue  dans  lespolygonés, 

,  à  300  mètres  au  moins  de  tout  bâtiment  ;  on 
fait  exploser  la  dynamite  avec  une  cartou- 
che amorcée  par  le  fulminate  de  mercure. 

D'après  la  circulaire  ministérielle  du 
29  novembre  1880,  c'est  l'artillerie  qui  est 
chargée  de  conserver  la  dynamite.  Des  ma- 

r  gasins  spéciaux  ont  été  construits  à  cet  effet. 

■  Ils  sont  en  briques  très  minces,  recouverts  de 
tuiles,  et  divisés  en  quatre  ou  cinq  compar- 

.  timents,  par  des  cloisons  en  bois,  de  50  centi- 
mètres d'épaisseur,  tout  au  plus.  Ces  maga- 
sins sont  surmontés  de  greniers  vides,  qui 
jouent  le  rôle  de  «  chambres  à  air  »,  pour 
arrêter  les  rayons  solaires;  enfin  ils  sont 
entourés,  à  2  ou  3  mètres  de  distance,  de 
remparts  en  terre.  Chaque  compartiment 
contient  100  kilogrammes  de  dynamite. 

La  fabrication  et  le  transport  de  la  dyna- 
mite ont  fait  l'objet  de  plusieurs  lois,  qu'il 
est  utile  d'analyser. 

Jusqu'en  1875,  au  terme  de  la  loi  du 
13  fructidor  an  Y,  l'Etat  avait  le  monopole 
de  la  fabrication  et  de  la  vente  de  la  poudre  ; 
ce  n'est  qu'en  i  875  que  l'Assemblée  natio- 
nale autorisa  les  particuliers  à  fabriquer  la 
dynamite  et  tous  les  explosifs  à  base  de 
nitro-glycérine,  en-  frappant  ces  produits 
d'un  droit  énorme  (2  francs  par  kilo- 
gramme de  dynamite). 

Nul  fabricant  ne  peut  s'établir  sans  une 
autorisation  spéciale  du  gouvernement,  et 
sans  avoir  versé  dans  les  caisses  de  l'Etat 
un  cautionnement  de  50,000  francs. 


Les  industriels  qui  exploitent  des  mines 
ou  des  carrières  de  pierre  peuvent  égale- 
ment obtenir  l'autorisation  de  fabriquer  sur 
place  la  nitro-glycérine  dont  ils  ont  besoin  ; 
ils  payent  alors  un  impôt  supplémentaire  de 
4  francs  par  kilogramme  de  nitro-glycérine. 
Toute  contravention  à  ces  dispositions  lé- 
gislatives entraîne  une  condamnation  à  un 
mois  de  prison  et  à  2000  francs  d'amende. 

Des  règlements  très  sévères  ont  été  por- 
tés en  ce  qui  concerne  le  travail  à  l'intérieur 
des  fabriques  de  dynamite.  A  titre  d'exemple 
nous  citerons  les  principales  dispositions  du 
règlement  de  la  fabrique  de  dynamite  de 
Paulilles  (Pyrénées). 

Les  ateliers  ne  doivent  pas  contenir  plus  de 
quatre  ouvriers  chacun.  Ils  sont,  à  cet  effet, 
construits  en  planches  de  bois  très  léger,  et 
séparés  entre  eux  par  un  intervalle  de  20 
mètres  au  moins.  Une  discipline  rigoureuse 
est  observée  dans  l'intérieur  de  la  fabrique. 

Sous  aucun  prétexte  les  ouvriers  ne  doi- 
vent pénétrer  dans  les  ateliers  où  .  ne  les 
appelle  pas  leur  travail.  Ils  ne  sont  admis 
dans  la  manufacture  qu'à  l'heure  fixée  pour 
le  commencement  du  travail,  et  doivent  se 
retirer  aussitôt  que  le  signal  du  départ  a 
été  donné.  Nul  ne  s'absente  des  ateliers, 
sans  permission  spéciale,  pendant  toute  la 
durée  du  travail.  Les  chefs  d'atelier  arri- 
vent une  demi-heure  avant  les  ouvriers; 
eux  seuls. sont  chargés  d'ouvrir  et  de  fermer 
les  portes.  Ils  s'assurent  que  le  thermo- 
mètre marque  au  moins  -f-12°  centigrades, 
afin  de  prévenir  tout  accident  provenant 
d'une  brusque  congélation  de  la  nitro-glycé- 
rine. Si  un  appareil  fonctionne  mal,  l'ouvrier 
est  tenu  de  prévenir  le  chef  d'atelier,  qui 
seul  peut  exécuter  les  réparations  néces- 
saires, car  il  est  formellement  défendu  aux 
ouvriers  de  manier  aucune  pièce  métallique. 

Après  le  travail,  on  vérifie  s'il  ne  reste 
pas,  sur  les  tables,  une  parcelle  de  nitro- 
glycérine ou  de  dynamite.  Défense  est  aussi 
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Fig.  101. 


Emballage  de  la  dynamite. 


faite  d'introduire  dans  les  ateliers  des  allu- 
mettes, des  capsules,  des  cigares  ou  ciga- 
rettes, du  vin  ou  des  liqueurs.  Si  le  temps 
devient  orageux,  le  travail  est  suspendu  dans 
tous  les  ateliers,  et  les  ouvriers  se  réunissent 
dans  les  hangars,  où  sont  toujours  prêtes 
les  pompes  à  incendie. 

A  l'entrée  et  à  la  sortie  de  l'usine,  les 
ouvriers  et  les  employés  de  la  fabrique  sont 
fouillés,  chaque  jour.  Dans  chaque  atelier, 
des  seaux  d'eau  froide  et  d'eau  chaude  sont 
déposés  sur  le  sol. 

La  dynamite  est  enfermée  dans  des  ma- 
gasins souterrains,  généralement  à  3  ou 
4  mètres  de  profondeur.  Les  murs  sont  en 
brique,  et  n'ont  pas  plus  de  30  centimètres 
d'épaisseur.  Deux  portes  ferment  l'entrée 
du  magasin  ;  l'une  de  ces  portes  est  en  pan- 
neaux de  chênè,  l'autre  est  en  tôle  de  fer. 
La  toiture  du  magasin  est  formée  par  une 


voûte  en  briques  de  12  centimètres  d'épais- 
seur; quelquefois  même  on  substitue  une 
simple  cloison  enbois  à  cette  voûte  en  brique. 

Les  caisses  de  dynamite  sont  disposées 
sur  des  chantiers  en  bois,  placés  à  quelques 
centimètres  au-dessus  du  sol,  afin  de  les 
préserver  de  l'humidité.  Il  n'y  a  point  de 
paratonnerre  sur  ces  dépôts,  mais  bien  des 
conducteurs  métalliques  reliés  à  la  toiture, 
qui  semblent  beaucoup  plus  utiles  pour 
garantir  les  magasins  contre  les  effets  de 
la  foudre. 

Avant  de  livrer  la  dynamite  au  commerce, 
de  l'emmagasiner,  de  la  transporter,  il  est 
nécessaire  de  l'analyser,  de  s'assurer  de  son 
degré  de  pureté  et  de  sa  stabilité.  Voici 
comment  on  procède  ordinairement  : 

«  Les  épreuves,  dit  M.  Ghâlon,  dans  son  ouvrage 
sur  les  Explosifs,  telles  qu'elles  sont  pratiquées  au 
bureau  des  explosifs  de  Londres,  comprennent 
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deux  séries  d'opérations  :  la  séparation  de  la  nitro- 
glycérine et  l'essai  de  son  degré  de  pureté. 

<  On  commence  par  préparer  un  papier  réactif 
spécial.  A  cet  effet,  on  traite  3  grammes  d'amidon 

;  blanc,  bien  lavé,  par  265  grammes  d'eau  distillée  ; 
on  agite,  on  chauffe  jusqu'à  ébullition  et  on  laisse 
bouillir  doucement  pendant  dix  minutes.  On 
mélange  ensuite  avec  une  dissolution,  dans 
265  grammes  d'eau  distillée,  d'un  gramme  d'io^ 
dure  de  potassium  qui  a  été  cristallisé  dans 
l'alcool.  Quand  le  liquide  est  refroidi,  on  y  plonge 
pendant  dix  secondes  des  feuilles  de  papier-filtre 
blanc,  préalablement  lavées  à  l'eau  et  desséchées. 
On  recoupe  ces  feuilles  en  plaquettes  de  10  milli- 
mètres, et  on  les  conserve  dans  .es  flacons  bien 
bouchés  et  à  l'abri  de  la  lumière.  » 

Ce  sont  ces  feuilles  qui  vont  servir  de  pa- 
pier réactif.  Avant  de  s'en  servir,  il  faut  tracer 
sur  Tune  d'elles  des  lignes  quelconques,  à 
l'aide  d'une  plume  trempée  dans  une  disso- 
lution aqueuse  de  caramel;  la  plume  laisse 
une  trace  brune  sur  le  papier  réactif. 

On  place  alors  dans  un  tube  à  filtrer  25 
à  30  grammes  de  dynamite  pulvérisée  ;  on  y 
verse  de  l'eau;  la  nitro-glycérine  se  sépare 
de  la  substance  poreuse,  et  tombe  au  fond 
de  l'eau.  En  mettant  le  tube  à  filtrer  en 
communication  avec  un  aspirateur,  la  nitro- 
glycérine sera  entraînée;  on  la  fait  parvenir 
dans  une  éprouvette  que  l'on  chauffe  au  bain- 
marie  jusqu'à  -|-  70  degrés.  Si  l'on  présente 
alors  des  feuilles  de  papier  réactif  au-des- 
sus de  Féprouvette,  les  vapeurs  nitreuses 
provenant  de  la  décomposition  de  la  nitro- 
glycérine agiront  sur  l'iodure  de  potassium, 
comme  la  plume  trempée  daï>s  la  dissolution 
de  caramel,  et  mettront  l'iode  en  liberté.  On 
peut,  en  comparant  le  papier  réactif  placé 
au-dessus  de  Féprouvette  et  le  papier  réactif 
sur  lequel  on  a  tracé  quelques  lignes,  éva- 
luer la  durée  de  la  décomposition  de  la 
nitro-glycérine.  Ce  produit  est  considéré 
comme  bon  si  cette  durée  ne  dépasse  pas 
10  minutes. 

La  dynamite  destinée  au  commerce  doit 
être  enfermée  dans  des  cartouches,  recou- 
vertes de  papier,  et  non  amorcées. 


L'emballage  et  l'expédition  de  la  dynamite 
exigent  des  précautions  particulières.  Nous 
représentons  (fig.  101,  page  107),  d'après 
une  photographie  ,  l'emballage  de  la  dy- 
namite. 

Les  cartouches  sont  placées  dans  une  pre- 
mière enveloppe  bien  étanche  en  carton,  zinc 
ou  caoutchouc,  à  parois  non  résistantes  ;  les 
vides  sont  exactement  remplis  au  moyen  de 
sable  fin  ou  de  sciure  de  bois.  Le  tout  est 
renfermé  dans  une  caisse  ou  dans  un  ba- 
ril en  bois ,  consolidé  exclusivement  au 
moyen  de  cerceaux  et  de  chevilles  en  bois, 
et  pourvu  de  poignées  non  métalliques.  Les 
emballages  portent,  sur  toutes  leurs  faces, 
cette  inscription,  en  très  gros  caractères  : 

DYNAMITE.  —  MATIÈRE  EXPLOSIVE. 

Chaque  cartouche  est,  en  outre,  revêtue 
d'une  étiquette  semblable.  Les  débitants 
tiennent  un  registre  d'entrée  et  de  sortie 
des  matières  existant  dans  leurs  magasins  ; 
ils  peuvent  vendre  des  cartouches  en  détail, 
mais  il  leur  est  formellement  interdit  de  les 
ouvrir  ou  de  les  fractionner. 

Il  était  indispensable  que  le  gouverne- 
ment prît  des  mesures  aussi  rigoureuses, 
puisqu'il  est  responsable  de  la  sécurité  pu- 
blique. Si,  en  effet,  la  fabrication  et  l'emploi 
de  la  dynamite  ordinaire  n'offrent  plus,  grâce 
aux  progrès  de  la  science,  d'inconvénients 
sérieux,  il  n'en  est  pas  de  même  des  pro- 
duits similaires  que  des  industriels  peu  scru- 
puleux vendent  sous  le  nom  de  dynamite. 

Le  désastre  arrivé  au  mois  de  janvier  1877 
au  fort  de  Joux,  dans  le  Jura,  suffit  pour 
prouver  quelles  terribles  conséquences  peut 
avoir  la  méconnaissance  des  règlements  ci- 
tés plus  haut. 

Des  douaniers  français  avaient  saisi  six 
tonneaux  de  dynamite,  que  des  contreban- 
diers italiens  avaient  apportés  de  Genève, 
et  qu'ils  avaient  tenté  d'introduire  sur  notre 
territoire,  alléchés  par  l'espoir  d'un  gros  bé- 
néfice, puisque  chaque  kilogramme  de  dy- 


SUPPLÉMENT  AUX  POUDRES  DE  GUERRE.  109 


HO 


MERVEILLES  DE  LA  SCIENCE. 


nami te  fabriquée  en  France  paye,  ainsi  qu'il 
a  été  dit,  2  francs  d'impôt.  Les  douaniers 
avaient  déposé  les  tonneaux  de  dynamite  au 
fort  de  Joux,  lequel,  on  le  sait,  commande, 
avec  le  fort  Larmont,  une  vallée  du  Jura 
(fig.  103).  Un  entrepreneur  de  constructions 
fit  l'acquisition  de  cette  dynamite  ;  mais  la 
Compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  - 
Lyon-Méditerranée  refusa  de  transporter  en 
France  cette  substance,  et  on  dut  employer 
des  voitures  pour  la  déménager  du  fort  et 
l'envoyer  au  chantier  de  construction.  Toutes 
les  précautions  indiquées  en  pareil  cas 
avaient  été  prises  ;  les  ouvriers  avaient  des 
chaussons  de  laine,  et  des  toiles  de  caout- 
chouc couvraient  le  sol,  pendant  le  transport 
du  fort  aux  charrettes.  Cependant,  le  17  jan- 
vier, vers  5  heures  du  soir,  la  dynamite 
faisait  explosion;  une  partie  des  murailles 
du  fort  s'écroulait,  et  les  débris  en  étaient 
lancés  sur  la  voie  ferrée,  où  la  circulation 
des  trains  fut  interrompue  pendant  quatre 
heures.  Huit  ouvriers  furent  tués  sur  le  coup. 

L'enquête  établit  que  le  fabricant  de  cette 
dynamite,  un  M.  Biel,  se  servait,  comme 
base  inerte,  de  craie  ordinaire,  au  lieu  de 
terre  d'infusoires.  c'est-à-dire  d'une  matière 
qui  n'a  pas  un  pouvoir  absorbant  suffi- 
sant. Dès  lors,  la  nitro-glycérine  s'était  sé- 
parée du  mélange  ;  elle  avait  même  coulé 
en  dehors  des  tonneaux.  Dans  ces  condi- 
tions, l'explosion  était  inévitable. 

Ce  fabricant  fut  condamné,  par  défaut, 
à  trois  ans  de  prison. 

La  dynamite  bien  préparée  peut  être  ma- 
niée sans  danger;  mais  si  le  fabricant  n'ob- 
serve pas  strictement  les  prescriptions  qui  ré- 
sultent à  la  fois  de  l'expérience  et  de  l'étude 
faite  dans  les  laboratoires,  un  accident  n'est 
pas  seulement  probable,  mais  inévitable. 

Quant  au  transport  de  cette  substance  par 
voie  ferrée,  il  a  fait  l'objet  de  trois  arrêtés 
ministériels  et  d'un  traité  passé,  en  1873, 
entre  l'Etat  et  les  grandes  Compagnies  de 
chemins  de  fer. 


Il  est  défendu  d'admettre  dans  les  convois 
qui  transportent  des  voyageurs  «  aucune 
matière  pouvant  donner  lieu,  soit  à  des 
explosions,  soit  à  des  incendies  ».  Cette 
exclusion  ne  souffre  pas  d'exception. 

Sur  les  lignes  secondaires  où  ne  circulent 
pas  de  trains  de  marchandises,  la  dynamite 
est  transportée  par  trains  spéciaux.  Les 
agents  des  poudres  et  salpêtres  apposent  sur 
les  caisses  de  dynamite  de  l'industrie  privée, 
des  médailles,  du  module  d'une  pièce  de 
deux  centimes,  et  qui  portent  sur  l'une  de 
leurs  faces  l'inscription  P.  S.  et  sur  l'autre 
les  mots  :  Règlement   1879,  10  Janvier. 

Les  caisses,  ou  barils,  de  dynamite,  sont 
chargés  dans  des  wagons  couverts  et  fermés  ; 
ils  sont  couchés  et  posés  de  façon  à  éviter 
tout  choc.  Dix  wagons  au  plus,  chargés  de 
dynamite,  peuvent  faire  partie  d'un  même 
train  ;  ils  sont  précédés  et  suivis  d'au  moins 
trois  wagons,  ne  contenant  aucune  matière 
inflammable.  Chaque  wagon  de  dynamite 
est  accompagné  par  une  escorte.  Si  le  char- 
gement n'est  pas  enlevé  dans  un  délai  de 
trois  heures  après  l'arrivée  du  train,  les 
Compagnies  demandent  à  l'autorité  mili- 
taire une  garde,  pour  veiller  sur  les  wagons 
de  dynamite.  Les  Compagnies  sont  préve- 
nues vingt-quatre  heures  à  l'avance  des 
transports  de  dynamite  qu'elles  auront  à 
effectuer. 

La  garde  des  convois  de  dynamite  fabri- 
quée par  l'industrie  civile  est  exclusivement 
confiée,  depuis  le  1er  octobre  1879,  à  des 
escortes  civiles. 

Des  mesures  à  peu  près  analogues  ont 
été  prises  par  les  législateurs  étrangers.  En 
Autriche,  le  gouvernement  a  promulgué, 
le  2  juillet  1877,  une  ordonnance  sur  la 
fabrication,  la  vente  et  le  transport  de  la 
dynamite,  et  institué  un  bureau  spécial  pour 
l'étude  de  tout  ce  qui  touche  à  l'industrie 
des  explosifs. 

En  Angleterre,  l'État  n'a  pas  le  monopole 
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Yig.  103.  ^—  Les  forts  de  Joux  et  de  Larmont,  dans  le  Jura. 


de  la  fabrication  de  la  dynamite,  mais  le 
.ministère  de  l'intérieur  examine  avec  soin 
les  demandes  faites  par  les  futurs  fabri- 
cants. Ces  demandes  doivent,  en  outre,  être 
accompagnées  d'échantillons,  qui  sont  ana- 
lysés dans  les  laboratoires  de  l'Etat.  En  un 
mot,  les  prescriptions  des  législations  étran- 
gères ne  diffèrent  que  par  des  détails  insi- 
gnifiants de  celles  de  la  législation  française. 


CHAPITRE  V 

.  DEUX  ESPÈCES  DE  DYNAMITES.  —  LA  DYNAMITE  INERTE 
ET  LA  DYNAMITE  A  BASE  ACTIVE.  —  INVENTION  ET 
COMPOSITION  DE  LA  GÉLATINE  EXPLOSIVE  00  GOMME 
EXPLOSIBLE.  —  LA  VIGORITE,  LA  FÛRCITE,  LA  DUALINE, 
LA  N1TROLYTÉ.  — •  DESCRIPTION  D'UNE  FABRIQUE  DE 
GÉLATINE  EXPLOSIVE. 

On  vient  de  voir  que  la  dynamite  ordi- 
naire est  un  mélange  de  nitro-glycérine  avec 


du  sable,  ou  toute  autre  substance  poreuse. 
Si,  au  lieu  d'ajouter  à  la  nitro-glycérine 
une  substance  inerte,  comme  le  sable,  on  y 
mélange  un  autre  produit,  explosif  ou  in- 
flammable, comme  du  chlorate  de  potasse, 
on  a  une  dynamite  d'une  puissance  nota- 
blement supérieure. 

On  appelle  dynamites  à  base  inerte  les 
dynamites  mélangées  de  sable,  et  dyna- 
mites à  base  active  les  mêmes  produits  mé- 
langés avec  du  chlorate  de  potasse,  ou 
d'autres  produits  analogues. 

Les  bases  actives  connues  jusqu'à  ce  jour, 
telles  que  l'azotate  de  potasse,  le  chlorate 
de  potasse,  le  coton-poudre,  la  poudre 
elle-même,  ont  le  grave  inconvénient 
d'absorber  l'humidité  de  lair. En  outre,  ces 
dynamites  ne  sauraient  être  employées  dans 
l'eau,  puisque  le  simple  contact  de  l'eau 
suffit  à  séparer  la  nitro-glycérine  du  chlo- 
rate ou  de  l'azotate  de  potasse. 


MERVEILLES   DE   LA  SCIENCE. 


De  toutes  les  dynamites  à  base  active  ex- 
périmentées jusqu'à  ce  jour,  c'est  la  dyna- 
mite à  base  de  coton-poudre,  ou  la  dynamite 
gomme,  qui  a  donné  les  résultats  les  plus 
satisfaisants. 

Le  chimiste  suédois  Nobel  fabrique  sa  dy- 
namite active  en  mélangeant  90  à  92  par- 
ties de  nitro-glycérine  et  8  à  10  parties  de 
collodion  (coton-poudre  dissous  dans  l'al- 
cool et  l'éther).  Le  produit  obtenu  a  l'as- 
pect de  la  gélatine;  aussi  les  industriels  le 
désignent-ils  sous  le  nom  de  gélatine  ex- 
plosive, ou  de  gomme  explosive. 

La  densité  de  la  gélatine  explosive,  ou 
gomme  explosive,  est  de  1,6;  elle  gèle 
à.  — |—  1 0  et  détone  alors  beaucoup  plus  faci- 
lement. 

Une  balle  de  fusil  tombant  sur  la  dynamite 
ordinaire  ne  provoque  pas  son  explosion; 
au  contraire,  quand  elle  est  gelée,  il  suffit 
du  -moindre  choc  pour  en  déterminer  l'ex- 
plosion. 

Les  ingénieurs  français  ajoutent  de  quatre 
à  cinq  pour  cent  de  camphre  à  la  gélatine 
explosive,  ce  qui  la  rend  d'un  maniement 
plus  commode. 

La  gélatine  explosive  se  conserve  très 
longtemps,  sans  subir  d'altération.  Tant 
qu'elle  n'a  pas  été  gelée,  elle  ne  fait  pas  ex- 
plosion sous  l'action  d'un  choc  quelconque, 
et  elle  est  infiniment  plus  puissante  que  la 
dynamite  à  base  inerte.  Autant  de  mo- 
tifs pour  qu'on  l'emploie  comme  dynam- 
mite  deguerre,  et  comme  dynamite  indus- 
trielle. 

Les  expériences  faites  par  le  général 
Abboth,  aux  États-Unis,  ont  démontré  que 
la  gélatine  explosive,  ou  dynamite  gomme, 
ne  détone  pas  sous  l'action  dite  par 
influence. 

Le  général  A  bboth  plaçait  dans  un  réser- 
voir rempli  d'eau  une  certaine  quantité  de 
gélatine  explosive  ;  et  à  deux  ou  trois  mètres 
de  distance,  il  plaçait  de  la  dynamite  à  base 
inerte,  dont  il  déterminait  l'explosion  :  la 


gélatine  explosive  demeurait  insensible. 
Pour  les  travaux  industriels  et  les  destruc- 
tions de  rails,  dont  nous  aurons  à.  parler 
plus  tard,  cette  propriété  de  ne  pas  détoner 
par  influence  est,  dans  la  pratique,  un  avan- 
tage, précieux.  Aussi  la  gélatine  explosive 
ou  dynamite  gomme  est-elle  presque  exclu- 
sivement employée,  en  France,  pour  les  opé- 
rations destructives. 

Pour  la  faire  détoner,  on  emploie  des 
capsules,  contenant  environ  1  gramme  de 
fulminate  de  mercure,  en  plaçant  50  gram- 
mes de  fulmi-coton  dans  l'amorce. 

Comme  M.  Nobel,  l'inventeur  de  la  géla- 
tine explosive,  avait  pris  un  brevet  pour  la 
dynamite  active  à  base  de  coton-poudre,  les 
concurrents  ont  imaginé  d'innombrables 
variétés  d'autres  dynamites  à  basé  active. 
Nous  citerons  la  sébasti?îe,  àeM.  Boeckmann, 
la  sévaninef  la  dualine,  de  M.  Dittmar,  la 
for  cite,  de  M.  Lewin,  la  virite,  la  vigorite,  la 
nitrolite,  et  dix  espèces  de  dynamites  ana- 
logues, que  l'on  fabrique  en  Autriche  et  en 
Allemagne. 

Le  chimiste  anglais,  Abel,  prépare  une 
dynamite  active  en  mélangeant  la  nitro- 
glycérine et  la  nitro-cellulose.  Il  a  obtenu 
d'autres  produits  explosifs  connus  sous  la 
dénomination  à&  nitro-gélatines  ;  la  dualine 
est  un  de  ces  produits. 

Les  nitro-gélatines  sont  moins  sensibles 
que  la  gélatine  explosive  à  l'action  de  la 
chaleur  et  de  l'humidité  et  elles  se  décom- 
posent moins  rapidement.  On  les  obtient  en 
traitant  du  coton  par  un  mélange  à  poids 
égaux  d'acide  azotique  et  d'acide  sulfu- 
rique.  On  a  ainsi  de  la  nitro-cellulose, 
qu'on  lave  avec  soin,  et  que  l'on  chauffe 
ensuite,  dans  un  vase  en  cuivre,  avec  de 
la  nitro-glycérine. 

La  vigorite,  la  forcite,  là  nitrolite,  les 
dualités  américaines,  ne  sont  autre  chose 
que  des  nitro-gélatines  ;  elles  ne  diffèrent 
de  la  nitro-gélaiine  Abel  que  par  la  pro- 
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portion  de  nitro-cellulose  et  de  nitro-gly- 
cérine. 

Les  faits  qui  pré- 
cèdent font  deviner 
que  la  fabrication 
en  grand  de  la  géla- 
tine explosive  et  des 
autres  produits  ana- 
logues doit  exiger 
une  série  de  ma- 
nipulations, toutes 
dangereuses.  Le  peu 
de  stabilité  de  la 
nitro -glycérine  et 
delà  ni tro- cellulose 
fait  redouter  cons- 
tamment une  explo- 
sion brusque.  Aussi 
des  règlements  par- 

•  ticuliers  et  des  dé- 
crets ont-ils  été  pris 
par  les  gouverne- 
ments, pour  fixer, 
jusque  dans  leurs 
moindres  détails,  la 
situation  des  fabri- 
ques de  gélatine  ex- 
'plosive,  ainsi  que  le 

.  mode  de  transport 
de  cette  substance; 
et  les  fabricants, 
dans  leur  propre  in- 
térêt, ont  redoublé 
de  précautions. 

Pour  faire  con- 
naître la  fabrication 
des  gélatines  explo- 
sives, nous  décri- 
rons une  manufac- 
ture étrangère ,  celle 
de  MM.  Lundstrom 
et  Eissler ,  sur  la  rive 
sud-est  du  lac  Ho- 
patcong,  dans  l'État  du  New-Jersey  (États- 
Unis). 

s.  t,  u.  . 


Fig.  .104.  —  Plan  de  la  fabrique  de  forcite  de  MM.  Lund- 
strom et  Eissler,  au  lac  .Hopatcoug  (Amérique  septen- 
trionale). . 

1,  maison  de  la  direction,  —  2,  bureau  et  laboratoire.  —  3,  écurie. 
■4-,  magisiiis.  — ■  5,  at  elïer  de  menuiserie.  —  6}  dépôt  de  nitrate. 

—  .7,  maison  des  machines.  —  S,  mélange  des  acides.  —  appa- 
l'eil  de  concentration.  —  10,  18,  réservoirs  d'acides.  —  H,  re~ 
gagnage  des  acides.  ~  12,  magasin  d'acides.  —  13,  14,  maisons 
d'ouvriers.  —  15,  hôtel  pour  ouvriers.  —  16,  préparation  des  ma- 
tières. —  17,  glacière.  —  19,  31,  réservoirs  d'eau.  .-^  20,  atelier  de 
nitro-glycérine.  —  21,  atelier  de  lavage.  —  22,  atelier  de  mélange. 

—  23,  24,  T6,  cartoucheries.  —  26,  atelier  d'emballage.  —  27,  mai- 
son de  garde.  —  28,  29,  poudrières.  —30,  forge. 


La  fabrique  de  MM.  Lundstrom  et  Eissler, 
dont  nous  donnons  le  plan  dans  la  figure  ci- 

j ointe,  occupe  une 
superficie  de  480 
hectares,  et  est  si- 
tuée près  de  deux 
grandes  lignes  de 
chemin  de  fer.  Elle 
renferme  31  cons- 
tructions ou  7  bâti - 
ments  divers,' reliés 
entre  eux  par  1500 
mètres  de  voie  fer- 
rée. Une  machine 
à  vapeur  donne  le 
mouvement  aux  ap- 
pareils de  l'usine. 
L'eau  froide  est 
fournie  par  un  puits 
artésien  et  par  plu- 
sieurs sources. 

Yoici  la  série  d'o- 
pérations qui  cons- 
tituent la  fabrica- 
tion de  la  gélatine 
explosive  : 

Les  acides  sulfu- 
rique  et  azotique 
sont  mélangés  dans 
un  réservoir  en 
plomb.  Une  con- 
duite en  plomb  les 
amène  dans  un  se- 
cond réservoir,  en 
fer,  d'où,  par  l'effet 
de  l'air  comprimé, 
ces  acides  sont  re- 
foulés à  l'étage  su- 
périeur,  dans  la  cuve 
où  est  placée  la  gly- 
cérine. Lorsque  la 
nitro -glycérine  est 
obtenue  par  la  réac- 
tion des  acides,  on  la  transporte  à  l'atelier 

de  lavage,  puis  à  un  autre  atelier,  où  se  fait 
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le  mélange  de  la  nitro-glycérine  et  de  la 
nitro-cellulose. 

Cette  dernière  opération  s'effectue  dans 
des  récipients  en  cuivre,  à  double  fond, 
chauffés  par  la  vapeur.  La  pâte  de  gélatine 
explosive  est  aussitôt  envoyée  aux  cartou- 
cheries, et  découpée  en  boudins,  de  12  cen- 
timètres de  longueur. 

«  Pour  les  pâtes  peu  plastiques,  écrit  M.  Ghalon, 
on  emploie  une  presse  à  cartouches,  analogue  aux 
machines  à  boucher  les  bouteilles,  et  composée 
d'une  douille  verticale  en  cuivre  dans  laquelle 
glisse  un  piston  guidé  que  l'on  actionne  à  la  main 
par  l'intermédiaire  d'un  balancier.  Quand  la  pâte 
est  plastique,  on  remplace  les  presses  à  percussion 
par  des  presses  rotatives.  La  matière  est  distribuée 
sur  une  petite  vis  d'Àrchïniède  qui  la  pousse  dans 
un  tube  en  bronze  d'où  elle  sort  sous  une  forme 
cylindrique.  On  la  reçoit  sur  des  plateaux  en  bois, 
fendus  transversalement  de  cannelure  à  la  dis- 
tance qui  correspond  à  la  longueur  des  cartouches. 
On  découpe  les  boudins  au  couteau  en  promenant 
celui-ci  dans  les  fentes  ménagées  sur  les  parois 
des  cannelures.  Dans  l'atelier  d'emballage,  les  car- 
touches sont  enroulées  dans  des  feuilles  de  papier 
parchemin, puis  mises  dans  des  boîtes  de  carton  qui 
sont  emballées,  dix  par  dix,  dans  des  caisses  en  bois. 

L'emballage  est  une  opération  très  importante; 
chaque  boîte  doit  être  enfermée  dans  du  papier 
goudronné  imperméable,  et  les  parois  de  la  caisse 
doivent  être  revêtues  du  même  papier.  » 


CHAPITRÉ  VI 

Les  autres  explosifs.  —  explosifs  a  basé  de  chlo- 
rate DE  POTASSE.  —  LES  FULMINATES  ;  FABRICATION  DES 
AMORCES.  —  LES  NITRO-GÉLATINES,  LA  BELLITE,  etc. 

Avant  de  parler  de  l'emploi  de  la  dyna- 
mite, et  des  explosifs,  en  général,  tant  pour 
la  destruction  des  ouvrages,  en  temps  de 
guerre,  que  pour  les  travaux  des  mines  et 
carrières,  en  temps  de  paix,  nous  devons 
énumérer  les  autres  explosifs  les  plus 
connus,  mais  qui  ne  sont  pas  encore  entrés 
dans  la  pratique  industrielle. 

En  réalité,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà 
fait  remarquer,  le  nombre  des  explosifs  est 
illimité.  On  peut  en  faire  varier  à  l'infini  la 


composition  et  les  propriétés,  en  mélangeant 
entre  eux  certains  corps  détonants.  Seule- 
ment, la  plupart  des  corps  que  Ton  obtient 
ainsi  ont  une  action  absolument  brisante, 
et  on  ne  saurait  en  faire  aucun  usage  d'une 
façon  pratique. 

Le  chlorate  de  potasse  est  le  composé 
auquel  on  a  le  plus  souvent  recours  pour 
obtenir  des  explosifs.  Rien  de  plus  élémen- 
taire que  cette  expérience  :  Mélangez  du 
soufre  et  du  chlorate  de  potasse,  en  très 
petite  quantité;  enfermez  le  tout  dans  un. 
morceau  de  papier,  et  frappez  sur  le  mélange 
avec  un  marteau:  il  y  aura  explosion.  Si, 
au  lieu  de  fraj-per,  vous  projetez  sur  ce  mé- 
lange quelques  gouttes  d'acide  sulfurique, 
le  soufre  et  le  chlorate  de  potasse  s'enflam- 
meront. Remplacez  le  soufre  par  du  phos- 
phore, de  la  benzine,  du  sulfure  de  carbone, 
ou  d'autres  sulfures  métalliques,  vous  aurez 
ainsi  mille  explosifs  différents,  ayant  la 
même,  base  :  le  chlorate  de  potasse.  Tous 
seront  brisants,  et  par  conséquent,  d'un  em- 
ploi dangereux. 

Au  point  de  vue  purement  industriel, 
le  chlorate  de  potasse  offre  un  autre  in- 
convénient :  c'est  son  haut  prix.  Un  officier 
suisse  avait  pourtant  proposé  de  remplir 
les  obus  avec  une  poudre  à  base  de  chlo- 
rate de  potasse.  Dans  l'axe  du  projectile,  il 
plaçait  un  tube  en  verre  plein  d'acide  sul- 
furique. Au  moment  du  choc,  le  tube  était 
brisé;  l'acide  sulfurique  se  répandait  sur  le 
chlorate  de  potasse,  en  déterminait  la  dé- 
composition, et  l'obus  faisait  explosion.  Il 
est  vrai  que  lé  choc  produit  par  l'inflamma- 
tion de  la  charge  du  canon  pouvait  amener 
la  rupture  du  tube  de  verre  ;  alors,  l'obus  écla- 
tait dans  l'âme  de  la  pièce,  ou  immédiatement 
au  sortir  de  l'àme,  et  c'étaient  les  servants 
qui  étaient  atteints,  et  non  pas  l'adversaire. 

M.  Divine,  chimiste  à  Jersey,  a  pris  un 
brevet  pour  la  fabrication  d'une  poudre, 
qu'il  appelle  rackaroch,  et  qui  se  compose 
de  quatre  parties  de  chlorate  de  potasse, 
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d'une  partie  de  nitro-benzol  et  de  quelques 
centièmes  de  soufre  pulvérisé.  On  a  employé 
le  rachat ock  en  Amérique. 

La  poudre  de  Siemens  est  un  mélange  de 
chlorate  de  potasse  et  de  salpêtre  avec  de 
la  paraffine  ;  enfin  la  poudre  verte,  qui  se 
prépare  à  peu  près  comme  la  poudre  ordi- 
naire, a  pour  composition  : 

Chlorate  de  potasse...   70 

Acide  picrique   20 

Prussiate  jaune  de  potasse..   10 

Cette  poudrée  verte  peut  assez  facilement 
être  conservée,  en  perdant  toutefois  sa  cou- 
leur primitive ,  pour  devenir  jaune.  Elle  a 
un  pouvoir  détonant  qui  équivaut  au  dou- 
ble de  celui  de  la  poudre  ordinaire. 

Les  fulminates,  découverts  par  Howard, 
peuvent  fournir  de  terribles  explosifs;  mais 
ils  sont  surtout  employés  dans  la  fabrication 
des  amorces  et  des  . capsules  pour  les  armes 
portatives.  Ils  dérivent  tous  de  l'acide  fulmi- 
nique, qui  n'a  pas  été  isolé.  La  formule  chi- 
mique de  l'acide  fulminique  est  Cy202,H202, 
où  Cy  représente  le  cyanogène  (C2Az). 

Pour  préparer  le  fulminate  d'argent,  on 
fait  chauffer  dans  de  l'alcool  une  dissolution 
d'argent  dans  l'acide  azotique,  concentré. 

Le  fulminate  de  mercure,  qui  est  un  peu 
plus  stable  que  le  fulminate  d'argent,  a  une 
composition  à  peu  près  identique,  sauf  que 
l'argent  est  remplacé  par  le  mercure. 

En  faisant  explosion,  le  fulminate  de 
mercure  donne  naissance  à  de  l'azote,  à  de 
l'oxyde  de  carbone  et  à  des  vapeurs  de  mer- 
cure, d'aprèsTéquation  : 

C4Hg,2(Az03)2  =  4  GO  +  2  Az  +  2  Hg. 

Le  fulminate  de  mercure  détone  à-J-1 87  de- 
grés, sous  l'influence  d'un  choc  violent,  ou 
de  l'étincelle  électrique.'  Cette  dernière  pro- 
priété est  pré'cieuse,  puisqu'elle  permet  de 
se  servir  du  fulminate  de  mercure  pour 
amorcer  les  torpilles. 

Pour  préparer  industriellement  le  fulmi- 


nate de  mercure,  on  mélange  dans  un  grand 
ballon  3  parties  de  mercure,  30  parties  d'a- 
cide azotique  et  19  parties  d'alcool;  on 
chauffe  jusqu'à  +  90  degrés.  Il  faut  ensuite 
laver  le  fulmi  nate  et  le  dessécher  au  moyen  du 
papier  buvard.  On  mélange  alors  le  fulmi^ 
nate  de  mercure  avec  de  l'azotate  de  potasse, 
dans  les  proportions  de  2  à  1  ;  cela  fait,  on 
procède  au  grenage  et  au  séchage  du  produit. 

Le  grenage  consiste  à  faire  passer  la 
matière  à  travers  un  tamis  en  crin;  cette 
opéi^ation  est  éminemment  dangereuse;  on 
doit  toujours  redouter  une  explosion. 

Les  grains  de  fulminate  de  mercure  obte- 
nus par  le  grenage  sont  déposés  sur  des 
feuilles  de  papier  ;  ces  feuilles  sont  alignées 
dans  des  augets  en  bois,  pour  les  faire  sé- 
cher. Les  vitres  de  l'atelier  sont  recouvertes 
d'une  couche  de  peinture,  pour  arrêter  les 
rayons  du  soleil.  Alors  on  les  dépose  par 
petits  grains  dans  une  capsule  en  cuivre. 

Chaque  capsule  renferme  environ  8  dëci- 
grammes  de  fulminate  et  d'azotate. 

Beaucoup  d'autres  explosifs,  ou  mélanges 
détonants,  ont  été  proposés.  Nous  citerons, 
en  particulier,  la  panclastite  inventée  par 
M.  Turpin,  et  qui  est  un  mélange  d'acide 
hypoazo tique  avec  de  Féther,  du  pétrole,  du 
sulfure  de  carbone  ou  du  benzol.  On  a  beau- 
coup parlé  de  ce  produit,  parce  que 
M.  Turpin  a  découvert  la  mélinite. 

En  mélangeant  la  nitro-glycérine  et  la 
nitro-cellulose,  on  obtient  toute  une  autre 
série  de  produits,  connus  sous  le  nom  géné- 
|  rique  de  nitro-gélatines.  Le  plus  important 
de  ces  produits  a  été  inventé  par  M.  Dittmar, 
;  qui  l'a  appelé  dualine;  c'est  un  mélange 
;  de  50  parties  de  nitro-glycérine,  30  par- 
ties de   nitro-cellulose  et  vingt  parties 
d'azotate  de  potasse. 

Les  nitro-gélatines  sont  peu  sensibles  à 
l'action  de  la  chaleur  et  de  l'humidité,  et  elles 
retiennent  bien  la  nitro-glycërine. On  a  donc, 
!'  en  les  employant,  moins  de  chances  d'explo- 
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sion  prématurée  que  si  l'on  fait  usage  des  j 
explosifs  similaires. 

Dans  les  mines,  où  l'on  a  constamment 
occasion  de  se  servir  d'explosifs,  pour  dé- 
tacher des  quartiers  de  roc  ou  des  masses 
de  terre,  certains  ouvriers  hésitent  à  utili- 
ser la  dynamite,  qui  développe,  en  faisant 
explosion,  une  énorme  quantité  de  chaleur, 
et  risque  ainsi  de  déterminer  une  inflamma- 
tion du  grisou.  Pour  remédier  à  cet  incon- 
vénient, un  chimiste  de  Cologne  a  mélangé 
100  parties  de  dynamite  ou  denitro-gélatine, 
avec  50  parties  de  carbonate  de  soude.  Ce  mé- 
lange renferme  30  pour  100  d'eau;  à  une  tem- 
pérature inférieure  à  celle  de  l'explosion, 
l'eau  se  sépare,  et  remise  en  liberté  elle  empê- 
che une  trop  forte  élévation  de  température. 

La  grisoutite  est  donc  une  dynamite  brû- 
lant sans  flamme,  avantage  précieux  pour 
le  travail  dans  les  mines  qui  sont  sujettes 
au  grisou,  mais  son  action  est  bien  infé- 
rieure à  celle  des  dynamites  ordinaires. 

Dans  les  poudreries  françaises,  on  a 
étudié  et  recommandé  le  mélange  de  la 
dynamite  avec  de  l'azotate  d'ammoniaque. 

En  mélangeant  1  partie  de  binitro-ben- 
zine  et  4  à  5  parties  d'azotate  d'ammonia- 
que, un  chimiste  suédois,  M.  Cari  Lamm,  a 
fabriqué,  en  1888,  un  produit  qui  ne  détone, 
ni  par  le  choc,  ni  par  le  frottement,  ni  au 
contact  du  feu.  C'est  donc  un  explosif  d'un 
emploi  pai^ticulièrement  facile;  M.  Lamm 
lui  a  donné  le  nom  de  bellite. 

Cet  explosif,  qui  a  été  essayé  dans  les  car- 
rières d'Àrgenteuil,  en  poudre  et  en  cartou- 
ches comprimées,  forme  une  poudre  jaunâ- 
tre et  presque  sèche  au  toucher,  qui  a  la 
saveur  et  l'odeur  du  nitrate  d'ammoniaque. 

Les  cartouches  de  bellite  préparées  par 
M.  Cari  Lamm,  comprimées,  sont  recou- 
vertes de  papier  et  d'un  enduit  analogue  à 
la  paraffine.  Elles  portent  sur  l'une  des  bases 
un  ou  deux  trous,  destinés  à  recevoir  une 
ou  deux  capsules  de  fulminate  de  mercure, 
qui  provoque  leur  détonation. 


La  bellite  fait  explosion  à  l'air -libre, 
aussi  bien  dans  les  mines  bourrées,  qu'à 
l'état  pulvérulent;  aussi  bien  à  l'air  libre 
qu'en  cartouches  comprimées,  pourvu  qu'on 
l'enflamme  à  l'aide  d'une  capsule  contenant 
un  demi-gramme  de  fulminate  de  mercure. 

Elle  agit  comme  poudre  lente,  en  mines 
bourrées,  et  comme  explosif  brisant,  à  l'air 
libre,  quand  elle  est  renfermée  dans  un  réci- 
pient. 

Elle  peut  être  employée  dans  les  mines 
pour  Tabatage  des  roches,  ou  à  l'air  libre, 
pour  les  travaux  militaires  de  campagne,  et 
pour  le  chargement  des  obus. 

La  bellite  peut  être  fabriquée,  manipulée, 
transportée  et  emmagasinée,  sans  aucun  dan- 
ger, car  elle  n'est  sensible  ni  aux  chocs  acci- 
dentels, ni  aux  frottements,  ni  à  l'action  du 
feu  ou  de  la  flamme. 

Sa  force  est  équivalente  à  deux  ou  trois 
fois  celle  de  la  poudre  noire. 

Nous  avons  dressé  la  liste  à  peu  près 
complète  des  explosifs-types  ou,  si  l'on  aime 
mieux,  des  différentes  variétés  d'explosifs; 

Four  résumer  et  compléter  ces  renseigne- 
ments, nous  donnerons  le  tableau  de  la  com- 
position de  différents  explosifs  qui  ont  été 
proposés  ou  qui  sont  employés  pour  charger 

les  torpilles. 

La  nitro-glycérine  intervient  presque  tou- 
jours dans  ces  matières,  dont  voici  la  com- 
position : 

1°  Dynamite  :  73  p.  100  de  nitro-glycérine 
et  22  p.  100  de  sable. 

2°  Coton-poudre  :  c'est  la  nitro-cellulose 
comprimée. 

3°  Dualine  :  80  p.  100  de  nitro-glycérine 
et  20  p.  100  de  nitro-cellulose. 

4°  Rendrock  ou  Litho facteur  :  40  p.  100 
de  nitro-glycérine,  40  p.  100  de  nitrate  de 
potasse  ou  de  soude,  13  p.  100  de  cellulose 
et  1  p.  100  de  paraffine. 

5°  Poudre  géant  :  36  p.  100  de  nitro- 
glycérine, 48  p.  100  de  nitrate  de  potasse  ou 
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de  soude",  8  p.  100  de  soufre;  8  p.  400  de 
résine  ou  charbon  de  bois. 

,6°  Foudre  vulcain  ;  35  p.  100  de  nitro- 
glycérine, 48  p.  100  de  nitrate  de  potasse 
ou  de  soude,  40  p.  100  de  charbon  de  bois 
et  7  p.  100  de  soufre. 

7°  Poudre  mica  :  52  p.  100  de  nitroglycé- 
rine et  48  p.  100  de  mica. 

8°  Poudre  Hercule  :  77  p.  100  de  nitro- 
glycérine, 20  p.  100  de  carbonate  de  ma- 
gnésie, 2  p.  100  de  cellulose  et  1  p.  100  de 
nitrate  de  soude. 

9°  Poudre  électrique  :  33  p.  100  de  nitro- 
glycérine et  le  reste  inconnu. 

10°  Poudre  Dessignolk  :  50  p.  100  de  pi- 
crate  et  50  p.  100  de  nitrate  de  potasse. 

1 1 0  Poudre  Bruyère ,  ou picrique  :  50  p .  1 00 
de  picrate  d'ammoniaque  et  50  p.  100  de 
nitrate  de  potasse. 

12°  Tonite  :  52,5  p.  100  de  coton-poudre 
et  47,5  p.  100  de  nitrate  de  baryte, 

13°  Gélatine  explosive  ;  89  p.  100  de  ni- 
troglycérine, 7  p.  100  de  coton  nitré, 
4  p.  100  de  camphre. 

14°  Gélatine  explosive  :  92  p.  100  de  ni- 
troglycérine, 8  p.  100  de  coton  nitré. 

15° Poudre  'Atlas (A)  :  75p.  lOOdenitro-gly- 
cérine,21  p.!00defibredebois,2  p.lOOdecar- 
bonate  demagnésie,2p.  100  nitrate  de  soude. 

16°  Poudre  Atlas  (B)  :  50  p.  100  de  nitro- 
glycérine ;  34  p.  100  de  nitrate  de  soude  ; 
14  p.  100  de. fibre  de  bois  et  2  p.  100  de 
carbonate  de  magnésie. 

iT  Poudre  Judson  (1)  :  17,5  p.  100  de 
ni tro -glycérine  et  le  reste  inconnu. 

18°  Poudre.  Judson  (2)  :  20  p.  100  de  ni- 
tro-glycérine,  59,9  p.  100  de  nitrate  do 
soude,  13,5  p.  100  de  soufre '.et  12,6  p.  100 
de  charbon  pulvérisé. 

19°  Poudre  Judson  (Z)  :  5  p.  100  de  nitro- 
glycérine, 64p.  100  de  nitrate  de  soude,  16  p. 
100,  de  soufre,  15p.  100  de  charbon  pulvérisé. 

20°  Rackarock  :  77,7  p.  100  de  chlorate 
de  potasse  et  22,3  p.  100  de  nitro-benzol 
avec  quelque  faible  quantité  de  soufre. 
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21°  Forcite-gé latine  ;  95  p.  100  de  nitror 
glycérine  et  5  p.  100  de  cellulose  non  nitrée. 

22°  Gélatine-dynamite  :  n°  1,  65  p.  100 
de  matière  A  et  35  p.  100  de  matière  B; 
n°  2,  45  p.  100  de. matière  A  et  55  p.  100 
de  matière  B.  (La  matière  A  est  formée  do 
97,5  p.  100  de  nitroglycérine  et  2,5  p.  100 
de  coton-poudre  soluble.  La  matière  B  est  ■ 
formée  de  75  p.  100  de  nitrate  de  potasse,  . 
24  p.  100  de  cellulose  et  1  p.  100  de  soude). 

23°  Gelignite  :  56,50  p,  100  de  nitro^  ; 
glycérine;   3,5  p.  100  de  coton  nitré; 
8  p.  100  de  bois  pulvérisé  et  32  p.  100.de  .. 
nitrate  de  potasse. 

24°  Bellite  :  1  partie  d'azotate  d'ammo- 
niaque, 4  parties  de  binitro-benzine. 

25°  Mélinite  :  composition  inconnue.  On  , 
croit  qu'il  y  entre  de  l'acide  picrique  et  de 
la  trinitro-cellulose,  dissoute  dans  Téther. 

26°  Roburiie  :  composition  variable.  Elé- 
ments principaux  :  la  naphtaline  nitrée  et 
le  nitrate  de  potasse,  selon  le  procédé  de 
fabrication. 

27°  Eelloffite  ;  nitro-benzine  et  acide 
azotique.  -  _ 

Nous  n'avons  pas  fait  mention,  sauf  pour 
Y  explosif  américain  Rackarock  et  la  bellite, 
des  combinaisons  nitrées  de  la  benzine  dé- 
rivées du  goudron,  parce  qu'elles  n'ont  pas  . 
encore  donné  lieu  à  des  essais  suffisam- 
ment prolonges.  Avec  d'autres  dérivés  du 
goudron  on  obtiendra  des  substances  douées 
de  propriétés  détonantes,  mais  ces  proprié- 
tés sont  encore  peu  connues. 


CHAPITRE  VII 

LES  APPLICATIONS  DE  LA  DYNAMITE  ET  DES  AUTRES 
EXPLOSIFS.  —  EMPLOI  DE  LA  DYNAMITE  POUR  LE. 
CHARGEMENT  DES  OBUS.  ■—  EXPERIENCES  EN  EUROPE 
ET  EN  AMÉRIQUE.  —  L'OBUS-TORPILLE.  —  LA  HEL- 
LOFITE.  —  POUDRE  PARONE.  —  LA  MÉLINITE  EXPE- 
RIMENTEE EN  1886  ET  1887  EN  FRANCE.  —  L'AC- 
CIDENT    DE  BELFORT. 

Les  applications  qui  ont  été  faites  de  la 
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dynamite  et  des  autres  explosifs  que  l'in- 
dustrie peut  employer  sans  danger  sont  de 
deux  ordres  :  militaires  et  industrielles.  En 
effet,  les  explosifs  ne  sont  pas  uniquement 
utilisés  pour  des  œuvres  de  destruction  et 
de  guerre.  Ils  servent  à  exécuter  des  tra- 
vaux d'excavation  et  de  déblayement,  qui 
seraient  impossibles  sans  1  ur  secours.  Si 
bien  que  la  dynamite,  cet  agent  de  destruc- 
tion, est  devenu,  en  fait,  un  des  plus  puis- 
sants auxiliaires  de  la  civilisation  moderne. 

C'est  ce  double  emploi  des  explosifs  qui 
doit  maintenant  nous  occuper. 

Nous  traiterons  d'abord  des  emplois  mi- 
litaires des  explosifs,  ensuite  de  leurs  em- 
plois dans  l'industrie. 

EMPLOIS  MILITAIRES  DES  EXPLOSIFS. 

Dans  l'armée,  la  dynamite  est  le  seul  ex- 
plosif adopté.  La  dynamite  sert  aujour- 
d'hui à  deux  usages  :  l°pour  le  chargement 
des  obus,  2°  pour  la  destruction  rapide 
d'obstacles  de  nature  diverse. 

Chargement  des  obus.  —  Dans  la  lutte 
aujourd'hui  engagée  entre  le  navire- cuirassé 
et  le  canon,  entre  le  rempart  et  l'obus,  c'est 
la  poudre  qui  joue  le  rôle  essentiel.  A  force 
d'augmenter  la  puissance  de  nos  grosses 
pièces  d'artillerie  de  terre,  de  côte  et  de  ma- 
rine, nous  sommes  arrivés  à  d'étranges  con- 
tradictions :  nous  fabriquons  des  plaques  de 
blindage,  qui  ont  50  centimètres  d'épais- 
seur; mais  nous  possédons  des  canons  de 
100  tonnes,  dont  les  projectiles  trouent  ces 
mêmes  plaques  ;  l'Italie  a  même  fait  cons- 
truire, par  l'usine  Krupp,  des  canons  de 
121  tonnes,  qui  sont  destinés  à  la  défense 
des  côtes.  Marche ra-t-on  indéfiniment  dans 
cette  voie  vertigineuse?  Continuerons -nous 
à  faire  des  canons  dont  chaque  coup  revient 
au  prix  de  1000  à  2000  francs?  C'est  ce  que 
nul  ne  saurait  dire  au  jourd'hui  :  le  problème 
paraît  même  insoluble. 

Il  est  naturel  que  l'on  ait  pensé  à  utiliser 


la  dynamite  et  quelques  autres  explosifs 
pour  charger  des  obus,  qui,  en  éclatant, 
démoliraient  et  les  cuirasses  métalliques 
des  navires  et  les  murs  mêmes  de  l'inté- 
rieur des  forts,  ainsi  que  les  talus  de  terre. 

Dès  1874,  les  Italiens  avaient  un  6 bus- tor- 
pille, qui  pesait  75  kilogrammes,  et  qui  con- 
tenait 8  kilogrammes  de  substance  explosive. 
Ce  projectile  était  lancé  par  l'obusier  rayé  de 
22  centimètres,  se  chargeant  par  la  bou- 
che. A  l'usine  Krupp,  on  étudiait,  presque  à 
la  même  époque,  un  obus  à  fusée,  en  acier, 
à  faibles  parois,  et  qui,  pour  un  poids  total 
de  21  kilogrammes,  l'enfermait  14  kilo- 
grammes de  poudre.  D'autre  part,  l'usine 
Gruson,  à  Buckau  (Allemagne),  fabriquait 
des  obus  avec  disques  de  poudre  compri- 
mée, où  le  feu  se  propageait  à  la  fois  dans 
tous  les  sens.  On  n'avait  songé  jusque-là 
qu'à  concentrer  l'action  brisante  de  la  pou- 
dre :  l'heure  de  la  dynamite  allait  sonner. 

Et  quand  on  connaît  les  effets  formida- 
bles produits  par  des  pétards  de  dynamite 
isolés,  déposés  près  d'une  voie  ferrée,  ou 
sous  un  pont  en  pierre,  on  est  tout  surpris 
que  l'artillerie  n'ait  pas  pensé  plus  tôt  à  se 
servir  de  la  dynamite  pour  emplir  ses  pro- 
jectiles, et  pour  centupler  leur  puissance  de 
destruction.  C'est  qu'il  y  avait  deux  sérieuses 
difficultés  :  d'abord,  charger  l'obus,  et  le 
transporter,  sans  s'exposer  à  des  éclatements 
prématurés,  dont  les  conséquences  devaient 
être  désastreuses;  puis,  régler  la  fusée  de  l'o- 
bus de  telle  façon  qu'il  ne  fît  explosion  qu'au 
moment  propice.  Or,  quel  est  le  moment 
propice?  Il  faut  quel'obus,  a vantl' explosion, 
ait  pénétré  profondément  dans  le  talus  du 
fort  que  l'on  se  propose  de  détruire,  dans 
le  mur  que  l'on  cherche  à  démolir*  S'il 
éclate  à  la  surface  de  l'obstacle,  il  ne  dé- 
termine que  des  dégâts  insignifiants. 

En  Allemagne,  en  Italie,  en  Russie, 
l'artillerie  se  sert  de  bouches  à  feu  courtes, 
qui  se  rapprochent  des  mortiers;  et  elle  em- 
ploie des  obus  d'un  poids  énorme,  qui  sont 
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remplis  de  coton-poudre  comprimé  et  hu- 
mide. L'obus  décrit  alors  une  trajectoire 
parabolique  ;  il  tombe  presque  verticale- 
ment, s'enfonce  dans  le  sol,  et  éclate,  en 
soulevant,  avec  une  violence  incomparable, 
la  terre,  les  pierres,  tout  ce  qu'il  heurte  sur 
son  passage  et  qu'il  a  laissé  au-dessus  de 
son  parcours. 

Les  Américains  ont  imaginé,  pour  tirer 
des  obus  chargés  de  dynamite,  le  canon 
pneumatique,  imité  du  canon  accélérateur 
de  Lymann-Haskell,  et  qui  se  compose 
d'une  succession  de  poches,  communiquant 
avec  l'âme  du  canon  par  une  gorge  cylin- 
drique. Ces  poches  sont  emplies  de  dyna- 
mite, qui  s'enflamme  par  les  gaz  sur- 
chauffés, au  fur  et  à  mesure  du  passage  du 
projectile.  On  obtient  ainsi  une  accéléra- 
tion de  vitesse  constante,  jusqu'à  ce  que  le 
projectile  soit  sorti  du  canon,  et  l'on  évite 
que  la  charge  de  dynamite  fasse  explosion 
dans  l'âme  de  la  pièce. 

L'accélération  constante,  c'est  l'idéal  de 
l'artilleur,  et  le  l'ait  est  qu'aux  premières 
expériences,  un  de  ces  projectiles,  lancé 
par  un  canon  Withworth,  traversa,  à  180 
mètres  de  la  bouche  à  feu,  une  plaque  en 
fer,  de  127  millimètres  d'épaisseur.  Après 
avoir  accompli  ce  quasi-prodige,  l'obus  par- 
courut encore  115  mètres,  sans  dévier  de 
sa  trajectoire  primitive. 

Le  17  octobre  1885,  au  fort  Lafayette, 
dans  le  port  de  New-York,  on  essayait  un 
canon  de  8  pouces,  long  de  18  mètres,  formé 
par  quatre  parties  en  fer  forgé,  réunies  par 
des  fresses  et  des  boulons,  disposé  sur  un 
support  métallique  évidé,  et  que  l'on  poin- 
tait à  l'aide  d'un  appareil  à  air  comprimé. 
C'est  aussi  l'air  comprimé  qui,  contenu  dans 
huit  réservoirs,  remplace  la  poudre  et  qui, 
chaque  réservoir  s'ou vrant  l'un  après  l'autre,  ! 
produit  une  accélération  constante.  Quant  ! 
au  projectile,  il  consiste  en  un  cylindre  en 
laiton,  de  1  mètre  de  longueur,  terminé  par 
une  pointe  conique,  et  en  un  sabot  en  bois, 


long  de  1  mètre  30,  faisant  l'office  de  culot. 
Le  culot  dirige  le  projectile  pendant  son  par- 
cours. Cet  obus  renferme  46  kilogrammes 
de  gélatine  explosive ;la  cartouche  d'inflam- 
mation est  à  base  de  dynamite,  et  c'est  une 
fusée  percutante  qui  met  le  feu  à  la  car- 
touche. 

Le  premier  projectile  lancé,  dans  ces 
conditions,  parcourut  2000  mètres,  et  ne  fit 
pas  explosion.  On  n'avait  cependant  pas 
perdu  son  temps,  puisqu'il  était  démontré 
que  le- tir  des  obus  chargés  à  la  dynamite 
n'offrait  pas  des  difficultés  insurmontables, 
.  Le  28  novembre  suivant,  on  tirait  trois 
obus  chargés  de  gélatine  explosive,  dont  l'un 
franchît  4000  mètres  et  tomba  dans  Feau; 
les  deux  autres  firent  explosion  au  fond  de 
la  mer,  en  projetant  des  gerbes,  dont  la 
hauteur  dépassait  80  mètres. 

Il  était  donc,  établi  que  l'on  pouvait  lancer 
des  obus  chargés  de  gélatine  explosive, 
qui  produisaient  des  effets  prodigieux.  Il 
ne  restait,  par  conséquent,  qu'à  perfec- 
tionner le  mode  de  chargement  de  ces  obus, 
et  à  chercher  la  forme  de  canon  qui  con-  . 
venait  le  mieux  pour  les  lancer. 

En  réalité,  le  problème  se  posait  en  ces 
termes  :  Envoyer  un  projectile  contenant 
une  forte  dose  de  substance  explosive,  sans 
que  le  choc  provoqué  par  l'inflammation 
de  la  charge  détermine  une  explosion  pré- 
maturée. Il  existe  deux  solutions  à  ce  pro- 
blème :  ou  bien,  employer  des  pièces  courtes,, 
à  trajectoire  très  peu  tendue,  à  charge  très 
faible,  et  remplir  de  substances  explosives 
des  sortes  de  bombes  ;  ou  bien  se  servir  des 
canons  nouveaux,  où  la  charge  ne  s'en- 
flamme  que  progressivement,  et  ou  l'on  n'a 
pas  à  craindre  un  à-coup  assez  violent  pour 
causer  l'explosion  de  la  dynamite. 

Les  ingénieurs  et  les  officiers  américains 
ont  adopté  la  seconde  de  ces  solutions,  sans 
avoir  toutefois  réussi,  au  moins  jusqu'à 
présent,  à  construire  un  canon  réellement 
susceptible  d'être   mis   en  batterie.  En 
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France,  en  Russie,  en  Italie,  en  Allemagne, 
c'est  l'autre  solution  qui  a  prévalu,  c'est-à- 
dire  que  Ton  a  conservé  les  obusiers  ordi- 
naires et  chargé  les  obus  avec  la  dynamite. 
Pourquoi? 

D'abord,  parce  que  les  poudres  progres- 
sives n'ont  pas  fourni  des  résultats  satis- 
faisants. C'est  en  vain  qu'au  Bouchet,  notam- 
ment, on  s'est  efforcé  de  perfectionner  la 
poudre  prismatique;  on  n'est  pas  arrivé  à 
la  certitude,  et  en  pareille  matière,  le 
doute  n'est  même  pas  admissible.  Supposons 
qu'on  se  soit  trompé,  que  la  charge  s'en- 
flamme brusquement;  l'obus,  qui  contient 
assez  de  dynamite  pour  faire  sauter -une  por- 
tion de  rempart,  éclate  dans  l'âme  de  la 
pièce;  le  canon  est  rompu,  et  ses  morceaux 
sont  projetés  tout  à  Tentour,  en  tuant  les 
canonniers.  Yoilà  de  terribles  accidents, 
dont  nul  n'oserait  assumer  laresponsabilité. 

En  Allemagne,  on  a  fabriqué  des  obus 
de  21  centimètres,  que  l'on  charge  de  coton- 
poudre.  Ces  projectiles  sont  en  acier,  à  pa- 
rois minces.  D'après  le  général  belge  Brial- 
mont,  ils  contiennent  26  kilpgrammes  de 
pyroxiline  humide  et  comprimée.  Quand 
l'obus  est  chargé,  on  y  introduit  de  la  pa- 
raffine fondue,  destinée  à  boucher  les  inter- 
stices et  à  empêcher  la  dilatation  de  l'eau 
qui  entre  dans  la  composition  de  la  pyroxi- 
line. Au  centre  de  la  partie  supérieure  de 
l'obus,  on  place  une  charge  de  coton-poudre, 
munie  d'une  capsule  de  fulminate  de  mercure. 

Des  expériences  ont  été  faites,  avec  ces 
projectiles,  au  polygone  de  Kummersdorf, 
et  aux  environs  de  Cosel.  Le  polygone  de 
Kummersdorf  a  été  construit  en  1878,  par 
les  soins  et  aux  frais  de  l'usine  Krupp;  c'est 
le  polygone  le  mieux  aménagé  qui  existe  en 
Europe. 

Les  obus  dont  nous  parlons,  pénétrèrent 
â  4  mètres  de  profondeur,  dans  les  terres 
sablonneuses  de  ce  polygone,  et  creusèrent 
un  entonnoir  de  4  mètres  80  de  diamètre, 
sur  2  mètres  40  de  profondeur.  Les  officiers 


de  pionniers  allemands  avaient  édifié  une 
voûte  en  pierres,  d'une  épaisseur  d'un  mètre, 
protégée  par  une  couche  de  sable  de  3  mètres  : 
les  obus  entrèrent  dans  la  voûte,  et  la  dé- 
truisirent ! 

A  Cosel,  l'artillerie  allemande  s'exerça  à 
battre  en  brèche  des  fortifications  déclassées  ; 
les  obus  de  21  centimètres  chargés  de  py- 
roxiline percèrent  des  voûtes  maçonnées 
recouvertes  d'un  mètre  de  béton  ! 

Contre  les  coupoles  cuirassées,  l'action 
de  ces  projectiles  fut  moins  considérable  : 
l'obus  éclatait  en  touchant  la  coupole,  et  ne 
produisait  guère  que  l'effet  d'un  obus  chargé 
de  poudre  ordinaire.  A  ce  propos,  le  général 
Brialmont  exprimait  l'opinion  que  les  subs- 
tances explosives  n'agissent  pleinement  que 
lorsqu'elles  sont  en  contact  intime  avec 
l'obstacle  à  détruire. 

Mais  si  l'obus  glisse  sur  une  coupole  mé- 
tal Jique  sans  effets  destructeurs,  il  exerce, 
au  contraire,  des  ravages  prodigieux  quand 
il  vient  à  rencontrer  les  fondations,  en  gra- 
nit ou  en  béton,  des  tourelles. 

En  Russie,  l'artillerie  a  essayé  d'utiliser  la 
heiloffttê,  substance  inventée  par  MM.  Hel- 
lhoff  et  Gruson,  et  qui  paraît  être  une  dis- 
solution de  nitro-benzine  dans  de  l'acide 
azotique  concentré.  C'est  un  liquide  rou- 
geâtre,  épais,  corrosif  et  très  instable,  que 
l'on  utilise,  comme  la  nitro-glycérine,  en 
la  mélangeant  avec  une  base  inerte.  Alors 
elle  résiste  aux  chocs,  à  l'action  du  feu,  et 
ne  détone  plus  que  sous  l'influence  d?une 
capsule  chargée  de  fulminate  de  mercure; 
on  peut  donc  la  transporter  d'un  endroit  à 
un  autre,  sans  courir  un  danger  quelconque. 
Seulement,  la  helloffite  est  tellement  volatile 
qu'on  est  obligé  de  l'enfermer  dans  des  vases 
hermétiquement  clos;  enfin,  il  suffit  qu'elle 
soit  mélangée  avec  de  l'eau,  pour  qu'elle 
perde  aussitôt  ses  qualités.  On  ne  doit  donc 
songer  à  l'utiliser  que  pour  l'artillerie  de 
terre  ;  elle  ne  rendrait  aucun  service  pour 
les  défenses  sou  s -marine  Si 
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Essais  des  obus  à  la  mélinite  contre  les  talus  de  terre  et  les  remparts  de  granit,  faits  en  1887, 

au  polygone  de  Vincennes. 


En  Italie,  les  recherches  pour  l'emploi 
cT explosifs  nouveaux  dans  les  obus  ont  été 
poursuivies  avec  une  rare  ténacité.  Dès  1882, 
on  y  connaissait  une  substance  explosive, 
due  aux  essais- de  M.  Parone,  et  composée 
de  chlorate  de  potasse  et  de  sulfure  de 
carbone.  Les  obus  chargés  de  cette  subs- 
tance ne  faisaient  explosion  qu'au  contact 
du  fulmi-coton  contenu  dans  la  fusée. 

Voilà  donc  une  première  difficulté  sur- 
montée :  l'obus  est  transportable.  Mais,  au 
premier  coup  tiré,  le  canon  éclata.  Pour- 
quoi? On  ne  Fa  jamais  dit,  et  nous  sommes 
réduits,  sur  ce  point,  à  des  hypothèses. 
L'obus  avait-il  fait  explosion,  sous  l'impul- 
sion du  choc  initial  reçu  dans  l'âme  de  la 
pièce?  Il  serait  difficile  de  l'affirmer.  Tou- 
jours est-il  que  l'artillerie  italienne  a  re- 
noncé à  utiliser  la  composition  Parone. 

Deux  ans  plus  tard,  plusieurs  officiers 
.s.  T.  II, 


du  ministère  de  la  guerre  et  de  l'artil- 
lerie italienne,  assistaient  à  d'importantes 
expériences,  à  Palmanora.  On  se  servait  de 
canons  de  15  centimètres  en  acier,  du  sys- 
tème Krupp,  et  d'obus-torpilles,  contenant 
une  charge  de  12  kilogrammes,  que  l'on  ti- 
rait contre  des  voûtes  en  maçonnerie,  d'un 
mètre  d'épaisseur,  protégées  par  une  couche 
en  terre  de  2  mètres. 

Ce  qui  caractérise  ces  expériences  et  les 
rend  tout  à  fait  intéressantes,  c'est  qu'on 
y  compara  les  effets  des  obus-torpilles  avec 
ceux  des  obus  ordinaires.  L'obus  ordinaire 
pénétrait  jusqu'à  50  centimètres  au-dessus 
de  la  chape  des  voûtes,  et  produisait  sim- 
plement un  entonnoir  de  2  mètres  de  diamè- 
tre à  l'intérieur  des  terres;  l'obus  chargé 
de  fulmi-coton,  pesant  58  kilogrammes  et 
lancé  sous  un  angle  de  45  degrés,  détrui- 
sait la  voûte. 
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Avec  de  pareils  projectiles,  les  casemates 
ne  constituent  plus  qu'un  abri  dérisoire. 
Avec  l' obus-torpille  Gruson,  chargé  d'Ae/- 
lofite  (b i ni tro -benzol  et  acide  nitrique),  les 
fascines  et  les  poutrelles  qui  protègent  la 
voûte  sont  réduites  en  morceaux,  la  cou- 
che de  terre  est  dispersée  ;  les  dégâts,  d'a- 
près le  rapport  de  témoins  oculaires,  sont 
à  peu  près  irréparables.  Il  y  a  bien  encore 
quelques  inconvénients  :  le  tir  manque  de 
précision  ;  mais  il  ne  faut  pas  oublier  que 
le  jour  où  l'obus-torpille  fera  partie  du 
matériel  de  guerre,  des  tables  de  tir  seront 
dressées  tout  exprès,  et  l'on  parviendra 
bien  vite  à  une  régularité  analogue  à  celle 
des  canons  de  120  et  de  155. 

En  résumé,  Y  obus-torpille  destiné  à  dé- 
molir les  talus  de  terre  et  les  remparts  de 
granit  existe.  Ce  qui  le  prouve,  c'est  que, 
depuis  1887,  l'artillerie  française  ne  fabrique 
plus  qu'un  très  petit  nombre  d'obus  char- 
gés avec  de  la  poudre  ordinaire.  Tous  les 
obus  destinés  à  l'artillerie  de  place  et  de 
siège  sont  chargés  avec  de  la  mélinite. 

Qu'est-ce  que  la  mélinite?  Comme  nous 
l'avons  dit  plus  haut,  elle  paraît  consister 
en  un  mélange  d'acide  picrique  et  de  trini- 
tro-cellulose  soluble  :  c'est  tout  ce  que  l'on 
en  sait. 

Au  mois  de  septembre  1886,  le  Minis- 
tre de  la  guerre  assistait,  à  la  Fère,  à  d'im- 
portantes expériences  sur  les  obus-torpilles 
chargés  de  mélinite.  Les, députés,  membres 
de  la  commission  du  budget,  l'avaient  ac- 
compagné, pour  examiner  de  près,  sur 
place,  les  résultats  obtenus,  et  pour  deman- 
der ensuite  aux  Chambres  les  crédits  néces- 
saires à  la  poursuite  de  ces  intéressantes  re- 
cherches. Ces  expériences  furent  continuées 
plus  tard  au  polygone  de  Yincennes  (fig.  1 05). 
G'est  à  leur  suite  que  le  Ministre  de  la  guerre 
décida  l'adoption  des  obus  à  la  mélinite,  et 
la  généralisation  des  tourelles  cuirassées 
pour  la  défense  des  places. 

Le  gouvernement  français  avait  acheté  de 


M.  Turpin  le  brevet  de  la  mélinite;  depuis 
cette  époque,  deux  savants,  MM.  Berthelot 
et  Sarrau,  ont  perfectionné  le  mode  de  fa- 
brication de  cette  substance,  si  bien  que  sa 
préparation  et  son  emploi  n'offrent  plus, 
dit-on,  le  moindre  danger. 

Il  est  d'autant  plus  nécessaire  qu'on  nous 
rassure  sur  ce  point,  que  personne  n'a 
perdu  le  souvenir  de  la  terrible  catastrophe 
arrivée  à  l'arsenal  de  Belfort,  le  1 0  mars  1887. 

A  onze  heures  et  demie  du  matin,  une  for- 
midable détonation  se  faisait  entendre  dans 
la  cour  de  cet  arsenal.  On  avait  récemment 
construit,  dans  cette  cour,  une  barraque  en 
planches,  où  les  artificiers  et  les  soldats  du 
9°  bataillon  de  forteresse  procédaient  au 
chargement  d'obus  à  mélinite.  Une  tren- 
taine d'obus  avaient  été  remplis,  durant  les 
deux  précédentes  journées.  Les  règlements 
militaires  déterminaient  de  la  façon  la  plus 
minutieuse  les  précautions  à  prendre  dans 
ce  cas  :  l'officier  présent  devait  consulter  le 
thermomètre,  pour  s'assurer  que  la  tempéra- 
ture ne  s'élevait  jamais  au-dessus  d'une  cer- 
taine limite.  Comment  cette  explosion  eut- 
elle  lieu?  L'enquête  a  établi  qu'un  artilleur 
avait  tassé  dans  un  obus  de  la  mélinite  encore 
chaude;  des  gaz  se  développèrent,  atteigni- 
rent une  forte  pression,  et  l'explosion  eut  lieu. 

Tous  les  soldats  présents  furent  renver- 
sés, par  la  violence  du  choc;  trois  furent 
tués  sur  le  coup  ;  l'un  d'eux,  le  chef  artifi- 
cier, eut  le  haut  de  la  tête  emporté;  un 
autre  fut  littéralement  mis  en  morceaux; 
un  troisième  fut  coupé  en  deux.  Il  y  eut 
neuf  morts,  au  total. 

Aujourd'hui,  heureusement  la  mélinite, 
rendue  insensible  aux  chocs  et  aux  frotte- 
ments, ne  fait  plus  explosion  que  sous  l'in- 
fluence d'un  détonateur  particulier.  C'est 
tout  ce  que  nous  avons  le  droit  de  dire  sur 
ce  point  de  notre  organisation  militaire,  où 
le  secret  s'impose  de  lui-même. 

L'apparition  de  Yoôus-torpille  capable  de 
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Fig.  106.  —  Coupe  d'un  pétard  de  dynamite,  avec  son  amorce,  confectionné,  pour  les  usages  militaires. 

à  la  poudrerie  de  Vonges  (Côte-d'Or). 

G,  pétard  ;  A,  amorce  ;  E,  dynamite  ;  D,  cordeau  ou  mèche. 


détruire  les  talus  de  terre  et  les  remparts  de 
pierre,  est  un  fait  de  la  plus  haute  impor- 
tance. On  sait  qu'un  fort,  une  fois  cerné,  est 
condamné,  et  que  la  lutte  de  ses  défenseurs 
ne  fait  que  prolonger  une  résistance  inutile. 
Avec  les  obus-torpilles  chargés  de  mélinite 
ou  de  hellofite,  aucune  forteresse  né  pourra 
plus  résister  à  l'assaillant  plus  de  vingt- 
quatre  heures.  Grâce  à  ce  projectile  et  à 
cet  explosif  formidables,  la  poudre  et  le 
canon  l'emporteront,  sans  nul  doute,  sur  la 
cuirasse  et  le  rempart  ;  l'artilleur  triom- 
phera, à  coup  sûr,  de  l'ingénieur,  l'assié- 
geant sera  le'  maître  de  l'assiégé. 


CHAPITRE  VIII 

AUTRES  EMPLOIS  DE  LA  DYNAMITE,  EN  TEMPS  DE  GUERRE. 

—  DÉVOUEMENT  HÉROÏQUE  DES  LIEUTENANTS  POL  ET 
BEAU.  —  DESTRUCTION  DES  MURS,  DES  ARBRES,  DES 
PONTS,  DES  VOIES  FERRÉES'  AU  MOYEN  DE  LA  DYNAMITE, 

—  LA  DESTRUCTION  DU  PONT  DE  FONTENOY,  EN  1870, 
APRÈS  LA  RETAITE  DE  SÉDAN.  — MANIÈRE  D 'ENFLAMMER 
LA  DYNAMITE  POUR  LA  DESTRUCTION  DES  OBSTACLES. 

Sous  quelle  forme  la  dynamite  est-elle 
employée,  pour  la  destruction  des  obstacles, 
en  temps  de  guerre  ?  La  dynamite  s'em- 
ploie, dans  ce  but,  en  charges  allongées  et 
en  charges  concentrées  :  en  charges  allongées, 
pour  l'ouverture  des  brèches,  pour  abattre 
de  très  gros  arbres  ;  en  charges  concentrées , 
s'il  s'agit  de  percer  des  créneaux  dans  un 
mur,  défaire  sauter  des  piliers  de  pont,  d'en- 


foncer des  portes  et  des  barricades,  enfin  de 
rendre  un  chemin  impénétrable  à  l'ennemi. 

Dans  les  charges  concentrées .  les  pétards 
de  dynamite  sont  réunis  dans  des  caisses, 
que  Ton  place  dans  un  trou  pratiqué  sous 
l'obstacle  ;  dans  les  charges  allongées^  ces 
pétards  sont  disposés  bout  à  bout  et  main- 
tenus dans  cette  position,  à  l'aide  de  ba- 
guettes ou  de  cordeaux  de  ficelle.  Il  y  a 
tout  avantage  à  creuser,  si  l'on  peut,  un 
trou,  qui  fera  l'office  de  fourneau  de  mine  ; 
mais  cette  opération  n'est  pas  toujours  d'une 
exécution  aisée. 

Le  pétard  de  dynamite  employé  dans 
l'armée  est  de  forme  prismatique  ;  son  en- 
veloppe est  métallique.  L'amorce  qui  s'y 
trouve  implantée  est  de  forme  cylindrique. 

Le  pétard  est  long  de  130  millimètres  et 
haut  de  35  millimètres.  Sur  chaque  fond  est 
fixé  un  tube,  destiné  à  recevoir  l'amorce.  L'o- 
rifice extérieur  de  ce  tube  est  fermé  par  un 
ruban  de  fil.  Le  tout  est  recouvert  de  papier. 
Nous  représentons  dans  la  figuré  106  le  pé- 
tard de  dynamite  réglementaire  dans  l'armée . 

Uamorce  fulminante  dont  on  fait  usage 
est  une  grosse  capsule  en  cuivre,  contenant 
un  gramme  et  demi  de  fulminate  de  mer- 
cure. Pour  amorcer,  on  prend  un  morceau 
de  cordeau  de  mineur  (bickford)  de  î  mè- 
tre à  lm,50  de  long;  on  introduit  l'une  de 
ses  extrémités  dans  le  pétard  ;  on  serre 
l'entrée  du  tube  avec  une  pince,  de  ma- 
nière à  y  produire  un  étranglement  qui 
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l'empêche  de  sortir.  Alors  on  découvre  l'o- 
rifice du  tube  d'amorce,  et  on  y  introduit 
la  capsule  fulminante  fixée  à  l'extrémité 
du  cordeau  de  mineur. 

Pour  mettre  le  feu  à  la  dynamite,  on  fend, 
avec  un  couteau,  l'extrémité  libre  du  cor- 
deau de  mineur,  on  engage  dans  la  fente 
un  morceau  d'amadou,  on  l'allume  et  on  se 
retire. 

Les  pétards  de  dynamite  s'appliquent, 
avons-nous  dit,  en  charges  allongées  ou 
concentrées. 

Nous  représentons  dans  la  figure  407  un 
pétard  de  dynamite  fixé  à  la  porte  d'un  fort. 

On  enfonce  au  milieu  de  la  porte  un  pic 
de  terrassier,  en  le  disposant  comme  le 
montre  notre  dessin,  et  on  suspend  au  fer 
du  pic  la  dynamite  en  charge  allongée.  Le 
cordeau  de  mineur  étant  mis  en  rapport  avec 
la  charge  de  dynamite,  on  enflamme  le  pé- 
tard à  distance,  au  moyen  d'un  exploseur 
électrique  et  d'un  fil  conducteur  du  courant 
de  la  pile. 

Le  48  janvier  4871,  sur  le  plateau  qui  fait 
face  au  mont  Valérien,  l'armée  française 
attaquait  les  Prussiens,  retranchés  derrière 
l'interminable  mur  du  château  et  du  parc 
de  Buzenval.  Précédé  d'un  large  fossé,  cré- 
nelé, que  défendaient  d'habiles  tirailleurs, 
ce  mur  était  à  peu  près  infranchissable. 
Il  existait,  tout  à  l'extrémité,  une  porte,  que 
nos  artilleurs  avaient  essayé  de  défoncer  à 
coups  de  canon.  La  porte  avait  cédé  en  par- 
tie, et  nos  soldats  donnaient  l'assaut;  cepen- 
dant] elle  tenait  bon  encore.  Un  lieutenant  du 
génie,  l'héroïque  Beau,  se  jette  danslamêlée, 
et,  suivi  d'un  sapeur,  il  va,  malgré  une  pluie 
de  balles,  placer  un  pétard  de  dynamite 
sous  la  porte.  Il  n'eut  pas  le  temps  d'y 
mettre  le  feu.  Le  lieutenant  et  le  sapeur 
tombèrent  presque  aussitôt,  criblés,  chacun, 
de  plus  de  vingt  balles  (4). 

(1)  Les  camarades  de  Beau  ont  fait  placer  son  huste 
dans  la  salle  d'honneur  du  collège  de  Bourg,  où  il  avait 
fait  ses  premières  études. 


Au  Sénégal,  en  1884 ,  un  lieutenant  d'artil- 
lerie de  marine,  Pol,  renouvela  cet  ex- 
ploit. Une  colonne  de  soldats  français, 
commandée  par  le  colonel  Borgnis-Des- 
bordes,  faisait  le  siège  du  fort  de  Kita  ; 
l'entrée  du  fort  était  fermée  par  une  porte 
massive,  en  bambou;  les  obus  pénétraient 
dans  la  porte  et  traversaient  le  bois,  mais  ils 
ne  pratiquaient  pas  de  brèche.  Le  lieutenant 
Pol  s'avance  jusqu'au  pied  du  fort,  il  installe 
deux  pétards  de  dynamite  sous  la  porte,  y 
met  le  feu...  mais  il  tombe.  Quand  les  sol- 
dats, qui  s'étaient  précipités  sur  ses  pas,  et 
qui,  par  la  brèche,  enfin  ouverte,  avaient 
pénétré  dans  l'intérieur  du  fort,  eurent  rap- 
porté l'héroïque  officier  à  l'ambulance,  il 
était  mourant;  les  indigènes  l'avaient  percé 
de  coups  de  lances.  Le  colonel Borgnis-Des- 
bordes  le  décora  sur  son  lit  de  mort. 

On  voit,  par  ces  deux  exemples,  combien 
il  est  utile  de  posséder  des  chargements  de 
dynamite  convenablement  préparés  pour 
une  inflammation  rapide.  A  la  guerre,  la 
bravoure  ne  supplée  pas  toujours  à  l'in- 
suffisance du  matériel  et  de  l'armement. 

Revenons  aux  procédés  employés  pour 
l'inflammation  de  la  dynamite..  Quand  les 
détachements  militaires  ne  possèdent  pas 
d'outils,  pelles,  pioches,  pour  creuser  un 
trou  de  mine,  ou  pour  forer  une  pierre,  on 
a  recours  à  la  méthode  dite  des  charges  suc- 
cessives. Pour  cela,  on  fait  détoner  une  faible 
charge  de  dynamite  tout  contre  l'obstacle 
à  détruire.  En  faisant  explosion,  cette  pre- 
mière charge  creuse  un  logement  pour  la 
seconde  charge,  qui,  elle-même,  provoque 
la  destruction  définitive  de  l'obstacle. 

Pour  mettre  le  feu  aux  pétards  de  dyna- 
mite, il  est  trois  procédés  différents.  On 
peut,  ainsi  qu'il  a  été  dit  plus  haut,  allumer 
directement  la  mèche  de  mineur  qui  com- 
munique avec  l'amorce,  et  se  retirer  ;  il  faut 
alors  avoir  soin  d'entourer  de  pulvérin  l'ex- 
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Fig.  107.  —  Pétard  de  dynamite,  en  charge  allongée ,  fixé  a  la  porte  d'un  fort< 


trémité  de  la  mèche.  Si  cette  mèche  n'est 
pas  assez  longue  pour  la  sécurité  du  sol- 
dat, on  taille  un  morceau  d'amadou,  long 
d'environ  5  centimètres  ;  on  l'introduit  dans 
la  fente  d'une  feuille  de  papier,  on  place  sur 


Fig.  108.  —  Un  moine, -pour  l'inflammation  de  la  mèche 

des  pétards.  • 

la  feuille  du  pulvérin,  et  Ton  enflamme  l'a- 
madou, qui  se  consume  en  2  minutes  et  de- 
mie, met  le  feu  au  pulvérin,  et  par  son  inter- 


médiaire, à  la  mèche  du  pétard  de  dynamite. 
Ce  morceau  d'amadou  est  désigné  sous  le 
nom  singulier  de  moine  (fig.  108). 

La  feuille  de  papier,  A,  est  maintenue  sur 
le  sol,  au  moyen  de  quatre  pierres  ;  le  mor- 
ceau d'amadou,  B,  est  en  contact,  par  sa 
base,  avec  le  pulvérin,  C,  et  ce  dernier  en 
rapport  avec  la  mèche,  D,  aboutissant  au 
pétard  de  dynamite. 

Le  second  procédé  présente  moins  de 
dangers.  On  appelle  cordeau  de  mineur,  ou 
ôickfort,  une  double  enveloppe  en  fils  de 
chanvre  roulés  en  spirales  et  en  sens  con- 
traire, dans  Taxe  de  laquelle  on  a  versé 
dé  la  poudre.  La  longueur  du  bickfort  est 
d'environ  S  à  6  mètres.  D'habitude,  son  dia- 
mètre est  de  5  millimètres,  et  sa  vitesse  de 
combustion  d'un  mètre,  en  90  secondes.  Les 
soldats,  ou  les  ouvriers,  ont  donc  le  temps, 
après  avoir  allumé  le  bickfort,  de  se  mettre 


426 


MERVEILLES  DE  LA  SCIENCE. 


Fig.  109.  —  Destruction  des  rails  d'une  voie  ferrée  par  un  pétard  de  dynamite. 


à  l'abri  avant  que  le  pétard  fasse  explo- 


sion. 


L'étincelle  électrique  est  le  troisième 
moyen  servant  à  enflammer  les  pétards  de 
dynamite.  Il  suffit  de  mettre  en  contact  les 
extrémités  des  deux  fils  conducteurs,  reliés 
chacun  à  l'un  des  pôles  d'une  pile,  pour 
produire  le  courant  électrique,  et  détermi- 
ner l'explosion  de  l'amorce  fulminante  que 
contient  le  pétard. 

Ce  procédé  exige  de  minutieuses  précau- 
tions. En  effet,  si  le  contact  des  deux  fils  a 
lieu  par  accident,  avant  que  les  ouvriers  ou 
les  soldats  se  soient  éloignés,  l'explosion  se 
produit,  et  de  terribles  accidents  sont  alors 
inévitables.  On  signale  tous  les  ans  quel- 
ques faits  de  ce  genre,  soit  dans  les  mines, 
soit  dans  les  écoles  régimentaires  du 
génie. 

Nous  verrons,  en  parlant  des  emplois 
industriels  de  la  dynamite,  que  les  appa- 
reils servant  à  l'inflammation  des  mines  par 
l'électricité  sont  aujourd'hui  très  perfec- 
tionnés et  d'un  usage  très  sûr. 

Pour  abattre  des  arbres,  on  emploie  des 
charges  circulaires  et  latérales.  Dès  que  le 
pétard  a  fait  explosion,  l'arbre  tombe. 

Les  Américains  consacrent  de  grandes 
quantités  de  dynamite  à  la  destruction 
rapide  des  immenses  forêts  vierges  qu'ils 
font  disparaître,  pour  les  transformer  en 
champs  de  labour  et  en  pâturages. 


Pour  calculer  le  poids  de  dynamite  à 
employer,  on  se  sert  de  la  formule  suivante, 
qui  n'est  qu'approximative  : 

P  =  40^3 

d  désignant  le  diamètre  de  l'arbre  et  P  le 
poids  de  dynamite. 

On  consomme  moins  de  dynamite  si  Ton 
a  soin  de  creuser  un  trou,  de  k  centimètres 
de  profondeur,  perpendiculairement  à  l'axe 
de  l'arbre,  et  de  placer  dans  ce  trou  la  car- 
touche de  dynamite. 

S'il  s'agit  d'abattre  un  mur,  il  est  bon  do 
pratiquer  le  long  de  sa  base  un  trou  de 
mine,  prolongé  jusqu'au  milieu  de  l'épais- 
seur du  mur.  On  dispose  dans  cette  rainure 
une  charge  de  dynamite,  évaluée  d'après  la 
formule  : 

P  =  4,20e2 

e  désignant  l'épaisseur  du  mur.  Quand  cette 
charge  éclate,  elle  fait  une  brèche,  dont  la 
largeur  totale  est  double  de  l'épaisseur  du 
mur. 

S'il  s'agit  de  détruire  des  voûtes,  le  mieux 
est  de  disposer  de  chaque  côté  de  la  clef  de 
voûte,  et  parallèlement,  des  pétards  de  dyna- 
mite, formant,  comme  nous  l'avons  dit  plus 
haut,  une  charge  allongée;  ces  pétards  fe- 
ront explosion  simultanément . 

En  campagne,  les  troupes  sont  fréquem- 
ment arrêtées  par  des  palissades,  des  palan- 
ques,  des  chevaux  de  frise  ou  des  grilles  en 
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fer.  On  se  fraye  un  passage  à  travers  tous 
ces  obstacles,  en  les  entourant  d'un  saucis- 
son de  pétards  de  dynamite. 

Pour  détruire  les  voies  ferrées,  on  fixe 
solidement  deux  pétards,  du  poids  de 
100  grammes,  contre  les  rails,  entre  les 
deux  saillies  et  des  deux  côtés  de  la  voie. 

C'est  ce  que  nous  représentons  dans  la 
figurai  09 ,  qui  donne  en  même  temps  le  dessin 
exact,  en  élévation,  de  la  forme  d'un  pétard 
de  dynamite  réglementaire  dans  l'armée. 

L'explosion  de 
ces  deux  pétards 
produit  une  brè- 
che de  50  centi- 
mètres de  lon- 
gueur, et  la  circu- 
lation des  trains 
est  interrompue. 
Cette  brèche  suffi- 
rait, en  tout  cas, 
pour  amener  le 
déraillement  d'un 
train. 

Si  Ton  veut  ob- 
tenir une  détério- 
ration plus  grave 
et  détruire  une 
grande  portion  de 
la  voie  ferrée,  on 


Fig,  110.  —  Pétards  de  dynamite  placés  pour  la  rupture 
d'un  pont  métallique. 

À,  B,  pétards;  G,  cordeau. 


s'efforcent,  en  démolissant  ainsi  une  ou  deux 
arches ,  de  créer  une  interruption  du  tablier 
du  pont,  de  20  mètres  de  largeur. 

Nous  représentons  sur  la  figuré  110  deux 
pétards  de  dynamite  placés  sur  un  pont  mé- 
tallique pour  déterminer  sa  rupture. 

En  1870,  quand  les  armées  allemandes 
étaient  arrivées  sous  les  murs  de  Paris, 
deux  cents  francs-tireurs,  hommes  résolus, 
partis  de  Langres,  parvinrent,  après  une 
marche  audacieuse  à  travers  des  lignes 

ennemies,  jusqu'au 
pont  de  Fontenoy, 
et  ils  réussirent  à 
faire  sauter  deux 
arches  de  ce  pont. 
Ces  braves  soldats 
risquaient  leur  vie  ; 
car  si  les  ennemis 
les  avaient  décou- 
verts et  faits  pri- 
sonniers ,  ils  au- 
raient été  immé- 
diatement fusillés. 
Ils  réussirent  dans 
leur  hardi  coup  de 
main,  et  leur  dé- 
vouement héroï- 
que fut  couronné 
par  le  succès. 


fait  exploser  50  ou  100  pétards,  placés  à  20 
ou  30  mètres  les  uns  des  autres,  et  l'on 
recherche  principalement  les  points  où  les 
rails  décrivent  des  courbes ,  puisque  la 
réparation  des  courbes  d'une  voie  ferrée 
est  beaucoup  plus  difficile  que  celle  des 
parties  en  ligne  droite. 

S'il  s'agit  de  couper  des  routes,  40  kilo- 
grammes de  dynamite  suffisent  pour  dé- 
molir les  remblais  d'une  route,  sur  une 
étendue  de  20  à  30  mètres.  On  retarde,  de 
cette  manière,  la  marche  de  l'ennemi,  sur- 
tout si  l'on  a  affaire  à  de  la  cavalerie. 

Pour  détruire  les  ponts,  les  officiers  du  gé- 
nie font  sauter  les  piles  avec  la  dynamite,  et 


Quelle  était  la  raison  qui  les  poussait  en 
avant? 

■  La  ligne,  du  chemin  de  fer  de  l'Est  passe 
sur  le  pont  de  Fontenoy.  C'est  par  cette 
voie  ferrée  que  les  Allemands  faisaient  ve- 
nir, pour  le  bombardement  de  Paris,  leurs 
canons  de  gros  calibre,  leurs  obus,  leurs 
poudres  et  leurs  immenses  approvisionne- 
ments: Le  pont  une  fois  détruit,  les  Alle- 
mands étaient  obligés  de  faire  transporter 
leur  matériel  et  les  vivres  sur  des  voitures 
attelées, de  chevaux,  ce  qui  était  à  peu  près 
impossible. 

La  destruction  du  pont  de  Fontenoy,  pen- 
dant la  retraite  de  Sedan,  a  été  racontée  avec 
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de  grands  détails,  dans  l'ouvrage  considé- 
rable que  FEtat-major  allemand  a  consacré 
à  l'histoire  de  la  guerre  de  1870-1871.  Cette 
publication,  jointe  à  des  notes  données  par 
les  officiers  des  francs-tireurs,  a  permis  au 
général  Thoumas  dé  donner,  en  1889,  une 
relation  exacte  du  coup  de  main  exécuté  le 
22  janvier  1871  par  le  capitaine  Coumès. 

Nous  trouvons  le  récit  du  général  Thou- 
mas résumé  dans  un  journal  de  Paris,  par 
un  écrivain  de  mérite,  M.  de  Saint-Hérem, 
à  qui  nous  emprunterons  cette  analyse. 

«  Après  Sedan,  dit  M.  de  Saint-Hérem,  on  avait 
formé  à  la  Vacheresse,  dans  les  Vosges,  près  de  la 
petite  ville  de  Lamarche,  un  camp  retranché.  On 
y  installa  un  bataillon  de  mobiles  du  Gard,  au- 
quel on  adjoignit  bientôt  une  compagnie  de  francs- 
tireurs,  qui  prit  la  dénomination  de  francs-tireurs 
des  Vosges.  Cette  compagnie,  qui  comptait  environ 
trois  cents  hommes,  était  composée  de  soldats 
provenant  de  divers  régiments  qui,  échappés  du 
champ  de  bataille  de  Sedan,  avaient  été  ralliés 
par  quelques  officiers.  Le  camp  était  placé  sous 
l'autorité  du  commandant  Bernard,  qui  avait  sous 
ses  ordres  le  capitaine  Coumès. 

«  Pendant  un  ou  deux  mois  ou  s'appliqua  à  réor- 
ganiser les  petites  troupes  rassemblées  au  camp,  et 
on  fit  contre  les  Allemands  des  expéditions  sou- 
vent heureuses.  Dans  une  de  ces  rencontres,  le 
commandant  Bernard,  à  la  tête  de  trois  cents  com- 
battants, sans  canons,  ni  cavalerie,  défendit  la  ville 
de  Lamarche  contre  la  landwher  prussienne,  et  ne 
se  retira  qu'après  trois  heures  de  lutte.  Les  Alle- 
mands n'osèrent  pas  le  poursuivre. 

«  Mais  le  commandant  Bernard  préparait  une 
entreprise  de  grande  portée  :  il  songeait  à  couper 
les  communications  de  l'ennemi  en  faisant  sauter 
le  pont  de  Fontenoy,  De  la  Vacheresse  à  Fontenoy 
on  compte  60  kilomètres.  Il  fallait  franchir  cette 
distance  la  nuit,  en  pleine  neige,  se  glisser  à  tra- 
vers de  nombreux  détachements  allemands,  s'em- 
parer de  Fontenoy,  occupé  par  une  garnison 
ennemie,  établir  une  mine  sous  un  des  piliers  du 
pont,  assurer  le  bon  fonctionnement  de  l'explo- 
.sion,  puis  revenir  au  camp,  en  évitant  d'être  atta- 
qué par  les  forces  supérieures  dont  disposaient 
les  Prussiens. 

«  L'opération  fut  longuement  étudiée  par  le  capi- 
taine Coumès,  qui,  vêtu  en  civil,  alla  d'abord  explo- 
rer la  région  à  parcourir.  Il  s'agissait  de  traverser 
des  bois,  de  contourner,  dans  le  plus  grand  silence, 
des  villages  et  des  bourgs  remplis  de  soldats  prus- 
siens, d'arriver  à  Fontenoy,  avant  le  lever  du  jour 
afin  de  mieux  surprendre  l'ennemi,  et  au  besoin,  de 


livrer  combat  dans  cette  petite  localité,  sans  donner 
l'éveil  à  la  garnison  allemande  de  Toul,  postée  à 
quelques  kilomètres. 

«  Au  départ,  presque  toutes  les  troupes  du  camp 
se  formèrent  en  colonne.  Les  francs-tireurs  mar- 
chaient en  avant,  suivis,  à  courte  distance,  par  les 
mobiles  du  Gard.  Il  y  avait  à  franchir  un  espace 
dangereux,  dans  lequel  on  risquait  d'être  attaqué 
par  plusieurs  bataillons  prussiens,  accompagnés 
d'artillerie.  Il  faisait  une  nuit  profonde,  la  neige 
tombait,  amortissant  le  bruit  des  pas.  On  atteignit 
bientôt  une  région  où  les  risques  d'attaque  étaient 
moins  fréquents,  et  on  renvoya  les  mobiles  à  la 
Vacheresse. 

«  La  colonne  qui  poursuivit  sa  route  comprenait 
les  trois  cents  francs-tireurs.  A  deux  cents  mètres 
en  avant,  cheminait  un  petit  peloton  d' éclair eur s, 
chargé  de  pousser  des  patrouilles  dans  toutes  les 
directions.  Ce  premier  groupe  était  précédé  par 
un  homme  en  bourgeois,  qui  allait  tantôt  à  pied, 
tantôt  à  cheval,  tantôt  en  voiture,  et  qui,  s'il  avait 
été  pris,  aurait  donné  un  signal,  tout  en  se  faisant 
passer  auprès  de  l'ennemi  pour  un  propriétaire 
des  environs  qui  gagnait  le  village  le  plus  voisin. 
L'homme  était  muni  de  deux  lanternes,  une  blan- 
che et  une  rouge  au  moyen  desquelles  il  corres- 
pondait, dans  l'obscurité,  avec  la  colonne.  Enfin,  le 
premier  peloton  emmenait  un  chien  de  garde,  dressé 
a  reconnaître  l'odeur  des  Prussiens  et  à  aboyer. 

«La  première  étape  fut  de  quarante  kilomètres, 
parcourus  en  partie  dans  les  sentiers  forestiers,  où 
la  neige  avait  un  mètre  de  hauteur.  Le  matin  on 
fit  halte  dans  une  grande  ferme,  où,  par  les  soins 
du  chef  de  l'expédition,  un  repas  avait  été  préparé. 
Quelques  assiettées  de  soupe  aux  pommes  de  terre, 
bien  chaude,  du  vin,  du  café,  une  forte  rasade  de 
cognac,  une  pipe  bien  bourrée,  rendirent  du  jarret 
à  tout  le  monde.  On  reprit  l'étape. 

«  Il  y  eut  une  seconde  nuit  de  marche,  sans  autre 
ennui  que  la  rigueur  du  froid,  et  le  22  janvier,'  à 
cinq  heures  du  matin,  la  petite  troupe  entra  dans 
Fontenoy. 

«A  Fontenoy  étaient  établis  une  cinquantaine  de 
soldats  de  la  landwher  prussienne,  principalement 
chargés  de  la  garde  du  pont.  La  veille,  le  comman-  : 
dant  prussien  de  Toul,  averti,  on  ne  sait  comment, 
qu'il  se  préparait  quelque  chose,  fit  tirer  deux 
coups  de  canon.  C'était  un  avertissement  convenu 
pour  donner  l'éveil  aux  Allemands  de  Fontenoy, 
et  les  prévenir  de  se  tenir  sur  leurs  gardes. 

«  Le  chef  des  landwhériens  de  Fontenoy,  sans  trop 
savoir  quel  danger  le  menaçait,  avait  rassemblé 
son  monde  dans  la  gare.  Un  factionnaire  était  placé 
à  la  porte  des  salles  d'entrée;  les  autres  faction- 
naires, installés  aune  centaine  de  mètres  de  la  gare 
surveillaient  la  place.  Enfin,  une  sentinelle  double 
se  tenait  à  l'entrée  du  pont.  Il  semblait  que  les 
précautions  fussent  bien  prises.  Les  Allemands 
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massés  dans  la  gare  dormaient  en  laissant  tomber 
la  neige  ou  fumaient  leurs  interminables  pipes  de 
porcelaine,  lorsque,  cinq  heures  sonnant,  le  déta- 
chement du  capitaine  Coumès,  se  glissant  par  une 
rue  de  Fontenoy,  déboucha  sur  la  place  de  la 
gare. 

«  Il  était  interdit  de  faire  feu;  on  devait  aborder 
l'ennemi  à  l'arme  blanche;  et  opérer  en  faisant  le 
moins  de  bruit  possible. 

<(  La  nuit  était  si  épaisse  que  le  factionnaire  alle- 
mand eut  quelque  peine  à  apercevoir  les  francs- 
tireurs.  Il  entrevit  d'abord  une  masse  confuse,  et  il 
a  déclaré  depuis  qu'il  croyait  voir  devant  lui  une 
troupe  de  paysans  se  rendant  à  l'église.  Tandis 
qu'il  cherchait  à  bien  distinguer  ce  qu'il  regardait, 
deux  coups  de  baïonnette  le  firent  rouler  dans  la 
neige.  Le  capitaine  Goumès,  suivi  de  deux  sous- 
officiers  et  d'une  centaine  d'honimcs,  s'élançait  au 
pas  de  course  sur  la  gare.  Le  second  factionnaire 
fut  tué.  Les  Allemands  sautèrent  sur  leurs  fusils 
et  voulurent  sortir,  mais  ils  furent  refoulés;  d'au- 
tres'groupes  de  francs-tireurs  pénétrèrent  dans  la 
salle  d'attente  par  les  fenêtres.  Une  courte  lutte 
à  la  baïonnette  s'engagea,  plusieurs  Allemands 
furent  blessés,  d'autres  se  rendirent,  le  reste 
s'échappa  et  courut  à  Toul  donner  l'alarme. 

«  Aussitôt  la  gare  prise,  les  francs-tireurs  se  por- 
-  tèrént  vers  le  pont,  tuèrent  les  deux  sentinelles  et, 
sans  perdre  une  minute,  disposèrent  de  la  poudre 
le  long  d'un  des  piliers.  Une  explosion,  entendue 
à  plusieurs  lieues  a  la  ronde,  fit  sauter  le  pont.  Il 
était  temps,  car  il  arrivait  de  Nancy  un  train  chargé 
d'ennemis, 

«  La  troupe  du  capitaine  Coumès  avait  accompli 
sa  mission.  Les  communications  des  Allemands 
étaient  coupées;  les  approvisionnements  destinés 
au  siège  de  Paris  devraient,  désormais  faire  un  très 
long  détour,  pendant  lequel  ils  étaient  exposés  à 
être  enlevés. 

,  «  Les  francs-tireurs  revinrent  sans  être  in- 
quiétés au  camp  de  la  Vacheresse. 

«  Cette  courte  opération  a  été  certainement  un 
des  beaux  faits  de  guerre  de  la  campagne.  » 

Si  le  pont  de  Fontenoy  avait  été  coupé 
deux  mois  plus  tôt,  le  siège  de  Paris  n'eût, 
commencé  qu'au  mois  de  décëmbre,  le  gou- 
vernement de  la  Défense  nationale  aurait  eu 
le  temps  de  faire  entrer  dans  Paris  beau- 
coup plus  de  vivres,  d'équiper,  d'armer  et 
surtout  d'exercer  tous  les  soldats  improvisés 
de  nos  bataillons  de  la  garde  mobile  et  de 
la  garde  nationale  ;  et  qui  sait  ce  qui  fût  ar- 
rivé! Or,  le  fait  est  bien  démontré,  si  après 
Sedan  on  ne  fît  pas  sauter  le  pont  de  Fon- 
s.  t.  n.  i 


tenoy  et  les  six  tunnels  des  Vosges,  pen- 
dant la  retraite  de  l'armée  commandée  par 
le  maréchal  de  Mac-Mahon,  c'est  qu'on  ne 
disposait  d'aucun  moyen  de  transport  pour 
amener  de  Paris  quelques  tonneaux  de . 
poudre!  Nous  n'éprouverions  pas  aujour- 
d'hui les  mêmes  difficultés,  il  y  a  toujours 
de  la  place  dans  un  fourgon,  pour  y  loger 
quelques  pétards  de  dynamite. 

La  dynamite  est  souvent  employée  dans 
l'armée,  pour  mettre  hors  de  service  une 
pièce  d'artillerie  de  siège  ou  de  campagne. 
Pour  cela,  on  introduit  dans  l'âme  de  la 
pièce  une  charge  de  500  grammes  de  dyna- 
mite, que  Ton  fait  exploser. 

Pour  briser  un  canon,  de  manière  à  le  ré- 
duire en  blocs  de  fonte,  faciles  à  transpor- 
ter, on  fait  descendre  la  pièce  dans  une 
fosse,  et  on  la  cale,  la  bouche  en  haut. 
Ensuite  on  fait  arriver  dans  l'âme  (fig.  114) 
deux  charges  de  dynamite,  attachées  à  une 
baguette  en  bois,  la  plus  forte  au  fond,  la 
plus  faible  à  la  hauteur  des  tourillons.  On 
prend  autant  de  grammes  de  dynamite  qu'il 
y  a  de  kilogrammes  de  métal  du  canon. 
On  met  au  fond  les  deux  tiers  de  la  charge, 
et  un  tiers  au  milieu.  On  remplit  d'eau  la 
pièce,  et  on  ferme  la  bouche  avec  un  tam- 
pon de  bois,  qui  ne  laisse  passer  que  les  fils 
électriques  conducteurs. 

C'est,  en  effet,  avec  l'étincelle  électrique 
qu'il  est  préférable  d'opérer  l'inflammation 
de  la  charge. 

Un  exploseur  électrique  sert  à  détermi- 
ner l'envoi  du  courant  dans  l'amorce  ful- 
minante, que  l'on  a  disposée  au-dessous  de 
la  charge,  ainsi  que  nous  le  représente  la 
figure  111. 

Le  canon  est  brisé  en  90  à  100  mor- 
ceaux. 

Au  lieu  de  chercher  à  décharger  les  obus 
qui  n'ont  pas  éclaté,  il  vaut  mieux  les  dé- 
truire avec  de  la  dynamite^  qui  brise  l'en- 
veloppe métallique,  et  fait  brûler  à  l'air  libre 
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la  poudre  de  l'obus,  ce  qui  ne  présente  au- 
cun danger. 

On  opère  sur  trois  obus  à  la  fois  :  deux 
étant  placés  l'un  près  de  l'autre  et  le  troi- 


Fig.  m.  —  Rupture  d'un  canon  par  la  dynamite. 

sième  au-dessus.  On  tasse  la  dynamite  dans 
l'intervalle  qui  existe  entre  les  projectiles, 
de  manière  qu'elle  soit  bien  en  contact  avec 
les  obus  qu'il  s'agit  de  briser. 


CHAPITRE  IX 

LES  EMPLOIS  INDUSTRIELS  DE  LA  DYNAMITE.  —  LA  DY- 
NAMITE DANS  L'ART  DD  MINEUR.  —  SUPÉRIORITÉ  DE 
LA  DYNAMITE  SUR  LA  POUDRE  DE  MINE.  —  RÉSULTATS 
CONSTATÉS.  —  POSE  ET  MISE  A  FEU  DES  CHARGES  DE 
DYNAMITE  POUR  L 'EXPLOSION  DES  MINES.  —  RÈGLES 
POUR  LE  CHARGEMENT  DES  TROUS  DE  MINE.    DIVER- 
SES APPLICATIONS  RÉALISÉES  JUSOU'A  CE  JOUR  DE  LA 
DYNAMITE,  DANS  L'EXPLOITATION  DES  MINES.  —  LE 
SAUTAGE  DES  MINES  PAR  L'ÉLECTRICITÉ. 

La  supériorité  de  la  dynamite  pour  les 
travaux  de  mine  et  de  sautage  est  au- 
jourd'hui un  fait  incontesté.  Dans  le  pays 
où  l'on  est  familiarisé  avec  cette  ma- 
tière, l'emploi  de  la  poudre  est  à  peu  près 
nul.  «  À  la  poudrerie  d'Oker,  en  Suède,  dit 
le  capitaine  KaygorodofF,  de  l'artillerie  im- 
périale russe,  la  fabrication  de  la  poudre 
de  mine  est  presque  arrêtée,  par  suite  de  la 
généralisation  de  l'emploi  de  la  dynamite, 
qui  présente  d'énormes  avantages  sur  la 
poudre,  pour  le  sautage  des  roches.  » 

Suivant  l'expression  d'un  maître  mi- 
neur :  La  dynamite  ne  coûte  rien;  ce  qui 
veut  dire  que  les  avantages  que  l'on  retire 
de  son  emploi  sont  tels  que  le  coût  de  la 
matière  explosive  est  plus  que  couvert  par 
l'excédent  du  travail  produit.  Par  exemple, 
l'ouvrier  tâcheron  qui  aura  dépensé  dans  sa 
journée  pour  dix  francs  de  dynamite,  aura 
abattu,  dans  ce  même  temps,  un  cube  de 
rocher  qui  lui  sera  payé  dix  francs  de  plus 
que  s'il  avait  travaillé  avec  la  poudre.  Il  est 
donc  vrai  de  dire  que  la  dynamite  ne  lui 
aura  rien  coûté. 

Mais  si  l'économie  est  énorme  pour  le 
simple  mineur,  elle  est  bien  autrement  con- 
sidérable pour  l'entrepreneur  de  travaux, 
qui  peut  diminuer  la  main-d'œuvre,  res- 
treindre le  nombre  des  travailleurs,  et  ter- 
miner sa  tâche  dans  un  délai  beaucoup  plus 
court,  avantage  immense,  quand  il  y  a  de 
grands  capitaux  engagés. 

Ajoutons  que  l'usage  de  cet  explosif 


SUPPLÉMENT  AUX  P 


OUDRES  DE  GUERRE.  131 


réduit  considérablement  le  nombre  des  ac- 
cidents. Il  fallait  autrefois,  quand  on  avait 
un  personnel  important  d'ouvriers,  comp- 
ter, chaque  année,  sur  un  nombre  assez 
grand  de  victimes  ;  avec  la  dynamite  ce 
nombre  diminue  considérablement. 

«  Je  suis  absolument  convaincu,  dit  le 
major  anglais  Beaumont,  que  pour  l'usage 
et  le  transport,  la  dynamite  offre  bien  plus 
dé  sécurité  que  la  poudre.  Dans  les  travaux 
que  j'ai  eu  à  exécuter  j'ai  eu  plusieurs  acci- 
dents avec  la  poudre  :  je  n'en  ai  pas  eu  un 
seul  avec  la  dynamite  qui  ait  fait  des  victi- 
mes. » 

«  J'ai  essayé  la  dynamite  de  toutes  façons 
possibles,  dit  M.  E.  Taylot,  régisseur  des 
mines  de  Ghester  et  d'Àbérystwith,  et  je 
n'ai  jamais  eu  d'accidents...  L'usage  de  la 
poudre  est  tellement  dangereux,  ] 'ai  eu  tant 
de  monde  tué  par  cette  matière,  que  je  ne 
voudrais  à  aucun  prix  être  obligé  de  l'em- 
ployer de  nouveau...  J'ai  eu  sept  hommes 
tués  en  une  seule  année  (1).  » 

L'emploi  de  la  dynamite  offre  aux  ouvriers 
mineurs  une  sécurité  bien  plus  grande  que 
la  poudre  ordinaire.  Depuis  que  son  emploi 
-  s'est  répandu  dans  les  mines  du  sud-est  de 
l'Angleterre,  on  ne  pourrait  citer  un  seul 
accident  qui  lui  soit  attribuable. 

L'économie  de  temps  et  de  main-d'œuvre 
que  l'on  réalise  dans  l'emploi  de  la  dyna- 
mite tient  aux  causes  suivantes  : 

La  matière  explosive  étant  beaucoup  plus 
forte  que  la  poudre,  on  a,  pour  le  même 
travail,  moins  de  mine  à  percer. 

La  matière  étant  beaucoup  plus  dense  que 
la  poudre  (le  double  environ),  on  peut  en 
placer  le  même  poids  dans  un  volume  de 
moitié  moins  grand,  et  par  conséquent,  faire 
des  trous  de  mines  beaucoup  plus  petits. 

La  dynamite  ne  craignant  pas  l'humidité, 
il  est  inutile,  comme  avec  la  poudre,  de 

(!)  Pétition  au  ministre  des  travaux  publics  par  les  in- 
génieurs des  mines  de  la  Société  de  l'industrie  universelle, 
;  —  Octobre  1877. 


perdre  du  temps  à  dessécher  les  trous  de 
mine.  . 
N  L'inflammation  de  la  dynamite  au  moyen 
de  la  capsule  étant  instantanée,  il  suffit  d'un 
bourrage  sommaire,  comme  de  verser  dans 
le  trou  de  mine  le  sable  ou  la  terre  que  l'on 
a  sous  la  main,  enle  tassant  avec  un  bour- 
roir  en  bois.  On  sait,  au  contraire,  qu'avec 
la  poudre,  -on  n'a  presque  pas  d'effet  si  elle 
n'est  pas  parfaitement  bourrée. 

Enfin,  on  peut,  quand  les  circonstances  le 
permettent,  employer  le  bourrage  à  l'eau, 
qui  donne  un  résultat  excellent,  tout  en 
étant  aussi  simple  qu'économique.  Le  bour- 
rage à Teau  est  impossible  avec  la  poudre, 
que  Teau  détruit  immédiatement. 

La  sécurité  que  l'on  trouve  dans  l'emploi 
de  la  dynamite  provient  de  ce  que  cet  explo- 
sif, qui  s'enflamme,  du  reste,  assez  diffici- 
lement, ne  produit  aucun  effet,  quand  il  est 
enflammé  par  les  moyens  ordinaires.  Il  faut 
absolument  la  présence  de  la  capsule  au 
fulminate  de  mercure,  pour  amener  son 
explosion;  de  sorte  que,  dans  les  conditions 
ordinaires,  il  n'y  a  pas  plus  de  danger  à 
avoir  avec  soi  de  la  dynamite,  que  du  char- 
bon, du  coton  ou  tout  autre  corps  inflam- 
mable, 

La  dynamite,  il  est  vrai,  peut  détoner  par 
le  choc  ;  mais  il  faut  pour  cela  que  la  matière 
soit  placée,  en  couche  mince,  entre  deux 
corps  durs.  C'est  pour  cela  qu'il  ne  faut 
jamais  employer,  pour  bourroirs,  des  tiges 
de  fer.  A  l'état  de  cartouche  et  surtout  en- 
fermée dans  des  sacs,  boîtes  ou  caisses,  la 
dynamite  ne  craint  rien  et  peut  supporter 
les  chocs  ou  les  secousses  les  plus  violents, 
sans  qu'il  en  résulte  d'accident.  On  a  fait 
souvent  l'expérience  qui  consiste  àfaire  tom- 
ber sur  une  caisse  de  dynamité  un  poids  en 
fonte  de  100  kilogrammes,  d'une  hauteur  de 
10  mètres,  sans  qu'il  en  résulte  d'autre  effet 
que  d'écraser  la  matière. 

On  a  prétendu  que  la  dynamite  n'est  point 
une  substance  stable  et  qu'elle  peut  se  dé- 
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composer  en  magasin.  Cette  crainte  est  chi- 
mérique. Nous  ne  parlons  ici,  bien  entendu, 
que  de  la  stabilité  chimique.  Quant  à  la  sé- 
paration mécaniqué  entre  la  nitro-glycérine 
et  la  substance  inerte,  il  est  clair  que  la 
dynamite  étant,  non  une  combinaison,  mais 
un  simple  mélange  de  parties  liquides  et  so- 
lides, ces  parties  se  sépareront  à  la  longue, 
sous  l'influence  de  Peau  ou  de  l'humidité,  si 


Fig.  112. —  Emploi  de  la  dynamite  dans  les  mines. 

Ton  ne  prend  aucune  précaution.  Mais  il 
suffit  de  conserver  la  dynamite  dans  les 
conditions  où  elle  est  livrée  par  le  fabricant, 
pour  n'avoir  rien  à  craindre  à  cet  égard. 

Un  des  reproches  que  l'on  fait  quelque- 
fois à  la  dynamite,  c'est  de  produire,  par 
son  explosion,  des  gaz  qui  incommodent 
les  ouvriers,  dans  les  galeries  mal  ventilées. 
Ces  gaz  ne  sont  point  malsains,  et  quand 
les  ouvriers  s'y  sont  accoutumés,  ils  n'en 


souffrent  nullement  ;  mais  ce  n'est  qu'à  une 
condition  absolue,  c'est  que  la  dynamite 
ait  franchement  détoné,  car  il  est  vrai  que 
quand  elle  brûle  simplement,  les  gaz  qu'elle 
produit  sont  irrespirables.  On  devra  donc 
s'attacher  à  ne  pas  avoir  de  ratés,  et  em- 
ployer, pour  cela,  des  capsules  très  fortes. 

Un  défaut  plus  grand  de  la  dynamite,  c'est 
de  geler,  et  alors,  de  durcir  facilement. 
C'est  à  ce  point  de  vue  seul  que  Ton  peut 
dire  que  ce  n'est  point  un  explosif  parfait. 
Presque  tous  les  accidents  qui  arrivent  dans 
l'emploi  de  la  dynamite  proviennent  de 
l'impatience  des  ouvriers  à  dégeler  les  car- 
touches qu'ils  placent  directement  sur  le 
feu,  sans  prendre  garde,  quelquefois,  qu'une 
capsule  est  demeurée  dans  la  cartouche. 
Aussi  doit-on  s'abstenir  absolument  d'ap- 
procher ces  matières  des  poêles,  des  che- 
minées, foyers,  etc.,  etc.  Quelque  sécurité 
qu'elles  présentent,  il  ne  faut  jamais  oublier 
que  l'on  a  affaire  à  un  explosif. 

Nous  verrons  . plus  loin  la  manière  de  dé- 
geler la  dynamite  sans  danger,  au  moyen  de 
l'eau  chaude  où  l'on  plonge  les  cartouches 
disposées  dans  un  vase  de  métal. 

La  dynamite  est  un  corps  solide,  gras  et 
pâteux,  formé  par  le  mélange  de  diverses 
substances  avec  une  huile  prodigieusement 
explosive,  la  nitro-glycérine.  Ainsi  que 
nous  l'avons  dit,  on  commença  par  se  ser- 
vir, comme  explosif,  de  cette  huile  seule; 
mais  l'usage  en  était  incommode  et  dan- 
gereux. A  la  suite  de  nombreux  accidents 
arrivés  dans  les  transports,  il  fut  reconnu 
que  la  nitro-glycérine  ne  pouvait  être  utili- 
sée qu'à  la  condition  d'être  préparée  sur 
place,  et  employée  immédiatement.  L'in- 
vention de  la  dynamite,  mélange  de  nitro- 
glycérine et  d'une  substance  inerte  ou  ac- 
tive, vint  donner  le  moyen  de  produire, 
sans  danger,  à  peu  près  les  mêmes  effets 
qu'avec  la  nitro-glycérine. 

Les  dynamites,  avons-nous  dit  dans  un 
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autre  chapitre,  se  divisent  en  deux  caté- 
gories suivant  la  nature  de  la  matière  qui 
est  associée  à  la  nitroglycérine. 

Dans  la  première,  la  matière  absorbante 
est  inerte,  et  ne  sert,  par  conséquent,  que  de 
véhiculeà  l'huile  explosive.  Pour  qu'une  dy- 
namite de  cette  nature  soit  de  bonne  qualité, 
il  faut  qu'il  y  ait,  non  pas  seulement  mélange 
entre  le  corps  solide  et  la  nitro-glycérine, 
mais  une  véritable  absorption,  de  telle  ma- 
nière que  sous  l'influence  des  variations 
atmosphériques  et  des  secousses  ou  trépi- 
dations résultant  d'un  transport  prolongé, 
il  n'y  ait  pas  de  séparation  entre  le  liquide 
et  le  solide.  C'est  le  choix  judicieux  de  cet 
absorbant  qui  a  assuré  le  succès  de  la 
dynamite  n°  1  de  Nobel.  Aussi,  quoique 
la  présence  du  sable,  dit  terre  d'infusoires, 
qui  entre  pour  25  pour  100  environ  dans  le 
poids  de  la  dynamite,  ait  pour  effet  de  di- 
minuer la  force  de  l'huile  explosive,  les 
avantages  sont  tels  que  l'usage  de  la  nitro- 
glycérine pure  a  été  et  devait  être  totale- 
ment abandonné 

Les  dynamites  de  la  seconde  catégorie, 
nommées ,  par  opposition,  dynamites  à 
base  active  y  sont  un  mélange  de  diverses 
substances  détonantes  avec  la  nitro-gly- 
cérine. Le  type  le  plus  répandu  est  la 
dynamite  n°  3,  de  la  fabrique  de  Paulilles, 
de  la  Société 'générale  de  dynamite,  qui,  moins 
forte  que  le  n°  1 ,  est  cependant  suffisante 
pour  la  plupart  des  travaux,  est  d'un  prix 
moins  élevé,  et  présente  des  garanties  de 
sécurité  très, grandes,  car  elle  est  peu  sen- 
sible au  choc  et  ne  s'enflamme  que  diffi- 
cilement. 

La  dvnamite  n°  2,  intermédiaire  entre  les 
dynamites  n°  1  et  n°  3,  remplace  avanta- 
geusement la  première,  dont  elle  égale  pres- 
que la  puissance  tout  en  procurant  une 
grande  économie. 

Toutes  les  dynamites  de  bonne  qualité 
ont  les  caractères  communs  suivants  : 

Elles  se  présentent  sous  la  forme  d'une 


masse  plus  ou  moins  grasse  et  plastique,  .. 
d'une  grande  densité  (1,  6  environ); 

Elles  s'enflamment  simplement  par  le  con- 
tact d'une  flamme  ou  d'un  corps  en  ignition, 
et  brûlent  tranquillement,  sans  faire  explo- 
sion. 

Pour  les  faire  détoner,  il  faut  employer 
la  capsule-amorce,  dont  nous  indiquerons 
l'usage  ultérieurement. 

Néanmoins  il  est  toujours  prudent  de 
tenir  la  dynamite  loin  du  feu.  Si  une  cer- 
taine quantité  de  dynamite  peut  brûler  im- 
punément, il  est  à  craindre  qu'il  n'en  soit 
pas  de  même  pour  une  grande  masse. 

Toutes  les  dynamites  gèlent,  et  perdent, 
leur  plasticité  à  une  température  assez  peu 
élevée,  à -f-  7  ou  8  degrés  centigrades.  Pour 
s'en  servir  et  en  retirer  un  bon  ôffet,  il  faut 
les  dégeler  et  les  ramener  à  l'état  mou. 

C'est  une  erreur  de  croire  que  la  dyna- 
mite gelée  soit  plus  sensible  au  choc  que  la 
dynamite  molle  ;  mais  elle  peut  détoner  par 
le  choc  d'un  corps  métallique,  si  ce  choc 
est  assez  violent. 

La  dynamite  est  toujours  livrée  en  car- 
touches faites  avec  le  papier  parchemin , 
papier  très  solide,  qui  ne  se  déchire  pas>  et 
n'est  pas  traversé  par  l'huile  explosive. 

Toute  dynamite  enfermée  dans  une  enve- 
loppe rigide,  résistante,  ou  se  laissant  tra- 
verser par  la  nitro-glycérine,  doit  être  rë- 
poussée  par  l'industrie. 

Les  poudres  de  dynamite  sont  livrées  au 
commerce  en  cylindres  légèrement  plas- 
tiques, nommés  cartouches,  dont  le  dia- 
mètre est  ordinairement  de  20  à  25  milli- 
mètres, sur  2  centimètres  de  long.  On  les 
vend  dans  des  caisses  contenant  20  ou  25  ki- 
logrammes de  cartouches. 

Ces  explosifs  détonent,  comme  la  nitro- 
glycérine, sous  l'influence  d'une  capsule  au 
fulminate  de  mercure,  que  l'on  enflamme 
au  moyen  d'une  mèche  ou  cordeau  de  mi- 
neur (bickford).  La  chaleur  et  le  choc 
produits  simultanément  par  la  détonation 
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Fig.  If3.  —  Cax'touche  de  dynamite. 

du  fulminate  déterminent  l'explosion  de  la 
dynamite, 

L'emploi  de  la  dynamite  pour  faire  sauter 
les  mines  comprend,  d'après  cela,  deux  opé- 
rations différentes  :  1°  le  chargement  du 
trou  de  mine,  2°  la  préparation  de  la  car- 
louche-amorce. 

Pour  charger  le  trou  de  mine,  on  prend 
la  quantité  de  cartouches  nécessaire  pour 
constituer  la  charge,  et  après  les  avoir  fait 
dégeler,  si  c'est  nécessaire,  car  il  faut  qu'elles 
soient  toutes  molles,  on  les  coupe .  toutes 
en  deux,  par  le  milieu,  et  on  les  fend  en- 
suite dans  le  sens  de  la  longueur,  comme 
l'indique  la  figure  113.  On  introduit  dans 
le  trou  de  mine  les  demi-cartouches  les 
unes  après  les  autres»  en  ayant  soin  que 
la  partie  coupée  se  trouve  tournée  vers 
le  fond,  et  en  écrasant  chacune  d'elles 
énergiquement ,  avec  le  bourroir  en  bois. 
On  ajoute  ainsi  successivement  toutes 
les  demi- cartouches  les  unes  sur  les  au- 
tres, toujours  dans  le  même  sens,  de  fa- 
çon que  le  bourroir  appuie  toujours  sur 
le  papier  qui  recouvre  l'extrémité  non 
coupée.  Il  faut  comprimer  fortement  et 
écraser  chaque  demi-cartouche  l'une  sur 


Fig.  114.  —  Pince  à  sertir. 

l'autre,  au  fur  et  à  mesure  qu'on  les  su- 
perpose :  cette  précaution  est  importante, 
car  il  est  absolument  indispensable  qu'il  n'y 
ait  pas  de  vide  dans  la  charge.  Il  faut  éga- 
lement avoir  soin  que  le  bourroir  en  bois 
reste  toujours  bien  propre,  et  l'essuyer  avec 
précaution,  surtout  si  l'on  s'apercevait  qu'en 
le  retirant  du  trou  il  ramène  de  la  dy- 
namite. 

Lorsque  toute  la  charge  est  mise  en  place, 
il  faut  ajouter  la  cartouche-amorce. 

Dans  toutes  les  caisses  de  dynamite  il  y  a 
de  petites  cartouches  de  25  à  30  millimètres 
de  longueur  destinées  à  recevoir  la  capsule 
et  à  faire  détoner  la  charge  ;  c'est  ce  que  Ton 
nomme  les  cartouches-amorces. 

L'emploi  de  la  cartouche-amorce  a  pour 
effet  de  provoquer  l'explosion  totale  de  la 
charge  de  dynamite  et  de  donner  plus  de 
facilité  pour  assujettir  la  capsule  convena- 
blement. 

Pour  exécuter  cette  dernière  opération 
voici  comment  on  procède  : 

Après  avoir  débarrassé  une  capsule- 
amorce  de  la  sciure  de  bois  dans  laquelle 
elles  sont  emballées,  ce  qui  se  fait  sim- 
plement en  secouant  légèrement  l'alvéole 
pour  la  vider,  on  s'assure  que  le  fulmi- 
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Fig.  115  et  116-  — ■  Serrage  de  la  cartouche  de  dynamite. 


Y 
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nate  est  bien  à  découvert,  puis  on  la  fixe  à 
la  mèche  de  la  façon  suivante  : 

A  l'aide  du  premier  cran  de  la  pince  à 
sertir  (fig.  114)  on  abat  un  morceau  de 

l'extrémité  de  la  mèche  d'en- 
viron un  centimètre,  et  on 
introduit  la  mèche  ainsi  ra- 
fraîchie dans  la  capsule  en 
ayant  soin  qu'elle  descende 
jusque  sur  le  fulminate  ; 
puis,  à  l'aide  du  second  cran 
de  la  pince  à  sertir,  on  serre 
solidement  la  partie  supé- 
rieure de  la  capsule  sur 
la  mèche  (fig..  115  et  116), 
à  deux  millimètres  environ 
du  bord. 

On  ouvre  ensuite  le  pa- 
pier de  l'extrémité  de  la  car- 
touche-amorce, après  avoir 
fixé  une  ficelle  sur  la  mèche 
tout  contre  la  capsule  en  Y 
(fig.  117),  et  on  introduit 
celle-ci  dans  la  dynamite 
jusqu'aux  tr ois-quarts  de  sa 
longueur  environ.  On  fait 
passer  la  ficelle  en  X  autour  du  papier  ra- 
battu sur  la  mèche,  puis  on  fait  une  so- 
lide ligature  en  croix  comme  l'indique  la 
figure  117. 


Fig.  137.  —  Car- 
touche amorce 
serrée. 


La  cartouche-amorce,  ainsi  préparée,  est 
poussée  sur  la  charge  qui  est  déjà  dans  le 
trou  de  mine  (fig.  118).  On  presse  légère- 
ment pour  assurer  le  contact  av,ec  la  charge, 


Fig.  118.  —  Capsule-  Fig.  1 19,— Autre  manière 
amorce  placée  dans  de  placer  la  cartouche- 
la  cartouche.  amorce, 

mais  il  ne  faut  jamais  frapper  dessus  avec 
le  bourroir,  car  on  pourrait  changer  la  posi- 
tion de  la  capsule  et  même  la  faire  sortir 
de  la  dynamite. 
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Il  arrive  quelquefois  qu'en  bourrant  et  en 
tirant  sur  la  mèche  cette  dernière  sort  de 
la  capsule  ou  l'ensemble  sort  de  la  dynamite 
et  le  coup  rate. 

Le  colonel  Locher,  entrepreneur  d'un 
tunnel  du  Saint-Gothard,  pour  parer  à  cet 
inconvénient,  faisait  confectionner  des  cy- 
lindres en  papier,  dans  le  fond  desquels 
on  plaçait  la  cartouche- amorce  (fig.  419). 
On  achevait  de  les  remplir  avec  du  sable 
sec,  puis  on  ligaturait  le  papier  rabattu  sur 
la  mèche  b  b.  A  l'aide  de  ce  dispositif  on 
a  évité  presque  tous  les  ratés  au  tunnel  de 
Pfafensprung.  Ce  procédé  est  à  recomman- 
der à  tous  les  ingénieurs. 

On  procède  ensuite  à  un  bourrage  aussi 
résistant  et  aussi  soigné  que  possible,  en 
commençant  par  du  papier  ou  par  de  petites 
bourres,  et  en  achevant,  soit  avec  de  la 
brique  pilée,  soit  avec  du  sable  renfermé, 
comme  d'habitude,  dans  du  papier. 

A  la  troisième  bourre,  il  faut  comprimer 
solidement,  et  continuer  de  même  jusqu'à 
ce  que  le  trou  de  mine  soit  rempli. 

Dans  tout  ce  travail,  il  faut  toujours  se 
servir  du  bourroir  en  bois.  Il  est  expressé- 
ment recommandé  de  ne  jamais  se  servir 
de  bourroir  en  fer,  ou  en  tout  autre  métal. 

L'ouvrier  allume  alors  la  mèche  avec  un 
bout  d'amadou,  et  se  retire. 

Si  l'on  a  suivi  exactement  les  indications 
qui  précèdent  il  ne  peut  pas  se  produire 
de  ratés. 

Toutefois  si  un  coup  de  mine  vient  à 
rater,  le  mineur,  qui  connaît  toujours  exac- 
tement la  hauteur  du  bourrage  qu'il  a  fait, 
doit  débourrer  son  trou,  de  manière  à  laisser 
10  à  15  centimètres  de  bourrage  au-dessus 
de  l'explosif.  On  y  replace  alors  une  car- 
touche de  dynamite  munie  de  son  amorce, 
on  bourre  de  nouveau,  et  l'explosion  de  cette 
deuxième  charge  détermine,  par  influence, 
celle  de  la  première.  Ce  moyen  est  le  seul 
pratique. 

Il  est  important  qu'aucune  sorte  de  dyna- 


mite ne  soit  employée  quand  elle  est  gelée. 

\J  appareil  à  dégeler  est  représenté  en 
coupe  dans  la  figure  120.  C'est  un  seau  com- 
posé de  deux  cylindres  concentriques  en 
zinc,  fermés  par  un  couvercle. 

Les  cartouches  se  placent  dans  le  cylin- 
dre intérieur  et  l'on  verse  de  l'eau  chaude 
dans  l'espace  annulaire. 

Quoiqu'il  n'y  ait  aucun  danger  à  faire 


Fig.  120.  —  Coupe  de  l'appareil  à  eau  chaude  pour 
dégeler  la  dynamite. 

usage  d'eau  bouillante,  il  vaut  mieux  néan- 
moins n'employer  que  de  l'eau  à  -|-  50°  en- 
viron, car  une  eau  trop  chaude  désagrège 
les  cartouches  et  les  fait  souvent  exsuder. 

Quand  l'eau  se  refroidit  on  la  change.  On 
ne  doit  jamais  mettre  le  seau  lui-même  sur 
le  feu,  dans  la  crainte  que,  par  suite  de  né- 
gligence ou  d'oubli,  le  métal  ne  soit  chauffé 
à  nu,  ce  qui  pourrait  déterminer  un  accident. 

L'enveloppe  et  le  couvercle  du  seau 
étant  formés  d'une  simple  feuille  de  métal, 
on  peut  envelopper  l'appareil  d'une  cou- 
verture de  laine,  pour  éviter  rabaissement 
delà  température,  par  le  rayonnement. 

Dans  le  cas  où  l'on  ne  serait  pas  pourvu 
d'appareil  à  dégeler,  on  peut  faire  cette  opé- 
ration au  moyen  d'un  seau  en  zinc,  dans 
lequel  onmet  les  cartouches,  et  qu'on  plonge 
ensuite  simplement  dans  un  baquet  rempli 
d'eau  chaude. 

Pour  que  la  dynamite  reste  en  bon  état, 
on  doit  avoir  soin  de  la  couvrir,  afin  que  la 
vapeur  d'eau  n'arrive  pas  jusqu'à  elle. 

Il  ne  faut  jamais  placer  le  vase  contenant  la 
dynamite  sur  un  poêle,  sur  une  chaudière 
ou  sur  le  feu. 
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Fig.  m.  —  Inflammation  d'une  mine  par  l'électricité. 


On  peut  aussi  dégeler  la  dynamite  en 
portant  les  cartouches  ,  pendant  un  quart 
d'heure  environ,  dans  la  poche  du  pantalon. 
C'est  ce  que  font  souvent  les  ouvriers  ;  mais 
il  ne  faut  jamais  essayer  de  dégeler  des 
cartouches  amorcées. 

■  C'est  au  moyen  du  cordeau  de  mineur  que 
Ton  allume  généralement  les  cartouches  de 
dynamite,  dans  les  mines  et  carrières.  Ce- 
pendant, dans  certains  cas  l'inflammation 
des  mines  par  F  électricité  offre  de  grands 
avantages,  et  ce  procédé  se  répand  de  plus 
en  plus.  Nous  le  décrirons,  en  conséquence, 
avec  soin. 

L'emploi  de  l'électricité  (fig.  121)  per- 
met de  faire  partir  une  ou  plusieurs  mi- 
nes exactement  au  moment  voulu  et  en  se 
plaçant  à  telle  distance  qu'on  le  désire. 
Cette  méthode  est  encore  très  avanta- 
geuse quand  les  mines  sont  dans  des  posi- 
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tions  difficiles,  dans  le  fonçage  des  puits, 
par  exemple,  ou  sous  une  grande  charge 
d'eau. 

Enfin  le  sautage  électrique  met  les  mi- 
neurs à  l'abri  des  accidents  provenant  des 
longs-feux. 

L'outillage  nécessaire  pour  la  mise  à  feu 
électrique  se  compose  :  1°  de  Yexploseur; 
2°  des  fils  conducteurs;  3°  des  fusées,  ou 
amorces. 

Exp.loseur.  —  Les  exploseùrs  que  l'on 
peut  employer  sont  extrêmement  variés. 
Uexploseur  Breguet,  que  nous  avons  décrit 
dans  les  Merveilles  de  la  science,  a  été 
longtemps  en  usage,  et  il  est  encore  em- 
ployé dans  l'armée,  mais  il  expose,  paraît- 
il,  à  de  réels  dangers,  et  on  Ta  remplacé, 
de  nos  jours,  par  des  appareils  d'inflam- 
mation d'un  effet  plus  sûr. 

Uexploseur  employé  par  la  Société  géné- 
rale de  dynamite  &  été  importé  d'Allemagne 
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par  M.  G.  Vian,  l'un  des  deux  directeurs 
de  cette  société. 

Il  se  compose  de  deux  plateaux  en  ébo- 
nite,  ou  caoutchouc  durci,  qui  reçoivent  un 
rapide  mouvement  de  rotation,  par  l'inter- 
médiaire d'engrenages  commandés,  à  l'exté- 
rieur, par  une  manivelle. 

Ces  plateaux  tournent  entre  des  frottoirs 
garnis  de  peau  de  chat.  L'électricité  dont 
ils  se  sont  chargés  par  le  frottement  est 
recueillie  par  des  peignes,  protégés  par  un 
disque  isolant  en  ébonite,  et  mis  en  com- 
munication avec  les  armatures  extérieures 
d'une  bouteille  de  Leyde. 

Un  écran  indépendant,  également  en  ébo- 
nite, est  placé  en  avant  des  armatures  exté- 
rieures des  bouteilles,  entre  ces  armatures 
et  les  disques,  dans  le  but  d'empêcher  la 
déperdition  du  fluide. 

L'électricité  produite  par  la  petite  bou- 
teille de  Leyde  extérieure  est  amenée  aux 
conducteurs. 

L'appareil  est  renfermé  dans  une  boîte  en 
bois,  de  forme  rectangulaire,  de  0m,38  de 
haut  etdeOm,55surOm,27  de  base,  divisée  en 
deux  compartiments  par  la  cloison.  L'un, 
toujours  fermé,  contient  les  appareils  pro- 
ducteurs d'électricité  ;  l'autre,  contenant  les 
armatures  extérieures  et  le  bouton,  est 
muni  d'un  couvercle,  qui  peut  être  rabattu 
sur  le  dessus  de  la  boîte. 

Voici  maintenant  comment  on  procède 
pour  enflammer  une  mine  avec  cet  appareil. 

On  saisit  la  manivelle  de  la  main  droite, 
et  l'on  fait  tourner  avec  une  vitesse  mo- 
dérée (2  tours  par  seconde).  Pendant  le 
onzième  tour,  on  presse  le  bouton  qui  met 
le  courant  électrique  en  rapport  avec  le  fil 
extérieur,  et  on  appuie  sur  lui  pendant  une 
seconde. 

Si,  après  onze  tours,  les  étincelles  ne  se 
produisent  pas,  il  faut  recommencer  en  dou- 
blant le  nombre  de  tours  de  la  manivelle  ; 
puis  en  triplant,  etc. . . ,  jusqu'à  la  production 
de  l'étincelle. 


Fils  conducteurs-  —  Il  faut  apporter  un 
soin  particulier  à  l'installation  des  con- 
ducteurs métalliques. 

Leur  rôle  est  d'amener  à  l'explosif,  qui 
constitue  la  charge,  toute  l'électricité  que 
l'appareil  peut  produire.  Ils  se  composent 
donc  d'une  suite  non  interrompue  de  fils 
isolés  et  bons  conducteurs  de  l'électricité. 

Dans  chaque  conduite  on  distingue  deux 
parties  : 

1°  Les  conducteurs  principaux,  qui  sont 
ordinairement  exposés  à  l'air  libre,  et  le  fil 
de  retour; 

2°  Les  fils  d'accouplement,  qui  réunissent 
ensemble  les  diverses  amorces  électriques. 

Pour  les  grands  travaux  et  quand  on  veut 
s'assurer  un  succès  complet,  il  faut  employer 
des  conducteurs  isolés.  Il  ne  faut  jamais 
non  plus,  dans  ce  cas,  fermer  le  circuit  avec 
la  terre,  pour  économiser  un  fil  conducteur; 
car  alors,  pour  produire  l'étincelle,  on  a  be- 
soin d'un  beaucoup  plus  grand  nombre  de 
tours  de  la  manivelle,  et  il  suffit  qu'un  des  fils 
d'accouplement  touche  le  sol,  pour  que  le 
retour  se  fasse  par  ce  contact  accidentel. 

Les  fils  conducteurs  dans  les  galeries 
sèches  peuvent  être  en  fil  de  fer  recuit; 
mais  dans  les  puits,  où  l'humidité  oxyderait 
bientôt  le  fer,  on  doit  employer  des  fils  en 
laiton  bien  recuit,  de  1  /2  millimètre,  ou  des 
fils  de  cuivre  recouvert  de  gutta-percha. 
On  sait  que  le  cuivre  possède  une  conduc- 
tibilité six  fois  plus  grande  que  celle  du  fer. 

Les  fils  des  conducteurs  principaux  sont 
tendus  sur  des  isolateurs,  qui  reposent  eux- 
mêmes  sur  des  potelets,  ou  sur  des  mor- 
ceaux de  bois  disposés  à  cet  effet (fig.  121). 

Les  isolateurs  dont  on  se  sert  habituelle- 
ment sont  en  verre,  en  porcelaine,  ou  en 
caoutchouc  vulcanisé.  Ils  ont  la  forme  d'une 
cloche  ;  ce  qui  assure  l'isolement,  quelles  que 
soient  les  conditions  climatériques  exté- 
rieures. Ainsi,  malgré  la  pluie  la  plus  abon- 
dante, le  dessous  de  la  cloche  reste-t-il  tou- 
I  jours  parfaitement  sec. 
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Les  manches  des  isolateurs  sont  en 
corne  et  sont  pourvus  de  deux  rigoles,  ou 
rainures,  pour  la  pose  des  fils  conducteurs. 

Si  les  isolateurs  sont  placés  à  F  air ,  il  faut 
faire  en  sorte  que  le  fil  ne  touche  à  aucun 
des  objets  environnants,  et  qu'il  soit  tendu 
librement  à  travers  l'espace.  Ce  n'est  qu'à 
cette  condition  qu'on  obtient  un  isolement 
parfait. 

Cependant  si  l'emploi  de  ces  conducteurs 
rie  doit  pas  être  de  longue  durée  il  suffit  de 
poser  le  fil  librement  sur  le  soL 

Quand  les  conducteurs  doivent  servir  pen- 
dant un  certain  temps,  comme  dans  le  per- 
cement d'un  tunnel,  il  est  bon  de  les  soute- 
nir tous  les  100  à  ISO  mètres. 

S'il  s'agit  du  fonç/age  d'un  puits,  les  fil  s  con- 
ducteurs enroulés  sur  des  bobines  sont  des- 
cendus au  fur  et  à  mesure  dans  l'approfondis- 
sement du  puits,  et  maintenus  à  20  mètres  du 
fond,  pour  éviter  les  projections  des  débris. 

Ils  sont,  d'ailleurs,  reliés,  à  l'extérieur  du 
puits,  aux  pôles  de  la  machine. 

Les  conducteurs  devant  aller  jusqu'à 
250  mètres  ont  0m,002  de  diamètre;  ils  pè- 
sent 36  grammes,  et  reviennent  à  0  fr.  60  le 
mètre  courant. 

Ceux  qui  vont  à  300  mètres  ont  un  dia- 
mètre de  0m,0023;  ils  pèsent  70  grammes, 
et  reviennent  à  0  fr.  75  le  mètre  courant. 

Amorce.  ■ — Le  troisième  facteur  important 
de  l'allumage  électrique  est  Y  amorce,  qui 
permet  la  production  de  l'étincelle  électri- 
que destinée  à  enflammer  la  capsule. 

L'amorce  se  compose  d'un  petit  cylin- 
dre en  mastic  isolant,  qui  maintient  séparées 
les  deux  extrémités  des  deux  fils  de  cuivre 
formant  le  conducteur.  Au  cylindre  fait  suite 
une  petite  cartouche  en  papier,  renfer- 
mant une  matière  explosive,  dans  laquelle 
plongentlés  deux  bouts  du  fil  conducteur,  qui 
sont  à  une  distance  d'environ  un  quart  de 
millimètre  l'un  de  l'autre. 

Au-dessous  est  placée  une  capsule  conte- 
nant le  fulminate  de  mercure.  Le  tout  est  re- 


couvert d'un  enduit  de  poix.  On  voit  donc  que 
dès  que  l'étincelle  envoyée  par  l'appareil 
électrique  jaillit,  elle  enflamme  la  matière 
explosive,  et  par  suite,  fait  détoner  la  capsule. 

Dans  les  travaux  sous -marins  on  rem- 
place la  petite  cartouche  en  papier  par  une 
cartouche  en  métal. 

Dans  l'armée  française,  on  préfère  aux 
appareils  que  nous  venons  de  décrire  les 
simples  piles. 

Avec  ces  dernières  on  peut  constamment, 
même  pendant  la  durée  de  là  manipulation, 
vérifier,  à  Paide  d'une  pile  au  . sel  marin,  très 
faible,  si  le  courant  passe  dans  tout  le  cir- 
cuit. De  plus,  l'isolement  des  conducteurs 
principaux  n'est  pas  d'une  nécessité  absolue. 

Quand,  au  contraire,  on  se  sert  d'un 
appareil  faisant  jaillir  une  étincelle  électri- 
que, il  est  de  toute  nécessité  que  la  ma- 
chine, les  conducteurs  et  les  amorces  soient 
en  parfaite  communication. 

Voici  maintenant  comment  on  prépare  un 
coup  de  mine,  quand  on  fait  usage  de  l'élec- 
tricité, comme  agent  d'explosion. 

Avant  tout,- on  distribue  au  mineur  pré- 
posé à  la  charge  des  trous  de  mine  les  fils 
conducteurs  reliés  aux  amorces. 

Ces  fils  peuvent  être  disposés  ou  sur  des 
bâtons,  comme  il  a  été  dit  plus  haut,  ou 
dans  des  conduits  en  papier  ou  dans  des 
gaines  de  chanvre,  ou  enfin  dans  une  en- 
veloppe de  gutta-percha. 

Le  mineur  devra  veiller  à  ce  que  les  fils 
isolés  soient  assez  longs  pour  sortir  en  partie 
du  trou  de  mine. 

Les  conducteurs  sur  bâtons  ne  s'emploient 
que  dans  les  endroits  très  secs.  Les  conduc- 
teurs à  ruban  avec  enveloppe  de  chanvre, 
sont  destinés  aux  endroits  humides.  Les 
conducteurs  avec  enveloppe  de  gutta-percha, 
conviennent  pour  les  travaux  mouillés. 

Le  conducteur  à  gaine  de  chanvre,  soigneu- 
sement goudronné,  est   semblable  à  la 
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Fig.  122.  —  Allumage  électrique  de  plusieurs  coups  de  mine. 


mèche  ordinaire  à  poudre,  et  relié  solide- 
ment à  l'amorce  électrique. 

Le  conducteur  ruban  est  également  relié 
à  l'amorce  électrique. 

Ce  conducteur  est  solidement  conditionné; 
les  fils  sont  isolés  par  du  papier  très  fort, 
enduit  de  poix,  et  ils  présentent  des  garan- 
ties suffisantes  pour  être  employés  dans  les 
endroits  humides. 

Les  bâtons  conducteurs  sont  des  baguettes 
en  bois  d'environ  0m,01  carré  de  section, 
dans  lesquelles  on  a  pratiqué  deux  rainures 
opposées  où  les  fils  sont  logés. 

L'assemblage  des  divers  éléments  du  fil 
conducteur,  c'est-à-dire  la  réunion,  des  dif- 
férentes parties  du  conducteur  général,  exige 
beaucoup  d'attention,  et  ne  peut  être  exé- 
cuté que  par  un  manouvrier  expert,  qui 
rattache  les  deux  bouts,  et  consolide  la  join- 
ture avec  les  plus  grandes  précautions. 

Quand  les  trous  de  mines  ont  été  chargés 
comme  nous  l'avons  indiqué  précédemment, 
l'ouvrier  chargé  de  l'opération  de  la  pose 
des  fils  fait  communiquer  un  des  fils  de  ia 
première  charge,  par  un  fil  intermédiaire, 
avec  le  conducteur  venant  de  la  machine 
électrique  et  il  relie  l'autre  fil  à  la  seconde 
charge,  par  un  autre  fil  intermédiaire.  Il  con- 
tinue ainsi  le  chapelet,  de  proche  en  proche, 
en  reliant  chaque  charge  à  la  suivante,  par 
les  fils  intermédiaires,  jusqu'à  la  dernière 
charge,  qu'il  relie  alors  elle-même  au  fil 


de  retour,  par  un  dernier  fil  intermédiaire. 

Ces  fils  intermédiaires  s'appellent  fils  &  ac- 
couplement. 

Si  ces  fils  reposent  sur  des  roches  ou  des 
terrains  très  secs,  on  emploie  du  fil  de  fer 
recuit,  de  1/4  à  1/2  millimètre.  Sur  un  terrain 
humide  on  emploie  des  fils  de  fer  pour  fleurs 
artificielles,  qu'on  enduit  de  suif.  Enfin  si  les 
fils  sont  submergés,  ils  doivent  être  revêtus 
d'un  enduit  en  gutta-percha. 

Le  petit  fil  de  cuivre  entouré  de  gutta- 
percha  donne  des  résultats  très  satisfai- 
sants, dans  tous  les  cas.  Cent  mètres  de  ces 
fils  pèsent  1  kilog.  il  et  coûtent  0  fr.  12 
le  mètre  courant.  On  en  consomme  environ 
100  mètres,  pour  foncer  20  mètres  de  puits. 

La  figure  122  indiquées  dispositions  gé- 
nérales pour  l'allumage  électrique  et  simul- 
tané de  plusieurs  coups  de  mine. 

Le  conducteur  négatif,  se  composant  de 
fils  isolés,  amène  le  courant  du  pôle  C  de 
l'armature  de  la  machine  électrique  placée 
en  A  ;  le  conducteur  positif,  composé  de 
fil  ordinaire,  amène  le  courant  du  pôle  D 
de  l'armature  du  même  appareil.  Les  fils 
d'accouplement  a  a  a  a  servent  de  liaison 
entre  les  charges  bbbb  qu'ils  réunissent 
entre  elles. 

Les  fils  d'accouplement  ne  doivent  pas 
toucher  la  terre,  ils  ne  sont  pas  isolés. 

Pour  les  tranchées  de  chemin  de  fer  on 
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plante,  de  dix  en  dix  mètres,  des  pieux,  aux- 
quels on  fixe  les  conducteurs  isolés,  ou  ceux 
pour  lesquels  on  a  employé  simplement  du 
fil  de  fer,  suivant  les  besoins. 

Pour  opérer,  on  interpose  entre  la  pre- 
mière charge  et  le  conducteur  principal  un 
conducteur  intermédiaire,  en  fil  de  fer.  Ce 
conducteur  ne  doit  jamais  reposer  sur  rien. 
On  réunit  de  la  même  manière  le  fil  de  re- 
tour du  conducteur  principal  avec  la  dernière 
charge,  mais  alors  il  importe  peu  que  le  fil 
intermédiaire  repose  sur  le  sol  environ- 
nant. 

Dans  les  puits,  on  peut  faire  passer  le  con- 
ducteur principal  à  travers  une  petite  con- 
duite en  bois  (tuyau  de  ventilation),  et  on  le 
relie  à  la  façon  ordinaire,  à  la  première 
charge. 

Le  conducteur  principal  peut  être  disposé 
de  la  même  façon  dans  une  galerie  de  mine. 
Quand  le  fil  de  cuivre  recouvert  de  gutta- 
percha  est  posé  dans  un  conduit  en  bois,  il 
est  protégé  de  cette  manière  contre  tous  les 
chocs  qui  pourraient  l'endommager. 

Allumage  des  charges.  —  Une  fois  que 
toutes  les  charges  communiquent  entre  elles 
et  avec  les  conducteurs,  l'employé  intro- 
duit les  bouts  des  conducteurs  principaux 
dans  les  boucles  des  récepteurs  de  l'appareil 
producteur  de  l'électricité.  Il  fixe  la  mani- 
velle à  l'appareil,  charge  celui-ci,  en  don- 
nant 30  à  60  tours  de  manivelle,  et  il  presse 
le  bouton,  ce  qui  détermine  l'inflamma- 
tion simultanée  de  toutes  les  charges. 

Ceci  fait,  on  dégage  les  fils  fixés  à  la  ma- 
chine électrique,  et  on  peut  visiter  le  chan- 
tier en  exploitation  sans  danger,  sans  se 
préoccuper  des  charges  qui  ne  seraient  pas 
parties,  et  sans  être  incommodé  des  fumées 
provenant  de  la  combustion  des  mèches  et 
des  gaz  délétères  produits  par  la  distillation 
de  leur  enveloppe  cotonneuse. 

Tels  sont  les  moyens  qui  servent  à  faire 
sauter  les  roches   et  les  terres  par  le 


courant  électrique,  pour  l'exploitation  des 
mines,  pour  l'excavation  des  tunnels  et 
pour  le  fonçage  des  puits. 


CHAPITRE  X 


PRINCIPAUX  TRAVAUX  PUBLICS  EXECUTES  PENDAIS T  NOTRE 
SIÈCLE  AU  MOYEN  DE  LA  DYNAMITE. 


Nous  rappellerons  les  principaux  grands 
travaux  qui  ont  été  exécutés,  dans  notre  siè- 
cle, au  moyen  de  la  dynamite. 

Le  percement  du  tunnel  du  mont  Saint- 
Gothard  est  un  des  plus  intéressants  exemples 
à  citer,  sous  ce  rapport. 

Nous  n'avons  rien  à  dire  du  percement  du 
tunnel  du  mont  Cenis,  entreprise  qui  pré- 
céda celle  du  mont  Saint-Gothard,  attendu 
que  les  directeurs  (italiens)  de  l'entreprise, 
à  qui  M.  Nobel  proposa  la  dynamite,  pour 
la  substituer  à  la  poudre,  ne  voulurent  pas 
même  en  permettre  l'expérience,  et  firent 
exécuter  tous  les  travaux  à  la  poudre... 
Point  de  commentaires! 

La  dynamite  employée  au  déblaiement  des 
roches,  pourle  percement  du  tunnel  du  mont 
Saint-Gothard,  permit  d'effectuer  le  travail 
avec  une  rapidité  inconnue  jusque-là. 

Le  tunnel  du  Saint-Gothard  a  8  mètres  de 
largeur,  sur  6  mètres  et  demi  de  hauteur 
et  une  longueur  de  15  kilomètres.  Voici 
comment  on  procéda  à  son  percenient. 

Six  machines  perforatrices,  mues  par  l'air 
comprimé,  attaquaient  en  même  temps  le 
roc.  Ces  six  machines,  reliées  entre  elles, 
fonctionnant  en  même  temps  et  avec  une  ré- 
gularité parfaite,  pratiquaient  dans  le  rocher 
six  trous,  d'une  profondeur  d'un  mètre  en- 
viron. Quand  ces  trous  étaient  creusés,  on 
y  introduisait  les  cartouches  de  dynamite. 
Les  travailleurs  se  retiraient  alors,  à  quel- 
ques centaines  de  mètres,  dans  des  refuges 
creusés  dans  l'épaisseur  de  la  galerie,  après 
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avoir  allumé  les  mèches,  qui  devaient  faire 
détoner  l'amorce  des  cartouches.  Le  rocher 
sautait,  les  six  cartouches  avaient  fait  explo- 
sion; alors,  les  ouvriers  revenaient  et  dé- 
hlay aient  le  terrain. 

On  employa  pour  le  percement  du  Saint- 
Gothard,  qui  fut  fait  en  deux  ans,  1  2  000  kilo- 
grammes de  dynamite.  Si  les  ingénieurs 
n'avaient  eu  que  la  poudre  ordinaire  à  leur 
disposition,  il  en  aurait  fallu  7  à  8fois  autant, 
et  l'œuvre  gigantesque  qu'ils  avaient  entre- 
prise ne  serait  peut-être  pas  encore  terminée. 

On  employait  26  kilogrammes  de  dyna- 
mite par  mètre  d'avancement. 

Le  port  de  New- York  était  en  partie 
barré,  du  côté  de  Test,  par  un  énorme  banc 
de  rochers,  le  rocher  de  Hallets-PoinL  A 
maintes  reprises,  des  navires  étaient  venus 
s'échouer  sur  ce  récif.  En  1868,  le  gouver- 
nement des  États-Unis  décida  que  cet  ob- 
stacle serait  détruit,  et  le  général  Newton  fut 
choisi  pour  accomplir  ce  travail  gigantesque. 

Ce  n'était  pas  chose  facile  ;  le  24  sep- 
tembre 1876  seulement,  les  travaux  étaient 
terminés.  On  avait  ouvert  dans  l'épaisseur 
du  récif  deux  galeries,  ayant,  chacune,  une 
longueur  d'environ  100  mètres,  une  largeur 
de  7  mètres,  et  une  hauteur  de  5  mètres; 
elles  étaient  reliées  entre  elles  par  des  ga- 
leries transversales. 

Les  rochers  de  Hallets-Point  avaient  une 
superficie  totale  de  12000  mètres  carrés. 
On  creusa  5  000  trous,  qui  furent  remplis, 
de  40000  kilogrammes  de  dynamite.  Toutes 
ces  charges  furent  réunies  à  l'aide  de  fils 
conducteurs,  dont  le  développement  [total 
était  de  70  kilomètres. 

C'était  la  première  fois  qu'on  -j  faisait 
détoner  en  môme  temps  une  aussi  énorme 
quantité  de  matières  explosives. 

Le  général  Newton,  chargé  de  l'entreprise, 
ayant  choisi  une  des  plus  grandes  marées 
de  l'année,  lès  roches  qu'il  s'agissait  de 
faire  sauter  étaient  surmontées  par  une  co- 


lonne d'eau  de  plus  de  12  mètres.  Aussi  la 
hauteur  du  jet  liquide  fut-elle  singulière- 
ment atténuée.  On  estime  que  sa  hauteur  fut 
de  25  mètres  et  son  diamètre  de  100  mètres 
seulement  (fig.  123). 

Le  reflux  de  l'eau  vint  mourir  au  pied  du 
réduit  casematé  où  le  général  Newton  se 
tenait,  avec  sa  fille,  sa  femme  et  quelques 
amis.  Ce  fut  par  la  main  de  sa  fille,  enfant 
de  deux  ans,  que  le  feu  fut  mis  à  la  mine,  par 
l'intermédiaire  du  commutateur  que  l'en- 
fant fit  agir. 

La  lame  balaya  le  rivage,  une  seconde 
avant  le  bruit  de  l'explosion. 

Quelques  minutes  après  l'explosion,  les 
vapeurs,  les  yachts,  les  canots,  qui  avaient  été 
maintenus  à  distance  par  les  embarcations 
de  la  police  de  New-York,  se  précipitaient 
dans  la  rade,  encore  encombrée  de  débris. 

La  vibration  des  terres  environnantes 
avait  été  très  faible.  On  n'observa  pas  de 
commotion  atmosphérique  ;  ni  le  son  ni  la 
secousse  ne  se  transmirent  à  un  rayon  de 
5  milles  de  la  mine. 

Le  déblavement  des  débris  commença 
immédiatement  après. 

Un  correspondant  du  Journal  de  Genève 
a  fait  le  récit  suivant  de  la  journée  du 
24  septembre  1876. 

«  Quelle  décharge  allait  faire  cette  pièce 
d'artillerie,  à  côté  de  laquelle  les  canons  Krupp 
n'étaient  qu'un  misérable  jouet  d'enfant?  C'est 
ce  que  Ton  se  demandait  à  New-York.  La  foule 
avait  pris  position  tout  le  long  du  rivage  de 
la  rivière  de  l'Est  et  sur  toutes  les  éminences  qui 
lui  permettaient  de  jouir  du  spectacle  auquel  elle 
était  venue  assister.  Les  dernières  heures  avant  le 
dénouement  du  drame  furent  employées  à  visiter 
les  fils  qui  se  rendaient  du  rocher  à  la  station  de 
décharge  et  à  disposer  la  batterie  électrique.  Tout 
était  prêt,  il  ne  restait,  plus  qu'à  appuyer  sur  un  bou- 
ton pour  mettre  la  batterie  en  communication  avec  les 
fils.  Le  général  Newton  avait  auprès  de  lui  une 
jeune  enfant  de  deux  ans  et  demi,  sa  fille.  Son 
père  prend  sa  main  dans  la  sienne,  rapproche  de 
l'appareil  électrique.  Ainsi  qu'il  avait  été  annoncé, 
un  coup  de  canon  avait  donné  un  premier  signal, 
une  sorte  de  garde  à  vous,  à  2\25  ;  un  second  coup 
avait  été  tiré  à  2b,40;.un  troisième  à  2\48'f30". 


144 


MERVEILLES  DE  LA  SCIENCE. 


Kig.  124.  —  Les  écueils  de  Flood  Rock  et  de  Mill  Rock,  dans  le  port  de  New-York. 


Avant  que  la  détonation  eût  fini  de  résonner  aux 
oreilles,  on  entendit  un  bruit  sourd,  suivi  d'un 
grondement  semblable  à  l'écho  d'un  coup  de  canon 
lointain;  la  terre  vibra  l'espace  de  deux  secondes, 
une  gerbe  d'eau  jaunâtre  s'éleva  à  une  hauteur  de 
trente  à  quarante  pieds.  C'était  tout  :  le  rocher  de 
Hallets  Point  s'était  effondré.  » 

On  entendit  lé  bruit  de  l'explosion  jus- 
qu'à 300  kilomètres  de  distance. 

Il  fallut  deux  ans  pour  draguer  les  débris 
d'un  autre  éeueil  que  le  général  Newton  fit 
ensuite  sauter,  pour  continuer  de  débarrasser 
le  port  de  New-York.  Cette  roche  sojïs- 
marine,  qui  se  nomme  Flood  Rock  (%.  124), 
avait  une  superficie  de  3  hectares.  L'explo- 
sion de  cette  nouvelle  et  colossale  mine 
consomma  50  000  kilogrammes  de  dyna- 
mite, deux  fois  plus  que  celle  du  4  sep- 
tembre. Mais,  grâce  à  l'expérience  acquise, 
on  s'en  tira  avec  deux  fois  moins  d'argent, 
et  en  trois  fois  moins  de  temps. 

Le  rocher  de  MM  Rock  (fig.  123),  que 
l'on  fit  sauter  par  le  même  procédé,  ter- 
mina le  déblaiement  du  port. 


CHAPITRE  XI 

AUTRES  APPLICATIONS  INDUSTRIELLES  DE  LA  DYNAMITE. 
—  LA  DESTRUCTION  DES  ÉCUEILS  SOUS-MARINS.  — 
LA  DÉMONTE  DES  NAVIRES  ÉCHOUES  SOUS  L'EAU.  — 
TRAVAUX  AGRICOLES  ET  FORESTIERS.  —  DESTRUCTION 
DES  GLACES  DANS  LES  MERS  DU  NORD. 

Les  travaux  sous-marins  sont  tellement 
dispendieux  et  difficiles,  quand  on  fait 
usage  de  la  poudre,  substance  que  l'eau 
réduit  à  néant,  que  l'emploi  de  la  dynamite, 
dans  ce  cas,  est  pour  ainsi  dire  forcé. 

Le  mode  d'opérer  est,  d'ailleurs,  des  plus 
simples.  Il  suffit  de  placer,  sous  la  roche 
qu'il  s'agit  de  briser,  une  charge  de  1  /2  ou 
1  kilogramme  de  dynamite  en  cartouche. 
Mais  c'est  là  le  dernier  travail  à  accomplir. 

Il  faut  commencer  par  faire  nettoyer  et 
râcler  la  roche,  par  des  plongeurs  scaphan- 
driers, de  manière  à  mettre  le  roc  bien  en 
contact  avec  la  dynamite  :  l'effet  serait  pres- 
que nul  si  on  la  plaçait  sur  la  vase  ou  les 
herbes  qui  recouvrent  souvent  les  rochers. 

Pour  de  faibles  profondeurs,  on  peut  em- 
ployer la  mèche  en  gutta-percha  ;  mais  à 
partir  de  2  et  4  mètres,  il  faut  avoir  recours 
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Fig.  125.  —  Destruction  d'une  épa^e  de  navire  par  la  dynamite. 


S.  T.  II. 
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à  l'électricité,  à  moins  d'avoir  des  mèches 
spéciales. 

En  tous  cas  il  faut  mettre  absolument  le 
fulminate  de  la  capsule  à  l'abri  du  contact 
de  l'eau.  Dans  ces  conditions,  la  destruc- 
tion des  écueils  sous-marins  par  la  dyna- 
mite est  une  opération  élémentaire. 

Le  sautage  des  rochers  sous-marins  a 
donné  l'idée  de  la  pêche  à  la  dynamite.  On 
voit,  en  effet,  après  l'explosion  d'une  charge 
sous-marine  appliquée  à  faire  sauter  des 
rochers  sous-marins,  les  poissons  qui  se 
trouvaient  dans  un  certain  rayon,  arriver  à 
la  surface,  complètement  étourdis.  On  peut 
donc  employer  ce  moyen  pour  la  pêche. 
Hâtons -nous  de  dire,  pourtant,  que  cette 
pêche,  qui  est  très  destructive,  est  sévère- 
ment interdite.  Elle  peut  cependant  rendre 
service  dans  certains  cas,  quand  il  s'agit  de 
pêcher  dans  des  étangs  particuliers,  rem- 
plis de  souches,  où  le  poisson  trouve  des 
retraites  inabordables. 

Aux  États-Unis,  le  général  Henri  Abbot 
a  fait  de  nombreuses  recherches  pour  appli- 
quer la  dynamite  à  détruire  d'un  seul  coup 
un  navire  échoué,  et  faisant  obstacle,  d'une 
manière  quelconque. 

Ces  expériences  ne  sont  pas  sans  mérite. 
En  1 86 9 T  quand  le  général  Abbot  com- 
mença de  les  entreprendre,  le  problème 
était  nouveau,  et  les  lois  générales  con- 
cernant l'action  des  .  forces  développées 
n'étaient  pas  connues;  la  théorie  de  ces  re- 
cherches devait  donc  être  basée  sur  des 
moyens  de  mesure  précis.  Il  fallait,  avant 
tout,  employer  un  appareil  capable  d'enre- 
gistrer avec  certitude  les  effets  des  explo- 
sions sous-marines.  L'appareil  imaginé  par 
le  général  Abbot  est  le  cercle  dynamomé- 
trique, qui  se  compose  d'un  anneau  en  fer 
et  de  6  dynamomètres. 

Avec  cet  appareil,  le  général  Abbot  a 
constaté  que  la  dynamite,  le  fulmi-coton  et 


la  gélatine  explosive  pouvaient  être  em- 
ployés pour  les  explosions  sous-marines. 

De  fréquentes  applications  de  l'appareil 
du  général  Abbot  ont  été  faites,  notamment 
pour  faire  sauteries  navires  échoués  à  l'en- 
trée d'un  port,  et  dont  la  présence  fait  obs- 
tacle à  la  navigation. 

Au  mois  de  mars  1885,  le  steamer  Lader 
s'était  échoué  à  l'entrée  du  port  d'Anvers. 

u  Après  des  efforts  infructreux,  écrit  M.  Châlon, 
ce  steamer  s'était  brisé  en  deux  tronçons.  Le  navire, 
construit  en  fer,  mesurait  86  mètres  de  longueur, 
11  mètres  de  largeur  et  8  mètres  dë  creux.  L'épave, 
quoique  se  trouvant  en  dehors  de  la  pâsse  navi- 
gable, occasionnait  des  remous  dangereux  pour 
les  navires  à  faible  vitesse;  en  outre  le  jeu  des 
marées  produisait  des  affouillements  dans  le  lit  du 
fleuve,  tout  autour  du  navire,  et  les  sables  entraî- 
nés allaient  se  déposer  dans  la  passe  à  300  mètres 
en  amont.  Il  y  avait  donc  de  puissants  motifs  pour 
détruire  au  plus  vite  cet  obstacle  à  la  navigation. 
Le  commandant  des  pontonniers,  M.  Simonis,  et 
le  commandant  des  artificiers  militaires,  M.  Col- 
lard,  furent  chargés  de  l'opération. 

«  Les  deux  parties  du  navire  s'étaient  séparées; 
l'arrière  avait  glissé  latéralement  vers  l'aval,  d'en- 
viron 14  mètres.  L'un  des  tronçons  .mesurait 
38  mètres  de  longueur,  l'autre  48  mètres.  On 
commença  l'attaque  le  16  avril  1885,  par  le  tron- 
çon d'arrière,  qui  présentait  le  plus  d'obstacle  à 
la  navigation.  Les  charges  furent  réparties  de  la 
façon  suivante  :  26  kilogrammes  de  dynamite- 
gomme  contre  l'étambot  tout  près  de  l'hélice  ; 
24"  kilogrammes  de  dynamite  à  la  cellulose  à  un 
mètre  de  la  charge  précédente;  24  kilogrammes 
de  dynamite-gomme  dans  le  fond,  par  la  claire- 
voie  du  salon  ;  2'3  kilogrammes  de  dynamite- 
gommée  par  L'écoutille  de  chargement.  » 

A  la  suite  de  l'explosion,  l'avant  fut  dé- 
truit, mais  l'arrière  s'enfonça  plus  profondé- 
ment dans  le  lit.  du  fleuve.  On  fut  obligé  de 
pratiquer  une  ouverture  dans  la  cale,  d'y 
faire  pénétrer  des  plongeurs  pour  y  déposer 
23  kilogrammes  de  dynamite-gomme.  Ce 
n'est  qu'après  45  jours  de  travail,  que  l'opé- 
ration fut  complètement  achevée. 

Depuis  les  essais  du  général  Abbot,  on 
a  fait  de  fréquentes  applications  de  la  dyna- 
mite pour  faire  sauter  des  vaisseaux  en- 
gloutis. 
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Fîg.  126.  —  Destruction  par  la  dynamite  d'un  nayire  échoué. 


*  Pour  indiquer  la  marche  à  suivre  dans 
ce  cas;  nous  décrirons  les  opérations  qui 
furent  pratiquées  pour  la  destruction  d'un 
navire  sombré  en  1874,  au  mouillage  deMo- 
hac(Hongrie),  opération  qui  réussit  parfaite- 
ment. Le  navire  avait  22  mètres  de  long 
et  6  de  large.  La  profondeur  de  l'eau  était 
de  5  mètres  et  le  courant  avait  lm,50  de 
vitesse  par  seconde.  Pour  assurer  la  posi- 
tion des  charges  et  amener  les  conduits  à 
feu  à  la  surface,  on  commença  par  enfon- 
cer des  pieux  de  o  mètres  le  plus  près  possible 
des  endroits  où  l'on  devait  placer  les  charges 
de  dynamite.  Celles-ci  étaient  renfermées 
dans  des  boîtes  en  zinc.  Il  y  avait  seize  char- 
ges, onze  à  l'intérieur  et  cinq  à  l'extérieur, 
contenant  chacune  6  kilogrammes  de  dyna- 
mite. Les  pétards  furent  préparés,  comme 
le  montre  la  figure  126,  avec  des  cordeaux  à 
combustion  rapide  (1,  2,  3,4,  5)  qui  furent 
tous  réunis  en  un  seul  à  la  sortie  de  l'eau. 
L'explosion  de  toutes  les  charges  eut  lieu  si- 
multanément ;  le  vaisseau  fut  complètement 
détruit  et  les  sondages  indiquèrent  une  pro- 
fondeur d'eau  de  plus  de  6  mètres.  On  avait 
consommé  400  kilogrammes  de  dynamite. 

Un  bateau  en  fer,  échoué  dans  la  Save 
sur  un  banc  de  sable,  fut  démoli,  en  1875, 
de  la  manière  suivante.  Ce  bateau  avait 
70  mètres  de  long  sur  9  mètres  de  large. 
L'ingénieur  chargé  del'opération  commença 
par  défoncer  le  pont,  au  moyen  de  deux 
charges  de  dynamite  n°  1,  de  840  grammes 
chacune.  Il  plaça  ensuite,  dans  le  magasin 
central,  deux  charges  de  8  kilogrammes  et  six 


de  4  kilogrammes  ;  total,  40  kilogrammes. 
Dans  chacun  des  deux  magasins  latéraux 
on  plaça  quatre  charges  de  5  kilogrammes 
de  dynamite,  soit  20  kilogrammes  pour  cha- 
que ;  dans  la  cabine,  à  l'extrémité  du  bateau, 
une  charge  de  5 kilogrammes,  et  sous  le  fond 
du  bateau,  deux  charges  de  5  kilogrammes  : 
en  tout,  dix-neuf  charges  contenant  95  ki- 
logrammes. La  descente  des  charges,  faute 
de  plongeur,  s'opéra  au  moyen  de  perches. 

Toutes  les  charges  ayant  été  enflammées 
à  la  fois  au  moyen  de  l'électricité,  le  bateau 
fut  entièrement  détruit,  à  l'exception  d'une 
partie,  qui  demeura  sous  l'eau.  On  attacha 
à  ces  débris  deux  charges  de  4  kilogrammes 
de  dynamite  et  deux  charges  de  5  kilo- 
grammes, dont  l'explosion  simultanée  dé- 
molit tout  ce  qui  restait  du  navire  (fig.  125). 

Quand  le  cas  se  présente  d'avoir  à  briser 
des  pièces  de  fer,  la  dynamite  offre  de  grands 
avantages. 

Pour  briser  une  pièce  de  1er  rectangu- 
laire, on  place  la  charge  sur  le  grand  côté 
de  la  section  droite,  de  manière  à  en  occu- 
per toute  laiongueur.  Cette  charge  croît  avec 
les  épaisseurs. 

Dans  la  destruction  des  charpentes  en  fer 
les  croisements  doivent  recevoir  des  charges 
doubles. 

Les  tuyaux  doivent  être  considérés  comme 
des  plaques  massives,  dont  la  largeur  serait 
la  circonférence  du  tuyau  et  l'épaisseur  celle 
du  fer.  Le  boudin  de  dynamite  doit  entou- 
rer le  tuyau. 
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Pour  briser  des  pouls  de  fer  on  procède 
d'après  les  mêmes  principes. 

Nous  citerons  comme  exemple  la  des- 
truction par  la  dynamite  du  pont  da  fer  de 
Culera  près  Cerbère  (Pyrénées-Orientales). 

Le  magnifique  pont  en  fer  de  Culera,  sur 
la  ligne  de  Figueras  à  Banyuls,  venait  à 
peine  d'être  lancé,  et  d'être  posé  sur  ses 
piles,  qu'un  coup  de  vent  le  précipitait,  d'une 
hauteur  de  \  5  mètres,  dans  la  vallée  qu'il  de- 
vait traverser.  La  partie  contiguë  à  la  culée 
restait  seule  adhérente.  Il  s'agissait  donc  de 
séparer  les  parties  tordues  en  tronçons  uti- 
lisables, et  de  briser,  à  la  dynamite,  pour  en 
faciliter  le  transport,  les  poutres  qui  ne  pou- 
vaient plus  servir  à  la  reconstruction.  Pour 
cela  un  boudin  de  dynamite  du  poids  de 
500  grammes  fut  enveloppé  de  terre  grasse, 
et  placé  suivant  le  tracé  de  la  section  quïl 
s'agissait  de  déterminer,  contre  la  tôle  et 
les  fers  composant  une  des  poutres.  Cette 
poutre  était  formée  de  deux  feuilles  de  tôle 
de  1  centimètre  d'épaisseur,  assemblées  par 
deux  cornières,  le  tout  fortement  rivé. 
L'explosion  de  la  dynamite  la  rompit  net. 
La  section  totale  de  la  poutre  était  de  420  cen- 
timètres carrés.  Or,  en  admettant  que  la 
résistance  de  la  tôle  au  cisaillement  soit  de 
4  tonnes  par  centimètre  carré,  on  trouve 
que  les  500  grammes  de  dynamite  employés 
ont  développé,  pour  rompre  la  poutre,  un 
effort  de  cisaillement  de  48  tonnes* 

La  dynamite  offre  ce  caractère  remar- 
quable que  sa  force  peut  être  pondérée,  de 
manière  à  ne  produire  que  l'effet  voulu, 
sans  dépasser  les  limites  que  l'ingénieur  s'est 
imposées.  Il  est  tou  jours  facile  de  produire 
un  effet  violent,  brutal,  mais  il  est  beaucoup 
plus  intéressant,  et  même  dans  certains  cas, 
il  est  indispensable,  de  pouvoir  mesurer 
d'avance  l'étendue  du  choc  que  l'on  veut 
produire. 

Parmi  les  exemples  que  l'on  peut  citer 
de  cette  particularité,  nous  rapporterons  les 


faits  suivants,  empruntés  à  une  communi- 
cation faite  le  21  mai  1885,  à  la  Société 
scientifique  industrielle  de  Marseille,  par 
M.  Brunet  de  Saint-Florent,  ingénieur  de 
la  Société  générale  de  dynamite. 

Il  s'agit  d'abord  du  découpage  des  tôles 
d'un  navire  submergé. 

Le  paquebot  ÏEthelw-ine  ramenait  d'Es- 
pagne un  chargement  de  1,000  tonnes  de 
minerai  de  fer,  lorsqu'il  fut  abordé  par  un 
autre  bâtiment  à  vapeur,  venant  de  Rotter-  " 
dam,  qui  défonça  complètement  ses  tôles 
de  l'arrière.  Il  coula  immédiatement,  et  le 
capitaine  n'eut  que  le  temps  d'enlever  sa 
caisse  et  ses  papiers.  Tout  le  reste  fut  en- 
glouti, mais  l'équipage  fut  sauvé. 

Cette  collision  avait  eu  lieu  près  de  l'em- 
bouchure de  la  Meuse,  à  30  kilomètres  de 
Rotterdam. 

Ce  navire,  quoique  complètement  sous 
l'eau,  ne  pouvait  être  laissé  sur  place,  parce 
qu'il  aurait  constitué  un  danger  perma- 
nent pour  la  navigation,  très  active  dans 
ces  parages. 

Le  gouvernement  hollandais  fut  donc 
obligé  de  mettre  en  adjudication  l'enlève- 
ment complet  de  ce  bâtiment.  M.  Brunet 
de  Saint-Florent  fut  chargé  de  ce  travail. 

Le  paquebot  étant  complètement  sous 
l'eau,  on  ne  pouvait  employer  les  moyens 
ordinaires,  qui  consistent  à  tirer  de  très  forts 
coups  de  dynamite,  de  manière  à  écraser,  en 
quelque  sorte,  le  navire,  et  à  accumuler  ses 
débris  au  fond  du  lit  du  fleuve.  Il  fallait,  au 
contraire,  opérer  avecbeaucoup  de  méthode, 
découper  et  enlever  toutes  les  parties  en 
bois  ou  en  tôle  placées  sur  le  pont,  la  ca- 
bine du  capitaine  et  sa  passerelle,  les  ca- 
bines latérales  en  tôle,  les  petits  treuils  à 
vapeur,  et  ensuite  découper  tout  le  pont 
par  bandes  (pouvant  être  enlevées  à  l'aide 
de  chèvres  à  vapeur,  installées  sur  2  na- 
vires placés  de  chaque  côté  de  l'épave),  et 
enfin  retirer  le  minerai,  à  l'aide  de  ma- 
chines à  draguer. 


SUPPLÉMENT  AUX  POUDRES  DE  GUERRE. 


C'est  cette  méthode  qui  fut  suivie  par 
M,  Brunei  de  Saint-Florent.  Le  découpage 
du  pont  en  tôle  et  des  poutres  en  fer  qui 
le  soutenaient  fut  une  opération  longue  et 
délicate,  surtout  parce  qu'on  voulait  enlever 
les  treuils  à  vapeur  sans  les  briser.  L'opé- 
ration réussit  complètement.  Tout  le  pont 
et  les  parties  supérieures  furent  enlevées. 
Ensuite  on  s'occupa  d'extraire  le  minerai  à 
l'aide  des  machines  à  draguer.  Quand  cette 
opération  fut  terminée  on  procéda  au  ren- 
flouage par  les  moyens  ordinaires. 

Le  mode  de  découpage,  imaginé  par 
M.  Brunet  de  Saint-Florent,  peut  recevoir 
de  nombreuses  applications,  non  seulement 
dans  les  travaux  sous-marins,  mais  aussi 
dans  les  travaux  du  jour,  lorsqu'on  veut 
opérer  rapidement. 

M,  Brunet  de  Saint-Florent  fut  chargé 
de  la  démolition  d'une  pile  de  pont,  dans 
les  circonstances  suivantes  : 

Dans  la  petite  ville  de  Kampen  (Hollande), 
l'une  des  magnifiques  piles  du  pont  métalli- 
que ayant  été.afîouillée,  il  fallut  la  démolir. 

Pour  y  parvenir  rapidement  et  économi- 
quement, on  lit  d'abord  une  série  de  trous 
de  mines  sur  tout  le  pourtour,  en  ne  con- 
servant que  l'a  partie  centrale  ;  puis  cette 
dernière  fut  démolie  de  la  même  manière. 
Il  ne  resta  plus  alors  que  la  maçonnerie  en 
béton.  La  profondeur  ne  permettant  pas 
de  faire  de  nouveaux  trous  de  mines,  oîi 
commença  par  tirer  des  coups  de  dynamite, 
en  plaçant  des  paquets  de  cartouches  dans 
les  anfractuosités  de  la  maçonnerie  ;  puis  on 
enleva  les  gros  blocs  détachés  par  l'explo- 
sion à  l'aide  de  grands  paniers  de  feuillards 
remplis  par  les  plongeurs  ;  enfin,  une  dra- 
gue à  vapeur  amenée  au-dessus  de  la  pile 
enleva  toute  la  partie  désagrégée  ;  le  ni- 
veau de  la  démolition  s'abaissa  alors  sen- 
siblement. 

Une  nouvelle  série  d'opérations  sembla- 
bles enleva  la  tranche  inférieure,  et  peu  à 
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peu  la  maçonnerie  fut  déblayée  jusqu'au 
niveau  du  fond  delà  rivière., 

La  démolition  totale  dura  25  jours.  On 
aurait  pu  opérer  beaucoup  plus  rapidement, 
mais  il  fallait  agir  très  prudemment,  et  ne 
tirer  que  de  très  petits  coups  de  dynamite, 
pour  éviter  les  vibrations  qui.  auraient  pu 
compromettre  la  solidité  des  maisons  envi- 
ronnantes, construites  toutes  sur  des  sables 
plus  ou  moins  mouvants. 

Le  pont  métallique  de  Miramont  fut  dé- 
coupé, sous  l'eau,  par  le  même  ingénieur. 

A  la  suite  d'un  accident  survenu  pendant 
son  montage,  ce  pont  s'affaissa  subitement, 
et  tomba  dans  le  lit  de  la  Garonne.  Il  fallait 
donc  le  découper  par  tronçons,  qui  devaient 
être  tirés  sur  les  bords,  à  l'aide  d'engins  con- 
venables, au  fur  et  à  mesure  de  leur  rupture. 

M.  Brunet  de  Saint-Florent  découpa  d'a- 
bord les  tôles,  en  employant  de  longues 
cartouches  de  dynamite  (de  4  à  5  mètres 
de  longueur).  Certaines  de  ces  poutres  pré- 
sentaient une  grande  résistance  à  la  rupture, 
car  elles  étaient  formées  de  10  feuilles  de 
tôle  superposées,  de  1  centimètre  chacune. 
Sans  la  dynamite,  le  découpage  de  ces 
pièces  de  tôle  en  fer,  sous  l'eau,  eût  été  une 
opération  extrêmement  coûteuse  et  difficile. 

Des  moyens  à  peu  près  semblables  fu- 
rent employés  pour  la  démolition  d'une 
autre  pile  de  pont,  dans  la  Garonne,  près  de 
Muret.  Les  circonstances  permettant  d'opé- 
rer rapidement,  on  put  faire  partir  sirîml 
tanément,  par  l'électricité ,  20  coups  de  mine. 
Tous  les  trous  étaient  espacés  de  lm,25. 

A  Domremy,  près  de  Sedan,  une  pile  de 
pont  fut  démolie  de  la  même  manière. 

A  Witterthiem,  près  Marquises  (Pas-de- 
Calais),  pendant  le  forage  d'un  puits,  un 
trépan  était  resté  engagé  dans  un  trou  de 
sonde.  Le  sondage  allait  être  abandonné, 
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lorsqu'on  demanda  à  M.  Brunet  de  Saint- 
Florent  de  le  dégager,  en  brisant  le  trépan 
en  plusieurs  fragments.  L'opération  pré- 
sentait des  difficultés  spéciales,  à  cause  de 
la  grande  profondeur  du  puits,  mais  elle 
réussit  parfaitement.  Le  premier  coup  de 
dynamite  brisa  le  trépan  en  2  points,  et  le 
deuxième  coup  détermina  la  rupture  en  un 
point  plus  éloigné.  Les  morceaux  furent 
retirés  et  le  sondage  fut  repris. 

Depuis,  deux  autres  opérations  sembla- 
bles, l'une  au  sondage  de  Réty,  près  Har- 
dinghen,  l'autre  près  de  Narbonne,  ont  été 
couronnées  de  succès,  et  sans  ces  heureux 
résultats  les  sommes  considérables  dépen- 
sées auparavant  auraient  été  complètement 
perdues. 

La  dynamite  a  rendu  de  précieux  ser- 
vices aux  vaillants  navigateurs  qui  se  dé- 
vouent à  la  recherche  de  passages  du  pôle 
nord.  Jadis,  bien  des  navires  étaient  blo- 
qués par  les  glaces  des  mers  septentrionales, 
et  Fon  a  publié  bien  des  récits  des  terribles 
souffrances  qu'ont  endurées  de  coura- 
geux marins,  prisonniers  dans  les  glaces. 
L'histoire  tragique  des  matelots  delà,  Jean- 
nette, par  exemple,  est  encore  présente 
à  la  mémoire  de  tous.  Aujourd'hui,  les  har- 
dis explorateurs  des  régions  polaires  ne 
manquent  pas  d'emporter  une  ample  pro- 
vision de  dynamite.  Si  leur  salut  est  com- 
promis, ou  simplement  pour  continuer  leur 
route,  ils  se  frayent  un  passage  de  vive 
force,  à  coups  de  dynamite,  à  travers  les 
glaces  accumulées. 

Pour  briser  les  glaces,  on  se  contente  de 
creuser  un  trou,  dans  lequel  on  place  une 
charge  de  dynamite,  de  3  kilogrammes, 
contenue  dans  une  boîte  en  bois.  Sur  une 
nappe  de  glace  de  0m,4S  à  0m,50  de  hau- 
teur, une  explosion  de  dynamite  a  pratiqué 
une  ouverture  de  2m,70  de  long,  sur  0m,60 
de  large,  dans  toute  la  profondeur  de  la 
couche  solide. 


Des  cartouches  de  40  à  50  grammes  suf- 
fisent pour  briser  une  glace  de  0m,25  àOm,30 
d'épaisseur. 

Pour  empêcher  la  dynamite  de  geler  par 
le  contact  de  la  glace,  on  entoure  la  boîte  de 
sciure  de  bois. 

Pour  faire  sauter  des  pieux  ou  des  pilotis 
placés  au  fond  d'une  rivière,  la  dynamite 
est  très  avantageuse.  Si  les  pilotis  sont  émer- 
gents, on  creuse  un  trou  dans  le  sens  de 
leur  axe,  et  on  les  détruit  à  la  hauteur  dé- 
sirée. 

Si,  au  contraire,  les  pilotis  sont  au  fond 
de  la  rivière,  on  descend  les  charges  à  la 
profondeur  voulue,  au  moyen  d'une  tige  en 
bois,  en  ayant  soin  de  maintenir  les  charges 
contre  l'obstacle  à  détruire. 

L'emploi  de  la  dynamite  peut  rendre  de 
grands  services  dans  la  culture  de  la  terre  ; 
mais  les  travaux  ne  peuvent  être  rémuné- 
rateurs qu'à  condition  de  se  faire  avec  un 
explosif  peu  coûteux.  En  Autriche,  où  ce 
genre  d'emploi  a  pris  le  plus  de  développe- 
ment, on  se  sert  de  dynamite  ne  coûtant  que 
2 francs,  ou  mêmel  fr.  80  le  kilogramme.  En 
France,  ces  travaux  sont  à  peu  près  impos- 
sibles, à  cause  des  impôts  excessifs  dont  sont 
frappées,  uniformément,  toutes  les  dyna- 
mites, impôts  qui  pèsent  surtout  sur  celles  de 
peu  de  valeur.  Nous  donnerons,  néanmoins, 
un  aperçu  des  circonstances  dans  lesquelles 
on  peut  tirer  parti  de  ces  explosifs,  tant  au 
point  de  vue  de  l'exportation  que  dans  l'es- 
poir que  le  régime  de  l'impôt  sur  cette  ma- 
tière en  France  sera  profondément  modifié. 

Le  sautage  des  troncs  d'arbre  par  la  dyna- 
mite est  très  avantageux  dans  les  grands 
défrichements,  surtout  dans  les  pays  où  la 
main-d'œuvre  est  rare  et  chère.  Ce  mode 
d'exploitation  a  pour  résultat  d'écarter  et 
de  détruire  les  insectes  nuisibles. 

L'espèce  de  dynamite  à  employer  dans  ce 
cas  est  le  n°  2. 
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Les  trous  sont  faits  avec  une  tarière  de 
0m,028;  on  leur  donne  à  peu  près,  comme 
profondeur,  le  diamètre  de  l'arbre.  Cette 
profondeur  doit  être  le  triple  de  la  charge. 
Tout  l'espace  vide  au-dessus  de  la  charge 
est  rempli  par  mï  bourrage  de  terre  et  de 
mousse. 

Pour  des  troncs  de  dimension  moyenne, 
on  donne  à  la  charge  autant  de  grammes 
qu'il  y  a  de  centimètres  au  diamètre.  Pour 
des  troncs  très  forts  et  noueux,  on  dépasse 
cette  proportion.  Pour  des  troncs  de  très 
grande  dimension,  on  fore  deux  ou  trois 
trous,  à  la  distance  de  0m ,30.  Il  suffit  d'amor- 
cer une  seule  charge  ;  les  autres  partent 
par  la  commotion. 

Il  faut  soigneusement  essarter  les  troncs 
que  l'on  veut  faire  sauter,  en  coupant  les 
racines  latérales. 

Les  trous  de  mine  doivent  toujours  être 
dirigés  dans  le  pivot  de  la  racine  ou  dans 
les  racines  les  plus  résistantes. 

Les  mêmes  procédés  peuvent  être  em-  ; 
ployés  avantageusement  pour  l'arrachage 
des  souches,  et  la  mise  en  culture  des  ter- 
rains occupés  antérieurement  par  des  forêts. 
On  les  a  employés  au  Brésil,  sur  une  grande 
échelle. 

Dans  ce  cas  le  moyen  le  plus  économique 
c'est  de  couper,  à  la  hache,  les  petites  ra- 


Fig.  127.  —  Destruction  des  racines  d'arbres  par  la 

dynamite. 

cines,  puis  dé  pratiquer  à  la  mèche  un  trou 
de  mine,  central  A,  suivant  l'axe  du  tronc, 
comme  l'indique  la  figure  ci-dessus. 


Un  défoncement  de  terre  au  moyen  de, 
la  dynamite  a  donné  de  bons  résultats  dans 
le  terrain  schistique  du  Roussi  lion.  On  em- 
ploie une  forte  barre  en  acier,  munie  d'un 
toarne-à-gauche,  fixé  à  la  partie  supérieure. 
On  frappe,  avec  une  masse,  sur  la  tête  du 
ringard,  pendant  qu'on  tourne  au  fur  et  à 
mesure  qu'il  enfonce. 

Qn  pousse  le  forage  à  une  profondeur 
de  0m,80  à  0m,90.  On  charge  chaque  trou 
avec  150  grammes  de  dynamite  n°  3.  Après 
l'explosion  la  surface  défoncée  est  de  3  à 
4  mètres  carrés. 

Deux  ouvriers  employés  à  ce  travail  font 
quinze  trous  de  mine  à  l'heure.  Ils  arrivent 
quelquefois  à  en  creuser  trente-cinq  en  deux 
heures.  Les  trous  sont  espacés  de  2  mètres 
en  2  m  êtres. 

En  appliquant  cette  méthode  aux  vignes, 
on  est  arrivé,  à  ce  qu'il  paraît,  à  faire  dis- 
paraître le  phylloxéra. 

C'est  ce  qui  a  été  constaté  en  Autriche, 
où  des  agents  de  M.  Nobel  étaient  occupés 
à  défoncer,  à  l'aide  de  la  mine,  le  sol,  à  une 
certaine  profondeur,  de  l'ameublir  en  un 
mot,  afin  de  donner  aux  racines  l'air  et 
l'humidité  dont  elles  ont  besoin.  Ils  per- 
cèrent, dans  ce  but,  des  trous,  d'environ 
1  mètre,  disposés  de  façon  à  ne  pas  dé- 
tériorer les  plants  environnants  ;  ils  purent 
constater,  après  l'explosion,  que  le  résultat 
attendu  était  complètement  atteint.  Le  sol, 
en  effet,  remué  jusqu'à  une  profondeur  de 
lm,50,  s'était  parfaitement  ameubli.  Mais 
une  conséquence  à  laquelle  ils  étaient  loin 
de  s'attendre,  c'est  que  partout  où  l'ex- 
périence avait  été  faite,  le  phylloxéra  dis- 
parut. 

Ajoutons  que  les  agriculteurs  italiens 
utilisent  la  dynamite  sur  une  vaste  échelle, 
pour  le  défoncement  de  Yagro  romano. 
Avec  la  dynamite  sans  impôt  et  à  bas  prix, 
les  agriculteurs  français  pourraient  suppléer 
en  partie  à  la  pénurie  de  main-d'œuvre 
dont  ils  se  plaignent  tant. 
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Concluons  que  la  dynamite,  type  des 
corps  explosifs,  n'est  pas  seulement  un 
moyen  de  destruction,  mais  qu'elle  est  aussi 


un  agent  réel  du  progrès  et  de  la  civilisa- 
tion modernes. 


fin  du  supplément  aux  poudres  de  guerre 
(explosifs) 


SUPPLÉMENT 


L'ARTILLERIE 

MODERNE 


En  1870,  au  moment  où  éclata  la  guerre 
franco-allemande,  nos  pièces  de  campagne 
étaient  rayées,  conformément  aux  remar- 
quables études  du  général  Treuille  de  Beau- 
lieu,  mais  elles  ne  portaient  pas  le  boulet  à 
plus  de  800  à  900  mètres  ;  et  pour  l'arme- 
ment de  nos  parcs  de  siège,  nous  n'avions 
que  des  pièces  à  âme  lisse.  Aujourd'hui, 
nos  pièces  de  campagne  portent  à  6000  mè- 
tres, et  nos  grosses  pièces  de  siège  ou  de 
place  envoient,  avec  une  merveilleuse  pré- 
cision, un  obus  à  10  kilomètres.  Quel  pro- 
grès réalisé  en  vingt  ans  !  D'après  l'adage  si 
vis  pacem,  para  beHum,  notre  tranquillité 
•est  assurée,  car  nos  canons  font  à  la  France 
une  frontière  à  peu  près  invulnérable.  G' est 
à  l'abri  de  cette  défense,  que  nos  ingénieurs 
poursuivent  leurs  travaux,  que  nos  savants 
travaillent  dans  leurs  laboratoires,  que  les 
artilleurs,  les  fantassins  et  les  cavaliers 
veillent  sur  la  sécurité  de  la  patrie. 

Le  public  n'a  pas  été  mis  au  courant  des 
progrès  successifs  réalisés  dans  notre  arme- 
ment depuis  1870.  Les  renseignements  pu- 
s.  t.  u. 


bliés  à  cet  égard  ont  été  rares  et  confus,  et 
ne  donnent  point  une  idée  précisé  des  avan- 
tages de  notre  nouveau  matériel  de  guerre. 

Quand  on  parlait,  chez  nous,  de  pièces 
de  canon  ayant  une  portée  de  6  000  mè- 
tres, le  vulgaire  doutait,  et  les  vieux  sol- 
dats demandaient  :  «  A  quoi  bon  ?  »  lis 
ajoutaient  :  «  Pour  envoyer  un  obus  a 
plus  de  4  kilomètres,  il  faudrait  donner 
aux  canonniers  pointeurs  des  télescopes, 
et  toujours  opérer  en  rase  campagne.  » 
Ceux  qui  parlaient  ainsi  oubliaient  que  plus 
la  portée  d'une  pièce  est  considérable,  plus 
sa  trajectoire  est  tendue,  plus  son  tir  est 
rasant.  Quand  une  pièce  peut  atteindre  à  un 
but  situé  à  6  000  mètres,  et  qu'on  s'en  sert 
pour  tirer  à  3  000  mètres  seulement,  l'obus 
s'élève  très  peu  au-dessus  du  sol,  et  il  s'en 
rapproche  rapidement;  la  zone  de  terrain 
dite  dangereuse  est  alors  extrêmement  lon- 
gue. Or,  tel  est  le  but  que  doit  poursuivre 
l'artillerie;  la  meilleure  façon  de  défendre 
une  position,  c'est  d'en  rendre  les  approches 
impraticables, 
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Nous  allons  retracer  le  plus  clairement 
possible  les  transformations  qu'a  subies, 
depuis  1870  jusqu'à  l'heure  actuelle,  le 
matériel  de  notre  artillerie. 

Faisons  remarquer,  avant  d'aborder 
notre  sujet,  que  depuis  trente  ans  l'artil- 
lerie a  pris  un  rôle  tout  à  fait  prépondérant 
dans  les  campagnes  militaires.  Si  l'infan- 
terie est  la  reine  des  batailles,  si  c'est 
elle  qui  se  meut  le  plus  facilement,  qui 
se  fractionne  ou  qui  se  masse  le  mieux, 
suivant  la  volonté  du  généra]  en  chef,  c'est 
l'artillerie  qui  prépare  le  combat,  et  dont 
l'intervention  transforme  en  déroute  la  dé- 
faite de  l'ennemi.  C'est  elle  aussi  qui,  dans 
certaines  circonstances  désespérées,  sauve 
une  armée  compromise.  Le  6  août  4870,  à 
Wcerth,  quatre  batteries  placées  sur  les 
hauteurs  de  Langensoulzbach  eussent  per- 
mis au  maréchal  de  Mac  Mahon  de  se  re- 
tirer sans  être  sérieusement  inquiété.  La 
charge  des  cuirassiers,  cette  charge  immor- 
telle, n'aboutit,  au  contraire,  qu'à  une  inu- 
tile effusion  de  sang. 

L'artillerie  n'agit  pas,  d'ailleurs,  unique- 
ment par  ses  projectiles.  Le  bruit  du  canon 
produit  un  effet  moral  immense  ;  les  plus 
grands  capitaines  l'ont  reconnu.  A  mesure 
que  la  qualité  de  ses  troupes  diminuait, 
Napoléon  Pp  augmentait  le  nombre  de  ses 
canons.  A  la  bataille  de  Rivoli,  il  n'avait 
qu'une  pièce  pour  mille  hommes  ;  à  la  ba- 
taille de  Leipzig,  il  en  avait  quatre  pour 
un  effectif  égal. 

Si  le  rôle  de  l'artillerie,  en  temps  de  guerre, 
est  immense,  il  n'est  pas  moins  important 
en  temps  de  paix.  L'artillerie  française,  dont 
le  domaine  est  encore  plus  vaste  que  celui 
des  autres  artilleries  européennes,  ne  s'oc- 
cupe pas  seulement  de  son  armement  ;  c'est 
elle  qui  est  chargée  de  fournir  leurs  fusils 
aux  régiments  d'infanterie  et  leurs  sabres 
aux  régiments  de  cavalerie.  Par  ses  établisse- 
ments, ses  directions,  son  budget,  elle  assure 
'et  prépare  l'outillage  de  la  défense  nationale. 


C'est  l'importance  donnée  depuis  quelques 
années  au  poste  de  Directeur  de  l'artillerie, 
au  Ministère  de  la  guerre,  qui  a  assuré,  de 
nos  jours,  les  progrès  de  cette  arme. 

On  sait  que  dans  l'ancienne  armée  fran- 
çaise, il  existait  un  grand  maître  de  Var- 
tillerie^  qui  imposait  à  ce  service  une  direc- 
tion unique  et  continue.  Les  Sully  et  les 
Gribeauval  ont  illustré  ce  poste.  Supprimé 
par  la  Convention  nationale,  remplacé  par 
le  Comité  d'artillerie,  le  grand  maître  de 
l'artillerie  a  été  indirectement  rétabli  de 
nos  jours.  Après  d'innombrables  tâtonne- 
ments, on  a  fini  par  en  revenir,  sous  un 
autre  nom,  à  ce  poste  supérieur. 

Aujourd'hui,  le  comité  d'artillerie  n'est 
plus  qu'une  commission  consultative;  c'est 
le  Directeur  de  l'artillerie,  c'est-à-dire  le 
général  placé  à  la  tête  de  la  troisième  direc- 
tion du  Ministère  de  la  guerre,  qui  résoud 
toutes  les  questions  touchant  à  l'armement. 
Ce  général,  quelque  nom  qu'il  porte  et 
quelle  que  soit  la  durée  de  ses  fonctions  au 
Ministère,  est,  en  réalité,  le  grand  maître 
de  l'artillerie  française.  Il  n'est  point  res- 
ponsable devant  les  Chambres,  puisque  le 
Ministre  de  la  guerre  signe  les  règlements r 
défend  les  projets  de  loi  et  les  demandes 
de  crédits  ;  mais,  s'il  demeure  officiellement 
à  l'écart,  le  Directeur  de  l'artillerie  sait  ce 
que  le  pays  attend  de  son  initiative  et  de 
son  zèle.  Il  sait  que  notre  artillerie  ne  doit 
pas  être  distancée  par  celle  d'une  autre 
nation;  il  sait  qu'au  jour  des  batailles,  les 
obus,  les  shrapnels,  les  explosifs,  seront 
autant  de  facteurs  de  notre  victoire,  et  il 
n'écoute  que  les  conseils  que  lui  dicte  son 
patriotisme. 

En  1874,  quand  nous  avions  à  peine  en- 
trepris la  réorganisation  de  notre  armée  et  là 
fabrication  de  notre  matériel,  le  directeur 
de  l'artillerie  était  le  colonel  Berge,  main- 
tenant général  de  division  et  commandant 
du  14e  corps  d'armée,  à  Lyon.  Il  y  avait  à 
craindre,  en  ce  moment,  une  nouvelle  iixva- 


Fig.  128.  —  La  charge  des  cuirassiers,  à  Reichshoffen,  le  G  août  1870. 


sioa  allemande.  Entre  les  différents  mo- 
dèles de  bouches  à' feu  qu'il  avait  étudiés, 
le  Comité  d'artillerie  n'avait  pas  encore 
fait  son  choix.  Convaincu  que  nous  courions 
un  danger  pressant,  le  colonel  Berge  n'hé- 
sita pas;  il  fit  la  commande  de  mille  canons 
de  95  millimètres,  du  s vstème  Lahitolle. 
Et  quand,  six  mois  plus  tard,  le  gouverne- 
ment allemand  fit  ouvertement  ses  prépa- 
ratifs d'entrée  en  campagne  ;  quand  l'inter- 
vention de  l'Empereur  de  Russie  permit 
seule  d'éviter  à  la  France  et  à  l'Europe  de 
nouvelles  catastrophes,  nous  étions  presque 
prêts  à  soutenir  la  lutte. 

Dix  ans  plus  tard,  le  général  Tricoche, 
aujourd'hui  retraité,  était  Directeur  de  l'ar- 
tillerie au  ministère  de  la  guerre.  L'expé- 
rience avait  démontré  qu'il  était  indispen- 
sable de  séparer  l'artillerie  de  campagne  et 
l'artillerie  dé  forteresse;  mais  rien,  ou  pres- 


que rien  n'avait  encore  été  fait  dans  ce 
but.  Dix-neuf,  de  nos  trente -huit  régiments 
d'artillerie,  comptaient,  chacun,  trois  batte- 
ries à  pied,  affectées  exclusivement  au  ser- 
vice des  grosses  pièces  de  siège  et  de  place; 
mais  l'instruction  de  ces  hommes,  de  ces  bat- 
teries, laissait  à  désirer.  Le  général  Tricoche 
trancha  la  question  :  «  Nous  n'avons  pas 
«  d'argent,  dit-il,  poux  augmenter  l'effectif 
«  de  notre  armée  ;  mais  nous  avons,  dans 
«  chacune  de  nos  brigades  d'artillerie,  trois 
«  compagnies  du  train  d'artillerie,  qui  ne 
«  sont  pas  utiles  en  temps  de  paix,  et  que 
«  nous  reconstituerons  aisément,  en  temps 
«  de  guerre.  Je  supprime  ces  compagnies, 
«  et  je  les  remplace  par  autant  de  batteries 
«  à  pied.  J'organise  ainsi  seize  bataillons 
«  d'artillerie  de  forteresse,  à  six  compa- 
«  gnies  par  bataillon.  » 
La  Chambre  des  députés  rejeta  le  projet, 
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en  première  lecture  et  le  Sénat  en  fit  au- 
tant. Heureusement,  le  général  Tricoche  et 
le  général  Thibaudin,  alors  Ministre  de  la 
guerre,  avaient  autant  d'obstination  que  de 
conviction.  Leurs  efforts  ont  abouti.  La  sé- 
paration des  services  entre  l'artillerie  de 
campagne  et  celle  de  forteresse  est  aujour- 
d'hui un  fait  accompli. 


Fig.  129.  —  Le  général  Tricocbe 


Il  n'était  pas  inutile  de  jeter  ce  coup  d'œil 
en  arrière,  au  début  d'une  étude  aussi  longue 
que  celle  que  nous  avons  à  faire.  Décrire 
l'artillerie  actuelle,  c'est  mesurer  le  chemin 
parcouru  depuis  1870  jusqu'à  ce  jour,  et 
comment  le  ferait-on  sans  citer  au  moins 
les  noms  des  officiers  généraux  qui  ont 
travaillé  à  l'œuvre  gigantesque  de  la  défense 
nationale?  Les  noms  des  généraux  Berge  et 
Tricoche  seront  un  jour  -populaires,  en 
France,  ainsi  que  celui  dugénéralde  Reffye, 
qui,  aux  jours  tragiques  de  la  guerre  contre 
l'Allemagne,  fut  l'auxiliaire  le  plus  puissant 


f  du  gouvernement  de  Tours  et  de  Bordeaux 
Ce  qu'ont  fait  ces  hommes  de  mérite  et 
de  cœur,  nous  le  dirons  dans  les  pages 
qui  vont  suivre.  Nous  décrirons  les  canons 
quïls  ont  fait  construire  et  l'organisation r 
si  rationnelle,  qu'ils  ont  su  donner  à  notre 
artillerie.  Il  était  juste  de  leur  rendre  hom- 
mage avant  d'entreprendre  la  description 
de  ce  que  nous  leur  devons,  en  fait  de 
matériel  de  guerre.  Les  Allemands  citent 
avec  orgueil  le  nom  de  Krupp,  le  créateur 
des  usines  d'Essen,  le  fabricant  des  prémiers 
canons  se  chargeant  par  la  culasse;  il  faut 
que  tous  les  Français  connaissent  aussi  les- 
noms  des  généraux  de  Reffye,  Berge,  Tri- 
coche, des  colonels  Lahitollë  et  de  Bange. 
L'artillerie  française  leur  doit  d'être  ce 
qu'elle  est  :  la  première  artillerie  de  l'Europe. 


CHAPITRE  PREMIER 

l'artillerie  française  depuis  1870  jusqu'en  1875, 
—  fabrication  des  premiers  canons  se  chargeant 
par  la  culasse,  avantages  de  ce  système.  — 
le  général  de  reffye  et  le  colonel  lahitollë r 
précurseurs  du  colonel  de  bange.  —  descrip- 
TION DES  CANONS  DS  7,  DE  5  ET  DE  95.  —  SYSTEME 
D'OBTURATION  DES  CANONS  DE  90  ET  DE  95. 

Dans  les  Merveilles  de  la  science  (1),  nous 
avons  exposé  la  découverte,  faite  par  le 
général  Treuille  de  Beaulieu,  de  la  rayure 
des  canons,  artifice  qui  vînt  modifier  de 
fond  en  comble  les  conditions  de  la  tactique 
moderne,  en  augmentant,  dans  des  pro- 
portions extraordinaires,  tout  à  la  fois  la 
portée  des  pièces  et  la  précision  de  leur  tir. 
Malheureusement,  le  général  Treuille  de 
Beaulieu  n'eut  pas  le  loisir  de  poursuivre 
ses  études,  et  de  doter  la  France  d'un  puis- 
sant matériel  d'artillerie.  Il  avait  eu  fort  à. 
faire  pour  lutter  contre  l'obstinée  résistance- 
des  partisans  de  la  routine  et  du  statu  quo.. 

(1)  Tome  TII,  page  432  {L'artillerie  ancienne  et 
moderne). 


SUPPLÉMENT  A  L'ARTILLERIE  MODERNE. 


D'ailleurs,  pour  que  l'emploi  des  rayures 
portât  tous  ses  fruits,  il  était  indispensable 
de  doubler,  voire  même  de  tripler,  la  charge 
de  poudre,  et  par  conséquent,  d'employer, 
pour  la  fabrication  des  canons,  un  métal 
plus  résistant,  plus  dur  que  le  bronze,  dont 
nous  avions  jusqu'alors  fait  exclusivement 
usage.  Ce  métal,  on  le  connaissait,  c'était 
l'acier;  seulement,  nous  ne  savions  pas  fabri- 


Fig.  130.  —  Le  général  Treuille  de  Beaulieu. 

quer  des  blocs  d'acier  assez  volumineux, 
assez  épais,  pour  qu'on  pûty  forer  une  pièce, 
et  ce  secret,  l'Allemagne  le  possédait  depuis 
de  longues  années.  L'usine  Krupp  avait  pu 
fournir  à  l'armée  prusienne,  avant  1866, 
et  de  1866  à  1870,  aux  armées  de  Bavière, 
du  Wurtemberg,  de  la  Saxe  et  du  grand- 
duché  de  Bade,  des  pièces  en  acier  rayées, 
qui  se  chargeaient  par  la  culasse,  et  dont 
la  portée  n'était  pas  inférieure  à  6  000  ou 
7000  mètres. 

L'artillerie   française,  momentanément 


distancée,  fit  les  plus  remarquables  efforts 
pour  regagner  le  temps  perdu.  Pendant 
Tannée  terrible,  à  l'heure  où  les  Allemands 
marchaient  sur  Paris,  de  Reffye  installait 
des  ateliers,  à  Nantes  d'abord,  ensuite  à 
Tarbes,  et  il  livrait  à  nos  armées  impro- 
visées des  canons  de  7,  qui  se  chargeaient 
par  la  culasse. 

L'œuvre  de  Reffye  a  été  appréciée  par  un 
bon  juge  en  fait  d'artillerie.  Le  30  décem- 
bre 1883,  à  l'inauguration  du  buste  de 
Reffye,  à  Tarbes,  le  général  Tricoche,  qui 
représentait,  à  cette  touchante  cérémonie, 
le  Ministre  de  la  guerre,  s'exprimait  en  ces 
termes  : 

«  Les  admirables  travaux  de  Reffye  sur  les  ca- 
nons à  longue  portée  venaient  à  peine  d'aboutir 
quand  la  guerre  fut  déclarée.  À  cette  heure  su- 
prême, Reffye  se  multiplie.  Il  presse  fiévreusement 
l'achèvement  de  ses  mitrailleuses,  les  porte  lui- 
même  à  nos  troupes,  déjà  en  marche  vers  la  fron- 
tière, et  enseigne  à  nos  soldats  surpris  le  manie- 
ment de  ces  engins  redoutables.  Puis,  il  dote  nos- 
jeunes  armées  d'un  matériel  plus  puissant  que 
celui  de  l'ennemi,  et  leur  permet  ainsi  de  conti- 
nuer cette  lutte  héroïque  qu'on  peut  appeler  la 
lutte  pour  l'honneur  du  nom  français.  » 

Après  la  guerre  de  1870-1871,  3e  maté- 
riel d'artillerie  était  insuffisant  pour  notre 
armée  réorganisée.  Il  fallait  se  hâter,  car 
une  nouvelle  guerre  paraissait  alors  immi- 
nente. De  Reffye  se  remet  à  F  œuvre.  En  1874, 
il  crée,  à  Tarbes  un  grand  atelier  de  cons- 
truction. En  moins  de  deux  ans,  il  arme  nos 
batteries.  Toutes  les  pièces  qui  avaient  été 
fabriquées  pendant  l'hiver  de  1870-1871,  à 
Paris  ou  en  province,  furent  soumises  à 
des  essais  de  tir,  et  provisoirement  affectées 
à  l'armement  de  nos  régiments  d'artillerie. 

Il  serait  difficile  d'imaginer  le  spectacle 
confus  qu'offrait  alors  notre  artillerie.  Cer- 
taines pièces  de  7  étaient  rayées  de  droite 
à  gauche,  d'autres  de  gauche  à  droite.  Cha- 
que régiment  se  composait  de  batteries  de  7, 
de  batteries  de  mitrailleuses,  de  batteries  de 
canons  Withworth,  et  même  de  batteries  de 
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canons  de  4,  8  ou  12,  qui  dataient  d'avant 
la  guerre,  et  qui  se  chargeaient  par  la  bou- 
che. Peu  à  peu, "de  Reffye  remit  de  l'ordre 
clans  ce  chaos.  Aux  affûts  en  bois,  trop 
lourds,  peu  mobiles  et  difficiles  à  réparer, 
quand  ils  étaient  brisés,  il  substitue  des 
affûts  en  fer.  Les  pièces  de  7,  qui  avaient 
été  fabriquées  trop  à  la  hâte,  et  qui  étaient 
réellement  défectueuses,  reçurent  un  fret- 
tage,  qui  permit  de  les  employer.  Enfin, 
de  Reffye  fabriqua,  pour  les  batteries  à  che- 
val, un  canon  de  5,  d'un  système  analogue 
au  canon  de  7,  mais  plus  léger. 

Le  général  de  Reffye  est  mort  à  Versailles, 
le  3  décembre  4880. 

  r 

Entré  à  l'Ecole  polytechnique  en  1839, 
il  fut  nommé  chef  d'escadron  d'artillerie 
en  1867,  après  quatorze  ans  de  grade  de 
capitaine. 

Il  s'occupait  avec  beaucoup  d'ardeur  de 
métallurgie.  Un  jour,  le  général  Favé  le  pré- 
sente à  l'Empereur,  qui  lui  donne  l'autorisa- 
tion de  faire  exécuter,  en  secret,  aux  frais  de 
l'Etat,  une  pièce  d'artillerie  absolument 
nouvelle.  Les  premières  expériences  eurent 
lieu,  toujours  en  secret,  devant  le  comité 
d'artillerie,  puis  devant  l'Empereur  :  la  mi- 
trailleuse était  inventée. 

Ce  nouvel  engin  de  guerre  introduisait  un 
principe  tout  nouveau  dans  l'artillerie.  Jus- 
que-là on  ne  pouvait  lancer  la  mitraille  qu'à 
300  ou  400  mètres,  et  la  nouvelle  portée 
du  fusil  rayé  la  rendait  vaine*  De  Reffye 
inventait  un  canon  qui  projetait  les  balles 
à  2000  mètres,  et  il  rendait  très  juste  le 
tir  de  cette  mitraille.  Il  pouvait,  presque 
instantanément,  envoyer  à  la  fois,  à  l'aide 
d'une  simple  manivelle,  vingt-cinq  balles, 
ou  les  lancer  par  saccades. 

On  a  dit  que  les  mitrailleuses  n'ont  pas 
rendu  tous  les  services  qu'on  en  attendait. 
Mais  a-t'on  oublié  la  bataille  de  Gravelotte, 
où  les  Allemands  étaient  fauchés  par  cen- 
taines, sous  les  coups  de  cet  instrument  meur- 
trier? Tout  ce  que  l'on  peut  prétendre,  c'est 


que  la  mitrailleuse  étant  maintenant  con- 
nue et  employée  dans  les  armées  de  tous  les 
pays,  n'a  plus  rien  qui  constitue  un  avan- 
tage particulier  à  une  seule  nation;  mais 
cela  n'enlève  rien  à  la  valeur  de  cet  engin  de 
guerre,  considéré  en  lui-même  et  dans  les 
applications  judicieuses  que  peut  en  faire 
un  bon  général. 

Le  canon  de  4,  que  nous  avons  décrit. dans 
les  Merveilles  de  la  science,  avait  fait  mer- 
veille dans  la  campagne  d'Italie,  à  cause  de 
la  rayure,  disposition  alors  toute  nouvelle  et 
inconnue  aux  autres  nations.  Ce  canon  ne 
conserva  pas  sa  supériorité  en  1870,  pen- 
dant la  guerre  franco-allemande.  C'est  alors 
que  de  Reffye  inventa  le  canon  de  7,  qui,  d'un 
avis  unanime,  est  l'égal  du  canon  prussien. 

Le  mauvais  destin  qui  nous  poursuivait 
dans  cette  guerre  fatale  voulut  que  le  ca- 
non de  Reffye  ne  fût  pas  encore  adopté. 
On  reconnut  pourtant  ses  avantages,  et  pen- 
dant l'investissement  de  Paris,  le  canon  de 
Reffye  de  7  fut  fabriqué  en  grande  quantité. 
De  Reffye,  envoyé  à  Indret,  par  le  gouver- 
nement de  la  Défense  nationale,  confia  son 
secret  au  colonel  Potier,  qui  dirigea,  pendant 
le  siège,  à  l'établissement  Cail,  la  fonderie 
de  ses  canons.  Tous  les  Parisiens  présents 
au  siège  se  souviennent  de  ces  formidables 
pièces. 

Nous  représentons  dans  la  figure  131 ,  une 
batterie  d'artillerie  servie,  a?;x  remparts,  par 
la  garde  nationale,  et  qui  se  composait  d'un 
canon  de  7,  se  chargeant  par  la  bouche,  et 
d'une  grosse  pièce  d'artillerie  de  forteresse, 
se  chargeant  par  la  culasse,  que  l'on  avait 
eu  le  temps  de  faire  entrer  dans  Paris. 

A  Nantes  ou  plutôt  à  Indret,  de  Reffye 
dirigeait  la  fabrication  de  ses  canons,  qui 
devaient  reconstituer  notre  artillerie  perdue. 
Dans  l'espace  d'un  mois  plus  de  300  mitrail-  . 
leuses  et  près  de  400  canons  de  7  furent 
envoyés  à  l'armée  de  la  Défense  nationale. 

A  la  conclusion  de  la  paix,  le  lieutenant-, 
colonel  De  Reffye  fut  nommé  commandeur 


Fig.  13  ï.  - 


Batterie  d'artillerie  servie  par  les  gardes  nationaux,  pendant  le  siège  de  Paris. 


de  la  Légion  d'honneur;  mais  ce  n'est 
qu'en  1873  qu'il  fut  fait  colonel,  et  général 
en  1878. 

L'Etat  lui  avait  confié  la  direction  de  la 
fabrique  d'armes  et  de  canons  de  Tarbes.  Là 
il  continuait  à  perfectionner  ses  pièces  d'ar- 
tillerie. 

Les  énormes  canons  de  rempart  à  pivot 
qui  servent  à  nos  frontières  de  l'Est  c'est-à- 
dire  nos  canons  d'avant-garde,  sont  des  ca- 
nons de  de  Reffye. 

Doué  d'un  ardent  patriotisme,  le  général 
de  Reffye  avait  été  cruellement  affecté  dos 
désastres  de  sa  patrie.  L'éloignement  dans 
lequel  le  gouvernement  de  la  République  l'a 
obstinément  tenu  des  postes  militaires  où 
ses  talents  auraient  été  si  utiles  contribua 
à  abréger  ses  jours,  car  il  était  très  impres- 
sionnable et  ressentait  vivement  les  injus- 
tices ou  la  défaveur.  Une  chute  de  cheval 
qu'il  fit  à  Tarbes  accéléra  sa  lin,  qui  était 


bien  imprévue,  car  il  est  mort  à  cinquante  - 
neuf  ans. 

La  mort  de  ce  général,  qui  fut  un  grand 
savant  et,  en  même  temps,  un  grand  patriote,- 
passa  presque  inaperçue.  Le  gouvernement 
de  la  République  ne  s'associa,  par  aucun 
concours  imposant,  aux  regrets  que  toute  la 
France  militaire  ressentait  de  sa  perte.  C'est 
que  de  Reffye  ne  fut  pendant  sa  vie  qu'un 
modeste  et  laborieux  officier,  et  que  l'on  ne 
voulut  jamais  consentir  à  oublier  que  c'était 
l'Empereur  Napoléon  III  qui  avait  le  pre- 
mier discerné  son  mérite. 

Nous  disons  que  de  Reffye  prit  part  aux 
études  du  nouveau  canon  dit  de  95  miîli^ 
mètres. 

C'était  en  1880  ;  on  apprit,  en  France,  qtie1 
les  puissances  étrangères  se  préoccupaient 
d'augmenter  le  calibre  de  leurs  pièces  d'ar- 
tillerie de  campagne,  afin  d'obtenir  des  effets? 
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plus  puissants  dans  le  tir  contre  les  abris, 
tels  que  maisons,  palissades,  retranchements 
de  fortification  passagère*  On  voulait  mar- 
cher dans  la  même  voie.  Heureusement,  un 
officier  d'artillerie  d'une  grande  valeur,  le 
colonel  de  Lahitolle,  soumettait,  presque 
aussitôt,  aux  commissions  d'expériences  de 
Tarbes,  de  Bourges  et  de  Calais,  un  canon, 
du  calibre  de  S  millimètres,  qui  sembla 


Fig.  132.  —  Le  général  de  Reffye. 

parfait,  fut  vite  adopté  et  destiné  à  l'arme- 
ment de  trente-huit  batteries. 

Chaque  corps  d'armée  reçut  deux  de  ces 
batteries,  dites  batteries  de  position,  et  des- 
tinées à  la  destruction  des  obstacles,  et  en 
cas  de  défaite,  à  la  protection  de  l'armée  en 
retraite. 

Ces  pièces,  c'est-à-dire  celles  de  Reffye 
et  celles  du  colonel  de  Lahitolle,  ne  sont 
plus  en  service  aujourd'hui,  mais  on  les 
conserve  dans  nos  arsenaux,  et  elles  seraient 
utilisées,  lors  de  la  mobilisation,  pour  l'ar- 


mement d'un  certain  nombre  de  régiments 
territoriaux,  en  particulier  pour  l'armement 
des  batteries  territoriales  qui  font  partie 
des  troupes  chargées  d'assurer  la  défense 
mobile  des  places  fortes.  A  ce  titre,  il  con- 
vient de  les  faire  connaître. 

Nous  commencerons  par  décrire  le  canon 
de  7  du  général  de  Reffye. 

Le  canon  de  7  est  en  acier,  du  calibre 
de  85  millimètres  ;  il  pèse  620  kilogrammes, 
et  lance,  sous  une  charge  de  1 120  gram- 
mes, un  obus  de  7  kilogrammes,  avec  une 
vitesse  initiale  de  390  mètres  et  une  portée 
de  5  800  mètres. 

Voici  quelles  sont  les  prineipales  dimen- 
sions du  canon  de  7  : 

Longueur  totale  de  la  bouche  à  feu   2m,012 

"  Longueur  de  la  volée. .   lm,099 

Longueur  de  la  partie  frettée   0m,865 

Longueur  des  tourillons.   0m.,90 

Longueur  de  la  chambre  de  la  gargousse.  0^,242 

Longueur  de  la  chambre  du  projectile. . .  0m,156 

Nombre  des  rayures  

Largeur  des  rayures   0m,013 

Longueur  de  la  partie  rayée   lm,468 

Prix  approximatif  de  la  pièce   5,000  fr. 

Le  canon  est  formé  d'un  tube  en  acier, 
dont  la  partie  postérieure  est  renforcée  par 
sept  frettes.  Le  mécanisme  de  fermeture  de  la 
culasse  du  canon  de  7,  tel  que  le  représente 


Fig.  133.  —  Culasse  du  canon  de  7  de  Reffye. 

la  figure  ci-dessus,  se  compose  d'une  vis  inté- 
rieure, à  filets  trois  fois  interrompu  s,  et  d'un 
volet  mobile,  B,  qui  supporte  la  vis.  Le  poin- 
teur servant  ouvre  de  gauche  à  droite  le  volet, 
qui  tourne  autour  de  sa  charnière;  il  uitro- 
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duit  successivement  l'obus  et  la  gargousse  ; 
puis  il  repousse  le  volet  contre  la  tranche  A 
de  la  culasse,  et  quand  la  vis  est  parvenue  à 
l'extrémité  de  sa  course,  il  fait  faire  à  la 
manette  de  la  manivelle  un  sixième  de  tour, 
pour  fermer  la  culasse.  Mais,  cela  fait,  la 
culasse  n'est  pas  hermétiquement  fermée, 
comme  dans  les  canons  qui  se  chargent  par 
la  bouche.  Il  reste  des  fissures,  qui  donne- 
raient passage  aux  gaz  de  la  poudre,  et 
provoqueraient  ainsi  une  déperdition  con- 
sidérable de  force  vive.  C'est  pour  cette 
raison  que  le  tir  des  canons  se  chargeant 
par  la  culasse  exige  l'emploi  d'un  obtu- 
rateur. 

L'obturateur  des  canons  du  système  de 
Reffye  fait  partie  de  la  gargousse. 

La  gargousse  du  canon  de  7  (fig.  134) 
se  divise  en  trois  parties  :  la  douille  A,  les 
rondelles  B,  B',  B",  et  le  culot  G, 


A 


Fig.  134.  —  Gargousse  du  canon  de  7  (1/4  de  grandeur 

.naturelle}. 

La  douille  est  un  cylindre  en  fort  papier 
recouvert  de  fer-blanc;  les  rondelles  de 
poudre,  qui  sont  au  nombre  de  5,  pèsent 
chacune  224  grammes  et  sont  composées 
de  poudre  ordinaire  MC30.  Le  culot  G  con- 
siste en  un  godet  en  laiton,  dont  la  partie 
inférieure  forme  des  bourrelets.  Au  mo- 
ment où  rétoupille  enflammée  met  le  feu  à 

s.  T.  II. 


la  charge  contenue  dans  les  rondelles,  la 
pression  des  gaz,  qui  tendent  à  s'échapper 
par  l'arrière  comme  par  l'avant,  repousse 
sur  l'orifice  de  la  gargousse  la  tête  d'un 
petit  rivet  dont  la  présence  rend  alors,  de 
ce  côté,  toute  fuite  de  gaz  impossible.  En 
même  temps,  le  culot  se  dilate  ainsi  que  la 
douille  ;  les  bords  du  culot  se  joignent  aux 
parois  de  la  chambre,  et  le  cylindre  de  fer- 
blanc,  qui  sert  d'enveloppe  à  la  douille, 
s'appuie  sur  le  couvre-joint,  de  telle  façon 
que  l'obturation  de  la  culasse  est  à  peu 
près  complète. 

Ce  système  d'obturation  offre  un  grave 
inconvénient.  La  douille  et  le  culot  de  la 
gargousse  restent,  après  que  le  projectile 
est  parti,  dans  la  chambre  de  la  gargousse. 
Il  suffit,  au  début  du  tir,  de  rouvrir  la 
culasse  avec  une  certaine  force  pour  en 
extraire  tout  naturellement  ces  débris  ;  mais, 
dès  que  la  pièce  s'échauffe,  ces  débris  de- 
meurent littéralement  collés  aux  parois  ;  il 
faut  les  retirer,  et  c'est  du  temps  perdu. 

Le  canon  de  7  tire  un  obus  ordinaire,  un 
obus  à  double  paroi,  un  obus  à  balles  et 
une  boîte  à  mitraille. 

L'obus  ordinaire  est  en  fonte,  de  forme 
cylindrique  et  ogivale  à  son  extrémité  an- 
térieure. Il  est  garni,  sur  son  pourtour,  de 
deux  cordons  de  plomb,  qui  pénètrent  dans 
les  rayures  du  canon,  et  assurent  au  pro- 
jectile un  mouvement  de  rotation  autour 
de  son  axe.  Vide,  cet  obus  pèse  6% 425  gram- 
mes. On  l'emplit  avec  350  grammes  de  pou- 
dre, et  on  l'arme  avec  une  fusée  Budin  (voir 
le  chapitre  VII). 

L'obus  à  balles  renferme  58  balles  en 
plomb;  il  pèse  7k,870  grammes.  Quant  à  la 
boîte  à  mitraille,  elle  ne  diffère  pas  de  la 
boîte  à  mitraille  du  canon  de  90,  que  nous 
décrirons  au  chapitre  suivant. 

Le  canon  de  5  de  Reffye,  du  même  sys- 
tème que  le  canon  de  7,  était  destiné  aux 
batteries  qui  accompagnent  la  cavalerie.  Il 
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Fig.  135.  —  Fermeture  du  canon  de  95  (culasse  â  demi  fermée,  vue  de  droite). 


devait  donc  posséder  des  qualités  supé- 
rieures de  mobilité  et  de  légèreté.  Voici 
les  principales  données  sur  cette  pièce  : 

Calibre   0»,075 

Poids  de  la  pièce     460  kil. 

Poids  du  projectile  .   4k,850 

Vitesse  initiale   417  met. 

Portée  de  la  pièce   0,400  mèt. 

Longueur  de  la  pièce   ~  met. 

Longueur  de  la  volée   tm,205 

Longueur  de  la  partie  frettée   0m,865 

Longueur  de  la  chambre  de  la  gargousse.  0m,228 

Longueur  de  la  chambre  du  projectile.. . .  0m,ï26 

Nombre  des  rayures  ■-  .   H 

Le  mécanisme  de  fermeture  est  le  même 
que  celui  du  canon  de  7.  L'obus  ordinaire, 
qui  pèse  4k,440,  est  pourvu  d'une  charge  de 
poudre  de  210  grammes. 

Arrivons  au  canon  de  95,  du  colonel  de 
Lahitolîe,  qui  remplaça  le  canon  de  Reffye. 

Faisons  remarquer,  avant  d'aller  plus 
loin,  la  différence  de  dénomination  des 
pièces  d'artillerie  construites  de  nos  jours, 
avec  les  noms  adoptés  antérieurement  pour 
les  mêmes  pièces.  Les  canons  dits  ■  de  7 
et  de  5,  dont  nous  venons  de  donner  la 
description,  tiraient  leurs  noms  du  poids 
du  projectile  qu'ils  lançaient  :  canon  de  7 
ou  de  5  veut  dire  :  pièce  lançant  un  boulet 
ou  un  obus  du  poids  de  5  ou  de  7  kilo- 
grammes. Dans  les  nouvelles  bouches  à 
feu,  les  dénominations  sont  empruntées 
au  diamètre  intérieur  de  la  pièce  :  canon 
de  95  signifie  canon  ayant  95  millimètres 
de  diamètre  intérieur,  à  la  bouche. 


Cela  posé,  disons  que  le  canon  de  95  du 
colonel  de  Lahitolle  est  en  acier,  rayé  à 
gauche,  avec  28  rayures.  Il  pèse  700  kilo- 
grammes, et  tire,  avec  une  charge  de  2k,100, 
un  obus  qui  pèse  10k,900,  avec  une  vitesse 
initiale  de  443  mètres  et  une  portée  de 
6500  mètres. 

Par  son  poids,  qui  serait  un  gros  incon- 
vénient pour  une  marche  à  allures  vives, 
par  sa  portée  considérable,  ce  canon  était 
naturellement  désigné  pour  le  service  des 
places  fortes.  On  peut  dire  que  le  canon 
de  95  est  maintenant  le  canon  de  campagne 
des  garnisons  de  nos  forteresses. 

Au  premier  abord,  cette  définition  a  l'air 
d'un  paradoxe.  Que  l'on  se  reporte  aux 
sièges  de  Belfort  et  de  Paris,  où  l'assiégé 
prit  l'offensive,  et  vint  attaquer  l'assiégeant 
jusque  dans  ses  tranchées,  et  l'on  compren- 
dra que  ce  paradoxe  sera  plus  tard  une 
vérité. 

Le  corps  proprement  dit  du  canon  de  95 
est  formé  d'un  tube  en  acier  et  de  six  frottes. 
Voici  ses  données  principales  : 

Longueur  du  canon  de  95   2m,500 

Longueur  de  la  volée   lm,530 

Nombre  des  rayures   28 

Longueur  de  la  partie  rayée   lm,931 

Poids  de  la  pièce.   70G  kilos. 

Prix  approximatif  de  la  pièce   6,000  fr. 

La  fermeture  de  ce  canon  ne  mérite  pas 
de  description  spéciale.  Nous  nous  conten- 
terons de  la  représenter  par  le  dessin  de 
la  figure  135,  Mais  le  système  d'obturation, 
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Fig.  136.  —  Obturateur  du  canon  de  95  "millimètres,  de  Bange,  avec  sa  tête  ttmbiJe  (demi-coupe  et  demi-plan) 

(Échelle  1/4.) 


quoique  imparfait,  est  aussi  original  qu'in- 
téressant. 

A  parler  franc,  l'obturateur  de  Range, 
que  nous  allons  décrire,  est  celui  du  canon 
de  Lahitolle.  M.  de  Range,  le  créateur  de 
nos  canons  de  campagne  actuellement  en 
service,  n'a  fait  subir  à  l'obturateur  imaginé 
par  le  colonel  de  Lahitolle  que  de  très 
légères  modifications. 

Comme  on  le  voit  dans  la  figure  136,  un 
canal  cylindrique  e  traverse,  suivant  son 
axe,  le  corps  de  vis  AR.  Une  pièce  en 
acier,  appelée  tête  mobile,  terminée  à  . 
son  avant  par  un  champignon  CC,  est  logée  J 
dans  ce  canal,  qui  est  occupé  par  une  longue  j 
tige  /,  g,  h.  La  tête  mobile  elle-même  est 
percée  d'un  trou  de  lumière,  D,  dont  le  dia- 
mètre est  d'environ  S  millimètres,  et  qui  sert 
au  passage  de  la  flamme  qui  jaillit  de  l'étou- 
pille  et  qui  met  le  feu  à  la  charge  de  pou- 
dre. Sur  là  tige  de  la  tête  mobile  est  placé 
l'obturateur  proprement  dit,  p,  s,  terminé 
par  une  galette  cylindrique  m,  faite  d'un 
mélange  d'amiante  et  de  suif,  et  renfermée 
dans  une  enveloppe  en  toile,  flanquée,  sur 
ses  deux  faces,  de  plaques  d'étain  appelées 
coupelles.  Le  mélange  d'amiante  et  de  suif 
contenu  dans  l'obturateur,  dont  on  voit  la 
coupe  en  m,  est  fait  dans  les  proportions  de 


65  d'amiante  pour  35  pour  100  de  suif.  11 
est  percé  d'un  trou,  pour  le  passage  de  la  tige 
de  la  tête  mobile.  Le  pointeur  servant  met 
le  feu  à  la  charge,  au  moyen  de  l'étoupille  ; 
le  champignon  de  la  tête  mobile  est  vio- 
lemment ramené  en  arrière,  sous  l'influence 
de  la  pression  exercée  par  les  gaz  de  la 
poudre  ;  la  galette  d'amiante  et  de  suif, 
comprimée,  se  dilate,  et  s'appuie,  sur  tout 
son  pourtour,  contre  les  parois  de  la  cu- 
lasse. Dans  ces  conditions,  .toute  issue  est 
fermée  aux  gaz  ;  ils  ne  peuvent  plus  s'échap- 
per que  par  l'âme  de  la  pièce,  en  portant, 
par  conséquent,  tout  leur  effet  sur  le  culot 
du  projectile.  Il  n'y  a  presque  pas  de  déper- 
dition de  force  vive.  Au  cours  d'un  tir  pro- 
longé, l'obturateur  cesse  parfois  de  fonc- 
tionner convenablement;  on  sait  alors  que 
la  galette  est.  échauffée  et  ramollie,  et  qu'il 
est  urgent  de  lui  restituer  toutes  ses  pro- 
priétés en  la  plongeant,  pendant  quelques 
instants,  dans  un  seau  d'eau  froide. 

Tel  est  l'obturateur  découvert  par  le  co- 
lonel de  Lahitolle,  et  qui  fut  adopté  par  le 
colonel  de  Range,  pour  ses  diverses  bouches 
à  feu. 
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CHAPITRE  II 

l'artillerie  de  campagne  ACTUELLE.  —  CANONS  DE  90 
ET  DE  80,  DU  SYSTÈME  DE  BANGE.  —  PROJECTILES 
DE  CES  CANONS  :  OBUS  A  BALLES,  BOITES  A  MI- 
TRAILLE. —  SERVICE  EN  CAMPAGNE. 

En  1  877,  le  Comité  d'artillerie,  ayant  à 
faire  un  choix  pour  la  pièce  de  campagne, 
eut  à  se  prononcer  entre  le  canon  du  colonel 


Fig.  13Î.  —  Le  colonel  de  Bauge. 


de  Lahitolle  et  un  modèle  proposé  par  le 
colonel  de  Bange, 

Dix  batteries  de  l'un  et  de  l'autre  mo- 
dèle furent  mises  en  service  et  expérimen- 
tées, et  c'est  le  canon  de  Bange  qui  réunit 
la  presque  unanimité  des  suffrages  de  nos 
officiers  d'artillerie.  Depuis  lors,  le  colonel 
de  Bange,  qui  était  devenu  directeur  de  l'a- 
telier de  précision  à  Saint-Thomas  dAquin, 
a  donné  sa  démission  ;  on  lui  avait  fait  at- 


:  tendre  trop  longtemps,  comme  à  de  Refïye, 
les  étoiles  de  général. 

Si  la  guerre  éclatait,  le  canon  de  cam- 
pagne de  Bange  se  mesurerait  avec  le  canon 
Krupp,  et  nous  sommes  bien  persuadé,  tout 
chauvinisme  à  part,  que  l'avantage  serait 
de  notre  côté.  On  en  a  eu  la  preuve  en 
1885.  Les  officiers  et  les  ingénieurs  du 
royaume  de  Serbie  réunis  à  Belgrade , 
ayant  à  choisir  entre  les  canons  Krupp^  de 
l'usine  d'Essen,  et  les  canons  de  Bange, 
fabriqués  par  l'usine  Cail,  à  Paris,  c'est  le 
canon  de  Bange  qui  l'emporta. 

Aujourd'hui  toutes  nos  batteries  de 
l'armée  active  sont  garnies  du  canon  de 
campagne  du  colonel  de  Bange.  La  des- 
cription détaillée  des  canons  de  Bange 
présente  donc  un  intérêt  exceptionnel.  On 
ne  fait  pas  la  guerre  rien  qu'avec  de  bra- 
ves soldats,  et  les  plus  fortes  volontés  ne 
remplacent  pas  un  canon  à  longue  por- 
tée. Cette  expérience  ,  nous  l'avons  faite 
à  nos  dépens,  en  1870.  Quand  nos  fan- 
tassins abordaient  de  près  l'ennemi,  nos 
artilleurs  étaient  obligés  d'interrompre 
leur  tir,  tandis  que  l'artillerie  prussienne, 
pourvue  de  pièces  à  longue  portée  et  à 
trajectoire  tendue,  tirait,  quand  même, 
par-dessus  ses  compagnies,  et  contribuait, 
d'une  façon  efficace,  au  succès  final.  Le 
canon  de  Bange  et  le  fusil  modèle  de  1886, 
voilà  les  deux  puissants  outils  de  notre 
défense  nationale. 

Le  canon  de  Bange,  ou  canon  de  90 
(fig.  138),  a,  comme  on  le  devine,  d'après 
la  définition  donnée  page  162,  un  diamètre 
de  90  millimètres  à  la  bouche.  C'est  une 
pièce  en  acier,  rayée  à  droite,  du  poids  de 
530  kilogrammes  ;  l'obus  ordinaire  pèse 
8  kilogrammes.  A  la  charge  normale  de 
1  900  grammes  de  poudre  C,  la  vitesse  ini~ 
tiale  de  ce  projectile  est  de  455  mètres  par 
seconde,  et  sa  portée  est  exactement  de 
6  900  mètres. 

Avant  de  décrire  les  parties  essentielles 
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Fig-  Il 


Canon  de  Bange,  ou  canon  de  90. 


de  cette  bouche  à  feu,  citons  ses  principales 
données  : 

Longueur  totale  de  la  bouche  à  feu. . .  2m,280 

Longueur  de  la  partie  frettée..   lm,010 

Longueur  des  tourillons.  *  .  0m,0T0 

Longueur  de  la  chambre  à  poudre. . .  Ôm,43G 

Diamètre  de  la  chambre  à  poudre. .  =  0m,094 

Nombre  des  rayures.....'.          .   28 

Profondeur  des  rayures.    0m,0006 

Épaisseur  de  la  pièce  à  la  bouche ....  0m}03*25 

Poids  de  la  pièce.   630  kilos. 

Prix  approximatif  .   3,850  fr. 

Le  corps  du  canon  de  90  se  compose 
d'un  tube  en  acier  fondu,  qui  a  été  martelé 
et  trempé  à  l'huile,  et  de  six  frettes,  placées 
à  sa  partie  postérieure,  qui  sont  :  la  frette 
de  calage  qui  s'appuie  sur  un  ressaut  du 
tube  et  qui  s'oppose  au  glissement  des  au- 
tres fréttes  ;  la  frette  des  tourillons,  qui  porte 
les  tourillons  et  leurs  embases;  c'est  autour 
de  Taxe  des  tourillons,  qui  est  perpendicu- 
laire à  Taxe  de  la  pièce,  que  le  canon  se  dé- 


place, dans  un  plan  vertical,  pour  prendre 
l'inclinaison  convenable  au  tir;  les  trois 
frettes  ordinaires  qui,  par  leur  présence, 
consolident  la  pièce  ;  enfin,  la  frette  de  cu- 
lasse. Toutes  ces  frettes  sont  en  acier  puddlé. 
La  partie  rayée  de  l'âme  de  la  pièce  se  rac- 
corde avec  la  chambre  h  poudre,  par  une 
portion  tronconique;  quant  à  la  chambre  à 
poudre  elle-même,  elle  est  de  forme  cylin- 
drique. 

Le  mécanisme  de  culasse  du  canon  de  90 
ne  diffère  pas  sensiblement  de  ceux  que 
nous  avons  décrits  au  chapitre  précé- 
dent. Il  se  compose,  comme  on  le  voit 
sur  la  figure  139,  d'une  vis  en  acier,  à 
filets  trois  fois  interrompus,  portée  par  un 
volet  V,  mobile  autour  d'une  charnière. 
Cette  vis  s'introduit  dans  un  écrou,  dont 
les  filets  sont  également  trois  fois  inter- 
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Fig.  139.  —  Culasse  du  canon  de  Bange  de  90  millimètres  (culasse  ouveite,  vue  par  la  gauche). 


rompus,  et  que  l'on  appelle  le  logement  de 
la  culasse. 

Pour  ouvrir  la  culasse,  l'artilleur,  placé 
à  gauche  de  la  pièce,  à  hauteur  de  la  cu- 
lasse, saisit  le  levier-poignèe  D,  avec  la 
main  gauche,  le  relève  le  plus  possible  et 
le  tire  à  lui,  jusqu'à  l'arrêt  du  mouvement, 
afin  de  faire  tourner  la  vis  de  culasse.  Il 
saisit  alors  la  poignée  fixe,  avec  la  main 
droite,  et  tire  franchement  la  culasse  en 
arrière,  pour  ouvrir  le  volet.  L'opération 
inverse  s'exécute,  pour  refermer  la  culasse 
après  l'introduction  du  projectile.  Cette  ma- 
nœuvre est  des  plus  simples,  et  ce  n'est 
pas  un  avantage  à  dédaigner  sur  le  champ 
de  bataille.  Le  levier-poignée ,  lorsqu'il  est 
rabattu,  empêche  la  vis  de  culasse  de 
tourner  pendant  le  tir,  parce  que  sa  tête 
est  engagée  dans  une  mortaise  de  sû- 
reté pratiquée  dans  Je  volet. 

Quant  à  l'obturateur ,  nous  l'avons  re- 
présenté dans  la  figure  136  (page  163)  :  c'est 
celui  du  colonel  Lahitolle,  ainsi  que  nous 
l'avons  fait  remarquer  d'avance. 

Le  canon  de  80  est  spécialement  affecté 
aux  batteries  à  chevaL  II  ne  diffère  pas,  dans 
son  ensemble,  du  canon  de  90  ;  mais  il  est 
moins  lourd,  et  il  est  naturellement  doué 
d'une  mobilité  supérieure  et  se  prête  mieux 
aux  allures  rapides  de  la  cavalerie.  Il  ne 
pèse  que  425  kilogrammes,  et  lance  un 
obus  de  5b,600,  avec  une  charge  de  poudre 
de  1  500  grammes,  une  vitesse  initiale  de 


490  mètres  et  une  portée  de  7  100  mètres. 
Le  rapport  entre  le  poids  de  la  charge  et  ie 
poids  du  projectile  est  :  0,27  pour  le  canon 
de  80,  et  0,23  seulement  pour  le  canon 
de  90.  C'est  ce  qui  explique  pourquoi  la 
vitesse  initiale  de  l'obus  de  80  —  et,  par 
conséquent,  sa  portée  —  sont  supérieures 
à  celles  de  l'obus  de  90. 


7>É  Ti  T.  ff* 


Fig.  140,  —  Obus  du  canon  de  Bange,  de 
90  millimètres. 


Ces  deux  canons  (celui  de  90  et  celui 
de  80)  lancent  quatre  espèces  de  projectiles  : 
des  obus  ordinaires,  des  obus  à  balles,  des 
obus  à  mitraille  et  des  boîtes  à  mitraille. 

L'obus  ordinaire  (fig.  140)  est  en  fonte, 
de  forme  allongée,  et  présente  un  vide  in- 
térieur, contenant  la  charge  destinée  à  le 
faire  éclater. 

Le  diamètre  de  l'obus  de  90  n'est  que 
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de  88mi%7.  A  son  extrémité  inférieure  ie 
projectile  est  entouré  d'une  ceinture  en 
cuivre  rouge,  incrustée  dans  la  fonte  ;  le 
diamètre  de  cette  ceinture  est  de  91mm,6. 
Au  moment  où  le  pointeur  servant  met  le 
feu  à  la  charge ,  le  projectile  est  chassé  en 
avant,  et  la  ceinture  en  cuivre  dont  ie  dia- 
mètre est  supérieur  au  diamètre  de  l'âme  de 
la  pièce  pénètre  dans  les  rayures.  L'obus 
n'avance  donc  qu'en  tournant,  et  c'est  ainsi 
qu'à  sa  sortie  de  la  bouche  à  feu  il  se  trouve 
animé  d'un  mouvement  de  rotation  autour 
de  son  axe. 

La  charge  de  poudre  contenue  dans  l'obus 
est  de  300  grammes  pour  le  canon  de  90,  et 
de  240  grammes  pour  le  canon  de  80. 

L'obus  à  balles  est  en  fonte  comme  l'obus 
ordinaire;  il  renferme  92  balles,  disposées 
régulièrement  autour  de  la  charge  de  poudre 
intérieure. 

L'obus  à  mitraille  présente  extérieure- 
ment la  même  forme  que  l'obus  ordinaire. 
Il  se  compose  d'une  enveloppe  en  tôle 
d'acier,  d'une  grenade  en  fonte,  logée  dans 
l'ogive  et  chargée  de  poudre,  de  plusieurs 
rondelles  en  fonte  et  d'un  culot  en  acier  for- 
mant'la  partie  cylindrique  et  de  balles  en 
plomb  durci  ;  il  pèse  8  kiiog.  et  demi. 

Pour  distinguer  entre  eux  ces  projectiles, 
on  les  a  peints  de  couleurs  différentes  : 
l'obus  ordinaire  est  noir  et  rouge,  l'obus  à 
mitraille  est  entièrement  rouge. 

La  boîte  à  mitraille  (fig,  141)  comprend 
un  culot,  un  couvercle  et  un  corps  de  boîte 
en  zinc;  elle  contient  123  balles  en  plomb 
durci  reliées  par  du  soufre  fondu. 

L'explosion  de  ces  projectiles  est  déter- 
minée à  l'aide  d'une  fusée  dont  on  trouvera 
la  description  et  le  dessin  au  chapitre  VIL 
Suivant  que  Ton  emploie  la  fusée  dite  à 
double  effet,  ou  la  fusée  percutante,  l'obus 
éclate  en  l'air,  ou  en  touchant  le  sol.  Il  y  a 
tout  avantage  à  faire  éclater  en  l'air  l'obus 
à  balles,  qui  couvre  alors  de  ses  éclats  toute 
une  zone  de  terrain.  C'est  dans  ce  but  que 


les  obus  à  balles  et  les  obus  à  mitraille  sont 
armés  de  fusées  à  double  effet,  tandis  que 


Fig.  14Ï. 


Boite  à  mitraille  du  canon,  de  Bange,  de 
90  millimètres. 


les  obus  ordinaires  sont  armés  de  fusées 
percutantes . 

La  charge  de  poudre  des  canons  de  90  et 
de  80  est  contenue  dans  un  sachet  de  toile 
amiantine.  Dans  les  coffres,  chaque  gar- 
■  gousse  est  recouverte  d'une  enveloppe  de 
papier  goudronné,  pour  la  défendre  de  l'hu- 
midité. 

Les  affûts  des  canons  de  campagne  sont 
en  métal  :  l'essieu,  les  .flasques  et  la  vis  de 
pointage  sont  en  acier  doux;  les  ferrures 
en  fer,  les  semelles  de  sabot  et  le  bout  de 
crosse  lunette,  en  acier  de  cémentation,  et 
les  autres  parties  de  l'affût  en  bronze. 

Le  système  de  pointage  qui  sert  à  lever  ou 
à  baisser  la  culasse  de  la  pièce  comprend  : 
le  support  de  pointage  ;  l'excentrique  ; 
la  vis  de  pointage. 

Lorsque  la  culasse  repose  sur  la  petite 
tête  de  l'excentrique,  cet  excentrique  ne  peut 
tourner  autour  de  son  axe  ;  mais  si  l'on  im- 
prime à  la  vis  de  pointage  un  mouvement 
de  rotation,  par  l'intermédiaire  d'une  mani- 
velle, la  vis  ne  peut  descendre,  ni  monter, 
puisqu'elle  est  arrêtée  des  deux  côtés  par 
une  crapaudine  et  par  une  rondelle-écrou, 
et  c'est  alors  l'écrou  de  lavis  qui  monte  ou 
qui  descend,  entraînant  la  culasse.  Dans 
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ces  circonstances,  la  marche  ascendante  ou 
descendante  est  régulière  et  lente,  et  rien 
n'est  plus  aisé  que  de  donner  à  la  pièce  telle 
inclinaison  que  Ton  voudra. 

Le  résultat  ainsi  obtenu  est  capital,  car 
devant  l'ennemi  bien  imprudent  qui  gaspille 
ses  munitions,  il  ne  faut  tirer  qu'à  peu  près 
à  coup  sûr.  L'artilleur  est  donc  forcé  de  mo- 
difier incessamment  l'angle  de  son  tir,  selon 
que  l'adversaire  qui  lui  tient  lieu  de  but 
se  rapproche  ou  s'éloigne. 

Chaque  pièce  de  90  est  servie  par  six 
canonniers.  On  en  compte  huit  pour  les 
pièces  de  80,  parce  que  deux  canonniers 
sont  chargés  de  tenir  les  chevaux  de  leurs 
camarades. 

La  charge  se  fait  en  quatre  temps.  Au 
commandement  :  En  action,  le  second  ser- 
vant de  droite  s'empare  du  levier  de  pointage 
et  dirige  la  pièce  à  peu  près  vers  le  but;  le 
«premier  servant  de  gauche  ouvre  la  culasse, 
et  s'assure  que  l'obturateur  est  en  bon  état. 
Au  commandement  :  chargez!  le  premier 
servant  de  gauche  introduit  dans  la  culasse 
successivement  l'obus  et  la  gargousse;  le 
premier  servant  de  gauche  referme  ensuite 
la  culasse.  Au  commandement  :  pointez!  le 
premier  servant  de  gauche  pointe  la  pièce, 
Èt  l'aide  de  la  hausse.  Au  commandement  : 
feu  !  le  premier  servant  de  droite  met  le  feu 
à  la  charge,  au  moyen  de  Tétoupille. 

Ces  mouvements,  que  nous  avons  tenu  à 
reproduire  ici  sommairement,  ne  s'exécu- 
tent en  si  bel  ordre  que  sur  le  terrain  de 
manœuvres.  Il  arrive  fréquemment,  sur  le 
champ  de  bataille,  qu'une  pièce  soit  des- 
servie par  deux  ou  trois  hommes,  leurs 
camarades  ayant  été  tués  ou  blessés.  Mais 
il  est  indispensable  que  les  artilleurs  soient 
absolument  rompus,,  en  temps  de  paix,  avec 
les  détails  de  la  charge.  Les  canons  de  Bange 
sont,  en  effet,  susceptibles  de  détériorations, 
et  la  moindre  avarie  suffirait  à  les  mettre 
momentanément  hors  de  service. 

Plus  l'industrie  fait  des  progrès,  et  plus 


l'art  de  la  guerre  devient  une  science  com- 
pliquée; plus  aussi  l'intérêt  suprême  de  la 
défense  nationale  exige  de  notre  part  des- 
efforts constants,  un  zèle  sans  limites,  et 
une  application  soutenue.  Nous  avons  des- 
canons  incomparables  ;  il  faut  de  bons  poin- 
teurs., pour  les  employer. 


CHAPITRE  IÏI 

LES  MITRAILLEUSES,  DECEPTIONS  ET  PRÉVENTIONS.  — 
EXPÉRIENCES  RÉCENTES.  — LA  MITRAILLEUSE  GATLING, 
—  LES  MITRAILLEUSES  ANGLAISE  ET  ALLEMANDE.  — 
LE  CANON  REVOLVER  HOTCHKISS.  —  ROLE  QUE  JOUE- 
RONT   LES    MITRAILLEUSES   DANS  L'AVENIR. 

Àu  moment  où,  dans  les  Merveilles  de  la 
science,  nous  décrivions  les  mitrailleuses 
française,  belge  et  américaine,  notre  armée 
se  mesurait,  sur  les  champs  de  bataille  de 
l'Est,  avec  l'armée  allemande.  On  se  trompe- 
rait fort  en  croyant  que  l'énorme  supériorité 
du  canon  Krupp  en  acier  sur  nos  pièces  de 
4,  de  8  et  de  12  en  bronze,  ait  surpris  tout 
le  monde.  On  se  doutait  bien  un  peu,  dans 
l'armée  et  même  dans  le  public,  que  les 
canons  prussiens  avaient  une  portée  plus 
considérable  et  une  trajectoire  plus  tendue 
que  les  nôtres.  Mais,  d'une  part,  nombre 
d'officiers  étaient  encore  persuadés  que 
l'attaque  à  la  baïonnette  était  le  dernier  mot 
de  la  tactique,  et  qu'il  suffirait  d'une  compa- 
gnie de  nos  troupiers  pour  enlever  toutes 
les  batteries  de  l'ennemi.  D'autre  part,  le 
publie  était  alors  si  peu  familiarisé  avec  les 
questions  militaires,  qu'il  se  payait  volon- 
tiers de  mots.  C'est  pour  ces  diverses  rai- 
sons que  la  confiance  dans  la  mitrailleuse 
était  universelle  en  France,  en  1870. 

Cette  confiance  ne  devait  pas  être  de  lon- 
gue dui*ée.  Les  mitrailleuses  ne  nous  furent 
d'aucune  utilité,  pendant  la  guerre.  Nos 
généraux,  qui  ne  les  avaient  jamais  vues  à. 
l'œuvre,  essayèrent  de  s'en  servir  contre  un 
adversaire  qui  se  tenait  à  3  000  ou  4  000  mè- 
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Fig.  142.  —  Le  général  Abel  Douay  tué  par  l'explosion  du  caisson  d'une  mitrailleuse. 


1res  de  distance,  alors  que  leur  portée  ne 
dépassait  pas  500  mètres. 

A  la  bataille  de  Wissembourg,  le 
4  août  1870,  un  obus  prussien  tombe  sur 
un  caisson  de  mitrailleuse.  Le  caisson  fait 
explosion,  et  l'une  des  balles  qu'il  ren- 
ferme va  frapper  mortellement  le  général 
Âbel  Douay.  Ce  fut  assez  pour  provoquer 
tout  un  concert  de  récriminations  contre 
les  mitrailleuses,  qui,  du  Capitole,  furent 
bientôt  traînées  aux  gémonies.  Pour  parler 
■sans  métaphore,  ceux  qui  avaient  le  plus 
recommandé  l'emploi  des  mitrailleuses 
furent  les  premiers  à  en  demander  la  sup- 
pression. 

C'était  aller  trop  brusquement  d'un  ex- 
trême à  l'autre. 

Deux  mois  plus  tard,  en  effet,  les  chefs 
-de  notre  armée,  qui  avaient  profité  d'une 
'expérience  si  chèrement  acquise,  tiraient 
parti  des  mitrailleuses.  C'est  ainsi  qu'à 
s.  t.  n. 


Champigny,  le  2  décembre  1870,  deux  mi- 
trailleuses, commandées  par  le  chef  d'esca- 
dron Ladvocàt,  aujourd'hui  général  de 
division,  exécutaient,  à  500  mètres  de  dis- 
tance, un  tir  rapide  contre  une  division 
bavaroise  ;  et  leur  feu  produisait  de  tels  ra- 
vages que  la  marche  en  avant  des  colonnes 
ennemies  était  arrêtée  net;  de  sorte  que  le 
corps  d'armée  du  général  Ducrot  put  achever 
sa  retraite,  sans  être  inquiété.  Nous  verrons 
plus  loin  que  les  mitrailleuses  figurent  dans 
l'armement  de  nos  forteresses,  et  qu'elles 
sont  tout  spécialement  affectées  à  ia  défense 
des  caponnières.  À  ce  titre,  ces  engins,  trop 
vantés  jadis,  trop  décriés  aujourd'hui,  mé- 
ritent une  mention  spéciale  ;  d'autant  plus 
qu'ils  ont  été  perfectionnés,  qu'ils  le  seront 
encore,  dans  un  avenir  très  prochain  ;  de 
sorte  que  la  mitrailleuse  future  sera  au 
canon  ce  que  le  fusil  à  répétition  est  au 
fusil  à  aiguille. 
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Nous  avons  donné,  dans  les  Mei-veilles 
de  la  science  (1),  la  figure,  la  description  et 
la  coupe  de  la  mitrailleuse  Gatling,  ou  mi- 
trailleuse américaine.  Nous  renvoyons  le 
lecteur  à  ces  pages  de  notre  ouvrage,  aux- 
quelles nous  n'aurions  que  peu  à  ajouter; 
la  mitrailleuse  Gatling  n'ayant  subi  que  des 
modifications  sans  importance  depuis  1870. 

Sa  portée  effective  ne  dépasse  pas  800  mè- 
tres, mais,  à  cette  distance,  toutes  les  balles 
se  logent  dans  un  rectangle  de  20  mètres 
de  superficie.  On  a  réussi,  à  l'aide  de  quel- 
ques perfectionnements  ingénieux,  à  dou- 
bler presque  la  rapidité  de  son  tir.  et  à  lui 
faire  tirer  jusqu'à  six  coups,  c'est-à-dire 
lancer  450  balles,  dans  l'espace  d'une  mi- 
nute. Le  diamètre  des  balles  de  cette  mi- 
trailleuse est  de  13mm,6. 

Pour  la  défense  des  places,  l'artillerie  a 
adopté  une  mitrailleuse  de  13mm,5;  chaque 
cartouche  contient  trois  balles  superposées. 
On  devine  aisément  quels  sont  les  avantages 
de  cette  substitution,  quand  il  s'agit  de  re- 
pousser un  assaut,  et  par  conséquent,  de 
couvrir  une  petite  étendue  de  terrain  du 
plus  grand  nombre  possible  de  projectiles. 
Ajoutons  que  l'affût  de  la  mitrailleuse  ac- 
tuelle est  en  bronze. 

La  mitrailleuse  Gailing  a  été  expé- 
rimentée dans  une  foule  de  circonstances, 
non  seulement  à  terre,  mais  aussi  à  bord 
des  navires.  Au  siège  de  Plewna,  en  no- 
vembre 1877,  les  Russes  se  servirent  de 
deux  batteries  de  mitrailleuses  Gatling,  pour 
arrêter  les  détachements  turcs  qui  cher- 
chaient à  pénétrer  jusque  dans  les  tranchées. 
Aceteffet,  les  mitrailleuses,  abritées  derrière 
de  petits  épauiements,  étaient  pointées,  avant 
la  nuit,  vers  la  zone  de  terrain  que  devaient 
forcément  traverser  les  Turcs,  et  au  premier 
signal,  les  mitrailleuses  étaient  mises  en 
mouvement. 

A  Tel  cl  Kébir,  en  octobre  1882,  les  An- 

(1)  Tome  III,  pages  516-518. 


glais  avaient  une  batterie  de  six  mitrailleuses 
Gatling,  servie  par  trente  marins.  Le  12  oc- 
tobre, cette  batterie  reçut  l'ordre  de  se  porter 
en  avant  :  elle  vint  à  bonne  distance  des 
retranchements  de  Tel  el  Kébir.  Devant  elle, 
à  sa  droite  et  à  sa  gauche,  se  trouvaient 
des  batteries  ennemies,  qui  tiraient  vive- 
ment sur  les  nouveaux  arrivants.  Immé- 
diatement, le  commandant  ordonne  d'ou- 
vrir le  feu;  en  peu  d'instants  les  parapets 
sont  balayés,  les  embrasures  sont  criblées 
de  projectiles,  les  Égyptiens  se  retirent,  et 
les  marins  anglais,  s'élançant  à  l'assaut,  fran- 
chissent les  retranchements,  et  poursuivent 
l'ennemi  jusqu'auprès  de  son  camp.  Il  est 
clair  que  si  les  Égyptiens  avaient  eu  des 
canons  à  tir  rapide,  et  s'ils  avaient  su  les 
manier,  les  mitrailleuses  anglaises  auraient 
été  bientôt  démontées. 

Aujourd'hui ,  où  les  expéditions  coloniales 
ont  pris  un  si  large  développement,  l'usage 
des  mitrailleuses  est  tout  naturellement  in- 
diqué. Le  crépitement  qu'elles  produisent 
agit  sur  l'esprit  des  indigènes,  et  produit 
presque  autant  d'effet  que  leur  tir  même. 

Très  légères,  très  mobiles,  les  mitrailleu- 
ses se  plient  à  toutes  les  exigences  d'un 
combat  naval.  Elles  peuvent  être  installées 
et  déplacées  du  pont  d'un  navire  dans 
les  hunes.  En  1877,  au  combat  livré  par 
deux  bâtiments  anglais  contre  un  vaisseau 
péruvien,  une  petite  mitrailleuse  Gatling 
fixée  dans  la  hune  du  mât  de  misaine  rendit 
de  précieux  services. 

La  mitrailleuse  Gailing  est  formée,  à  vo- 
lonté, d'une  réunion  de  six,  huit  ou  dix:  ca- 
nons ;  on  choisit  un  de  ces  chiffres,  d'après  les 
conditions  à  remplir  de  légèreté  et  de  vitesse 
du  tir.  Ce  faisceau  est  maintenu  rigide  par 
des  tresses  placées  de  telle  sorte  qu'elles  ne 
s'opposent  pas  à  la  dilatation  naturelle  du 
métal.  Chacun  des  canons  de  fusil  corres- 
pond à  une  platine.  Au  moyen  d'une  mani- 
velle, l'artilleur  fait  tourner,  enmême  temps, 
les  canons  et  les  platines.  Indépendamment 


SUPPLÉMENT  A  L'ARTILLERIE  MODERNE. 


171 


de  ce  mouvement  de  rotation  commun,  les 
platines  vont  en  avant  et  en  arrière  :  en  avant, 
pour  introduire  les  cartouches  dans  le  ton- 
nerre; en  arrière,  pour  opérer  l'extraction 
des  douilles  vides.  L'extracteur,  qui  n'a  pas 
de  ressort,  saisit  le  culot  de  la  cartouche,  au 
moment  de  son  introduction  et  avant  qu'elle 
ait  été  poussée  dans  le  canon.  Le  tir  n'est 
possible  que  si  la  manivelle  tourne  de  gau- 
che à  droite;  de  cette  façon,  on  prévient 
tout  accident  dans  le  cas  où  Ton  est  obligé 
de  faire  manœuvrer  la  pièce  toute  chargée. 
Pendant  l'action,  cinq  cartouches  sont  cons- 
tamment en  marche  ;  tandis  que  Tune 
d'elles  fait  feu,  une  autre  est  introduite 
dans  le  canon,  une  troisième  est  extraite, 
la  quatrième  et  la  cinquième  sont  saisies 
par  la  platine.  Ces  mouvements  alternatifs 
se  succèdent  sans  aucune  interruption,  si 
bien  que  le  tir  se  continue  régulièrement 
et  automatiquement  tant  que  la  pièce  est 
approvisionnée. 

Jusqu'en  1880,  la  mitrailleuse  Gatling 
était  approvisionnée  par  l'intermédiaire  d'un 
tambour  ;  on  lit  usage,  plus  tard,  d'un  étui, 
dans  lequel  on  introduisait  quarante  car- 
touches, qui  descendaient  dans  le  canon  sous 
l'action  de  la  pesanteur;  les  cartouches  plei- 
nes et  les  douilles  vides  se  croisaient,  et  se 
faisaient  obstacle. 

Le  chargement  de  la  mitrailleuse  actuelle 
se  fait  par  un  disque  vertical  dans  lequel 
404  cartouches  sont  contenues.  Ces  car- 
touches suivent  une  spirale,  qui  va  du 
centre  à  la  circonférence,  et  cela  jusqu'à 
F  instant  où  elles  sont  introduites  de  force 
dans  les  canons.  Des  ailettes  placées  dans 
le  disque,  et  mues  par  la  manivelle  de  la 
mitrailleuse,  poussent  et  guident  les  cartou- 
ches dans  la  spirale.  Le  chargement  peut 
donc  être  effectué  quelle  que  soit  l'inclinaison 
de  la  pièce,  fût-elle  même  verticale,  ce  qui 
permet  d'exécuter  des  feux  plongeants  du 
haut  en  bas  d'un  parapet,  d'un  mât  de  mi- 
saine ou  du  pont  d'un  navire.  Avec  10  ca- 


nons, la  mitrailleuse  Gatling  tire  jusqu'à 
1  200  coups  par  minute. 

La  mitrailleuse  Gatling  n'est  pas  certai- 
nement le  type  définitif .  Elle  peut  être  utile 
dans  certaines  circonstances,  mais  il  serait 
inutile  d'en  introduire  plusieurs  batteries 
dans  nos  parcs  de  siège.  Tout  ce  que  Ton 
peut  dire,  c'est  qu'elle  est  la  seule  qui  ait  été 
largement  essayée  depuis  la  guerre  de  1870. 

.  Un  constructeur  américain,  M.  Maxim,  a, 
plus  récemment,  construit  une  mitrailleuse 
dont  les  dispositions  mécaniques  diffèrent 
de  celles  de  la  mitrailleuse  Gatling,  en  ce 
que  le  mouvement  de  recul  de  la  pièce  est 
utilisé  pour  recharger  le  canon.  Cette  mitrail- 
leuse figurait  à  l'Exposition  de  Paris  de  1 889, 
et  le  shah  de  Perse  se  donna  la  satisfaction  de 
faire  tirer  cette  bouche  à  feu  sous  ses  yeux. 

Nous  emprunterons  la  description  de  la 
mitrailleuse  Maxim  au .  journal  la  Science 
illustrée,  du  27  avril  1889. 

«  Le  canon  automatique  Maxim. est  cons- 
truit, dit  la  Science  illustrée,  de  telle  façon 
qu'il  suffit  de  tirer  un  seul  coup  pour  le. faire 
fonctionner  indéfiniment  et  vider  son  maga- 
sin de  cartouches,  le  tireur  n'ayant  qu'à  diri- 
ger la  pièce.  La  force  du  recul  est  employée 
à  extraire  la  cartouche  vide,  à  en  glisser  une 
neuve  dans  le  tonnerre  et  à  faire  partir  le 
coup  ;  le  canonnier  maintient  simplement 
la  détente  poussée.  Toutes  ces  opérations  se 
font  automatiquement,  et  la  pièce  tire  sans 
interruption  jusqu'à  épuisement  complet  de 
son  magasin. 

«  Décrivons  brièvement  l'opération. 

«  La  culasse  est  d'abord  manœuvrée  à  la 
main,  la  première  cartouche  poussée  dans 
le  canon,  et  la  gâchette  pressée  pour  faire 
partir  le  premier  coup.  Le  recul  produit  par 
l'explosion  est  reçu  par  la  culasse  qui  se 
trouve  lancée  en  arrière,  entraînant  le  canon 
à  sa  suite.  Pendant  ce  mouvement,  la  cu- 
lasse s'est  ouverte,  le  culot  vide  a  été  extrait, 
l'aiguille  mise  au  cran  de  sûreté,  et  une 


Fig.  143.  —  La  mitrailleuse  Maxim  en  action. 


nouvelle  cartouche  est  venue  se  placer  de- 
vant l'ouverture  du  canon,  toute  prête  à  y 
être  poussée.  Mais  toute  la  force  du  recul 
n'a  pas  été  employée  dans  cette  première 
action  ;  elle  a  tendu  aussi  un  ressort  en  spi- 
rale qui,  en  revenant  à  sa  position  primitive 
en  vertu  de  son  élasticité,  ramène  le  canon 
dans  sa  position  normale  pour  le  tir,  y  pousse 
la  nouvelle  cartouche  et  ferme  la  culasse. 
Au  même  moment,  l'aiguille  vient  frapper 
sur  la  capsule  de  la  cartouche. 

«  La  mitrailleuse  se  compose  de  deux  par- 
ties, l'une  mobile,  l'autre  immobile.  La  por- 
tion mobile  comprend  le  canon,  la  platine, 
le  levier,  la  culasse  et  une  charpente  inté- 
rieure supportant  les  diverses  parties  du 
mécanisme. 

«  La  partie  mobile  constitue  à  elle  seule, 
en  réalité,  le  canon  ;  la  partie  immobile  ne 
lui  sert  que  de  support. 


La  ligure  143  représente  le  fusil  en  action  T 
avec  sa  boîte  à  munitions,  et  montre  les 
culots  extraits  et  projetés  en  avant. 

«  La  figure  1 44  est  une  vue  de  la  portion 
immobile  de  la  mitrailleuse,  montée  sur 
tourillons,  permettant  les  mouvements  laté- 
raux aussi  bien  que  les  verticaux,  et  munie 
de  manettes  et  d'une  détente  pour  le  tir.. 

«  La  figure  145  "est  une  section  longitudi- 
nale du  fusil  en  position  pour  tirer. 

«  La  figure  1 46  est  une  projection  horizon- 
tale du  fusil  ;  le  dessus  (n°  32  dans  la  figure 
145)  a  été  enlevé,  ainsi  que  certaines  autres- 
parties,  pour  permettre  de  voir  le  mécanisme. 

«  La  figure  147  est  une  vue  de  la  boîte  à 
munitions  et  d'une  partie  du  mécanisme  qui 
opère  le  chargement. 

«  La  figure  148  est  une  vue  de  la  partie 
du  fusil  inclinée  en  arrière,  de  façon  à  per- 
mettre de  voir  la  culasse.  La  partie  immo- 
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bile  a  été  enlevée  et  les  différentes  parties 
sont  vues  dans  la  position  qu'elles  occu- 
pent au  moment  où  la  culasse  arrive  à  la 
fin  de  son  mouvement  de  recul. 

La  figure  149  représente  ce  qu'on  appelle 
la  targette,  inclinée  en  arrière  pour  montrer 
le  mécanisme  qui  constitue  à  la  fois  la  pla- 
tine, la  culasse,  le  chargeur  et  l'extracteur. 
On  voit  que,  dans  le  mouvement  de  la  charge 
et  de  l'extraction,  la  tête  du  culot  est  forte- 
ment prise  des  deux  côtés.  Cette  pièce  est 
assez  petite  et  peut  facilement  tenir  dans  la 
poche  d'un  soldat.  Comme  c'est  une  des  par- 
ties les  plus  sujettes  aux  accidents  et  déran- 


Fig.  147.  —  Boîte  à  munitions. 


gements,  chaque  mitrailleuse  en  possède 
-deux,  de  façon  à  pouvoir  remplacer  rapide- 
ment celle  qui  serait  dérangée. 

Toutes  les  parties  dessinées  en  traits  pleins 
-dans  la  figure  144  restent  immobiles  pen- 
dant le  tir,  à  l'exception  du  levier  coudé, 
nos  2,  3,  fixé  sur  un  axe  qui  fait  partie  de  la 
portion  mobile.  Cette  portion  mobile  est 
montée  sur  le  fût  du  fusil,  4,  de  manière  à 
pouvoir  reculer  deOm,02o. 

«  A  la  gauche  et  à  l'extérieur  du  canon,  du 
<;ôté  opposé  au  levier,  nos  2.3,  un  ressort  en 


spirale,  n°o,  est  attaché  à  l'axe,  n°  1 ,  du  levier 
au  moyen  d'une  chaîne,  n°  6,  et  d'une  pe- 
tite fusée,  n°  7,  vues  en  traits  pointillés. 

«  Dans  la  figure  146,  la  boîte,  n°  8,  qui 
contient  le  ressort,  n°  5,  est  ouverte  pour 
montrer  le  ressort  et  sa  chaîne,  s1  attachant 
sur  l'axe,  n°  1. 

«  Quand  l'arme  fait  feu,  le  bras,  n°  4,  du  le- 
vier, ncs  2,  3,  qui  appartient  à  la  portion  mo- 
bile, est  poussé  violemment  contre  un  but- 
toir,  n°9,  fixé  sur  le  fût  du  fusil,  n°  4  ;  cet  arrêt 
brusque  fait  tourner  l'axe,  n°l ,  et  force  le  bras, 
n°  3,  à  venir  frapper  un  ressort  d'arrêt,  n°  10, 
établi  à  l'extérieur  de  la  charpente  ;  il  le  dé- 
passe et  y  reste  accroché,  si  bien  que  le  res- 
sort, n°  5,  est  non  seulement  allongé  de 
0m,02S  par  le  recul,  mais  encore  se  trouve 
tendu  par  la  chaîne  attachée  à  la  fusée  n°  7. 

«  Le  bras  du  levier,  n°  3,  étant  resté  sur  le 
ressort,  n°  1 0,  l'action  du  ressort,  n°  5,  ramène 
d'abord  le  canon  et  toute  la  partie  mobile 
dans  sa  position  de  tir,  puis  fait  tourner  le 
levier.  Le  bras,  n°  3,  vient  s'abattre  sur  un  ar- 
rêt, n°  1  1,  qui  peut  tourner  autour  d'un  point 
fixe.  Ce  buttoir  reçoit  le  coup,  pivote  et  pré- 
vient ainsi  tout  rebondissement  du  levier. 

«  Dans  la  section  (fig.  145),  toutes  les 
pièces  sont  vues  dans  la  position  qu'elles 
occupent  quand  le  fusil  est  prêt  à  tirer.  La 
platine,  n°  12,  porte  une  aiguille,  un  res- 
sort, un  percuteur  et  une  gâchette. 

«  Quand  la  détente,  n°  13,  placée  entre 
les  deux  manettes  verticales,  n°  36,  est 
pressée,  la  tige,  n°  14,  est  tirée  en  arrière  et 
son  buttoir,  n°  lo,  accroche  la  partie  infé- 
rieure de  la  gâchette,  n°  16,  provoque  ainsi 
la  chute  du  percuteur,  n°  17,  sur  l'aiguille, 
n°  19,  qui,  projetée  violemment  en  avant, 
vient  frapper  l'amorce  de  la  cartouche  et 
la  faire  partir.  Un  ressort,  n°  38,  ramène  par 
sa  contraction  la  détente  et  la  tige,  n°  14, 
à  leur  position  première.  Toutes  les  opéra- 
tions du  mécanisme  de  la  culasse  sont 
effectuées  par  les  mouvements  réciproques 
du  levier,  nos  2,  3. 
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Fig.  H8.  —  Partie  mobile  du  canon. 


Le  levier  du  fusil  a  un  bras,  n°  20,  placé  à 
l'intérieur  du  fût  de  l'arme,  n°  4,  et  disposé  à 
angle  droit  avec  le  bras,  n°  2,  du  levier  exté- 
rieur. A  ce  bras,  n°  20,  est  attachée,  de  ma- 
nière à  pouvoir  pivoter,  l'extrémité  posté- 
rieure d'un  transmetteur,  nos  22,  23,  dont  la 


partien0  23  est  reliée  à  la  culasse ,  n°  1 2 .  Quand 
le  levier  extérieur  est  poussé  en  avant,  le  bras, 
n°  20,  du  levier  intérieur  est  renversé  en 
arrière,  dans  la  position  indiquée  par  la 
ligne  pointillée  (fig.  145).  La  partie  n°  23  de 
la  tige  se  trouve  en  contact  avec  la  tête  du 


Kig.  149.  —  Culasse  démontable,,  porteur  et  platine. 


percuteur,  n°  17,  le  baisse,  tire  en  arrière 
l'aiguille  et  comprime  le  ressort,  15,  jusqu'à 
ce  que  la  gâchette,  16,  se  soit  engagée  dans 
le  marteau  et  qu'une  autre  gâchette,  24,  ait 
arrêté  l'aiguille  dans  un  cran  de  sûreté.  En 
même  temps  la  culasse  est  rejetée  en  ar- 
rière, le  culot  vide  extrait  une  nouvelle  car- 
touche tirée  de  la  ceinture,  le  porteur,  23, 


qui  contient  le  dé  chargeur  et  l'extracteur 
s'abaisse,  la  cartouche  est  portée  devant  le 
canon,  26,  et  le  culot  vide  devant  le  tube  de 
décharge,  27. 

Les  coulisses  28,  de  la  pièce  25,  pendant 
le  recul  et  l'ouverture  de  la  culasse,  glissent 
sur  les  carnes^  30,  portées  par  le  fût,  4.  La 
pièce,  25,  se  trouve  ainsi  soutenue  pendant 
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l'extraction  du  culot  vide  et  la  prise  d'une 
nouvelle  cartouche  dans  le  ceinturon.  Elle 
descend  ensuite  par  son  propre  poids  et  par 
l'effet  d'un  ressort,  31 ,  attaché  à  l'intérieur 
du  couvercle,  32,  sur  le  fût  4,  Le  porteur 
est  tenu  et  guidé  pendant  son  mouvement 
en  avant  par  les  coulisses,  28,  qui  glissent 
sur  la  surface  inférieure  des  cames,  30,  jus- 
qu'à ce  que  la  culasse  soit  fermée.  La  pièce, 
25,  porte  des  crochets  à  ressort,  33,  34  et 
35,  qui,  par  leurs  saillies,  retiennent  la  car- 
touche neuve  et  le  culot  vide,  comme  le 
montre  la  figure  143. 

Les  cames,  40,  pendant  la  fermeture  de 
la  culasse,  actionnent  un  levier,  41,  qui 
soulève  le  porteur,  25.  Au  même  instant  le 
•crochet  à  ressort,  33,  cède  et  passe  sur  la 
tête  d'une  cartouche  de  ceinturon,  42;  le 
crochet,  34,  passe  sur  la  tête  de  la  cartouche 
qui  se  trouve  dans  le  canon  et  le  crochet, 
35,  passe  sur  le  culot  vide  dans  le  tube,  27. 
Le  porteur  est  donc  débarrassé  de  la  car- 
touche vide  et  tient  déjà  une  nouvelle  car- 
touche du  ceinturon. 

«  Dans  les  coulisses,  45,  du  porteur,  25, 
s'engagent  les  rebords  de  la  cartouche  qui 
se  trouve  ainsi  complètement  prise.  Pendant 
le  double  mouvement  en  avant  et  en  arrière 
de  la  culasse  la  cartouche  est  extraite  du 
ceinturon  et  poussée  ensuite  dans  le  canon; 
de  même  le  culot  vide  a  été  retiré  du  canon, 
puis  poussé  dans  le  tube  de  décharge,  27, 
où  il  est  pris  par  un  ressort,  46,  jusqu'au 
moment  où  il  est  rejeté  par  la  cartouche 
vide  qui  lui  succède. 

«  L'aiguille,  19,  glisse  entre  des  guidons 
dans  la  culasse,  et  ne  peut  frapper  la  car- 
touche qu'à  travers  un  trou,  52,  du  porteur, 
25  ;  elle  ne  peut  donc  faire  partir  le  coup 
que  lorsque  le  porteur,  25,  a  achevé  son 
mouvement  et  que  la  culasse  est  fermée, 
comme  on  le  voit  dans  les  figures  139  et  1 40. 
La  gâchette  de  sûreté,  24,  empêche  encore 
l'aiguille  de  partir,  jusqu'au  moment  où, 
par  le  mouvement  de  fermeture  de  la  cu- 


lasse, elle  se  trouve  soulevée  par  les  tiges, 
22,  23,  et  met  l'aiguille  en  liberté.  Un  petit 
crochet  de  sûreté,  53,  empêche  la  détente 
d'être  poussée  tant  qu'il  n'est  pas  soulevé  et 
tiré  en  arrière. 

«  Dans  le  tir  continu,  les  culots  vides 
sont  portés  à  tour  de  rôle  dans  le  tube,  27, 
et  en  sont  chassés  avec  une  grande  force 
par  le  coup  reçu  du  culot  qui  succède,  au 
moment  de  son  entrée  dans  le  tube. 

«  Les  deux  parties,  22,  23,  delà  tige  sont 
jointes  au  moyen  d'un  écrousans  fin,  54,  si 
bien  que,  grâce  à  ce  système,  la  platine  du 
fusil  peut  être  enlevée  et  replacée  en  quel- 
ques secondes.  Un  petit  crochet,  56,  atta- 
ché à  la  charpente  mobile  47,  soutient  la 
pièce,  22,  au  moment  où  elle  est  levée  pour 
remplacer  la  platine ,  facilitant  ainsi  Topé- 
ration  . 

«  L'axe,  1,  est  soutenu  dans  des  portants, 

56,  pris  sur  la  charpente  intérieure  mobile, 
47,  et  s'étendent  par  des  pistes  extérieures, 

57,  dans  le  fût  externe,  4,  ces  pistes  étant 
d'une  longueur  suffisante  pour  permettre  le 
recul  de  la  pièce,  47,  et  de  son  mécanisme. 

«  Quand  la  culasse  est  fermée,  le  bras  de 
levier,  20,  porte  contre  des.  buttoirs,  58,  at- 
tachés à  la  charpente,  47.  Aussi  pendant  la 
période  de  l'explosion  la  culasse  est  forte- 
ment appliquée  contre  le  canon  et  supporte 
le  choc  du  recul,  si  bien  que  le  canon,  Je  le- 
vier et  le  fût,  47,  ou  toute  la  partie  mobile 
du  canon^  reculeront  jusqu'au  moment  où 
le  bras,  2,  frappe  le  buttoir,  9,  comme  nous 
l'avons  dit  plus  haut.  C'est  alors  que  ce 
bras,  2,  se  trouve  poussé  en  avant  et  ouvre 
la  culasse  d'abord  lentement,  puis  plus  ra- 
pidement. Le  culot  vide  est  ainsi  extrait  du 
canon,  d'abord  très  lentement,  et  de  même 
pour  la  cartouche  neuve  retirée  du  ceintu- 
ron. 

«  La  plus  grande  partie  du  temps  qui  s'é- 
coule entre  deux  décharges  se  passe  dans 
l'ouverture  de  la  culasse,  si  bien  que  la 
pression  des  gaz  a  produit  tout  son  effet 
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Fig.  150.  — 


Mitrailleuse  anglaise  placée  dans  un  hunier. 
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Kïg.  151,  —  Mitrailleuse  Hotchkiss,  pour  la  défense  des  places  (pièce  fixe). 


dans  le  canon  avant  que  la  culasse  n'en  soit 
retirée. 

«  Le  chargement  des  cartouches  se  fait  de 
la  façon  suivante.  Les  cartouches  sont  pla- 
cées dans  Je  ceinturon,  42,  formé  de  deux 
bandes  d'étoffe  réunies  entre  elles  par  des 
œillets  et  des  lames  de  cuivré.  Au  bord  le 
plus  rapproché  de  la  balle,  la  ceinture  est 
fortifiée  par  une  corde  cousue  dans  un  repli 
de  l'étoffe,  si  bien  que  les  cartouches  restent 
horizontales,  et  de  quatre  en  quatre  les  la- 
mes de  cuivre  se  prolongent  entre  les  balles, 
maintenant  ainsi  les  cartouches  bien  droites 
dans  leurs  étuis. 

«  La  boite  ou  magasin  qui  contient  le 
ceinturon,  42,  rempli  de  cartouches  est  pla- 
cée dans  le  montant.  Les  boîtes  de  réserve 
peuvent  être  placées  et  transportées  sur  le 
même  montant.  Le  levier?  61,  vu  en  haut 
de  la  figure  147,  est  actionné  par  le  mouve- 
ment du  canon,  de  telle  façon  que  les  car- 
touches se  mettent  en  position  une  par  une. 
Les  pièces  recourbées,  62,  guident  les  balles 
et  les  maintiennent  dans  la  bonne  position. 

«  Le  fût,  4,  porte  une  chambre  à  eau,  67, 


à  travers  laquelle  le  canon,  26,  glisse  longi- 
tudinal ement.  Cette  chambre  contient  en- 
viron trois  litres  et  est  remplie  par  une  ou- 
verture percée  près  de  son  extrémité  pos- 
térieure et  bouchée  par  un  tampon,  68,  Les 
joints  sont  serrés  autour  du  canon  de  la 
manière  suivante.  A  l'extrémité  antérieure 
du  canon  est  une  boîte  à  étoupes,  69,  avec 
sa  garniture  et  un  anneau,  70,  qui  se  visse 
à  l'intérieur  comprimant  la  garniture  autour 
du  canon. 

«  A  l'autre  extrémité  du  canon  est  un 
anneau  de  piston,  7f,  qui  empêche  l'eau  de 
s'échapper  pendant  les  mouvements,  et  en 
72  se  trouve  une  soupape,  qui  se  ferme, 
empêchant  l'écoulement  de  l'eau  quand  la 
mitrailleuse  ne  tire  pas  et  que  le  canon  est 
à  l'intérieur, 

«  Le  canonnier  au  moyen  des  manettes, 
36,  peut  diriger  le  canon  et  le  pointer  dans 
toutes  les  directions.  Les  pouces  se  trou- 
vent tout  naturellement  placés  pour  le  ma- 
niement de  la  détente.  On  peut  ainsi  cou- 
vrir de  balles  en  un  court  instant  un  espace 
déterminé.  Au  moyen  des  guidons  80  et  81 , 
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le  soldat  peut  viser  avec 
la  plus  grande  exactitude 
comme  s'il  avait  un  fusil. 
La  rapidité  de  tir  varie  de 
600  à  700  coups  par  minute 
suivant  le  type  des  cartou- 
ches employées.  » 

Les  Anglais  ont  modifié  la 
mitrailleuse  Gatling  en  pla- 
çant verticalement  les  ma- 
gasins de  cartouches.  Nous 
représentons  dans  la  figure 
150,  la  mitrailleuse  anglaise 
servie  par  des  marins,  et  ti- 
rant dans  un  hunier.  Le  mé- 
canisme qui  amène  chaque 
canon  en  face  des  cartouches 
est  le  même  que  celui  de  la 
mitrailleuse  Gatling. 

Nous  devons  une  mention 
spéciale  à  une  mitrailleuse 
aujourd'hui  adoptée  dans 
l'armée  française,  et  qui  est 
utilisée  à  la  fois  sur  nos 
vaisseaux,  et  pour  la  défense 
de  nos  places  fortes.  Nous 
voulons  parler  de  la  mi- 
trailleuse, ou  canon-revolver 
Hotchkiss,  que  nous  repré- 
sentons dans  les  figures  151 
et.  152. 

En  1879,  la  marine  fran- 
çaise adopta  cette  bouche  à 
feu,  pour  combattre  les  ba- 
teaux-torpilleurs. La  Russie, 
la  Hollande,  le  Danemark, 
la  Grèce,  ont  aussi  installé 
le  canon-revolver  Hotchkiss 
à  bord  de  leurs  bâtiments 
de  guerre,  et  l'Amirauté  al- 
lemande a  suivi  leur  exem- 
ple,  en  1886. 
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Fig.  153-  —  Coupe  de  la  cartouche  de  la  mitrailleuse  Hotchkiss. 


voir  les  artilleurs  de  terre  faire  usage  de 
cette  pièce,  à  la  fois  puissante  et  légère, 
dont  les  mérites  avaient  vivement  frappé 
M.  le  général  Favé,  dès  4877,  ainsi  qu'il  le 
dit  dans  son  Cours  d'art  militaire,  professé 
à  l'École  polytechnique.  Il  semblait  que 
le  canon-revolver  Hotchkiss  était  suscepti- 
ble, d'un  emploi  plus  varié,  et  l'événement  a 
justifié  ces  prévisions,  puisqu'il  a  été  adopté 
en  1881,  par  notre  artillerie  de  terre,  pour 
concourir  à  la  défense  des  places  fortes. 

La  mitrailleuse  Hotchkiss  se  compose  de 
cinq  tubes,  montés  parallèlement  l'un  à  l'au- 
tre, autour  d'un  axe  central  et  placés  entre 
deux  disques  en  bronze.  Ce  groupe  de  tubes 
peut  tourner  devant  un  bloc  de  culasse,  qui 
contient  les  mécanismes  déchargement,  d'in- 
flammation et  d'extraction  de  la  douille  des 
cartouches.  La  manivelle,  placée  sur  le  côté 
droit  du  canon,  fait  mouvoir  simultanément 
le  piston  de  chargement,  le  percuteur,  l'ex- 
tracteur et  les  tubes.  Une  disposition  ingé- 
nieuse fait  qu'à  chaque  tour  de  la  manivelle 
un  coup  part,  un  canon  reçoit  une  cartouche 
tandis  que  l'extracteur  retire  la  douille  d'un 
troisième.  Les  mêmes  organes  servent  donc 
pour  tous  les  tubes,  ce  qui  a  permis  de  les 
faire  très  résistants  et  capables  de  soutenir 
un  tir  prolongé. 

La  figure  151  représente  un  canon-revol- 
ver du  calibre  de  17  millimètres,  monté  sur 
bloc,  et  qui  peut  être  tiré  dans  toutes  les  di- 
rections, au  moyen  d'une  crosse,  A,  que  le 
pointeur  épaule,  et  la  figure  152  un  canon  de 
42  millimètres  monté  sur  affût  de  campagne 
pour  la' défense  des  places,  avec  ses  diffé- 
rentes munitions  et  son  brancard  d'attelage. 


Nos  vaisseaux  font  usage  d'un  canon  de 
37  millimètres,  monté  sur  pivot,  comme 
celui  que  représente  la  figure  151,  et  que  le 
pointeur  épaule  de  la  même  manière. 

Avec  les  petits  canons,  le  pointeur  tourne 
lui-même  la  manivelle  ;  avec  les  canons  de 
47  millimètres,  un  second  servant  tourne  la 
manivelle,  sans  pouvoir  faire  partir  le  coup, 
et  le  pointeur  tire  lorsqu'il  juge  convenable 
en  pressant  sur  une  détente  adaptée  à  une 
crosse  de  pistolet,  placée  sous  la  culasse,  et 
qui  sert  également  pour  la  manœuvre.  Un 
troisième  servant  est  chargé  d'alimenter  le 
magasin  à  cartouches  placé  sur  le  côté  gauche 
de  la  culasse,  comme  l'indique  la  figure  151. 

La  mitrailleuse  Hotchkiss  peut  tirer  jus- 
qu'à 80  coups  dans  une  minute. 

Généralement  on  fait  usage  d'un  obus 
explosif,  en  fonte,  armé  d'une  fusée  per- 
cutante (fig.  153).  On  emploie  aussi  un 


Fig.  154.  —  Boite  à  mitraille  de  la  mitrailleuse 
Hotchkiss,  vue  extérieure  et  coupe. 

boulet  ogival  en  acier,  à  pointe  durcie, 
pour  percer,  à  distance,  les  bateaux  torpil- 
leurs, ainsi  qu'une  petite  boîte  à  balles. 
La  cartouche  (fig,  154)  se  compose, 
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comme  celle  du  fusil  Gras,  d'une  feuille  de 
cuivre  enroulée,  garnie  d'un  culot,  au  cen- 
tre duquel  se  trouve  une  amorce  ordinaire. 

Tous  ces  projectiles  sont  pourvus  d'une 
ceinture  en  laiton,  simplement  posée  sur  des 
rainures  ménagées  dans  la  fonte  ou  l'acier. 
Quand  on  met  le  feu,  le  laiton,  comprimé 
par  la  pression  des  gaz,  entre  dans  les  rai- 
nures, et  la  liaison  du  projectile  et  de  son 
enveloppe  se  trouve  ainsi  assurée. 

Le  canon-revolver  moyen  (de  42  millimè- 
tres) pèse  475  kilogrammes,  et  son  affût,  avec 
accessoires,  530  kilogrammes.  Sa  portée  est 
de  plus  de  2000  mètres.  Comme  il  peut  tirer 
80  coups  à  la  minute,  sans  que  le  pointage 
se  dérange,  et  sans  que  la  solidité  de  l'affût 
soit  compromise,  il  est  facile  de  se  rendre 
compte  des  services  quïl  peut  rendre,  dans 
une  place  assiégée,  pour  battre  certaines  par- 
ties des  défenses  que  l'ennemi  pourrait  en- 
vahir par  une  nuit  obscure.  En  modifiant  la 
rayure  des  cinq  tubes  du  canon-revolver,  de 
façon  à  obtenir  une  grande  dispersion  delà 
mitraille,  et  en  pointant  d'avance  les  pièces, 
on  empêchera  toute  attaque  de  vive  force 
que  l'ennemi  tenterait,  à  la  faveur  de  l'obs- 
curité ou  du  brouillard. 

Pour  terminer  cette  revue  nous  mettrons 
sous  les  yeux  du  lecteur  (fîg.  155)  le  des- 
sin-du  modèle  d'une  nouvelle  mitrailleuse 
adoptée  en  1889,  par  l'Ëtat-major  allemand. 
C'est  un  canon-revolver  à  6  tubes  placés 
horizontalement,  et  qui  lancent,  comme  la 
mitrailleuse  Gatling,  une  pluie  de  balles, 
à  la  distance  de  1  000  mètres,  au  moins. 
Elle  peut  être  attelée  comme  un  canon  de 
campagne. 

En  résumé,  les  mitrailleuses  longtemps 
délaissées,  en  raison  de  leur  insuccès  pen- 
dant la  guerre  franco-allemande,  ont  repris 
faveur  à  notre  époque,  par  suite  d'une  étude 
attentive  des  conditions  dans  lesquelles  on 
doit  recourir  à  leurs  services. 


Quel  que  soit  son  effectif  et  la  mobilité 
des   pièces  qu'elle  attelle,  l'artillerie  ne 
saurait  être  partout,  sur  un  champ  de  ba- 
taille. Dès  que  l'armée  s'engage  dans  les 
montagnes,  l'artillerie  de  campagne  ne  se 
meut  que  très  lentement,  et  l'on  verra,  au 
chapitre  suivant,  que  les  canons  de  mon- 
tagne ne  suppléent  pas  d'une  façon  abso- 
lue aux  canons  de  90  et  de  80.  Pendant 
la  guerre  d'Orient,  le  général  Skobeleff 
avait  imaginé,  pour  repousser  les  attaques 
des  Turcs,  de  commander  des  feux  de  salve 
à  grandes  distances.  Les  Russes  appuyaient 
la  crosse  du  fusil,  soit  contre  leur  jambe, 
soit  même  à  terre,  et  ils  donnaient  ainsi  à 
l'arme  l'inclinaison  à  peu  près  convenable. 
Mais  ce  genre  de  tir  est  d'un  usage  à  la  fois 
difficile  et  restreint,  et  l'on  aperçoit  tout  de 
suite  le  parti  que  l'on  pourrait  tirer  des 
mitrailleuses,  pour  le  remplacer.  Enfin,  le 
principe  même  des  canons  à  balles,  c'est- 
à-dire  la  réunion  de  plusieurs  canons,  leur 
chargement  presque  simultané  et  le  tir  pres- 
que automatique,  ce  principe  est  fécond  en 
applications  diverses.  Un  jour,  certaine- 
ment, quelque  ingénieur  trouvera  le  moyen 
de  réunir  des  canons  de  plus  gros  calibre, 
et  de  construire  une  mitrailleuse  qui  lan- 
cera, non  plus  des  balles,  mais  des  obus 
C'est  pour  cette  raison  que  nous  avons  dé- 
crit tous  les  types  actuels  de  mitrailleuses, 
bien  qu'elles  aient  perdu  la  plupart  des 
défenseurs  qu'elles  comptaient  jadis. 


CHAPITRE  IV 

LES  CANONS  DE  MONTAGNE,  LE  PERSONNEL  ET  LE  MA- 
TERIEL. —  CANONS  LE  80.  —  LES  CANONS  DEMON- 
TABLES. 

La  France  possédait  depuis  longtemps 
des  canons  de  montagne,  mais  il  n'y  avait 
pas  de  batteries  spécialement  affectées  à  ce 
service.  Cette  lacune  fut  comblée,  en  1887, 
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Fig.  156.  —  Canon  de  montagne,  de  80  millimètres. 


par  le  général  Ferron,  alors  Ministre  de  la 
guerre.  Il  est,  d'ailleurs,  surprenant  que 
l'on  eût  attendu  si  longtemps  pour  cette 
création.  En  effet,  l'artillerie  de  montagne 
est  la  seule  qui  ait  été  employée  pendant  la 
période,  si  longue  et  si  tourmentée,  de  la 
conquête  de  l'Algérie.  En  Tunisie,  le  géné- 
ral Forgemol  ne  put  se  servir  que  de  pièces 
de  montagne.  Au  Tonkin,  on  dut  armer 
avec  des  pièces  de  montagne  les  batteries 
d'artillerie  de  campagne  qui  faisaient  partie 
du  corps  expéditionnaire,  commandé  par  le 
général  Millot,  et  les  canons  de  campagne 
ne  servirent  que  pour  la  défense  et  l'attaque 
des  places. 

Ce  n'est  pas  que  la  différence  de  poids 
entre  le  canon  de  campagne  et  celui  de 
montagne  soit  très  considérable,  mais  la 
pièce  de  montagne  est  un  canon  démontable , 
qui  peut  être  transporté  par  morceaux,  d'un 


lieu  à  l'autre,  particularité  à  laquelle  ne  pré- 
tend pas  le  canon  de  campagne. 

Pour  le  dire  en  passant,  les  Russes  ont 
trouvé  ce  procédé  si  avantageux,  qu'ils  ont 
construit  un  canon  de  siège  démontable, 
dont  ils  se  sont  servis  devant  Plewna. 

Ce  que  nous  venons  de  dire  sur  la  guerre 
de  montagne  suffît  pour  indiquer  les  condi- 
tions que  doit  remplir  un  canon  de  mon- 
tagne. Tel  qu'il  est,  tel  que  le  représente  la 
figure  156,  le  canon  de  80,  du  système  de 
Bange,  remplit  toutes  les  conditions  vou- 
lues. D  un  transport  facile,  il  ne  se  prête 
pas  seulement  à  la  guerre  de  montagne;  il 
ne  serait  pas  moins  utile  pour  la  guerre  de 
rues,  puisqu'on  le  hisserait  très  facilement 
jusqu'aux  étages  supérieurs  des  maisons. 

Le  canon  de  80  millimètres,  qui  fut  dé- 
finitivement adopté  en  1878,  est  une  bouche 
à  feu  en  acier,  rayée  à  droite,  et  se  char- 
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Fig.  157. 


—  Canon  de  montagne  traîné  à  la  liinoniôrc. 


géant  par  la  culasse.  Elle  tire,  avec  une 
charge  de  400  grammes,  un  obus,  qui  pèse 
5  kilogr.  600,  avec  une  vitesse  initiale  de 
257  mètres  et  une  portée  de  4  050  mètres. 

Longueur  totale  de  la  bouche  à  feu. .  .  lm,200 

Longueur  de  la  partie  frettée   0m,550 

Nombre  des  rayures   24 

Épaisseur  de  la  bouche  à  feu   15  npilliin. 

Prix  approximatif   1,700  fr. 

La  pièce  pèse  105  kilogrammes  et  l'affût 
195  kilogrammes.  La  caisse  à  munitions, 
qui  contient  7  charges  de  poudre  et  7  pro- 
jectiles, à  savoir  4  obus  ordinaires,  2  obus 
à  balles  et  1  boîte  à  mitraille,  pèse  58  kilo- 
grammes. Le  mécanisme  de  culasse  est 
identique  à  celui  des  canons  de  campagne 
du  système  de  Bange.  L'affût,  entièrement 
métallique,  est  pourvu  d'un  système  de 
freins,  pour  modérer  le  recul  de  la  pièce. 
Ce  recul  est  d'autant  plus  considérable  que 
le*rapport  du  poids  de  la  pièce  au  poids  du 
projectile  est  plus  faible. 


Comme  le  montre  la  figure  157,  l'affût  du 
canon  de  montagne  peut  être  monté  sur  un 
brancard  double,  appelé  limonière.  Cette  li- 
monière  se  compose  de  deux  bras,  À,  d'une 
entretoise,  B,  et  d'une  bande  de  support,  C. 
La  partie  centrale  de  la  bande  de  support 
s'engage  dans  le  bout  de  crosse  de  la  flèche 
d'affût.  Alors,  le  mulet,  au  lieu  de  porter  la 
pièce,  la  traîne.  Le  second  mulet,  celui  qui 
transportait  l'affût,  est  attelé  en  avant  du 
premier,  à  l'aide  de  traits,  que  Ton  fixe  aux 
crochets  d'attelage  des  bras  de  la  limonière. 
On  a  recours  à  ce  mode  de  transport  dès 
que  l'on  marche  en  terrain  peu  accidenté. 

Dans  les  montagnes,  on  charge  le  maté- 
riel sur  trois  mulets  :  un  mulet  porte, 
comme  on  le  voit  sur  la  figure  158,  la  pièce 
de  canon.  A  cet  effet,  l'animal  est  pourvu 
d'un  bât,  À,  en  bois  et  matelassé.  Ce  bàt  est 
ingénieusement  aménagé  pour  recevoir  la 
charge.  Chaque  mulet  ne  doit  pas  trans- 
porter un  poids  supérieur  à  150  kilogram- 
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Fig.  158.  —  Mulet  portant  le  canon  de  montagne. 


mes.  Gomme  le  canon  lui-même  ne  pèse 
que  105  kilogrammes,  un  seul  mulet  le 
porte  sans  difficulté  ;  mais  il  n'en  est  pas  de 
même  pour  l'affût,  dont  le  poids  total  est 
d'environ  490  kilogrammes.  Le  colonel 
de  Range  a  réussi  à  résoudre  ce  problème, 
en  divisant  l'affût  en  deux  parties  :  un  mu- 
let porte  l'affût  sans  flèche  et  sans  roues; 
un  autre  mulet  est  chargé  de  la  flèche,  des 
roues  et  de  la  limonière.  ' 

Les  pièces  d'artillerie  de  montagne  sont 
destinées  à  être  portées  à  dos  de  mulet,  pour 
Ta  traversée  des  montagnes.  Les  conduc- 
teurs, qui  rie  montent  jamais  sur  les  mulets, 
sont  équipés  en  servants  à  pied,  chaussés  de 
guêtres,  au  lieu  de  bottes,  et  le  bas  du  pan- 
talon en  cuir  (fig.  138). -Ils  doivent  savoir 
bâter  un  mulet  et  arrimer  sur  le  bât  les 
différentes  pièces  si  compliquées  du  maté- 
riel de  montagne.  C'est  toute  une  éducation 
spéciale  que  reçoivent  ces  soldats.  De  plus, 

S.  TV '.II.-, 


en  campagne,  ils  sont  armés  du  mousque- 
ton, et  même  d'un  mousqueton  à  répéti- 
tion. Que  de  fois  n'arrivera-t-il  pas,  en 
effet,  qu'une  batterie  d'artillerie  de  montagne 
ou  une  section  (composée  de  deux  pièces) 
sera  surprise,  dans  un  défilé,  au  passage 
d'un  col,  par  un  petit  détachement  ennemi  ! 
Contre  la  fusillade,,  l'effet  du  canon  seul 
ne  serait  pas  suffisant.  Les  canonniers  se 
transformeront  alors  en  fantassins,  et  feront 
le  coup  de  feu,  comme  de  simples  tirail- 
leurs. 

Ce  n'est  pas  seulement  en  vue  des  cam- 
pagnes hors  d'Europe  que  la  France  a  com- 
plété son  matériel  et  spécialisé  le  personnel 
de  l'artillerie  de  montagne.  La  nouvelle 
diplomatie  italienne  veut  que  nos  anciens 
compagnons  d'armes  de  Magenta  et  de  Sol- 
férino  soient  aujourd'hui  les  défenseurs  de 
la  triple  alliance,  et  les  serviteurs  de  la  po- 
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litique  de  M.  de  Bismark.  Il  faut  donc  nous 
tenir  prêts  contre  une  attaque  du  côté  des 
Alpes.  Nos  frontières  du  nord,  du  nord- est 
et  de  Test  sont  défendues  par  nos  armées  et 
par  nos  forts,  et  le  rempart  des  Alpes  nous 
protège  contre  l'ingrate  Italie;  mais  il  im- 
porte de  fermer  les  débouchés  de  cette 
énorme  chaîne  de  montagnes.  C'est  dans  ce 
but  que  douze  bataillons  de  chasseurs  à 
pied  sont  cantonnés  entre  Grenoble  et  Nice, 
et  que  chacun  des  bataillons  alpins  est 
pourvu  d'une  batterie  de  montagne. 

Bataillons  et  batteries,  fantassins  et  ca- 
nonniers,  ont  accompli,  dans  les  Alpes,  de 
véritables  tours  de  force.  Ils  ont  franchi  le 
col  de  la  Béranda,  et  bien  d'autres  passages, 
réputés  dangereux.  Tous  les  officiers  de  ces 
batteries  et  de  ces  bataillons  sont  membres 
du  club  alpin  français;  ils  guident  leurs 
troupes,  avec  autant  de  sang-froid  que 
d'adresse,  à  travers  les  glaciers  et  les  neiges, 
sur  les  pentes  escarpées  de  l'un  et  de  l'autre 
versant.  Aux  bersagliers  italiens,  la  France 
opposerait  donc  ses  bataillons  alpins.  Dieu 
veuille  que  cette  lutte  fratricide  nous  soit 
épargnée  1 

Chaque  batterie  de  montagne  compte  une 
forge,  qui  est  transportée  à  dos  de  mulet, 
comme  les  pièces  et  l'affût  La  forge  pro- 
prement dite  et  le  soufflet  sont  enfermés 
dans  une  caisse,  qui  pèse  44  kilogrammes. 
Une  autre  caisse,  qui  pèse  43  kilogrammes, 
contient  la  bigorne  et  son  bloc,  le  seau  et 
les  outils  du  maréchal  ferrant. 

Au  total,  chaque  batterie  d'artillerie  de 
montagne  comprend  6  canons  de  80  milli- 
mètres, 60  caisses  à  munitions,  4  forge, 
2  caisses  d'outils,  6  caisses  d'approvisionne- 
ment, ï  caisse  aux  instruments  et  7  caisses 
de  transport.  57  mulets  suffisent  au  trans- 
port de  tout  ce  matériel.  En  outre,  chaque 
batterie  est  escortée  par  une  section  de  mu- 
nitions d'artillerie,  comptant  1  canon  et 
S  affûts  de  rechange,  60  caisses  à  munitions, 


1  forge  et  6  caisses  transportées  par  41  mu- 
lets, enfin,  par  une  section  de  munitions  d'in- 
fanterie comptant  33  caisses  à  munitions 
d'infanterie  et  3  caisses  à  munitions  de  re- 
volver, plus  une  forge  et  trois  caisses,  por- 
tées par  21  mulets. 

Les  Anglais,  dans  l'armée  des  Indes,  em- 
ploient les  éléphants  pour  transporter  leurs 
pièces  d'artillerie.  Un  seul  de  ces  énormes 
animaux  pourrait  porter  une  demi-douzaine 
de  nos  canons  de  80.  Aussi  les  artilleurs 
anglais  juchent-ils  sur  le  dos  de  leurs  élé- 
phants des  pièces  de  bien  plus  gros  calibre. 


CHAPITRE  V 

L'ARTILLERIE  DE  SIÈGE.  —  RÔLE  DE  LA.RTILLERIE  PEN- 
DANT LE  SIÈGE  D'UNE  PLAGE.  —  DESCRIPTION  DES 
CANONS  DE  120  ET  DE  155,  ET  DES  MORTIERS  RAYES.  — 
LES  PARCS  DE  SIÈGE.  —  LE  PARC  DE  SIÈGE  DE  L1  ARMÉE 
ALLEMANDE. 

Quel  est  le  but  que  poursuit  l'artillerie 
de  siège?  Le  colonel  Plessix,  qui  a  été  pro- 
fesseur du  cours  d'artillerie  à  l'École  de 
Saint-Cyr,  le  définit  en  ces  termes,  dans  son 
ouvrage  : 

«  Combattre  et  réduire  au  silence  la  puissante 
artillerie  de  la  place  assiégée,  qui  comprend  géné- 
ralement des  pièces  du  plus  fort  calibre;  rendre 
inhabitables  les  terre-pleins  de  la  fortification; 
disloquer  les  abris  qui  y  sont  établis;  ruiner  tou- 
tes les  défenses  de  la  place;  ouvrir,  de  loin-  si 
cela  est  possible,  les  remparts  à. -l'armée -assié- 
geante, en  détruisant  les  escarpes  de  là  fortifica- 
tion et  en  renversant  les  parapets  dans  le  fossé, 
de  manière  à  former  des  rampes  praticables  aux 
colonnes  d'assaut  (1).  » 

On  ne  saurait  être  plus  précis;  pourtant 
quelque  nombreuses  que  soient,  d'après  le 
colonel  Plessix,  les  obligations  de  l'artil- 
lerie de  siège,  il  en  est  une  qu'il  a  négligée, 

(t)  Cours  spécial  pour  les  sous-officiers,  1  vol.  in-8°, 
chez  Baudoin. 
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Fig.  159.  —  Canon  de  siège  de  155  millimètres,  du  colonel  de  Bauge. 


et  nous  nous  garderons  bien  de  lui  en  faire 
un  reproche.  L'artillerie  de  siège  peut  être 
appelée  à  bombarder  la  ville.  Ce  mot  de 
bombardement  éveille  sans  doute  de  cruels 
souvenirs,  et  ce  n'est  pas  nous  qui  invi- 
terons nos  artilleurs  à  faire  subir  jamais, 
aux  villes  qu'ils  assiégeront,  le  traitement 
qui  fut  infligé  par  l'artillerie  allemande  aux 
habitants  de  Strasbourg,  de  Phalsbourg, 
deBelfort,  de  Toul,  de  Longwy  et  de  Paris. 
Il  ne  faut  pas  perdre  de  vue,  pourtant,  que 
le  premier  devoir  du  général  en  chef  con- 
siste à  ménager  le  sang  de  ses  soldats,  et 
que  tout  est  préférable  à  un  assaut.  Puis, 
dans  la  guerre  future,  les  villes  elles-mêmes, 
entourées  de  forts  situés  à  des  distances  qui 
varient  entre  sept  et  douze  kilomètres,  ne 
seront  que  très  rarement  atteintes  par  les 
obus.  Il  est  bien  évident,  au  contraire,  que 


les  forts  seront  bombardés  à  outrance.  Il 
ne  manque  même  pas  d'adversaires  de  la 
fortification  qui  ont  appliqué  aux  forts  déta- 
chés entourant  Paris  l'épithète,  peu  flat- 
teuse, de  «  nids  à  bombes  ». 

Les  considérations  humanitaires  n'ont 
rien  à  voir  dans  l'espèce  ;  un  fort  est  un 
ouvrage  défendu  par  des  soldats,  attaqué 
par  d'autres,  et  tous  les  moyens  sont  bons 
pour  le  détruire,  y  compris  la  dynamite  et 
la  mélinite.  Nous  ne  sommes  plus  au 
xviii0  siècle;  à  mesure  que  la  civilisation  se 
développe,  la  guerre  apparaît  avec  des  raf- 
finements plus  cruels,  et  se  fait  plus  féroce. 
Où  est  l'époque  où  nos  chevaleresques  aïeux 
criaient  à  leurs  ennemis  :  «  Messieurs  les 
Anglais,  tirez  les  premiers!  »  Les  Prus- 
siens ont  changé  cela  :  aujourd'hui,  c'est 
à  qui  tirera  le  premier  et  de  plus  loin  ! 
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Fig.  160. 


Frein  hydraulique  d'affût. 


On  le  voit,  l'artillerie  de  siège  a  des  occu- 
pations aussi  nombreuses  que  variées; 
encore  ne  lui  est-il  pas  toujours  facile  de 
s'acquitter  d'une  seule  de  ces  missions.  Au 
fond,  nous  assistons,  depuis  des  années,  à 


un  véritable  duel  entre  l'artillerie  et  le  gé- 
nie. Les  officiers  du  génie  ont  usé  de  mille 
ressources  pour  s'abriter  contre  les -obus; 
l'artillerie,  piquée  au  jeu,  a  redoublé  d'efforts 
pour  démolir  l'escarpe  en  pierre  ou  le  talus 


Fig.  161.  —  Affût  du  canon  de  siège  de  155  millimètres. 


du  rempart  cacbé  derrière  d'énormes  ou- 
vrages en  terre. 

Ouvrir  une  brèche  dans  un  rempart  n'est 
pas  une  tâche  aussi  facile  qu'on  serait  tenté 
de  le  croire.  Si  le  tir  est  précipité,  les  pre- 
miers blocs  de  terre  qui  tombent  forment 
obstacle,  et  arrêtent  la  chute  des  autres 
terres.  Le  sommet  du  talus  s'écroule,  mais 


pour  refaire  plus  bas  un  autre  talus,  sou^ 
vent  infranchissable.  Il  est  vrai  que  ceux 
qui  ont  trouvé  des  lois  pour  construire  ont 
aussi  découvert  des  lois  pour  démolir.  On 
procède  au  tir  contre  les  défenses  dans  un 
ordre  régulier,  par  rangées  successives,  en 
découpant  des  escaliers  dans  le  mur  du 
rempart,  de  telle  façon  qu'un  morceau  tout 
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Fig,  162.  —  Canon  de  155  millimètres,  court,  pour  siège. 


entier  de  l'escarpe  s'écroule  à  la  fois,  et  livre 
passage  aux  soldats  qui,  dans  les  tranchées 
profondes,  attendent  le  signal  de  l'assaut. 

Le  canon  de  155,  construit  par  lé  co- 
lonel de  Range,  et  que  nous  représentons 
par  la  figure  159  (p.  187),  se  prête  à  mer- 
veille à  ce  genre  de  tir. 

Ce  canon,  dont  le  diamètre,  comme  le  dit 
son  nom,  est  de  155  millimètres,  à  la 
bouche,  est  en  acier,  rayé  h  droite,  se  char- 
geant par  la  culasse.  Il  pèse  2  530  kilogram- 
mes et  tire,  avec  une  charge  de  8  kil.  750, 
un  obus  qui  pèse  40  kilogrammes,  dont  la 


vitesse  initiale  est  de  464  mètres  et  la  portée 
exacte  de  9  100  mètres. 


Longueur  totale  de  la  bouche  à  feu . . .  4™ ,200 

Longueur  de  la  partie  frettée   S^OIS 

Nombre  des  rayures    48 

Épaisseur  de  la  pièce.   52mm,5 

Prix  approximatif  de  la  pièce..   17,800  fr. 


Le  corps  du  canon  est  formé  d'un  tube 
en  acier  fondu,  martelé  et  trempé  à  l'huile, 
renforcé  par  deux  rangs  de  frettes,  à  sa  par- 
tie postérieure.  Ces  frettes  sont  en  acier 
puddlé,  fabriquées  par  enroulement  et  trem- 
pées. Celles  du  premier  rang  sont  au  nombre 
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de  10  ;  elles  sont  posées  sur  le  tube,  au  dia- 
mètre de  300  millimètres,  avec  un  serrage 
de  45  centièmes  de  millimètre.  Les  frettes 
du  second  rang,  au  nombre  de  6,  sont  po- 
sées par -dessus  les  frettes  du  premier  rang, 
au  diamètre  de  370  millimètres,  avec  un 
serrage  de  55  centièmes  de  millimètre. 

Le  mécanisme  de  fermeture  de  la  culasse 
est  le  même  que  celui  du  canon  de  90  ;  les 
dimensions  seules  sont  différentes.  Il  en 
est  de  même  pour  l'obturateur. 

Au  début,  on  s'était  contenté,  pour  mo- 
dérer le  recul,  d'engager  des  sabots  d'en- 
rayage sous  les  roues  de  la  pièce.  Ce  procédé 
étant  insuffisant,  la  direction  de  l'artillerie 
a  fait  munir  les  affûts  des  canons  de  153,  de 
freins  hydrauliques,  du  modèle  1883. 

Le  frein  hydraulique  représenté  par  la 
figure  160  (p.  188)  se  compose  d'un  cylindre 
dans  lequel  se  déplace  un  piston  P,  guidé  par 
une  tige  T.  La  tige  T  est  reliée  à  l'affût  B  de 
la  pièce  ;  le  frein  est  attaché,  en  A,  à  un  pivot 
en  acier  fixé  sur  la  plate-forme.  On  verse 
entre  le  piston  P  et  l'affût  B  un  mélange 
de  60  parties  de  glycérine  et  de  40  parties 
d'eau.  Le  coup  part,  l'affût  recule,  en  entraî- 
nant la  tige  T,  et,  par  conséquent,  le  piston  P. 
Au  fur  et  à  mesure  que  ce  piston  recule,  il 
comprime  le  mélange  de  glycérine  et  d'eau, 
et  la  résistance  de  ce  mélange  augmentant 
progressivement  fait  obstacle  au  recul  de 
la  bouche  à  feu,  et  l'arrête  assez  vite.  Une 
fois  le  recul  limité,  le  mélange  de  glycérine 
et  d'eau  comprimé  tend  à  se  dilater,  en  re- 
poussant le  piston  P  ;  le  piston,  à  son  tour, 
entraîne  vers  l'avant  la  tige  T,  laquelle  ra- 
mène l'affût  à  sa  position  primitive. 

Il  est  inutile  d'insister  sur  les  avantages 
de  ce  système.  Autrefois,  les  mouvements 
de  mise  en  batterie  éveillaient  l'attention  de 
L'ennemi  et  lui  permettaient  de  régler  son 
tir;  l'application  du  frein  hydraulique,  qui 
rend  inutile  tout  mouvement  du  pointeur, 
les  a  supprimés;  c'est  double  bénéfice  de 
temps  et  de  sécurité. 


Le  canon  de  155  lance  des  obus  ordi- 
naires, des  obus  à  balles,  des  boîtes  à  mi^ 
traille  et  des  obus  de  rupture.  Le  type  des 
obus  de  rupture  n'est  pas  encore  définiti- 
vement adopté.  Tout  ce  que  l'on  peut  dire 
avec  certitude,  c'est  que  ces  projectiles, 
destinés  au  tir  contre  les  coupoles  cuiras- 
sées, seront  en  acier. 

L'obus  ordinaire  est  en  fonte  ;  il  reçoit  une 
charge  intérieure  d'un  kilogramme  400  de 
mélmite,  et  est  armé  d'une  fusée  percu- 
tante de  siège. 

L'obus  à  balles  est  en  fonte  aussi,  un  peu 
moins  long  que  l'obus  ordinaire,  rempli 
do  270  balles  en  plomb  durci,  et  de  450 
grammes  de  poudre  MC30.  La  boite  à  mi- 
traille contient  429  balles  en  plomb  durci 
reliées  entre  elles  par  du  soufre  fondu  ;  elle 
pèse  40  kilogrammes. 

La  charge  du  canon  de  155  est  enfermée 
dans  un  sachet  de  toile  amiantine  incom- 
bustible ;  le  poids  de  cette  charge  varie 
avec  le  tir  que  Ton  veut  obtenir. 

C'est  une  observation  que  nous  ferons 
une  fois  pour  toutes,  et  qui  s'applique  à 
toutes  les  pièces  de  siège  :  si  l'on  tire  sur 
un  but  découvert,  on  emploie  le  tir  de  plein 
fouet  et  la  charge  normale  de  8kilûS,750  ; 
mais  si  l'on  se  propose  d'atteindre,  et  c'est 
le  cas  le  plus  fréquent  dans  la  guerre  de 
siège,  un  but  protégé  par  des  épaulements, 
c'est  au  tir  indirect  qu'il  faut  avoir  recours. 
Les  charges  affectées  à  ce  dernier  genre  de 
tir,  pour  le  canon  de  155,  sont  de  7,  6  et 
5  kilogrammes.  Elles  sont  renfermées  dans 
des  sachets,  comme  la  charge  normale,  et 
pour  conserver  à  ce  sachet  une  longueur 
invariable,  chose  nécessaire,  puisque  la 
longueur  de  la  chambre  à  poudre  du  ca- 
non est  toujours  la  même,  on  place  au- 
dessus  de  la  poudre  un  cylindre  en  carton. 

L'affût  du  canon  de  155,  que  nous  repré- 
sente la  figure  161  (p.  188),  est  entièrement 
métallique,  et  permet  d'utiliser  le  canon, 
soit  comme  pièce  de  siège,  soit  comme  pièce 
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de  place,  c'est-à-dire  de  l'installer  derrière 
les  retranchements  d'une  batterie  de  siège 
ou  sur  les  terre-pleins  d'une  forteresse.  Cet 
affût  se  compose  de  deux  flasques,  de 
deux  roues,  d'un  essieu  de  siège,  d'un  sys- 
tème de  pointage  et  de  deux  sabots  d'en- 
rayage. Ces  sabots  ne  sont  utilisés  que 
pour  le  transport  de  la  pièce.  Pendant  le 
tir,  on  les  met  de  côté  et  c'est  le  frein 
hydraulique,  seul,  qui  fait  obstacle  au  recul 
de  la  pièce.  Les  flasques  sont  en  tôle  d'acier 
épaisse  de  15  millimètres  ;  elles  sont  réunies 
entre  elles  par  des  plaques  en  tôle  de  5  mil- 
limètres d'épaisseur.  A  l'avant  de  l'affût, 
elles  sont  reliées  par  une  plaque  en  tôle 
d'acier;  cette  plaque  est  destinée  à  main- 
tenir l'écartement  des  flasques.  Pour  le 
transport  de  la  pièce,  on  rattache  l'affût  à 
un  anant^train  de  siège. 

L'artillerie  de  siège  ne  comprend  pas 
uniquement  des  canons  de  155.  Pour  satis- 
faire aux  multiples  obligations  que  nous 
avons  énumérées  plus  haut,  il  faut  être 
pourvu  d'un  matériel  plus  varié.  Tantôt 
l'assiégeant  sera  très  éloigné  de  la  place, 
tantôt  il  en  sera  très  rapproché.  Bans  l'un 
ou  l'autre  cas,  des  bouches  à  feu  essen- 
tiellement distinctes  seront  mises  en  bat- 
terie. Notre  artillerie  de  siège  compte,  à 
l'heure  qu'il  est,  huit  modèles  de  bouches 
à  feu  : 

Le  canon  de  95;  —  le  canon  de  120;  — 
le  canon  de  165  long;  —  le  canon  de  155 
court;  —  le  canon  de  220;  —  un  mortier 
rayé  de  220  ;  —  un  mortier  rayé  de  270  ; 
—  un  mortier  à  âme  lisse  de  15. 

Le  canon  de  155  court  (fig.  462,  p.  189) 
est  destiné  au  tir  plongeant.  Il  ne  mesure 
que  2m,40  de  longueur,  tandis  que  le  canon 
de  155  long,  que  nous  venons  de  décrire, 
a  4m,20.  Cette  bouche  à  feu  ne  pèse  que 
1025  kilogrammes;  mais  elle  tire  les  mêmes 
projectiles  que  le  canon  de  155  long.  Dans 
la  figure  4  62,  on  voit  un  canon  de  155 


court  tirant  sous  un  angle  voisin  de  l'angle 
droit. 

Le  canon  de  120  long  (fig.  163,  p.  192) 
est  en  acier,  rayé  à  droite,  se  chargeant  par 
la  culasse.  Il  pèse  1 200  kilogrammes  et  tire, 
avec  une  charge  de  4k,500  de  poudre  SP, 
un  projectile  qui  pèse  18  kilogrammes!  avec 
une  vitesse  initiale  de  480  mètres  et  une 
portée  de  8  650  mètres.  Sauf  ses  dimen- 
sions, qui  sont  plus  restreintes  et  que  nous 
indiquons  dans  le  tableau  suivant,  le  ca- 
non de  120  est  l'image  fidèle  du  canon 
de  155. 


Longueur  totale  de  la  bouche  à  feu. . .  3m}25,0 

Longueur  de  ïa  partie  frettée.   3mf  180 

Nombre  des  rayures   36 

Épaisseur  de  la  pièce   50  millim. 

Prix  approximatif.   8,000  fr. 


Il  n'y  a  qu'une  rangée  de  frettes,  qui 
sont  au  nombre  de  17.  Quand  la  pièce  est 
munie  de  sa  culasse,  elle  se  tient  en  équi- 
libre sur  ses  tourillons  ;  les  calculs  ont  été 
faits  de  la  sorte  afin  de  permettre  le  tir 
sous  de  grands  angles.  L'affût  est  métal- 
lique ;  on  y  voit,  comme  dans  l'affût  de  155, 
deux  flasques  métalliques,  deux  roues,  un 
essieu  de  siège,  un  système  de  pointage  et 
un  frein  hydraulique. 

L'obus  ordinaire  est  rempli  avec  800 
grammes  de  mélinite  et  armé  d'une  fusée 
percutante  de  siège.  L'obus  à  balles  contient 
150  grammes  de  mélinite  et  214  balles  en 
plomb  durci. 

La  boîte  à  mitraille  (fig.  164,  p.  192)  ren- 
ferme 228  balles  en  plomb  durci;  chacune 
de  ces  balles  pèse  44  grammes*  La  charge 
normale  est  de  4k,500  de  poudre  SP^.  Pour 
le  tir  plongeant  on  fait  usage  de  charges  de 
4kilog.,  de  3\500  et  de  2*,500. 

Nous  avons  décrit  au  chapitre  I  le  ca- 
non de  95,  qui  figure  à  la  fois  dans  le  ma- 
tériel de  l'artillerie  de  siège  et  de  l'artillerie 
de  place. 

Il  nous  reste  à  parler  dés  mortiers  de 
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Fig.  163.  —  Canon  de  120  millimètres,  long,  pour  siège. 


siège  suivant  les  règles  classiques.  Quand 
les  sapeurs  étaient  sur  le  point  d'atteindre 
les  chemins  couverts,  les  mortiers  cri- 
blaient de  bombes  les  terre-pleins  et  les 
abords  des  remparts,  pour  forcer  les  défen- 
seurs à  se  réfugier  au  loin,  et  frayer  le  pas- 
sage aux  troupes  d'assaut. 

Aujourd'hui,  les  gros  canons  qui  garnis- 
sent les  remparts  des  forts  démonteraient 
bien  vite  les  batteries  d'anciens  mortiers 
dont  se  seraient  pourvus  les  assiégeants. 
Il  a  donc  fallu  créer  des  mortiers  de  plus 
grand  calibre.  En  1878,  on  mit  à  l'étude 
un  projet  de  mortier  de  gros  calibre,  et, 
deux  ans  plus  tard,  le  ministre  de  la  guerre 
ordonnait  la  fabrication  du  mortier  rayé 
de  220  millimètres,  proposé  par  le  colonel 
de  Range. 

La  figure  165  représente  cette  énorme 
bouche  à  feu,  qui  pèse  2  130  kilogrammes, 
et  qui  lance,  avec  une  charge  de  6k,350J)  un 
projectile  du  poids  de  98  kilogrammes.  La 
vitesse  initiale  du  projectile  n'est  que  de 
260  mètres  et  sa  portée  de  5  500  mètres. 


gros  calibre  employés  dans  la  guerre  de 
siège. 

Autrefois,  c'est-à-dire  aux  xviic  et  xviii0 
siècles,  quand  la  guerre  consistait  surtout 


Fig.  164.  —  Boîte  à  mitraille  du  canon  de  siège,  de  120mill. 

à  assiéger  des  villes  et  se  faisait  à  petites 
journées,  les  mortiers  entraient  pour  une 
très  large  part  dans  l'armement  des  troupes 
assiégeantes.  On  faisait  alors  la  guerre  de 
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Ce  projectile  a  une  longueur  de  610  mil-    sa    vitesse  initiale  est  relativement  très 
.    limètres  et  un  diamètre  de  219  millimètres,     faible,  c'est  qu'il  est  uniquement  destiné  au 
On  le  remplit  avec  6*, 540  de  mélinite.  Si     tir  plongeait,  et  l'on  sait  que  plus  la  vitesse 


initiale  est  considérable,  plus  la  trajectoire  mettre  le  tir  sous  les  angles  compris  entre 

est  tendue.  0  et  60  degrés.  Le  projectile  pesant  98  ki- 

L'affût  du  mortier  de  220  millimètres  est  logrammes,  on  a  été  obligé  d'imaginer  un 

métallique,  et  disposé  de  manière  à  per-  dispositif  spécial  pour  le  chargement  de  la 

S.'  T.  II.  .  .  4*8 
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pièce.  Notre  dessin  représente  la  pièce  au 
moment  où  l'obus  vient  d'être  introduit 
dans  la  culasse  ouverte. 

La  commission  d'expériences  de  Calais 
a  essayé  un  mortier  rayé,  de 270  millimètres. 
Voici  quelques  renseignements  sur  ce 
canon  : 

Longueur  totale  de  la  bouche  à  feu. . .  3m,200 


Longueur  de  la  partie  frettée   2ra,500 

Nombre  des  rayures   80 

Longueur  de  la  partie  rayée   2m,242 

Épaisseur  de  la  pièce   45  millim. 

Poids  de  la  pièce  ; . .  5,750  kilos. 

Poids  du  projectile   170  kilos. 

Poids  de  la  charge   8  kilos. 

Portée  de  la  pièce   5,200  mèt. 


Les  mortiers  lisses,  dont  nous  avons 
parlé  dans  les  Merveilles  de  la  science  (1),  ont 
été  maintenus  pour  la  guerre  de  siège  et 
l'armement  des  places  fortes.  Ils  sont  sus- 
ceptibles de  rendre  encore  des  services  pour 
le  tir  plongeant  à  courtes  distances. 

L'artillerie  belge  a  expérimenté  tout  ré- 
cemment, au  polygone  dé  Brosschaet,  un 
mortier  rayé  de  9  centimètres,  fabriqué  en 
acier  de  Seraing,  d'après  un  tracé  établi  à 
la  fonderie  de  canons.  Ce  mortier,  ana- 
logue au  mortier  Krupp  de  même  calibre, 
a  une  portée  de  3  500  mètres. 

C'est  le  cas  de  remarquer  qu'on  en  est  re- 
venu de  nos  jours  aux  grandes  subdivisions 
de  l'artillerie  à  âme  lisse,  c'est-à-dire  qu'a- 
près avoir  admis  pendant  quelques  années 
que  le  tir  tendu  des  premiers  canons  rayés, 
ainsi  que  leur  tir  courbe,  suffisaient  à  toutes 
les  exigences  d'un  siège,  on  a  dû  fabriquer 
h  nouveau  des  obusiers  et  des  mortiers 
rayés.  Avec  cette  division  très  naturelle  le 
mortier  joue  désormais  un  rôle  nettement 
défini,  qui  consiste  à  lancer  des  bombes  et 
des  obus  à  balles,  et  l'on  est  conduit  à  se 
demander  s'il  est  urgent  de  construire  des 
mortiers  énormes  tirant  à  des  distances  où 
les  anciens  mortiers  lisses  n'ont  jamais  eu 
la  prétention  d'atteindre. 

v  (1)  Tome  III,  page  399. 


A  l'étranger,  ces  idées  ont  prévalu.  Le  mor- 
tier autrichien  ne  pèse  que  80  kilogrammes, 
le  mortier  italien  100  kilogrammes,  le  mor- 
tier russe  90  kilogrammes. 

L'affût  du  mortier  autrichien  est,  pour 
les  déplacements,  muni  d'un  essieu  et  de 
deux  roues  en  bois.  On  le  transforme  en 
brouette,  à  l'aide  de  deux  bras  de  limonière, 
et  rien  n'est  alors  plus  facile  que  de  le  pro- 
mener tout  le  long  d'une  tranchée,  et  même 
d'une  tranchée  à  une  autre.  A  1  500  mètres, 
on  emploie  ce  mortier  pour  atteindre,  au 
moyen  d'obus  ou  de  shrapnels  (obus  à 
balles)  les  troupes  et  les  servants  des  pièces 
derrière  les  épaulements.  Avec  une  charge 
de  50  grammes,  le  projectile  est  envoyé 
à  400  mètres  et  l'écart  probable,  en  direc- 
tion, ne  dépasse  pas  un  mètre.  Avec  une 
charge  de  140  grammes,  la  bombe  va  jus- 
qu'à 1150  mètres  et  l'écart  probable,  en 
direction,  n'est  que  de  2  mètres  ;  c'est-à-dire 
que  le  tir  est  presque  rigoureusement  précis. 

L'artillerie  espagnole  possède  un  mortier 
rayé  de  15  centimètres,  qui,  monté  sur  son 
affût,  repose  sur  une  plate-forme  pourvue 
de  roues.  On  transporte  à  la  fois  la  pièce, 
l'affût  et  la  plate-forme,  le  tout  rattaché  à 
un  avant-train  de  campagne.  Cet  avant- 
train  contient  12  projectiles,  et  le  poids 
total  de  cet  étrange  véhicule  n'est  pas  sen- 
siblement supérieur  au  poids  d'un  canon 
de  campagne. 

L'artillerie  belge  a  suivi  cet  exemple; 
elle  est  en  train  de  construire  un  mortier 
monté  sur  plate-forme,  avec  deux  roues 
en  fer  du  type  Arbel;  le  roulage  n'aurait 
lieu  que  du  parc  ou  des  magasins  jusqu'à 
l'emplacement  de  batterie.  L'affût  est  brêlé 
sur  la  plate-forme,  pendant  le  transport. 
L'avant-train  renferme  vingt  projectiles,  les 
charges  et  les  accessoires  de  la  bouche  à  feu. 

C'est  dans  cette  voie  certainement  que 
s'engagera  l'artillerie  française.  Les  mortiers 
de  très  grandes  dimensions  sont  d'un  em- 
ploi difficile;  il  est  curieux  de  les  expéri- 
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menter  ;  mais  il  serait  au  moins  oiseux  d'en 
fabriquer  davantage. 

Nous  terminerons  ce  chapitre  par  quel- 
ques mots  sur  les  parcs  de  siège. 

Il  est  nécessaire,  si  l'on  ne  veut  pas  être 
pris  au  dépourvu ,  d'organiser,  en  temps  de 
paix,  des  parcs  de  siège,  c'est-à-dire  de 
vastes  agglomérations  de  canons  de  siège, 
avec  toutes  leurs  munitions,  leurs  pièces 
de  rechange,  leurs  artifices  et  leurs  acces- 
soires de  toute  nature.  Aucun  renseigne- 
ment officiel  n'a  encore  été  publié  concer- 
nant les  parcs  de  siège  français;  nous 
nous  garderons  donc  de  commettre  à  ce 
sujet  la  moindre  indiscrétion.  Mais  nous 
possédons  des  renseignements  très  précis 
sur  les  parcs  de  siège  de  l'armée  allemande. 

Il  en  existe  deux,  l'un  à  Posen,  l'autre  à 
Coblentz,  aux  deux  frontières  de  l'empire. 
Chacun  de  ces  parcs  ce  compose  de  : 

40  canons  de  90  ;  —  420  canons  de  120  ; 
—  420  canons  de  1S0  ;  —  40  canons  courts  de 
150  ; —  40  mortiers  rayés  de  210  en  bronze  ; 
■ —  40  mortiers  lisses  de  150  ;  —  150  fusils 
de  rempart. 

Soit,  au  total,  400  pièces  et  150  fusils  de 
rempart.  L'approvisionnement  de  ces  parcs 
de  siège  est  très  considérable.  Yeut-on  en 
avoir  une  idée?  Prenons  les  chiffres  officiels 
des  rapports  du  grand  État-major  allemand. 

Au  siège  de  Paris,  depuis  le  22  décembre 
1870  jusqu'au  26  janvier  1871,' l'artillerie 
de  siège  allemande  consomma  110  286  pro- 
jectiles et  gargousses,  et  devant  Stras- 
bourg, pendant  le  bombardement  de  cette 
ville,  les  Allemands  tirèrent  117  575  obus, 
3  883  obus  de  rupture,  20  589  obus  à 
balles,  60  027,  bombes,  60  113  balles  de 
fusils  de  rempart  et  131  935  balles  de 
fusils  Mauser. 

De  pareils  chiffres  donnent  le  vertige, 
comme  le  disait  le  général  Farre,  et  Ton 
se  demande  comment  les  armées  de  siège 
assureront,  dans  l'avenir,  leur  ravitaille- 


ment en  munitions.  Il  est  vrai  que  notre 
matériel  de  siège,  comme  nous  aurons 
l'occasion  de  le  rappeler  au  chapitre  sui- 
vant, nous  servirait  aussi,  le  cas  échéant, 
comme  matériel  de  place,  et  que  notre  prin- 
cipal souci  doit  être  de  nous  défendre 
contre  toute  agression.  A  ce  point  de  vue, 
nous  pouvons  reposer  tranquilles  :  notre 
armement  défensif  est  complet.  Si  nous  dé- 
pensons des  centaines  de  millions,  tous  les 
ans ,  pour  perfectionner  notre  outillage  mili- 
taire, les  idées  de  justice  et  de  droit  ont 
pourtant  fait  quelques  progrès  chez  les  na- 
tions européennes,  et  toute  guerre  purement 
offensive,  préméditée,  dirigée  contre  nous, 
déterminée  seulement  par  des  pensées  de 
rapine  et  de  conquête,  paraîtrait  odieuse 
à  l'Europe  entière,  au  monde  civilisé,  peut- 
être  même  aux  sauvages! 


CHAPITRE  YI 

L'ARTILLERIE  DE  FORTERESSE  ET  DE  CÔTES.  —  DESCRIP- 
TION DU  MATÉRIEL  D'ARTILLERIE  D'UNE  PLACE  FORTE. 
—  EMPLOI  DES  CANOISS  A  TIR  RAPIDE,  POUR  LA 
DÉFENSE   DES  PLACES. 

Nous  entreprendrions  une  nomenclature 
fastidieuse,  si  nous  voulions  décrire  en 
détail  le  matériel  de  l'artillerie  française, 
qui  est  destiné  à  la  défense  de  nos  forte- 
resses et  places.  On  en  comprendra  très 
facilement  la  raison.  L'artillerie  de  cam- 
pagne ne  peut  employer  que  des  canons 
d'un  modèle  uniforme,  puisque  les  batte- 
ries accompagnant  les  corps  d'armée  se 
meuvent  au  loin,  souvent  en  pays  étranger, 
toujours  à  grande  distance  des  arsenaux. 
Il  est  donc  indispensable  que  les  sections 
d^artillerie  portent  le  ravitaillement,  en 
munitions,  de  ces  batteries,  et  chacune  de 
ces  sections  peut  être  envoyée  vers  chacune 
de  ces  batteries!  D'où  l'absolue  nécessité 
d'avoir,  pour  les  guerres  de  campagne,  un 
seul  type  de  canons,  et  un  seul  type  de 
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projectiles.  Nous  n'avons  que  trop  souffert, 
en  1870,  de  l'excessive  variété  de  notre  ar- 
mement. Pendant  cette  guerre,  on  apportait 
des  obus  Withworth  aux  batteries  de  7,  et 
réciproquement  ! 

Il  en  est  tout  autrement  dans  une  place 
forte  ;  on  peut  y  employer  n'importe  quel 
canon,,  pourvu  que  les  abris  de  la  place  ren- 
ferment une  quantité  suffisante  de  projec- 
tiles et  de  gargousses  pour  alimenter  le  tir 
de  cette  pièce.  Quel  que  soit  le  nombre  des 
pièces  de  divers  modèles  affectés  au  service 
des  remparts  d'un  fort  ou  d'une  place,  rien 
n'est  plus  aisé  que  de  les  approvisionner  à 
coup  sûr,  avec  ordre,  sans  aucune  confusion 
possible. 

L'artillerie  française  a  largement  tenu 
compte  de  ces  considérations.  Depuis  1870, 
tous  ses  efforts  ont  été  dirigés  vers  l'ar- 
tillerie de  campagne  et  vers  l'artillerie  de 
siège.  N'oublions  pas,  d'ailleurs,  que  si  par 
malheur  notre  territoire  était  envahi  de  nou- 
veau, les  canons  de  nos  parcs  de  siège  servi- 
raient tout  aussitôt  à  la  défense  des  forts. 

D'une  façon  générale,  on  peut  dire  que 
l'artillerie  de  place  comprend  toutes  les 
pièces  de  gros  calibre  qui  n'ont  pas  encore 
été  mises  hors  de  service.  Il  est  de  toute  évi- 
dence que  l'Etat  dépenserait  inutilement  des 
sommes  considérables,  si  l'on  garnissait  de 
canons  neufs  et  très  coûteux  les  remparts 
de  certaines  villes,  presque  déclassées,  et 
dont,  tout  au  moins,  le  rôle,  en  temps  de 
guerre,  serait  sans  importance. 

Somme  toute,  voici  la  liste  complète  des 
bouches  à  feu  qui  figurent  sur  nos  rem- 
parts : 

Le  canon  rayé,  en  acier,  de  95  ;  : —  le 
canon  rayé,  en  acier,  de  120;  —  Je  canon 
rayé,  en  acier,  de  155  (long);  —  le  canon 
rayé,  en  acier,  de  220  (long);  —  le  mortier 
rayé,  en  acier,  de' 220;  —  le  mortier  lisse, 
en  bronze,  de  32  ;  —  le  mortier  lisse,  en 
bronze,  de  27;  —  le  mortier  lisse,  en 
bronze,  de  15  ;  —  le  canon  rayé,  en  bronze, 


de  138;  —  le  canon  rayé,  en  bronze,  de  24  ; 

—  le  canon  rayé,  en  bronze,  de  12;  —  le 
canon  rayé,  en  acier,  de  7;  —  le  canon- 
rayé,  en  bronze,  de  5  ;  —  le  canon  rayé, 
en  bronze,  de  8;  —  le  canon  rayé,  en 
bronze,  de  4;  —  le  canon  obusier,  lisse,  de 
16;  —  les  obusiers  lisses,  de  15  et  de  16; 

—  la  mitrailleuse  de  Reffye  ;  —  le  canon 
revolver  Hotchkiss. 

Nous  avons  décrit  la  plupart  de  ces  bou- 


Fig.  Ï66.  —  Boîte  à  mitraille  du  canon  revolver. 

ches  à  feu,  soit  dans  les  Merveilles  de  la 
science,  soit  dans  les  chapitres  de  ce  Supplé- 
ment consacrés  à  l'artillerie  de  campagne 
et  à  l'artillerie  de  siège.  Le  canon  de  138 
millimètres,  qui  entre  pour  une  assez  large 
part  dans  l'armement  de  nos  places  de 
seconde  ligne,  n'est  autre  chose  que  l'an- 
cien canon  de  16  lisse,  modifié  par  le  géné- 
ral de  Reffye.  À  l'heure  tragique  où  la 
France,  vaincue  et  démembrée,  redoutait 
une  nouvelle  agression,  de  Reffye  eut  l'heu- 
reuse idée,  puisque  le  temps  pressait,  de 
rayer  les  canons  de  16,  et  de  les  transfor- 
mer en  canons  se  chargeant  par  la  culasse. 
Cet  essai,  très  hardi,  fut  couronné  de  succès, 
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Fig.  167.  —  Canon  de  188  millimètres,  tirant  sous  casemate. 


et  donna  des  résultats  inespérés.  Avec  une 
charge  de.  poudre  de  3  kilogrammes  540, 
le  canon  de  138  envoie,  à  la  distance  de 
7  700  mètres,  un  projectile  qui  pèse  23  ki- 
logrammes 750.  L'obturation  était  obtenue, 
comme  dans  les  autres  pièces  du  système 
de  Reffye,  à  l'aide  d'une  gargousse  métal- 
lique. Les  affûts  avaient  également  été  re- 
maniés, et  permettaient  le  tir  de  la  pièce 
sous  un  angle  de  40  degrés  au-dessus  de 
l'horizon. 

Les  mitrailleuses  et  les  canons-revolvers 
Hotchkiss,  dont  nous  avons  parlé  au  cha- 
pitre III,  sont  réservés  pour  le  flanquement 
des  fossés  ;  les  mitrailleuses  Reffye  sont 
aussi  destinées  à  cet  usage. 

Le  canon-revolver  Hotchkiss  est  formé, 
ainsi  qu'on  l'a  vu  dans  ce  chapitre,  par  la 
réunion  d'un  arbre  et  de  cinq  canons  en 
acier.  Ces  canons  ont  un  calibre  uniforme  . 


de  40  millimètres  ;  ils  sont  parallèles  et 
rayés  à  droite  ;  deux  disques  les  fixent  autour 
de  l'arbre  ;  la  culasse  est  un  bloc  de  fonte 
cylindro-prismatique,  muni  de  chaque  côté 
d'une  oreille  qui  sert  à  l'assujettir  dans  le 
châssis  ;  sa  tranche  antérieure  porte  sur  la 
partie  supérieure  un  évidement  de  forme 
circulaire.  Le  mécanisme  se  compose  d'un 
arbre  en  acier  qui  est  mû  par  une  mani- 
velle de  manœuvre  en  fer,  placée  sur  le 
côté  droit.  Après  cinq  tours  de  manivelle, 
le  faisceau  a  terminé  sa  révolution  complète 
et  le  canon  est  ramené  exactement  à  la  po- 
sition qu'il  occupait  avant  le  commence- 
ment du  premier  tour.  On  peut  ainsi  tirer 
jusqu'à  60  coups  par  minute. 

La  cartouche  à  balles  du  canon-revolver 
est  formée  d'itn  étui  en  laiton  et  d'une 
boite  à  balles.  Cette  boîte  à  balles  (fig.  166) 
est  un  cylindre  en  laiton,  dans . lequel  on 
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introduit  24  balles  sphériques  en  plomb 
durci.  Chacune  de  ces  balles  pèse  32  gram- 
mes ;  elles  sont  reliées  les  unes  aux  autres  à 
l'aide  de  sciure  de  bois;  la  cartouche  est 
chargée  avec  90  grammes  de  poudre  à 
canon  ordinaire. 

Pour  les  bouches  à  feu  rayées  qui  étaient 
en  service  avant  J  870,  on  s'est  contenté  de 
remanier  de  fond  en  comble  les  affûts,  et 
de  les  approprier  au  tir,  sous  des  angles  de 
10  à  27  degrés.  En  outre,  de  nouveaux  affûts 
ont  été  construits  pour  le  tir  des  pièces 
placées  dans  les  casemates  et  dans  les  tou- 
relles. 

Ces  pièces  sont  exclusivement  destinées 
au  llanquement  des  fossés.  Nous  décrirons, 
dans  une  autre  partie  de  cet  ouvrage  (cha- 
pitre X)  la  fortification  actuelle,  dite  forti- 
fication 'polygonale. 

Disons,  en  passant,  qu'autrefois  l'abord 
des  remparts  était  surveillé  par  les  artil- 
leurs installés  dans  les  bastions.  Chaque 
portion  de  l'enceinte  d'une  place  ou  d'un 
fort  était  comprise  entre  deux  bastions, 
pourvus  de  canons,  dont  les  feux  se  croi- 
saient, et  qui  pouvaient  tirer  à  mitraille  sur 
les  troupes  d'assaut.  Aujourd'hui,  comme 
nous  le  dirons,  un  petit  ouvrage  situé  dans 
le  fossé,  et  nommé  caponnièrë,  remplace 
les  bastions.  La  caponnière  est  protégée  par 
d'énormes  revêtements  ;  elle  est  même, 
dans  plusieurs  forts,  surmontée  d'une  cou- 
pole métallique,  armée  de  canons  à  tir  ra- 
pide. Les  pièces  installées  au  fond  des  capon- 
nières  tirent  au  ras  du  fossé,  par  d'étroites 
embrasures  ;  c'est  pour  cette  raison  que  l'on 
a  dû  les  fixer  sur  des  affûts  spéciaux. 

Ces  affûts  de  casemate  que  nous  représen- 
tons dans  la  figure  167  (p.  197)  sont  entière- 
ment métalliques,  le  système  de  pointage 
se  prête  au  tir  depuis  l'angle  de  10  degrés 
au-dessous  de  l'horizon,  jusqu'à  l'angle  de 
14  degrés  au-dessus  de  l'horizon.  Aussi  les 
canons  de  casemate  sont-ils  également  uti- 
lisés pour  la  défense  de  la  contrescarpe  et 


pour  celle  du  fossé.  Le  poids  de  ces  affûts 
varie  de  430  à  500  kilogrammes. 

D'autres  pièces,  empruntées  à  la  marine, 
sont  également  affectées  à  la  défense  des 
places.  Elles  font  donc  aussi  partie  de  l'ar- 
tillerie de  côtes,  dont  nous  allons  entre- 
prendre la  description.  Auparavant,  il  nous 
faut  signaler  de  curieuses  expériences  faites 
tout  récemment,  et  qui  concernent  l'emploi 
des  canons  à  tir  rapide,  pour  la  défense  des 
places  et  des  côtes.  Avec  l'usage  des  obus 
à  mélinite,  et  d'une  façon  générale,  des 
obus  contenant  des  explosifs,  les  parapets 
les  plus  épais  sont  voués  à  une  prompte 
destruction;  c'est  tout  au  plus  si  les  défen- 
seurs d'un  fort  réussiront  à  se  garer.  Quant 
à  rendre  coup  pour  coup  à  l'artillerie  de 
l'assiégeant,  c'est,  dès  à  présent,  une  préten- 
tion tout  à  fait  chimérique.  Dans  ces  con- 
ditions, il  est  clair  que  l'assiégé  bornera 
son  ambition  à  repousser  les  troupes  d'as- 
saut. Quelle  serait  alors  l'utilité  d'une  grosse 
pièce,  même  si  elle  est  montée  sur.  affût  de 
casemate  ou  de  tourelle  et  si  elle  tire, 
comme  le  canon  de  138  représenté  sur  la 
figure  167,  par  une  embrasure  où  n'attei- 
gnent pas  les  projectiles  de  l'assiégeant? 
Quand  l'assiégeant  aura  plus  ou  moins  ré- 
duit au  silence  les  batteries  de  l'assiégé,  les 
défenseurs  n'auront  plus  à  compter  que  sur 
les  canons  à  tir  rapide,  pour  prolonger  leur 
résistance. 

Des  expériences  ont  été  faites  à  ce  sujet, 
à  Lydd,  en  Angleterre.  L'amirauté  anglaise 
avait  le  projet  de  remédier  à  l'infériorité  dés 
batteries  décotes,  qui,  elles  aussi,  sontpres- 
qu'exclusivement  armées  de  canons  de  gros 
calibre  tirant  assez  lentement.  Ces  batteries 
sont,  par  conséquent,  à  la  merci  d'un  hardi 
coup  de  main  tenté  par  les  compagnies  de 
débarquement  de  l'escadre  ennemie,  et  les 
observations  qui  précèdent  s'appliquent 
aussi  bien  aux  batteries  situées  le  long  de 
nos  côtes  qu'à  celles  qui  garnissent  les  terre- 
pleins  de  nos  forts. 
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Les  seuls  adversaires  d'une  côte  fortifiée  ne 
sont  pas  les  bâtiments  cuirassés,  mais  aussi 
lés  bateaux-torpilles,  les  sloops  et  les  troupes 
de  débarquement.  Avec  les  lourdes  pièces 
de  place  ou  de  côte,  il  est  difficile  de  tirer  sur 
un  but  qui  se  déplace  constamment  ;  mais  on 
obtient  aisément  ce  résultat  avec  des  canons 
à  tir  rapide.  Si  les  troupes  de  débarque- 
ment —  ou  les  colonnes  d'assaut  d'un  fort 
—  apparaissent  dans  une  direction  inatten- 
due, il  est  souvent  impossible  d'amener  les 
grosses  pièces  de  ce  côté.  On  peut ,  au  con- 
traire, garnir  de  canons  à  tir.  rapide  toute 
la  ligne  de  défense;  car  les  canons  à  tir 
rapide,  de  petites  dimensions,  ne  coûtent 
pas  très  cher,  et  c'est  une  considération  à 
méditer,  h  présent  que  les  budgets  de  la 
guerre  et  de  la  marine  subissent  une  cons- 
tante et  inquiétante  augmentation. 

Même  au  début  d'un  siège,  les  canons  à 
tir  rapide  rempliront  un  rôle  important 
dans  la  défense  active  des  postes  extérieurs 
les  plus  avancés.  Si  l'assiégeant  fait  des 
progrès,  les  batteries  improvisées  cons- 
truites par  les  défenseurs  de  la  place  seront 
démolies  et  désarmées,  de  façon  à  ce  que 
leurs  gros  canons  ne  tombent  pas  au  pou- 
voir de  l'ennemi  ;  mais  rien  ne  s'opposera 
à  ce  qu'on  y  laisse  des  canons  à  tir  rapide, 
dont  les  projectiles  gêneront  les  tirailleurs 
de  l'assiégeant,  ainsi  que  ses  sapeurs,  occu- 
pés à  tracer  les  cheminements  vers  les  rem- 
parts. Le  canon  Nordenfelt,  par  exemple,  de 
47  millimètres  de  diamètre,  pèse  216  kilo- 
grammes, et  tire,  avec  une  charge  de  790 
grammes,  un  obus  de  1  kilo  50,  avec  une 
;  vitesse  initiale  de  630  mètres  ;  ce  canon 
peut  tirer  jusqu'à  32  coups  par  minute. 

Le  canon-revolver  Hotchkiss,  employé  par 
la  marine  française,  a  le  même  diamètre;  il 
pèse  223  kilogrammes,  et  lance,  comme  nous 
l'avons  dit,  avec  une  charge  de  790  grammes, 
un  projectile  de  4  kilo  50,  avec  une  vitesse 
initiale  de  600  mètres.  Le  mode  de  pointage 
est  le  même  que  celui  de  notre  mitrailleuse. 


Notre  artillerie  de  côte  emploie  : 

Le  canon  de  i  6  centimètres  ;  —  le  canon 
de  27  centimètres  ;  —  le  canon  de  32  cen- 
timètres; —  Fobusier  de  22  centimètres  ; 
—  le  canon  de  240,  en  acier;  —  le  canon 
de  19  centimètres. 

Toutes  ces  pièces  sont  installées  à  poste 
fixe,  dans  des  batteries,  casemates  ou  tou- 
relles ;  elles  sont,  comme  nous  l'avons  dit 
plus  haut,  également  employées  pour  l'ar- 
mement de  nos  forts. 

La  bouche  à  feu  la  plus  importante  cons- 
truite de  nos  jours  pour  la  défense  des  côtes 
est  le  grand  canon  en  acier  appartenant  au 
système  de  Range  et  qui  esl  du  diamètre 
de  240  millimètres. 

Nous  représentons  cette  dernière  bouche 
à  feu  dans  la  figure  168. 

Le  grand  canon  de  240  pèse  14,000  kilo- 
grammes ;  ses  dispositions  essentielles  ne 
diffèrent  pas  de  celles  du  canon  de  435. 
Avec  une  charge  de  38  kilogrammes  de 
poudre  SP,  ce  canon  tire  un  obus,  qui  pèse 
152  kilogrammes  et  qui  contient  5  kilo- 
grammes de  mélinite.  L'affût  est  à  frein 
hydraulique;  à  l'arrière  de  l'affût  existe  une 
potence  de  chargement,  qui  sert  à  amener 
le  projectile  en  face  de  la  culasse  ouverte. 
Pour  donner  à  la  pièce  l'angle  de  tir  con- 
venable, l'affût  est  muni  d'un  appareil  spé- 
cial de  pointage  en  hauteur. 

Les  autres  pièces  de  côtes  ne  méritent  pas 
une  description  spéciale  :  les  unes  ont  été 
décrites  dans  notre  précédent  ouvrage  ;  les 
autres  ne  diffèrent  pas  suffisamment  des 
pièces  du  système  de  Range  dont  nous  avons 
déjà  longuement  parlé. 
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CHAPITRE  VII 

LES  FUSEES  PERCUTANTES  ET  LES  FUSÉES  FUSANTES.  — 
FUSÉES  EN  BOIS  ET  FUSÉES  MÉTALLIQUES.  —  LES  AR- 
TIFICES DE  GUERRE.  —  LES  ARTIFICES  D'ÉCLAIRAGE,  

.AMORCES,  ÉTOUPILLES  ET  FUSÉES  ÉCLAIRANTES. 

Un  obus  n'éclate  pas  tout  seul  ;  il  contient 
une  charge  de  poudre  variable,  dont  nous 
avons  indiqué  le  poids  pour  chaque  projec- 
tile, et  c'est  une  fusée  qui  met  le  feu  à  la 
charge  de  poudre/  pour  provoquer  l'explo- 
sion de  l'obus. 

L'emploi  des  projectiles  creux  contenant 
de  la  poudre  et  des  balles  n'est  pas  de  date 
récente  ;  mais  ce  n'est  que  vers  1875  que 
l'on  a  découvert  \&  fusée  fusante,  c'est-à-dire 
la  fusée  qui  part  à  tel  moment  que  Ton  a 
choisi ,  et  qui  détermine  l'explosion  de  l'obus. 

L'artillerie  fait  usage  de  deux  types  de 


Fig.  169  et  170.  —  Fusées  en  bois. 


fusées  :  les  fusées  en  bois,  qui  sont  exclu- 
sivement affectées  aux  bombes  et  aux  gre- 
nades; les  fusées  percutantes  et  les  fusées 
fusantes,  qui  sont  les  fusées  normales. 

Les  fusées  en  bois  (fig.  169  et  170)  sont 
composées  d'un  corps  de  fusée  en  bois,  A,  ter- 
miné par  une  tête  tronconique,  B;  un  tube 
en  laiton,  C,  est  enfoncé  dans  cette  tête,  B.  Ce 
tube,  de  9  millimètres  de  diamètre,  contient  | 

S.  T.  H. 


la  composition  fusante.  Un  calice,  D,  est  fixé 
dans  la  tête,  B;  ce  calice  contient  l'amorce. 

La  composition  fusante  brûle  en  24  se- 
condes; à  l'extérieur  le  corps  de  la  fusée 
porte  des  traits  circulaires,  comme  l'indique 
la  figure  170.  Avant  d'introduire  la  fusée 
dans  l'œil  de  la  bombe,  le  canonnier  perce 
la  fusée,  à  hauteur  du  trait  15,  par  exemple; 
la  charge  du  mortier,  en  brûlant,  enflamme 
l'amorce  delà  fusée,  et  après  15  secondes, 
la  bombe  fait  explosion,  puisque  le  feu  se 
communique,  par  le  trou  fait  à  la  15a  gra- 
duation, à  la  charge  contenue  dans  le  pro- 
jectile. C'est  le  principe  de  la  fusée  fusante. 

Deux  espèces  de  fusées  de  grenade  sont 
encore  en  service.  La  fusée  de  grenade  de 
mortiers  ne  diffère  de  celle  que  nous  venons 
de  décrire  que  par  ses  dimensions,  et  par  la 


Fig.  ni.  —  Fusée  de  grenade. 

composition  de  la  matière  fusante  :  3  par- 
ties de  pulvérin,  2  de  salpêtre  et  2  de  soufre. 
La  fusée  de  grenade  à  main  adoptée  en 
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Fig.  172.  —  Fusée  percutante  de  campagne, 
système  Budin  (avant  le  départ). 


1882  consiste  (fig.  171)  en  un  tube  en  cuivre 
rouge,  AC,  dans  lequel  est  introduit  un  petit 
tube  d'étoupille  fulminante,  D.  Ce  petit  tube 
intérieur  s'appuie,  par  le  bas,  sur  la  compo- 
sition fusante,  E,  ainsi  composée:  3  parties 
de  pulvérin,  2  de  salpêtre  et  1  de  soufre  : 
elle  brûle  en  quatre  secondes  et  demie. 

C'est  en  1875  qu'on  a  commencé  de  fa- 
briquer les  fusées  percutantes,  modèle  Bu- 
din, pour  canons  de  campagne.  Cette  fusée 
se  compose  (fig.  172)  d'un  corps  de  fusée,  en 
bronze,  A,"  qui  pèse  162  grammes  et  demi, 
et  dont  la  tête,  B,  est  de  forme  tronconique, 
de  telle  façon  qu'elle  prolonge  la  pointe  de 
l'ogive  du  projectile  et  qu'elle  offre  une  sur- 
face restreinte  à  la  résistance  de  l'air.  La 
tête  et  le  noyau  du  corps  de  fusée  sont  tra- 
versés par  un  canal  cylindrique,  C,  qui  a 
4  5  millimètres  de  diamètre  et  qui  s'arrête 
à  6  millimètres  de  l'extrémité  inférieure  du 
corps  de  fusée  ;  ce  canal  se  nomme  canal 


B 


Fig.  173.  —  Fusée  de  campagne,  modèle  Budin 
(après  le  départ). 

du  percuteur.  Un  second  canal,  D,  qui  n'a 
que  4  millimètres  de  diamètre,  se  prolonge 
jusqu'au  bas  du  corps  de  fusée.  Le  bouchon 
fileté,  E,  est  vissé  dans  la  partie  supérieure 
du  canal  du  percuteur  ;  ce  bouchon  pèse 
32  grammes  4.  Le  porte-amorce,  a,  repose 
sur  une  rondelle  de  carton,  b  ;  il  se  divise 
en  deux  chambres,  dont  l'une,  la  chambre 
supérieure,  est  remplie  de  fulminate  et  l'au- 
tre, la  chambre  inférieure,  de  poudre  de 
chasse.  Enfin,  une  masselotte  tronconique, 
q,  en  bronze,  emboîte  la  partie  supérieure 
du  porte-amorce,  et  le  maintient  à  distance 
de  la  pointe,  p,  du  rugueux. 

Le  coup  part  (fig.  173)  ;  la  masselotte  re- 
cule et  touche  la  rondelle  de  carton,  b.  Alors 
on  dit  que  le  percuteur  est  armé,  car,  dès 
que  le  projectile  touche  le  sol,  le  fulminate 
se  heurte  à  la  pointe,  p,  du  rugueux,  détone, 
enflamme  la  charge  intérieure  du  projec- 
tile, et  le  fait  éclater.  Il  faut  l'impulsion  dé- 
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terminée  par  l 'inflammation  de  la  charge 
du  canon  pour  provoquer  le  recul  de  la 
masselotte .  Ceci  est  extrêmement  impor- 
tant, puisque  les  obus  peuvent  tomber  pen- 
dant qu'on  les  transporte.  On  a  remarqué 
que  la  masselotte  ne  reculait  pas  lorsqu'on 
laissait  tomber  un  obus  de  30  mètres  de 
hauteur  sur  le  sol.  Dans  ces  conditions,  les 
accidents  sont  peii  à  redouter. 

Il  est  également  vrai  que,  pour  armer  la 
fusée  Budin,  c'est-à-dire  pour  faire  reculer 
la  masselotte,  il  faut  que  la  charge  de  poudre 
imprime  au  projectile  une  vitesse  initiale 
assez  considérable;  c'est  ce  qui  n'arrive  pas 


Fig.  174.  —  Fusée  à  double  elîet  (de  25  millimètres). 

dans  le  tir  à  charges  réduites  et  dans  le  tir 
des  canons  de  montagne. 

On  a  muni  les  projectiles  des  canons  de 
siège  et  du  canon  de  80  de  montagne,  d'une 
fusée  spéciale,  pourvue  d'une  boucle  d'arme- 
ment que  tend  la  masselotte.  C'est  alors  cette 
bande  d'armement  qui  rapproche  le  porte- 
amorce  du  rugueux. 


La  fusée  fusante,  ou  fusée  à  double  effet 
(fig.  174),  a  25  millimètres  de  diamètre.  Le 
corps  de  fusée  est  en  bronze  ;  il  se  termine 
à  sa  partie  supérieure  par  un  plateau,  aa,  qui 
sert  d'appui  au  chapeau  mobile,  b,  et  au  ba- 
rillet, c .  Le  plateau,  «,  est  pourvu  d'une  gra- 
duation de  0  à  10,  pour  servir  au  réglage  de 
la  fusée  ;  dans  l'épaisseur  de  ce  plateau  est 
percé  un  canal  horizontal,  d,  qui  relie  l'ap- 
pareil fusant  à  l'appareil  percutant.  À  l'in- 
térieur, le  corps  de  fusée  est  analogue  au 
corps  de  fusée  de  la  fusée  percutante  Bu- 
din, dont  nous  venons  de  parler.  La 'tige- 
bouchon,  est  en  laiton  ,;  elle  est  vissée  par 
sa  partie  médiane  dans  le  corps  de  fusée, 
sur  le  plateau  duquel  elle  s'appuie. 

Dans  la  partie  moyenne,  le  filetage  de  la 
tige-bouchon  est  interrompu  par  une  gorge 
circulaire,  kt  qui  correspond  avec  la  chambre 
à  poudre,  d,  qui.  elle,  est  remplie  de  poudre 
de  chasse  en  grains.  Cette  gorge,  h,  commu- 
nique avec  le  canal  percutant  par  trois  pe~ 
tits  canaux  verticaux,  mt  qui  sont  chargés 
avec  des  brins  de  mèche  à  étou pilles  et  qui 
débouchent  autour  du  rugueux,  p. 

Le  barillet  est  en  métal  mou,  composé 
de  4  parties  de  plomb,  4  d'étain,  et  1  d'anti- 
moine; sa  forme  est  tronconique.  Le  tube 
fusant  est  en  plomb  étiré  à  la  filière  ;  il  con- 
tient du  pul vérin  tassé,  qui  brûle  avec  une 
vitesse  de  13  millimètres  exactement  à  la 
seconde  ;  le  diamètre  de  ce  tube  étiré  est  de 
4  millimètres.  Après  avoir  été  étiré,  le  tube 
est  coupé  en  morceaux  ;  chacun  de  ces  mor- 
ceaux est  enroulé  sur  le  barillet.  Le  cha- 
peau mobile,  6,  est  en  laiton;  il  est  percé  de 
22  trous,  dont  21  sont  numérotés  de  0  à 
20.  La  position  de  ces  trous  a  été  détermi- 
née expérimentalement  de  telle  sorte  qu'ils 
correspondent  aux  durées  de  combustion 
de  1  à  20  secondes.  Le  22e  trou,  non  nu- 
méroté, sert  à  l'écoulement  des  gaz. 

Cela  posé,  si  l'on  veut  employer  la  fusée 
de  25  millimètres  comme  fusée  percutante, 
il  n'y  a  qu'à  tirer  l'obus  tel  qu'il  est.  Si  Ton 
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veut  se  servir  de  la  fusée  fusante,  il  faut 
commencer  par  la  régler.  Dans  ce  but,  on 
s'assure  que  le  trait  0  de  Févent  est  en 
exacte  coïncidence  avec  le  0  de  la  gradua- 
tion du  plateau.  L'obus  doit-il  éclater  après 
dix  secondes,  on  perce  à  l'aide  d'un  débou- 
choir  à  vrille  Févent  marqué  10.  Au  mo- 
ment du  départ  de  l'obus,  la  composition 
fusante  commence  à  brûler;  elle  commu- 
nique le  feu  à  la  charge  intérieure  de  l'obus 
à  l'instant  où  la  flamme  arrive  à  Févent  dé- 
bouché. C'est  ainsi  que,  si  Fon  débouchait 
Févent  0,  ce  qu'il  faut  bien  se  garder  de 
faire,  l'obus  éclaterait  presque  au  sortir  de 
la  bouche  à  feu. 

Bien  que  la  fusée  àdoiibleeffetvï  la  fusée 
Budin  soienl  exclusivement  employées  dans 
l'armement  de  nos  batteries  de  campagne, 
quelques  autres  fusées,  d'invention  plus  an- 
cienne, ont  été  conservées  dans  nos  arse- 
naux, soit  que  l'approvisionnement  en  fu- 
sées réglementaires  ne  soit  pas  encore  tout 
à  fait  au  complet,  soit  que  ces  fusées  soient 
destinées  à  jouer  un  rôle  dans  certaines  cir- 
constances exceptionnelles.  C'est  ainsi  que 
les  obus  des  canons  rayés  de  4,  8  et  42,  et 
ceux  des  canons  Withworth  sont  munis  de 


Fig.  175.  —  Fusée  Démarest  (coupe). 


la  fusée  Démarest,  imaginée  en  1858  par  le 
capitaine  d'artillerie  de  ce  nom. 

La  fusée  Démarest  (fig.  175)  est  percutante. 
Elle  se  distingue  de  la  fusée  Budin  par  ce 


fait,  que  la  fusée  ne  s'arme  pas  au  départ  de 
l'obus.  C'est  seulement  au  moment  où  le 
projectile  touche  le  sol  que  le  tampon  ay 
qui  est  en  bois  dur,  enfoncé  par  la  violence 
du  choc,  repousse  le  rugueux  m,  contre  l'a- 
morce fulminante  q  ;  le  feu  se  communique 
à  la  charge  par  le  canal  /. 

La  figure  175  représente  la  coupe  de  la 
fusée  Démarest  :  la  figure  ci-dessous  la 


Fig.  176.  —  Fusée  Démarest  (élévation). 


montre  telle  qu'elle  est,  avec  le  corps  de 
fusée  que  Fon  visse  dans  la  tête  de  l'obus. 

Il  résulte  de  ce  qu'on  vient  de  lire  que 
si  l'obus  tombait  à  terre,  par  hasard,  il 
éclaterait.  Pour  remédier  à  ce  grave  incon- 
vénient, le  capitaine  Démarest  a  recouvert  la 
fusée,  à  sa  partie  supérieure,  d'une  plaque 
de  sûreté  0  (fig.  176).  Quand  on  introduit 
Fobus  dans  la  bouche  à  feu,  le  pointeur  ar- 
rache un  fil  r  qui  entoure  cette  plaque  de 
sûreté  ;  les  deux  pointes  en  laiton  xx  qui  re- 
lient la  plaque  de  sûreté  à  la  fusée  sont  arra- 
chées ;  on  dit  alors  que  la  fusée  est  décoiffée. 

Telles  sont  les  fusées  employées  dans 
l'artillerie  française  pour  l'armement  des 
projectiles. 

Outre  les  fusées,  toutes  les  artilleries 
européennes  emploient  d'autres  moyens 
d'inflammation  des  obus.  Ce  sont,  d'abord, 
les  artifices  pour  la  communication  du  feu, 
tels  que  le  bickford,  que  nous  avons  décrit 
dans  notre  Supplément  aux  Poudres  de 
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guerre,  et  les  étoupilles,  qui  sont  en  usage 
actuellement. 

U  étoupille  est  un  tube  rempli  d'une  pré- 
paration chimique,  dont  la  combustion  dé- 
termine l'inflammation  delà  charge  de  pou- 
dre du  canon'.  L'étoupille  adoptée  en  1877 
se  compose  (fig.  177)  d'un  grand  tube  exté- 


Fig.  177.  —  Étoupille  fulminante. 


rieur  en  cuivre  rouge,  a1  qui  se  termine  à  sa 
partie  supérieure  par  deux  oreilles  rabat- 
tues, et  d'un  tube  inférieur,  en  cuivre 
rouge  aussi,  et  q;ui  contient  la  substance  ful- 
minante, formée  d'une  partie  de  chlorate  de 
potasse  et  de  deux  parties  de  sulfure  d'anti- 
moine, le  tout  humecté  d'eau  gommée  et 
séché  soigneusement  ensuite.  Cette  sub- 
stance fulminante  occupe  le  tiers  du  tube 


intérieur  ;:  un  fil  rugueux,  ç,  la  traverse 
suivant  son  axe.  La  fermeture  est  complétée 
par  une  rondelle  de  caoutchouc  interposée 
entre  le  petit  tube  et  le  tampon  en  bois  ; 
enfin,  le  fil  rugueux  est  en  cuivre  rouge 
terminé  par  un  crochet,  /.  C'est  dans  ce  cro- 
chet que  Ton  introduit  le  crochet  du  tire- 
feu,  de  telle  façon  qu'au  moment  où  le 


Kig.  178.  —  Étoupille  électrique. 

pointeur  servant  tire  ce  crochet,  le  fil 
rugueux  a,  b  par  son  frottement  détermine 
l'inflammation  de  la  substance  fulminante. 

Pour  empêcher  qu'après  la  mise  du  feu 
le  tube  de  l'étoupille  soit  projeté  en  arrière 
et  qu'il  vienne  blesser  les  servants  placés 
autour  de  Favant-train,  à  l'arrière  de  la 
pièce,  on  relie  l'étoupille  et  le  rugueux  par 
un  fil  de  laiton  ;  alors,  l'étoupille  reste  ac- 
crochée au  tire-feu. 

Dans  les  tourelles  cuirassées  des  forts,  que 
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nous  décrirons  au  chapitre  XIIL  on  fait 
usage  d'une  étoupille  électrique  dont  la 
figure  178  représente  ia  coupe.  Le  corps 
de  cette  étoupille  est  identique  à  celui  de 
Fétoupille  ordinaire.  L'amorce  consiste  en 
deux  fils  conducteurs,  dy  recouverts  de  gut- 
ta-percha,  et  tordus  ensemble,  sur  une  partie 
de  leur  longueur.  A  leur  extrémité  seule- 
ment, ces  fils  sont  séparés  et  nus  ;  ils  sont 
alors  repliés  en  crochet,  et  séparés  par  un 
fil  de  platine,  d'un  quarantième  de  milli- 
mètre de  diamètre.  Une  pile  électrique  fait, 
au  moment  voulu,  passer  un  courant  entre 
les  pointes  de  ces  deux  fils,  et  ce  fil,  brus- 
quement échauffé  par  le  passage  du  courant, 


Fig.  179.  —  Fusée  éclairante. 


Fig.  180. —  Flam- 
beau Lamarre. 


détermine  l'explosion  de  la  substance  fui  mi- 
nante. 

Toutes  ces  étoupiîles  sont  fabriquées  à 
l'École  de  pyrotechnie  de  Bourges. 

Nous  terminerons  ce  chapitre  en  parlant 


des  moyens  d'éclairage  par  des  fusées  desti- 
nées à  servir  de  signaux,  ou  à  éclairer, 
pendant  la  nuit,  les  postes  ennemis. 

L'artillerie  française  se  sert  de  fusées 
éclairantes  et  ^artifices  éclairants,  pour  la 
transmission  des  ordres,  à  l'aide  de  signaux. 

La  fusée  éclairante,  de  8  centimètres,  se 
compose  (fig.  179)  d'un  tube,  T,  rempli 
avec  une  substance  fusante,  formée  de 
64  parties  de  salpêtre,  12  de  soufre  et  24 
de  charbon,  et  d'un  pot  en  carton  P,  collé 
contre  la  cartouche.  Le  pot  renferme  du 
pulvérin  et  du  charbon,  ainsi  que  des  arti- 
fices à  feu  blanc  et  rouge. 

On  fixe  ces  fusées  à  l'extrémité  d'une 
perche,  d'un  arbre  ou  d'un  édifice,  et  on 
met  le  feu  à  la  cartouche.  Les  gaz  résultant 
de  la  combustion  de  la  substance  fusante 
provoquent  le  départ  de  la  fusée,  qui  s'élève 
à  une  certaine  hauteur  dans  les  airs.  On 
aperçoit  alors  d'assez  loin  les  artifices  blancs 
et  rouges  qui  s'échappent  du  pot  de  la  fusée, 
et  qui  servent  de  signaux. 

Les  artifices  éclairants  comprennent  les 


Fig.  181.  —  Tourteau  éclairant. 

flambeaux,  les  grenades  et  les  tourteaux. 

Les  flambeaux  dont  on  fait  usage  dans 
l'artillerie  française,  inventés  par  M.  La- 
marre, sont  des  cylindres  de  18  à  40  milli- 
mètres de  diamètre,  de  75  millimètres  de 
longueur  (fig.  180),  qui  donnent,  en  brû- 
lant, une  flamme  blanche  ou  rouge,  suivant 
qu'ils  contiennent  du  nitrate  de  baryte,  pour 
les  feux  blancs,  ou  des  sels  de  strontiane, 
pour  les  feux  rouges.  L'enveloppe  cylin- 
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drique  de  ces  flambeaux  est  en  caoutchouc 
et  renferme  une  pâte  fusante  faite  avec  de  la 
glu  de  lin  et  du  chlorate  de  potasse. 

Un  tourteau  (fig.  478)  est  une  couronne 
en  vieille  mèche  à  canon,  enduite  avec  de 
la  glu,  du  chlorate  de  potasse  et  du  nitrate 
de  baryte.  Si  l'on  a  à  traverser  un  défilé 
de  nuit,  par  exemple,  on  installe,  de  60  en 
60  mètres,  deux  de  ces  tourteaux,  que  l'on 
enflamme.  On  peut  même  les  faire  porter 
par  des  soldats. 

La  grenade  éclairante  .(fig.  482)  se  com- 
pose d'une  sphère  en  caoutchouc,  A,  rem- 
plie de  la  même  composition  que  les  flam- 
beaux Lamarre  et  que  les  tourteaux,  et 
d'un  tube  d'amorce,  B*  Le  tube  d'amorce, 
qui  est  en  étain,  contient  une  composition 
fusante  qui  brûle  avec  une  vitesse  d'un 
millimètre  à  la  seconde.  Après  avoir  mis 
le  feu  à  cette  amorce,  on  lance  la  grenade 


Fig.  182.  —  Grenade  éclairante. 


vers  l'endroit  que  l'on  veut  éclairer;  la  gre- 
nade brûle  pendant  une  minute  et  demie, 
et  éclaire  le  terrain  jusqu'à  dix  mètres  de 
distance  environ. 

On  n'utilise  plus  les  artifices  incendiaires 
ni  les  artifices  de  rupture,  depuis  que  la 
dynamite  a  été  mise  en  service. 


CHAPITRE  VIII 

ORGANISATION  DE  X/ ARTILLERIE  ACTUELLE.  —  ARTILLERIE 
DE  CAMPAGNE*  ET  DE  FORTERESSE,  —  MOBILISATION 
DE  L'ARTILLERIE.  —  COMPOSITION  DES  BATTERIES  ET 
DES   SECTIONS  DE  MUNITIONS. 

La  description  détaillée  que  nous  venons 
de  donner  de  son  matériel  offensif  et  défen- 
sif  de  campagne  et  de  siège  ne  suffirait  pas 
pour  donner  une  idée  exacte  de  l'état  actuel 
de  l'artillerie  française.  Il  reste  à  faire  con- 
naître la  répartition  des  différentes  bouches  à 
feu,  et  la  manière  dont  elles  sont  employées 
en  temps  de  guerre.  En  d'autres  termes,  il 
convient  de  faire  connaître  ici  l'organisation 
générale  de  notre  artillerie. 

En  4870,  nous  avions  vingt  régiments 
d'artillerie  ;  à  l'heure  où  nous  écrivons,  la 
France  possède  46  bataillons  d'artillerie  de 
forteresse  à  6  batteries  chacun,  38  régi- 
ments d'artillerie  de  campagne,  2  régiments 
de  pontonniers,  4  2 batteries  à  pied,  détachées 
en  Algérie,  40  compagnies  d'ouvriers, 
3  compagnies  d'artificiers,  et  48  régiments 
d'artillerie  de  l'armée  territoriale.  Chaque 
bataillon  d'artillerie  de  forteresse,  com- 
mandé par  un  chef  d'escadron,  compte 
6  batteries  à  pied  qui  sont  affectées  à  la 
défense  des  places. 

Comme  on  le  verra  plus  loin,  nous  avons 
été  obligés  de  construire  un  grand  nombre 
de  places  fortes  et  de  forts  détachés,  tant 
pour  couvrir  le  nord  de  la  France  contre 
une  attaqué  des  armées  allemandes,  que 
pour  substituer  à  la  frontière  naturelle  du 
Rhin  une  frontière  artificielle.  Les  modifi- 
cations de  la  politique  internationale  nous 
ont  forcés,  également,  à  édifier  les  camps 
retranchés  de  Grenoble,  de  Nice  et  de  Lyon, 
et  à  fermer,  à  l'aide  de  forts,  les  passages 
des  Alpes.  En  temps  de  guerre,  chacune  des 
six  batteries  de  chaque  bataillon  de  forte- 
resse se  dédoublerait,  et  nous  aurions  alors 
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96  batteries  pour  assurer 
la  défense  de  nos  rem- 
parts, et  96  autres  pour 
former  les  parcs  de  siège* 
Il  faut  espérer  que  les  pre- 
mières seraient  utilisées, 
et  que  les  autres  demeu- 
reraient inactives. 

À  chaque  corps  d'armée 
sont  attachés  deux  régi- 
ments d'artillerie  de  cam- 
pagne. Prenons  un  exem- 
ple. Le  3e  corps  d'armée, 
dont  le  chef-lieu  est  à 
Rouen,  a  deux  régiments 
d'artillerie,  les  11*  et  22% 
qui  tiennent  garnison  à 
Versailles.  Le  1  Ie  régiment 
se  compose  de  douze  bat- 
teries montées,  dont  les 
servants  sont  transportés 
sur  les  coffres  de  l'affût  des 
pièces  et  des  caissons.  Les 
quatre  premières  batteries 
de  ce  régiment  sont  des- 
tinées à  marcher  avec  la 
lre  division  du  corps  d'ar- 
mée. Quatre  autres  batte- 
ries, qui  portent  les  numé- 
ros 5,  6,  7  et  8,  accompa- 
gnent la  2e  division  du 
corps  d'armée.  Enfin,  les 
batteries  9,10,11  et  12  sont 
ordinairement  affectées  à 
la  défense  des  places  ;  mais, 
si  nous  prenions  l'offen- 
sive, ces  batteries  consti- 
tueraient une  puissante 
réserve. 

Toutes  ces  batteries  sont 
armées  de  canons  de  90 
millimètres,  du  système 
de  Range,  dont  nous  avons 
donné  la  description.  Le 
22e  régiment  comprend 
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huit  batteries  montées  et 
trois  batteries  à  cheval. 
Six  de  ces  batteries  mon- 
tées attellent  des  pièces 
de  90,  et  deux  des  pièces 
de  95,  du  système  Lahi- 
tolle.^  Toutes  forment  la 
réserve  d'artillerie  du 
corps  d'armée;  elles  sont 
à  la  disposition  du  géné- 
ral en  chef.  Les  trois  der- 
nières batteries,  qui  ont 
les  numéros  9,  10  et  11, 
sont  des  batteries  à  che- 
val. Elles  sont  pourvues 
de  canons  de  80  millimè- 
tres, du  système  de  Range, 
et  les  servants  sont  à 
cheval.  C'est  assez  dire 
qu'elles  se  déplacent  avec 
une  facilité  incompara- 
ble, et  qu'elles  se  meu- 
vent très  aisément,  même 
dans  les  terres  labourées. 
Au  moment  de  la  mobili- 
sation, la  plupart  de  ces 
batteries  à  cheval  parti- 
raient avec  les  divisions 
de  cavalerie  indépen- 
dantes, qui  ont  pour  mis- 
sion de  précéder  l'armée, 
de  découvrir  l'ennemi,  et 
de  former,  au  devant  de 
l'armée,  comme  un  impé- 
nétrable rideau,  à  l'abri 
duquel  le  général  en  chef 
ordonne  des  mouvements 
stratégiques  et  prépare  la 
défaite  de  l'ennemi. 

Napoléon  Ier  a,  le 
premier,  fait  usage,  en 
campagne,  d'une  réserve 
d'artillerie.  Le  maréchal 
de  Moitke  s'inspira  de 
l'exemple  de  ce  grand  ca- 
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pitaine.  Pendant  la  guerre  de  1870,  l'ar- 
mée allemande  n'a  jamais  attaqué  l'armée 
française  sans  que  l'assaut  de  l'infanterie 
eût  été  préparé  et  facilité  par  un  tir  pro- 
longé de  l'artillerie.  Il  n'y  eut  qu'une  seule 
exception  à  cette  règle  prudente  :  à  Saint- 
Privat,  le  16  août,  la  garde  prussienne 
s'aventura,  sans  attendre  l'intervention  préa- 
lable de  l'artillerie.  Il  lui  en  coûta  cher,  d'ail- 
leurs, et  la  plaine  de  Saint-Privat  a  mérité 
d'être  appelée  par  les  écrivains  allemands 
<(  le  tombeau  de  la  garde  prussienne  ». 

Rien  n'est  plus  facile,  au  surplus,  si  Ton 
a  lu  avec  attention  les  ouvrages  des  écri- 
vains spéciaux  et  les  règlements  allemands 
et  français  sur  le  service  de  l'artillerie  en 
campagne,  que  de  faire  la  description  d'une 
bataille  future. 

Dès  que  le  général  en  chef  a  reconnu  la 
position  de  l'ennemi,  et  qu'il  a  pris  la  réso- 
lution d'attaquer,  il  déploie  sa  réserve  d'ar- 
tillerie. On  est  à  cinq  ou  six  kilomètres  de 
distance.  Chaque  capitaine  va  reconnaître 
un  emplacement  convenable,  et  choisit  de 
préférence  une  crête.  Il  fait  signe  à  son 
lieutenant  en  premier;  les  pièces  sont  à  la 
file.  Au  commandement  du  lieutenant  en 
premier,  la  tête  de  colonne  part,  au  trot. 
On  débouche  sur  le  terrain  ;  le  lieutenant 
commande  :  Sur  la  droite  en  batterie,  au 
galop,  marche  !  La  première  pièce  fait  à 
droite,  les  autres  continuent  droit  devant 
elles,  et  font  successivement  le  même  mou- 
vement. En  moins  de  deux  minutes,  elles 
sont  alignées  les  unes  à  côté  des  autres. 
Il  ne  faut  qu'une  demi-minute  pour  char- 
ger la  pièce,  pour  pointer  et  pour  mettre  le 
feu  à  la  charge»  L'obus  part;  l'artillerie 
ennemie  riposte  ;  et  c'est  alors  à  qui  tirera, 
tout  à  la  fois,  avec  le  plus  de  précision  et  de 
rapidité.  En  thèse  générale,  quand  lé  tir  de 
l'artillerie  est  réglé,  nulle  troupe  ne  peut 
rester  exposée  à  son  feu. 

Au  surplus,  la  réserve  d'artillerie  est 


bientôt  puissamment  secondée.  Les  deux 
divisions  du  corps  d'armée  prennent  posi- 
tion, débouchent  sur  le  terrain,  et  chacune 
d'elles  amène  quatre  autres  batteries,  qui 
joignent  leurs  efforts  à  ceux  de  l'artillerie 
de  réserve.  Il  faut,  d'abord,  éteindre  le  feu 
de  l'artillerie  opposée,  puis,  détruire  les 
obstacles  qui  arrêteraient  la  marche  en 
avant  de  l'infanterie,  et  qui  briseraient  son 
élan.  Cela  fait,  l'artillerie  se  tait  pendant 
un  instant  ;  l'infanterie  entre  en  ligne  ;  mais, 
quand  la  victoire  est  assurée  et  que  l'ad- 
versaire bat  en  retraite,  l'artillerie  couvre 
de  projectiles  les  troupes  déjà  débandées,  et 
elle  réussit  presque  toujours  à  transformer 
leur  défaite  en  déroute. 

Ces  courtes  considérations  suffisent  pour 
expliquer  l'organisation  actuelle  de  l'artil- 
lerie française,  et  sa  répartition  en  artillerie 
divisionnaire,  et  artillerie  de  corps,  ou  de 
réserve. 

Chaque  batterie  montée  comprend  18  voi- 
tures, six  pièces  de  canon,  neuf  caissons, 
une  forge,  un  chariot  de  batterie  et  un  cha- 
riot-fourragère. Les  batteries  à  cheval  attel- 
lent les  mêmes  voitures  ;  seulement,  les 
batteries  à  cheval  emmènent,  en  outre, 
4  fourgons  de  vivres  et  2  fourgons  de  ba- 
gages, tandis  que  les  batteries  montées 
n'ont  que  3  fourgons  de  vivres. 

Nous  décrirons  plus  loin  les  pièces  et  les 
caissons  de  munitions.  Disons,  dès  à  présent, 
et  pour  n'y  plus  revenir,  que  le  chariot  de 
batterie  sert  au  transport  du  harnachement, 
des  outils  et  des  pièces  de  rechange,  la  forge 
aux  réparations  usuelles  et  au  ferrage  des 
chevaux,  et  le  chariot-fourragère, comme  son 
nom  l'indique,  au  transport  des  fourrages. 

Un  autre  chariot,  attelé  de  quatre  che- 
vaux, renferme  la  boulangerie  (fig.  186, 
page  212). 

Il  est  inutile  d'insister  sur  l'utilité  de  ces 
accessoires.  Que  de  fois  une  batterie  ne 
campe-t-elle  pas  loin  de  tout  village,  non 
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seulement  en  temps  de  guerre,  mais 
encore  durant  les  manœuvres  d'au- 
tomne? Les  chevaux,  qui  ont  trotté 
sur  les  routes,  plus  ou  moins  bien  en^ 
tretenues,  ont  perdu  leurs  fers  :  si  l'on 
était  obligé  de  requérir  un  forgeron 
civil,  on  attendrait  longtemps.  N'est- 
on  pas  aussi  dans  la  nécessité  d'aller 

'  chercher  au  loin  l'avoine  et  le  foin? 
En  d'autres  termes,  les  progrès  qu'a 
faits  Fart  de  la  guerre  exigent  que 
chaque  unité,  compagnie,  escadron 
ou  batterie,  puisse  vivre  isolément. 
Quant  aux  fourgons  qui  suivent  les 
batteries  et  qui  servent  au  transport 
des  vivres  et  des  bagages,  ce  sont  des 
voitures  à  quatre  roues,  conduites  à 
grandes  guides,  par  '  des  canonniers, 

-  assis  sur  lé  siège  de  devant. 

Mais  l'artillerie  ne  fournit  pas  uni- 
quement des  batteries  de  combat.  Au 
moment  de  la  mobilisation  de  l'armée, 
plusieurs  de  ces  batteries  «  se  dédou- 
blent »,  c'ést-à-dire  qu'elles  donnent 
les  éléments,  hommes,  chevaux  et  ma- 
tériels, nécessaires  à  la  constitution 
d'une  batterie,  d'abord,  et  d'une  sec- 
tion ensuite.  C'est  le  capitaine  en  pre- 
mier et  ses  trois  lieutenants,  qui  com- 
mandent la  batterie  ;  le  capitaine  en 
second,  aidé  par  deux  sous-lieutenants 
de  réserve,  commande  la  section. 

Qu'est-ce  qu'une  section?  Chaque 
corps  d'armée  doit  avoir,  en  temps  de 
.  guerre,  deux  sections  de  munitions 
d'infanterie  et  quatre  sections  de  muni- 
tions d'artillerie.  Les  unes  et  les  autres 
sont  destinées  au  ravitaillement  des 
troupes  avant,  pendant  et  après  la 
bataille. 

Chaque  section  de  munitions  d'in- 
fanterie se  compose  de  32  caissons  à 
munitions,  d'une  forge,  d'un  chariot 
de  batterie  et  d'un  chariot-fourra- 
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iPig.  J86.  —  La  boulangerie  de  campagne. 


gère.  Un  caisson  de  munitions  renferme 
18144  cartouches,  de  sorte  qu'outre  les  car- 
touches contenues  dans  le  sac  du  soldat, 
l'approvisionnement  de  première  ligne  d'un 
corps  d'armée  est  de  1161216  cartouches 
de  fusil. 

Chaque  section  de  munitions  d'artillerie 
se  compose  de  14  caissons  à  munitions, 
contenant  des  obus  et  des  gargousses  pour 
les  canons  de  90  des  batteries  montées,  et 
de  3  caissons  à  munitions  contenant  des 
obus  et  des  gargousses  pour  les  canons  de 
80  des  batteries  à  cheval.  En  outre,  chaque 
section  d'artillerie  traîne  un  canon  de  re- 
change sur  son  affût,  un  affût  de  rechange 
sans  pièce,  une  forge,  un  chariot  de  bat- 
terie et  un  chariot-fourragère. 

Tel  est  ce  que  nous  avons  appelé  l'appro- 
visionnement de  première  ligne  d'un  corps 
d'armée.  Les  six  sections  dont  nous  venons 
de  faire  la  description  accompagnent  les 
régiments  d'infanterie  et  les  batteries  d'ar- 
tillerie jusque  sur  le  champ  de  bataille,  et 
leur  distribuent  des  munitions,  sous  le  feu 
de  l'ennemi.  En  arrière  du  corps  d'armée, 
et  à  quelque  distance,  marche  le  parc  d'ar- 
tillerie, qui  comprend  175  voitures,  à  savoir  : 
69  caissons  à  munitions  pour  les  canons  de 


90;  12  caissons  à  munitions  pour  les  canons 
de  80;  45  caissons  à  munitions  d'infanterie  ; 
2  caissons  à  munitions  pour  les  revolvers. 

Quand  les  sections  de  première  ligne  ont 
épuisé  leurs  munitions,  elles  se  réapprovi- 
sionnent au  parc  du  corps  d'armée. 

Enfin,  le  parc  du  corps  d'armée  comprend 
un  équipage  de  pont,  c'est-à-dire  41  voi- 
tures, dont  24  haquets  à  bateaux,  15  cha- 
riots de  parc,  2  forges. 

Cet  équipage  de  pont,  qui  est  destiné  à 
jouer  un  rôle  très  important  dans  les  opé- 
rations de  guerre,  est  desservi  par  une 
compagnie  de  l'un  des  deux  régiments  de 
pontonniers  que  nous  avons  énumérés  plus 
haut,  et  qui  tiennent  garnison,  en  temps  de 
paix,  à  Angers  et  à  Avignon , 

Il  serait  injuste  de  mentionner  purement 
et  simplement  les  pontonniers.  Depuis 
quinze  ans,  on  a  beaucoup  et  souvent  dis- 
cuté  la  question  de  savoir  si  les  pon- 
tonniers devaient  être  des  artilleurs  ou  des 
sapeurs;  ce  n'est  là,  toutefois,  qu'un  détail 
d'importance  secondaire.  Ce  qui  est  certain, 
c'est  qu'à  maintes  reprises,  les  pontonniers 
ont  contribué  à  la  victoire  et  que,  dans 
une  circonstance  critique,  ils  sauvèrent 
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Fig.  187.  —  Les  pontonniers  de  la  Grande  Armée  au  passage  de  la  Bérésina. 


les  débris  de  l'armée  française.  Pendant 
la  funeste  retraite  de  Russie,  au  passage 
de  la  Bérésina,  les  pontonniers  de  la 
Grande  Armée  travaillèrent  pendant  trente 
heures,  sous  les  ordres  du  général  Eblé, 
pour  construire  trois  ponts  de  bateaux. 
Ils  avaient  de  l'eau  glacée  jusqu'à  hau- 
teur des  épaules.  Ceux  qui  succombaient 
aux  atteintes  du  froid,  et  dont  les  cadavres 
étaient  emportés  par  le  courant  impétueux 
du  fleuve  qui  charriait  des  glaçons,  étaient 
aussitôt  remplacés  par  des  camarades  de 
bonne  volonté. 

'  L'arrière-garde  de  la  Grande  Armée  était 
à  peine  de  l'autre  côté  de  la  Bérésina,  que 
les  éelaireurs  russes  apparaissaient  sur  la 
rive  opposée. 

A  propos  des  pontonniers  militaires  et  de 
la  construction  des  ponts  en  campagne,  nous 


devons  mentionner  une  importante  décou- 
verte, faite  en  1889,  pour  la  rapide  installa- 
tion d'une  communication  à  travers  les  fleu- 
ves et  rivières.  Nous  voulons  parler  des  ponts 
militaires  démontables  qui  ont  été  expéri- 
mentés sur  le  Var,  par  le  ministère  de  la 
guerre. 

On  connaît  depuis  longtemps  la  grande 
importance  des  ponts  dans  les  communica- 
tions des  armées  en  campagne.  Ainsi  que 
le  disait  le  lieutenant-colonel  Henry,  à  pro- 
pos de  la  reconstruction,  parla  main-d'œuvre 
militaire,  des  ponts  et  viaducs  détruits  par 
l'ennemi,  «  de  deux  nations  adverses,  de 
forcés  à  peu  près  égales,  celle  qui  possède 
sur  la  frontière  le  réseau  le  plus  complet 
de  routes  et  de  voies  ferrées  permettant  de 
pénétrer  dans  le  territoire  ennemi,  et  qui  a 
tout  préparé  pour  l'utiliser  rapidement,  est 
certaine  d'obtenir  les  premiers  succès  ». 
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Fig.  188.  —  Le  pont  démontable  du  Var  :  lés  travaux  sur  la  rive  droite. 


La  continuation  de  ces  succès,  les  inves- 
tissements des  grandes  places  et  toutes  les 
opérations  d'une  guerre  d'invasion,  dépen- 
dent essentiellement  de  la  facilité  des  com- 
munications existantes,  et  de  la  puissance 
des  moyens  matériels  dont  dispose  l'envahis- 
seur pour  franchir  les  obstacles,  pour  réta- 
blir et  conserver  les  passages  de  rivière,  les 
viaducs  détruits,  les  tunnels  effondrés,  etc. 

«  Toute  armée,  dit  le  général  Pierron, 
dans  son  ouvrage  sur  la  Stratégie  et  la 
gmnde  tactique,  doit,  avant  toute  chose, 
maintenir  et  protéger  sa  ligne  de  ravitail- 
lement, et  posséder,  dans  ce  but,  un  corps 
spécial  de  constructeurs,  chargés  de  tous  les 
travaux  de  réparation.  » 

Le  lieutenant-colonel  Henry  s'est  proposé 
de  résoudre  le  problème  de  la  réparation 
improvisée  des  ponts  militaires  par  la  main- 
d'œuvre  exclusivement  militaire,  en  partant 
de  principes  tout  différents  de  ceux  admis 
jusqu'alors,  et  que  Ton  peut  résumer  comme 
il  suit. 

1er  Principe.  —  Ramener  tout  ouvrage 
d'art  quelconque  à  n'être  plus  qu'une  com- 


binaison simple  et  méthodique  d'un  nombre 
variable  d'éléments  constitutifs  en  acier  la- 
miné, très  rigides,  portatifs  et  interchan- 
geables, réduits  à  un  très  petit  nombre  de 
modèles-types.  Ces  éléments  sont  assemblés 
par  de  simples  boulons  ou  par  des  axes 
d'articulation  peu  nombreux,  de  manière  à 
former  dans  le  sens  de  la  longueur,  de  la 
largeur  et  de  la  hauteur  de  l'ouvrage,  une 
série  indéfinie  de  mailles  triangulaires,  iden- 
tiques, qui  sont  rigoureusement  indéforma- 
bles, attendu  que  chaque  pièce  rectiligne 
est  calculée  pour  résister  aux  efforts  maxi- 
mum de  traction  ou  de  compression  pas- 
sant par  les  axes  d'assemblage. 

2e  Principe.  —  Les  détails  ont  été  étudiés 
et  combinés  de  manière  que  tout  le  travail 
technique  d'ajustage,  qui  entraîne  des  len- 
teurs et  des  difficultés,  soit  entièrement 
réalisé  d'avance,  à  l'usine,  en  temps  de 
paix,  avec  toute  la  perfection  possible.  Il 
résulte  de  cette  disposition,  qu'en  temps  de 
guerre,  les  officiers  du  génie  pourvus  d'un 
matériel  tout  prêt  n'ont  plus  à  se  préoccu- 
per que  du  transport  et  de  l'assemblage  ra- 
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pide  des  éléments  portatifs.  Ces  élé- 
ments sont ,  d'ailleurs,  assez  légers  et 
assez  maniables  pour  que  la  construc- 
tion d'une  travée  ou  d'une  pile  de 
viaduc  puisse  être  opérée  avec  une 
facilité  et  une  promptitude  extrêmes, 
par  des  soldats  du  génie,  aidés  d'auxi- 
liaires d'infanterie. 

C'est  pour  appliquer  ces  deux  prin- 
cipes et  réaliser  cette  conception,  qui 
peut,  s'appliquer  à  toute  espèce  de 
construction,  que"  le  colonel  Henry 
constitue   l'ossature    principale  de 
chaque  catégorie  d'ouvrages,  soit  par 
de  grandes  fermes,  soit  par  des  palées, 
soit  par  des  poutres  maîtresses  hori- 
zontales, à  parois  simples  ou  multi- 
ples, ayant  pour  plans  de  symétrie  les 
plans  déterminés  par  les  résultantes 
des  forces  maxima  auxquelles  la  con- 
struction est  appelée  à  résister.  Gomme 
dans  la  plupart  des  cas  les  efforts  les 
plus  considérables  sont  verticaux  ou 
horizontaux,  les  poutres  maîtresses 
divisibles  auront  généralement  leur 
plan  de  symétrie  vertical, 
■  Chaque  palée,  ou  poutre  maîtresse, 
est  composée  de  fortes  membrures, 
divisibles,  réunies  par  un  réseau  de 
mailles  très  rigides;  en  acier,  se  re- 
produisant identiquement  dans  tout 
l'ouvrage.  Ces  grandes  fermes  paral- 
lèles (au  nombre  de  2,  3  ou  4  pour  un 
pont  ou  une  pile,  de  4 ,  5  ou  6  pour  une 
estacade)  sont  réunies  horizontalement 
par  des  entretoises,  égales  entre  elles, 
disposées,  suivant  les  cas,  de  manière  à 
servir,  soit  de  pièces  de  pont  inférieures 
ou  supérieures,  soit  de  traverses,  soit 
de  poutres,  de  planchers,  etc.  Des 
barres  obliques,  ou  contreventements , 
à  tendeurs,  d'un  modèle  unique,  as- 
surent la  rigidité  complète  des  appa- 
reils de  charpente  dans  les  plans  nor- 
maux aux  plansdes  fermes  principales. 
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On  voit  que  ce  système  de  construction 
est  surtout  caractérisé  par  l'adoption  exclu- 
sive, pour  ce  genre  déterminé  d'ouvrages, 
d'un  même  type  de  ferme  élémentaire,  com- 
posée d'une  ou  de  plusieurs  mailles  rigides, 
en  acier,  indéformables,  et  dont  la  repro- 
duction systématique  constitue  les  parties 
essentielles  et  résistantes  de  l'ouvrage. 

On  connaît  toute  l'importance  stratégi- 
que du  camp  retranché  de  Nice.  Malheureu- 
sement, ses  communications  avec  l'intérieur 
n'étaient  rien  moins  qu'assurées.  Elles  re- 
posaient uniquement,  en  ce  qui  concerne 
les  voies  ferrées,  sur  la  ligne  du  chemin  de 
fer  de  Nice  à  Toulon  par  Cannes  et  Fréjus, 
et  en  ce  qui  concerne  les  voies  de  terre,  sur 
la  route  de  Nice  à  Toulon.  Enfin,  ces  deux 
grandes  lignes  de  communication  traver- 
sent le  Var  près  de  son  embouchure,  en  deux 
points  dont  le  voisinage  de  la  mer  rend  la 
sécurité  très  problématique. 

Une  deuxième  voie  ferrée  est  en  cons- 
truction ;  elle  part  de  la  gare  de  Nice,  et  doit 
traverser  le  Var,  dans  l'intérieur  des  terres, 
en  face  de  Gattières,  pour  rejoindre  la  ligne 
de  Toulon  par  Grasse  et  Draguignan .  Afin 
de  gagner  du  temps,  le  département  de  la 
guerre  a  imaginé  de  s'entendre  avec  la  Com- 
pagnie des  chemins  de  fer  du  Sud,  chargée 
de  la  construction  de  la  ligne  Nice-Dragui- 
gnan,  pour  construire,  comme  pont  de  ser- 
vice de  la  voie  ferrée,  un  pont  mobilisable 
en  acier  du  système  Henry  :  ce  pont  devant 
être  rétrocédé  au  département  de  la  guerre, 
après  l'achèvement  du  double  viaduc  de  la 
ligne. 

La  Compagnie  du  chemin  de  fer  fit  donc 
établir  dans  le  lit  du  Var  17  palées,  des- 
tinées à  supporter  18  travées  démontables, 
de  20  mètres  de  portée  chacune. 

Le  pont  de  service  devant  avoir  la  même 
longueur  que  le  viaduc  et  s'appuyer  sur  la 
digue  de  la  rive  droite,  on  dut  constituer 
provisoirement  une  plate-forme  en  remblai. 

D'autre  part,  le  courant  principal  du  Var 


se  trouve  actuellement  reporté  sur  la  rive 
droite,  où  il  forme  un  véritable  torrent  de 
110  mètres  de  largeur.  On  se  décida,  par 
économie,  à  compléter  la  troisième  partie 
du  passage  par  un  pont  mixte  de  bateaux 
et  de  chevalets. 

Une  compagnie  de  sapeurs  de  chemins 
de  fer,  venue  de  Versailles,  aidée  d'un  déta- 
chement de  pontonniers  du  régiment  d'Avi- 
gnon, fut  chargée  de  cette  importante  opé- 
ration, et  trois  jours  (du  3  au  6  juillet  1889) 
suffirent  pour  la  mener  "à  bonne  fin. 

Les  travaux  furent  exécutés  avec  une  ad- 
mirable précision,  en  présence  du  général 
Japy,  commandant  le  15e  corps  d'armée,  et 
sous  la  direction  du  colonel  Henry  et  de 
M.  Martin,  directeur  de  la  Compagnie  des 
chemins  de  fer  du  Sud. 

Dès  que  la  pose  du  pont  fut  achevée, 
toutes  les  troupes  qui  avaient  participé  à 
l'opération  défilèrent  sur  le  pont  (fig.  190),  et 
pas  la  moindre  oscillation  ne  fut  constatée. 

L'Avenir  militaire,  en  rapportant  les  faits  - 
qui  précèdent,  ajoute,  en  forme  de  conclu- 
sion, que  nos  armées  sont  dès  maintenant 
en  possession  d'un  matériel  qui  leur  per- 
mettrait de  rétablir,  en  quelques  jours,  les 
communications  stratégiques  sur  les  fleuves 
les  plus  larges. 

La  mobilisation,  c'est-à-dire  la  mise  sur 
pied  de  guerre  de  notre  artillerie,  est  une 
opération  dés  plus  compliquées.  Sans  entrer 
dans  tous  ses  détails,  nous  avons  tenu  à  en 
parler  sommairement,  après  avoir  donné  la 
description  de  ce  matériel  immense,  qui  est 
enfermé  dans  nos  arsenaux,  ou  dispersé  sur 
les  remparts  de  nos  forteresses. 

Un  mot  encore  :  tant  vaut  l'ouvrier,  dit- 
on,  tant  vaut  l'outil.  Nos  batteries  seraient 
inefficaces  si  elles  étaient  mal  commandées. 
Avant  1870,  c'est  à  Metz  qu'était  installée 
l'école  d'application  du  génie  et  de  l'artil- 
lerie; elle  est  maintenant  à  Fontainebleau 
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dans  les  bâtiments  de  la  cour  Henri  IV  et 
de  la  cour  des  Princes.  Les  officiers-élèves, 
qui  y  reçoivent  une  instruction  très  com- 
plète (balistique,  fortification,  art  militaire, 
sciences  appliquées,  hippiatrique,  langue  al- 
lemande), sortent  de  l'École  polytechnique. 
Quand  ils  ont  passé  deux  ans  à  l'école  de 
Fontainebleau,  ils  sont  promus  au  grade  de 
lieutenant  en  second,  et  répartis  entre  les 
bataillons  de  forteresse,  les  régiments  d'ar- 
tillerie et  les  régiments  de  pontonniers.  En 
outre,  le  général  Thibaudin,  quand  il  était 
Ministre  de  la  guerre,  a  créé  une  école  pour 
les  sous-officiers  de  l'artillerie,  du  génie  et 
du  train  des  équipages  qui  aspirent  à  l'épau- 
iette  ;  cette  école  est  établie  à  Versailles. 

La  section  technique  de  l'artillerie,  qui 
siège  à  Saint-Thomas-d'Aquin,  étudie  tout 
ce  qui  a  trait  au  perfectionnement  du  ma- 
tériel. 

Tous  les  capitaines  d'artillerie  vont  faire 
un  séjour  de. deux  mois  à  Poitiers,  où  des 
officiers  supérieurs  leur  enseignent  les  mé- 
thodes de  réglage  du  tir. 

Dans  la  fonderie  de  Bourges,  l'atelier  de 
Puteaux,  et  les  forges  de  l'industrie  privée 
on  exécute,  sous  la  surveillance  de  nos. 
officiers,  les  commandes  de  l'artillerie. 


CHAPITRE  IX 

FABRICATION  DES  BOUCHES  A  FEU  ET  DES  PROJECTILES. 

—  FABRICATION  DES  BOUCHES  A  FEU  EK  BRONZE  ET 
EN  ACIER.  —  CANONS  EN  FONTE.  —  BRONZE  UCHATIUS. 

—  FABRICATION  DES   PROJECTILES   DANS  LES  FORGES. 

—  MOULAGE   ET  USINAGE  DES   BOUCHES  A  FEU. 

Le  mode  de  fabrication  des  bouches  à 
feu  varie  suivant  qu'elles  sont  en  bronze 
ou  en  acier;  mais,  dans  l'un  et  dans  l'autre 
cas,  certaines  dispositions,  que  nous  indi- 
querons plus  loin,  demeurent  identiques. 

Jusqu'en  1870,  tous  les  canons- furent 
fabriqués  par  l'Etat  ;  mais  aujourd'hui  l'État 
ne  possède  plus  qu'une  seule  fonderie,  qui 


est  établie  à  Bourges,  où  l'on  ne  fabrique 
même  que  des  canons  en  bronze  ;  et  comme 
nous  l'avons  dit  dans  les  chapitres  précé- 
dents, le  nombre  de  ces  canons  est  extrê- 
mement restreint. 

Tous  nos  canons  en  acier  sont  comman- 
dés à  l'industrie,  qui  les  fournit  forés  et 
trempés.  Il  ne  reste  donc  plus  qu'à  les  usi- 
ner, suivant  l'expression  consacrée.  Cette 
dernière  opération  est  exécutée  dans  les 
ateliers  de  l'État,  à  Tarbes  et  à  Puteaux. 

L'industrie  privée  peut  produire  à  meil- 
leur marché  que  l'État,  puisqu'elle  ne  fa- 
brique pas  seulement  des  canons,  mais  aussi 
des  rails,  des  locomotives,  des  ponts  métal- 
liques, des  chaudières,  etc.,  tout  comme 
1-e  fait,  d'ailleurs,  l'usine  Krupp,  à  Essen. 
Il  est  clair  que  si  l'Etat  avait  été  forcé  de 
construire  un  marteau-pilon  comme  celui 
du  Creusot,  de  Saint-Chamond,  ou  de  Rive- 
de-Gier,  les  frais  de  construction  et  d'en- 
tretien de  cet  énorme  engin  eussent  singu- 
lièrement augmenté  le  prix  de  revient  d'une 
bouche  à  feu.  Et  pourtant,  comment  obte- 
nir des  blocs  d'acier  convenables,  si  l'on  ne 
dispose  pas  d'un  outillage  perfectionné?  Les 
tubes  d'acier  ne  prennent  la  forme  propre 
au  forage  des  canons,  qu'après  avoir  été 
soumis  à  un  martelage  puissant  et  prolongé. 

Pour  donner  une  idée  de  l'outillage 
énorme  dont  dispose  l'industrie  privée  pour 
la  fabrication  des  bouches  à  feu,  nous  re- 
présentons dans  la  figure  192  (page  221) 
l'atelier  des  forges  de  Saint-Chamond  con- 
tenant le  marteau-pilon  de  100  tonnes  em- 
ployé pour  le  martelage  d'une  barre  d'acier 
destinée  à  former  la  masse  d'un  canon. 

Le  bronze  est  un  alliage  de  100  parties 
de  cuivre  et  de  11  parties  d'étain.  On  ne 
l'emploie  plus  que  pour  la  fabrication  des 
mortiers,  bien  qu'il  offre  cet  avantage  sur. 
l'acier,  que  le  métal  étant  refondu  peut 
servir  à  couler  de  nouvelles  pièces. 

On  fond  le  .bronze  dans  des  fourneaux  à 
réverbère.  Quand  il  est  au  point,  on  le  coule 
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dans  un  moule,  qui  présente,  en  creux,  la 
forme  extérieure  de  ïa  pièce  que  l'on  veut 
fabriquer.  On  a  seulement  soin  d'augmenter 
les  dimensions  du  moule,  de  façon  à  couler 
un  canon  en  bronze,  flanqué  d'un  appen- 
dice, que  Ton  appelle  masselotte.  L'ensem- 
ble du  moule  se  compose,  comme  le  montre 


Fig,  191.  -r-  Moule  de  canon. 

la  figure  cï-j ointe,  de  plusieurs  tronçons 
ajustés  et  boulonnés  les  uns  aux  autres. 

On  fabrique  ces  tronçons  en  entourant 
d'un  châssis  en  fer  une  pièce  du  même 
modèle  que  celle  que  l'on  veut  obtenir  ;  on 
jette  un  mélange  de  sable,  d'argile  et  de 
crottin  de  cheval  entre  le  châssis  et  la  pièce 
modèle  ;  on  attend  que  ce  mélange,  nommé 
terre  à  mouler,  soit  fortement  tassé,  et  Ton 
n'a  plus  qu'à  retirer  le  châssis  et  la  pièce 
modèle  pour  avoir  le  moule  qui  reproduit 
en  creux  les  portions  extérieures  du  canon. 

Quand  les  moules  sont  placés  dans  la  fosse 
à  couler,  on  fait  couler  le  bronze  fondu 
dans  l'intérieur  de  ces  moules,  et  l'on  refait 


ainsi  exactement  la  pièce  modèle.  Par  suite 

e  métal  se  contracte: 
c'est  alors  la  masselotte  qui  fournit  du 
métal.  En  même  temps,  les  crasses  et  les 
bulles  d'air  remontent  à  la  partie  supé- 
rieure de  la  pièce,  et  se  logent  dans  cette 
même  masselotte.  Dès  que  la  coujée  est 
terminée,  le  moule  est  recouvert  d'une  cou- 
che de  charbon  en  poudre;  il  se  refroidit 
alors  lentement.  Après  quarante-huit  heures 
de  refroidissement,  on  n'a  plus  qu'à  retirer 
le  moule  de  la  fosse. 

En  cet  état,  le  canon  est  informe  ;  il  faut, 
pour  l'amener  à  la  forme  voulue,  lui  faire 
subir  toutes  sortes  d'opérations.  On  com- 
mence par  couper  la  masselotte,  puis  on 
fore  la  pièce,  au  calibre  de  80  millimètres, 
par  exemple,  si  l'on  veut  obtenir  une  pièce 
de  90  millimètres. 

Après  ce  premier  forage  la  bouche  à  feu 
doit  encore  être  soumise  à  des  épreuves  de 
résistance  et  d'homogénéité.  Ces  épreuves 
consistent  essentiellement  en  ceci  :  on  tire 
cinq  ou  six  coups  avec  de  très  fortes 
charges,  deux  ou  trois  fois  plus  considé- 
rables que  la  charge  normale  ;  ensuite,  on 
remplit  lame  de  la  pièce  avec  de  l'eau,  que 
l'on  refoule  à  l'aide  d'un  piston  cylindrique, 
pour  s'assurer  qu'il  n'existe  pas  la  moindre 
fissure.  Gela  fait,  il  n'y  a  plus  qu'à  procéder 
à  Vusinage. 

C'est  la  machine  à  raboter  qui  donne  à  la 
bouche  à  feu  ses  formes  extérieures;  puis, 
on  met  en  mouvement  un  foret  en  acier, 
qui  tournant  autour  de  son  axe,  pénètre 
dans  l'intérieur  du  canon  et  achève  de  le 
forer  au  calibre  définitif  (90  millimètres, 
s'il  s'agit  d'un  canon  de  90,  comme  nous 
l'avons  supposé). 

Pour  cette  opération,  la  pièce  est  placée 
sur  un  banc  de  forerie,  horizontal,  qui  se 
déplace,  et  qui,  peu  à  peu,  ramène  la  pièce 
vers  le  foret. 

On  s'occupe  ensuite  de  poser  la  bague  en 
acier,  qui  doit  recevoir  la  culasse  mobile. 
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Il  faut  commencer  par  élargir  l'âme  au  dia- 
mètre de  la  chambre  et  du  logement  de  la 
culasse,  et  pratiquer  les  filets  de  l'écrou. 
Il  ne  reste  plus  qu'à  rayer  la  pièce. 

On  la  dispose  sur  un  banc  de  rayage  ho- 
rizontal, identique  à  peu  de  chose  près  au 
banc  deforerie.  Un  arbre  de  couche  imprime 
à  la  bouche  à  feu  un  mouvement  continu, 
de  l'arrière  à  l'avant,  pendant  qu'un  couteau 
en  acier  entame  les  parois  de  l'âme,  et  y 
trace  les  rayures.  Les  mouvements  de  la 
bouche  à  feu  et  du  couteau  en  acier  sont 
calculés  de  telle  façon  que  les  rayures 
aient  le  pas  choisi  à  l'avance. 

Quand  la  pièce  est  rayée,  elle  est  visitée 
dans  tous  ses  détails.  On  y  dessine  alors  la 
charnière  du  volet,  l'emplacement  du  ver- 
rou du  guidon ,  de  la  craupaudine  et  de  la 
hausse.  Quant  à  \hvis  de  culasse  qui,  même 
pour  les  canons  en  bronze,  est  en  acier, 
elle  est  fabriquée  à  part. 

Les  canons  de  fonte  dont  on  fait  encore 
usage  dans  les  places  fortes  et  la  marine, 
doivent  être  renforcés  avec  plus  de  solidité 
que  les  canons  de  bronze.  Ils  reçoivent, 
outre  les  frettes,  un  tube  d'acier,  qui  se  pose 
avant  le  frettage.  Ce  tube  d'acier  est  tourné 
plus  gros  que  son  logement  dans  la  pièce. 
Pour  pouvoir  faire  entrer  le  tube  d'acier 
dans  le  canon,  on  place  celui-ci  debout  dans 
une  fosse,  et  on  le  chauffe  assez  fortement 
pour  que,  par  l'effet  de  la  dilatation,  le  tube 
puisse  pénétrer  et  être  vissé  dans  son  loge- 
ment. Quand  elle  se  refroidit,  la  pièce  com- 
prime le  tube  diamétralement  et  longitudi- 
nalement,  et  celui-ci  demeure  bien  en  place. 

Après  toutes  ces  opérations  le  canon  est 
terminé.  Il  ne  reste  qu'à  lui  donner  un 
tournage  extérieur  définitif,  et  h  le  pourvoir 
de  ses  accessoires  :  guidon,  fourreau  de 
la  hausse,  gâche  et  fermeture  de  culasse. 

Ces  accessoires  sont  fabriqués  par  d'ex- 
cellentes machines-outils. 


Sous  le  rapport  de  la  durée  comparative 
des  pièces  en  bronze  et  en  acier,  on  peut  dire 
que  les  canons  d'acier  ont  une  durée  pres- 
que indéfinie,  sauf  le  cas  de  fissure  ou  d'ar- 
rachement. 

Les  canons  de  bronze,  au  contraire,  ne 
peuvent  fournir  que  1  S00  coups  environ. 
Après  ce  tir,  ils  sont  hors  d'usage,  et  doi- 
vent être  refondus. 

La  durée  des  canons  de  fonte  varie  avec 
leur  calibre.  Un  canon  de  19  centimètres  est 
usé  après  1  100  coups  ;  un  canon  de  27  centi- 
mètres, après  400  coups  seulement.  Ce  n'est 
donc  que  dans  les  places  de  peu  d'importance 
ou  sur  les  côtes  maritimes,  dont  la  défense 
est  aisée,  que  l'on  relègue  ces  bouches  à  feu. 

La  fabrication  d'un  canon  d'acier  diffère 
très  peu  de  la  fabrication  d'une  bouche 
à  feu  en  bronze. 

Les  tubes  d'acier,  dans  lesquels  on  doit 
forer  le  canon,  sont  livrés  par  l'industrie 
privée,  sous  la  surveillance  de  capitaines 
en  second  d'artillerie,  qui  sont  momentané- 
ment détachés  de  leurs  batteries,  et  affectés 
à  ce  service. 

Les  frettes  sont  faites  en  acier  puddlé, 
tandis  que  les  canons  sont  fabriqués  avec 
de  Y  acier  fondu,  obtenu  dans  les  différentes 
usines  françaises,  par  le  procédé  Bessemer 
ou  par  le  procédé  Siemens. 

Les  frettes  sont  des  barres  d'acier  enrou- 
lées au  laminoir,  soudées  au  marteau -pilon, 
et  trempées  à  l'eau.  Toutes  ces  parties 
accessoires  de  la  bouche  à  feu  sont,  elles 
aussi,  soumises  à  des  épreuves  très  précises 
et  très  concluantes. 

Pour  les  bouches  à  feu  en  fonte,  qui 
sont  destinées  aux  places  fortes  ou  à  la 
marine,  ainsi  qu'il  est  dit  plus  haut,  et 
qui  sont  de  très  gros  calibre,  on  se  sert, 
comme  axes,  de  noyaux  d'arbres  en  fer,  et 
l'on  fait  la  coulée  dans  les  moules  tournés 
la  bouche  en  bas.  Deux  siphons  amènent 
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la  fonte  liquide,  F  un  au  bas  du  moule, 
et  l'autre  vers  le  milieu  de  sa  hauteur. 


Nous  ne  pouvons  nous  empêcher  de  par- 
ler ici  d'un  bronze  employé  par  l'artillerie 
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autrichienne,  et  que  Ton  désigne  sous  le 
nom  de  bronze  Uchathts,  du  nom  de  son 


inventeur,  le  général  Uchatius.  C'est  en  187o 
que  des  expériences  furent  faites  à  Vienne 
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avec  des  canons  soumis  aux  procédés  du 
général  Uchatius,  expériences  qui  réussirent 
parfaitement  et  déterminèrent  l'emploi  du 
métal  désigné  aujourd'hui  sous  le  nom  de 
bronze  Uchatius. 

Il  est  probable  qu'avant  peu,  l'artil- 
lerie française  tentera  de  fabriquer  des 
pièces  en  bronze  Uchatius,  car  nos  ar- 
senaux sont  encombrés  de  pièces  en 
bronze  de  4,  de  8  et  de  12,  sans  comp- 
ter les  pièces  de  siège  et  de  place,  et  que 
l'on  ne  voudra  pas  perdre  cette  quantité 
considérable  de  bronze,  qu'il  est  possible 
d'utiliser.  Si  nous  avons  momentanément 
renoncé  à  l'emploi  du  bronze  et  presque 
exclusivement  adopté  l'acier,  c'est  que  le 
bronze  est  trop  mou,  et  ne  se  prête  pas 
au  tir  à  fortes  charges  et  à  trajectoire 
tendue.  Mais  le  général  Uchatius  a  trouvé 
qu'en  diminuant  la  proportion  d'étain  dans 
la  composition  du  bronze,  et  en  coulant  ce 
nouvel  alliage  en  coquilles,  on  obtient  un 
bronze  infiniment  plus  résistant-  Il  sera 
donc  possible,  en  suivant  le  procédé  autri- 
chien, de  tirer  parti  de  notre  vieux  matériel 
de  bronze. 

Qu'elles  soient  en  bronze,  en  acier  ou  en 
métal  Uchatius,  les  pièces  doivent,  après 
leur  fabrication,  être  mesurées  avec  une 
exactitude  absolue.  Les  capitaines  d'artil- 
lerie attachés  à  ce  service  vérifient  tous  les 
ans,  au  mois  d'octobre"  et  au  mois  d'avril, 
le  bon  état  de  leur  matériel.  Pour  me- 
surer le  calibre,  on  se  sert  de  V étoile  mobile. 

L; étoile  mobile  est  une  hampe  cylindri- 
que en  laiton,  pourvue  d'une  tête  en  acier  à 
quatre  pointes  et  de  deux  supports  mobiles. 
Deux  des  pointes  de  la  tête  sont  vissées  sur 
ces  supports  mobiles  ;  les  deux  autres  pointes 
sont  fixes.  Deux  cylindres  en  acier,  reliés 
par  une  pièce  d'acier  à  une  tringle  faite  du 
même  métal,  et  qui  traverse  la  hampe  sui- 
vant son  axe,  guident  les  supports  mobiles. 
Les  axes  de  ces  cylindres  sont  inclinés  à 


angle  égal  sur  l'axe  de  la  tringle.  Il  en  ré- 
sulte que,  si  l'on  avance  ou  recule  la  tringle, 
on  écarte  ou  rapproche  les  deux  pointes 
mobiles  de  la  tête.  Si  la  tringle  avance 
d'un  centimètre,  les  pointes  ressortent  d'un 
millimètre.  Il  est  alors  très  facile  de  cons- 
tater qu'une  bouche  à  feu  a  le  diamètre 
réglementaire,  et  dans  le  cas  contraire, 
d'estimer  à  un  dixième  de  millimètre  près 
les  détériorations  qui  se  sont  produites. 

Les  projectiles  de  l'artillerie  française 
sont  en  fonte  de  fer  ;  on  se  sert  de  préfé- 
rence de  fonte  dite  fruitée,  c'est-à-dire  de 
fonte  intermédiaire  entre  la  fonte,  grise  et 
la  fonte  blanche  ;  en  effet  la  fonte  grise  est 
trop  moile  et  la  fonte  blanche  trop  cassante. . 
Prenons,  par  exemple,  le  coulage  d'un  obus 
de  90.  On  en  possède  un  modèle  en  acier 
(fig.  193)  autour  duquel  on  place  un  châssis 
en  fonte.  Entre  le  modèle  et  le  châssis, 
on  jette  du  sable  à  mouler,  dont  nous  avons 
donné  la  composition  en  décrivant  la  fabri- 
cation des  canons.  Cela  fait,  on  retire  le 
moule,  que  l'on  badigeonne  avec  un  mé- 
lange d'argile  et  de  poussière  de  charbon, 
afin  d'empêcher  l'adhérence  de  la  fonte  au 
moule.  On  grille  le  moule,  en  l'exposant,  à 
l'intérieur,  à  l'action  prolongée  de  charbons 
ardents. 

Il  faut  alors  procéder  au  remmoulage, 
c'est-à-dire  placer  le  noyau  sur  son  axe, 
dans  la  position  précise  qu'il  doit  occuper 
à  l'intérieur  de  l'obus.  On  fait  arriver  la 
fonte  liquide,  dans  le  moule,  par  la  partie 
inférieure  de  ce  moule  ;  comme  ,  dans  la 
fonte  des  canons,  les  crasses  et  les  bulles 
d'air  se  dirigent  vers  la  partie  supérieure, 
et  l'on  n'a  plus  qu'à  laisser  refroidir. 

Les  projectiles  sont  livrés  aux  arsenaux 
par  l'industrie  privée.  Il  faut  alors  les  cali- 
brer, puis  les  graisser,  avec  un  mélange  de 
suif  de  mouton,  de  savon  de  Marseille  et  de 
sulfate  de  cuivre,  enfin,  les  garnir  de  leurs 
ceintures  de  plomb. 
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Fig.  193.  —  Moulage  d'un  obus.  Châssis  et  moule  pour  la  coulée. 


Pour  cette  dernière  opération,  on  place 
le  projectile  dans  un  moule  en  fonte,  et  on 
verse  du  plomb  fondu  entre  l'obus  et  le 
inouïe.  Il  ne  reste  plus  qu'à  enlever  la  portion 
de  l'enveloppe  en  plomb  sur  toutes  les  por- 
tions de  la  surface  extérieure  de  l'obus  qui 
ne  doivent  pas  être  entourées  de  couronnes. 

Nous  disons  que  les  usines  de  l'industrie 
privée  sont  seules  à  même  de  fournir  â 
l'Etat  des  canons  du  poids  et  du  volume 
énormes  exigés  aujourd'hui.  Les  usines  du 
Creusot,  de  Saint-Chamond,  de  Rive-de- 
Gier,  sont  pourvues  de  tout  le  matériel 
nécessaire  à  cette  fabrication.  Elles  possè- 
dent notamment  des  marteaux-pilons  d'un 
poids  extraordinaire,  qui  permettant  seuls 
de  forger  des  pièces  d'acier  d'énormes  di- 
mensions nécessaires  pour  former  le  corps 
d'un  canon  et  ses  accessoires. 

On  a  vu,  dans  la  figure  J  92,  le  marteau- 


pilon  de  100  tonnes  de  Saint-Chamond,  au 
moment  du  forgeage  d'un  canon.  Au  Creu- 
sot il  existe  un  marteau-pilon  plus  puissant 
encore,  et  qui  dépasse  par  son  poids  le  mar- 
teau-pilon de  l'usine  prussienne  d'Essen. 
A  Rive-de-Gier,  le  marteau-pilon  est  éga- 
lement de  plus  de  100  tonnes. 


CHAPITRE  X 

LA  FORTIFICATION  MODERNE  ;  L'ENCEINTE  BASTIONNÊE  ET 
L'ENCEINTE  POLYGONALE.  —  UN  FORT  MODELE.  — 
ARMEMENT  DE  CE  PORT.  —  COUPOLES  CUIRASSÉES.  — 
BATTERIES  DE  SIÈGE. 

Nous  avons  décrit  les  transformations 
qu'a  dû  recevoir  l'artillerie  de  siège,  depuis 
l'année  1888.  Étudions  les  conséquences  de 
ces  transformations. 

V obus-torpille  avait  à  peine  fait  son 
apparition,  ainsi  que  nous  l'avons  raconté 
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Fig.        _  Fort  bastionné  (système  Vauban). 


dans  un  précédent  chapitre  (page  121),  que 
Ton  proposait  de  garnir  tous  nos  forts  de 
coupoles  en  acier,  et  de  revêtir  de  cuirasses 
certaines  parties  des  remparts  de  nos  places 
de  guerre.  En  effet,  si  l'assiégeant  dispose 
d'obus  contenant  de  la  dynamite  ou  de  la 
mélinite,  l'assiégé  aura  beau  posséder  des 
moyens  de  défense  analogues,  il  sera  en- 
touré, écrasé  sous  la  puissance  des  obus, 
et  condamné  à  capituler,  à  moins  qu'il  ne 
réussisse  à  se  soustraire  aux  atteintes  de 
l'artillerie  de  siège. 

Il  résultait  d'expériences  qui  avaient  eu 
lieu,  en  1887,  en  Allemagne,  qu'une  couche 
de  terre  de  4  mètres  d'épaisseur  protège  des 
voûtes  ordinaires  construites  en  béton, 
contre  l'action  d'un  obus  chargé  de  19  kilo- 
grammes de  coton-poudre.  Mais  depuis  cette 
époque,  les  mortiers  ont  été  prodigieusement 
perfectionnés  ;  des  obus,  tirés  tout  récem- 


ment, ne  contenaient  pas  moins  de  40  kilo- 
grammes de  matière  explosive! 

La  question  se  posait  donc  en  ces  termes: 
«  Augmenterait-on  indéfiniment  l'épaisseur 
des  maçonneries  et  des  retranchements?  » 
La  lutte  est  aujourd'hui  engagée  entre  l'ar- 
tillerie et  la  fortification,  comme  entre  la 
cuirasse  des  navires  et  la  torpille.  Il  est 
bien  permis  de  prévoir  que,  dans  cette  ba- 
taille qui  se  livre,  en  temps  de  paix,  à  coups 
de  millions,  les  artilleurs  l'emporteront,  et 
que  les  ingénieurs  auront  le  dessous.  On 
peut  ajouter  que,  désormais,  les  fortifica- 
tions, qui  n'avaient  déjà  plus  l'importance 
qu'elles  avaient  autrefois,  joueront  dans 
l'avenir  un  rôle  de  plus  en  plus  effacé,  et 
que  l'invention  presque  simultanée  de  l'obus- 
torpille  et  du  fusil  modèle  de  1886  doivent 
entraîner  la  transformation  de  la  défense 
des  places. 
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Fig.  195.  —,  Fort  moderne  (place  de  Belfort). 


Hâtons-nous,  toutefois,  d'ajouter  que  les 
forts  serviront,  pendant  quelques  jours,  à 
briser  l'élan  des  colonnes  d'invasion  ;  et 
qu'à  l'abri  de  ces  forts,  les  armées  de  dé- 
fense pourront  compléter  leur  organisation 
et  achever  leur  mobilisation. 

Enfin,  comme  le  dit  le  général  belge 
Brialmont,  «  les  forts  stratégiques  fournis- 
sent à  Farmée  défensive  le  moyen  de  réta- 
blir l'équilibi^e  rompu  par  une  défaite  ou 
par  un  accroissement  notable  des  forces 
ennemies,  et  lui  permettent  ensuite,  lors- 
qu'elle s'est  reconstituée  ou  accrue  par  l'ar- 
rivée de  secours,  de  reprendre  l'offensive 
au  moment  opportun  ». 

A  ces  titres  divers  nous  devons  don- 
ner la  description  de  la  fortification  con- 
temporaine. 

Un  fort,  ou  une  place  forte,  se  composait 
autrefois  d\m  certain  nombre  de  portions 

S.  T.  II* 


de  rempart,  A,  À  (fig.  194),  nommées  cour 
tines,  et  d'un  nombre  égal  de  bastions,  B,  B. 
Les  bastions  étaient  destinés  à  protéger  le 
fort  ou  la  place  contre  toute  attaque  de  vive 
force.  Avant  que  l'assiégé  fût  arrivé  au  pied 
du  rempart  et  qu'il  en  pût  tenter  l'esca- 
lade, il  était  obligé  de  traverser  le  fossé,  B. 
Or,  comme  on  le  voit,  les  canons  placés  sur 
les  bastions  B,  B  croisaient  leurs  feux  au 
milieu  de  ce  fossé,  sur  le  pont-levis,  C,  et 
tirant  à  mitraille  sur  les  troupes  d'assaut, 
ils  défendaient  le  rempart,  ou  courtine,  A, 
ainsi  que  les  casernes,  E.  .  . 

Ce  système  de  fortification,  dû  à  l'illustre 
Yauban,  était  excellent,  à  l'époque  où  l'ar- 
tillerie n'avait  que  peu  de  puissance.  Mais 
il  était  à  prévoir  qu'avec  la  précision  du 
tir  des  pièces  actuellement  en  service,  les 
canons  des  bastions  seraient  vite  démontés 
par  l'assiégeant,  et  que  les  troupes  d'assaut 

122 


226 


MERVEILLES  DE   LA  SCIENCE. 


ne  seraient  pas  longtemps  arrêtées  au  pied 
du  rempart. 

Le  système  de  fortification  en  usage  de 
nos  jours  est  le  système  dit  polygonal, 
dans  lequel  les  bastions  sont  à  peu  près 
entièrement  supprimés,  et  remplacés  par 
des  ouvrages  défensifs,  placés  dans  les  fos- 
sés et  garnis  d'une  puissante  artillerie. 

Un  ingénieur  français,  Montalembert, 
avait  imaginé,  vers  la  fin  du  siècle  dernier, 
ce  système,  que  les  Allemands  ont  prati- 
qué depuis  longtemps,  et  que  nous  avons 
adopté  après  eux.  Il  constitue  aujourd'hui 
notre  système  général  de  forts. 

Nous  décrirons  comme  type  des  forts,  tels 
qu'on  les  construit  aujourd'hui,  en  France, 
celui  de  Belfort  (fig.  495). 

Destiné  à  battre  deux  routes,  à  tirer  dans 
les  deux  directions,  A  et  B,  il  a  deux  fronts, 
E,  et  PL.  Sur  le  front  E,  sont  établis  quatre 
canons  de-  gros  calibre,  séparés  les  uns  des 
autres  par  des  traverses  en  terre  ;  trois  ca- 
nons sont  disposés  sur  le  front  PL.  Les  ca- 
sernes sont  construites  sous  le  rempart, 
en  a,  b>  Ce  sont  des  logements  assez  con- 
fortables, recouverts  d'une  énorme  masse 
de  terre,  et  par  conséquent,  presque  à  l'abri 
des  obus.  Un  passage  blindé,  XX,  conduit, 
de  l'entrée  du  fort,  soit  jusqu'au  pied  du 
rempart,  soit  jusqu'à  la  porte  des  casernes, 
ou  plutôt  des  casemates. 

Les  fronts  d'attaque,  PL,  sont  droits.  Là, 
point  de  bastions.  Comment,  sans  aucun 
bastion,  empêchera-t-on  l'assiégeant  de 
descendre  dans  le  fossé,  et  de  tenter  l'esca- 
lade du  fort? 

Trois  ouvrages  ont  été  élevés  dans  le  fossé 
même;  ces  ouvrages,  R,  P,M,  se  nomment 
caponnières.  L'un  ,  P,  est  plus  vaste  que  les 
deux  autres  ;  il  est  situé  juste  à  l'angle  des 
deux  fronts  d'attaque.  Imaginez  une  sorte 
de  chambre  en  maçonnerie  protégée  par 
une  couche  de  terre  de  10  mètres  d'épais- 
seur et  par  deux  ou  trois  rangées  de  ma- 
driers. A  l'avant,  un  petit  fossé  plein  d'eau, 


LO,  et  des  créneaux,  d'où  jaillirait,  en  cas 
d'assaut,  un  violent  feu  de  mousqueterie. 
A  droite  et  à  gauche,  trois  ou  quatre  imV 
trailleuses,  qui  tirent  à  travers  des  embra- 
sures étroites,  et  dont  les  projectiles  brûle- 
raient littéralement  les  troupes  d'assaut. 
Cette  même  caponnière,  P,  défend  les  deux 
fossés  du  front  d'attaque;  les  caponnières  M. 
et  R  enfilent  les  fossés  0  et  L;  enfin  la 
gorge  EE,  à  l'entrée  du  fort,  est  défendue 
par  des  bastions. 

Ces  bastions  sont,  d'ailleurs,  ici,  à  titre 
d'exception.  Il  ne  faut  pas  oublier  que  le 
fort  que  nous  décrivons  est  celui  de  Bel- 
fort,  et  que  l'attaque  par  les  revers  du 
fort  n'est  pas  à  redouter,  en  raison  des 
dispositions  locales. 

Ajoutons  que  quand  on  le  peut,  on  rem- 
plit d'eau  les  fossés. 

Tel  est  le  fort  polygonal,  ou  fort  moderne, 
qui  défend  aujourd'hui  nos  places  de  guerre. 
C'est  dans  ce  système  que  sont  construits 
les  forts  placés  autour  de  Paris,  les  forts  de 
l'Est,  du  Nord-Est  et  du  Sud-Est,  ceux  de 
Verdun,  de  Belfort  et  de  tant  d'autres 
places. 

Mais  depuis  la  construction  de  ces  forts, 
on  a  découvert  la  mélinite,  et  les  étrangers 
ont  rempli  leurs  obus  de  substances  explo- 
sives très  puissantes.  Nous  avons  décrit  les 
terrifiants  effets  produits  par  l'explosion  de 
ces  compositions  chimiques.  Nos  officiers 
du  génie  se  sont  préoccupés  de  mettre  nos 
places  fortes  à  l'abri  de  ces  terribles  agents 
de  démolition  qui  détruisent  pierre  et  terre. 
Ils  ont  construit,  pour  résister  aux  obus 
à  la  mélinite,  des  tourelles  métalliques 
tournantes. 

L'idée  de  garnir  les  forts  de  tourelles  en 
métal  ne  date  pas  d'aujourd'hui.  En  France, 
on  a  essayé,  depuis  1870,  trente  ou  quarante 
modèles  de  coupoles  en  acier,  en  métal  com- 
pound,  ou  en  fer  laminé.  On  a  reconnu  que 
le  métal  compound  et  l'acier  se  fissurent 
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Fig.  196.  —  Tourelle  à  coupole  tournante  du  fort  Saint  -Philippe,  à  Anvers, 


sons  Faction  des  gros  projectiles;  le  fer 
laminé  résiste  seul,  sans  se  briser,  ni  se 
fendre. 

Ce  n'est  que  tout  récemment  que  l'industrie 
française  a  découvert  le  moyen  de  faire  des 
plaques  de  fer  laminé',  épaisses  de  60  centi- 
mètres, tandis  que  l'on  sait  depuis  long- 
temps marteler  des  plaques  d'acier  de  70  et 
même  de  80  centimètres  d'épaisseur. 

Les  projectiles  explosifs  démoliront  for- 
cément n'importe  quel  talus  en  terre;  ce  ne 
sera  jamais  qu'une  question  de  temps.  On 
ne  saurait,  d'autre  part,  songer  jl  construire 
un  fort  entièrement  métallique.  Les  tou- 
relles tournantes  métalliques  répondent  aux 
nouveaux  besoins  de  la  défense. 

Supposez,  en  effet,  que  l'assaillant  se  risque 
dans  le  fossé,  et  se  dirige  vers  l'escarpe,  où  il 
aura  frayé  une  brèche,  pour  pénétrer  jusque 
dans  l'intérieur  du  fort  ;  ses  colonnes  d'as- 
saut seront  obligées  de  défiler  sous  le  feu  des 
mitrailleuses  des  caponnières,  et  l'on  devine 
sans  peine  l'effet  produit  par  le  tir  rapide 
de  ces  pièces,  croisant  leurs  feux  dans  le 


fossé.  Le  tout  est  donc  de  conserver  intacte 
la  caponnière.  Pour  y  parvenir,  il  faut  ré- 
pondre au  tir  de  l'ennemi,  et  puisque  nos 
remparts  en  terre  ne  sont  plus  en  état  de 
résister  aux  obus,  il  faut  pourvoir  nos  forts 
de  coupoles  cuirassées  et  mobiles. 

C'est  le  duc  d'Aumale  qui,  en  1877,  alors 
qu'il  commandait  le  7e  corps  d'armée,  à 
Besançon,  fit  installer  la  première  coupole 
cuirassée  tournante,  au  fort  de  Giromagny, 
près  de  Belfort.  L'Allemagne  possède  au- 
jourd'hui près  de  cent  cinquante  coupoles 
cuirassées;  la  Belgique  en  a  vingt,  rien 
qu'autour  de  son  camp  retranché  d'Anvers  ; 
l'Angleterre  en  a  construit  une  à  l'entrée 
du  port  de  Douvres.  En  France,  nous  avons 
des  coupoles  cuirassées  à  Paris,  à  Tout,  à 
Belfort,  à  Laon,  à  Maubeuge,  à  Nice  et  à 
Verdun.  Mais  ce  n'est  que  le  commence- 
ment de  la  réforme  de  notre  défense. 

Le  général  belge  Brialmont,  dont  nous 
avons  déjà  cité  le  nom,  est  l'inventeur  des 
coupoles  cuirassées  actuelles.  Il  créa  de 
toutes  pièces,  dès  l'année  1868,  les  coupoles 
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Fig.  197.  —  Tourelle  à  coupole  tournante  de  Bucharest. 


du  fort  Saint- Philippe  à  Anvers  que  nous 
représentons  dans  la  figure  196. 

Qu'est-ce  qu'une  coupole  cuirassée?  C'est 
un  cylindre  en  tôle  qui  s'appuie  sur  une 
base  en  béton,  et  qui  tourne  sur  des  galets 
métalliques,  autour  de  son  axe,  sa  portion 
supérieure  ne  dépassant  que  très  faiblement 
les  terrassements  avoisinants.  Le  pointeur 
fait  mouvoir  la  tourelle  à  son  gré.  A  l'instant 
qu'il  a  choisi,  l'embrasure  apparaît  du  côté 
convenable  ;  il  met  le  feu  à  la  pièce.  Aussi- 
tôt après  le  coup  de  canon,  la  coupole  con- 
tinue son  mouvement  de  rotation.  Quand 
l'assiégeant  riposte,  son  obus,  s'il  arrive,  ne 
rencontre  plus  qu'une  cuirasse  métallique, 
dont  l'épaisseur  varie  entre  30  et  420  centi- 
mètres. Or,  nous  avons  dit  plus  haut  que 
même  les  projectiles  contenant  des  sub- 
stances explosives,  mélinite,  hellofitte,  etc., 
glissent  sur  les  coupoles  métalliques,  sans 
les  entamer. 


Un  officier  français,  le  commandant  du  gé- 
nie Mougin,  qui  poursuit  depuis  longtemps 
d'intéressantes  recherches  sur  l'emploi  du 
fer  et  de  l'acier  dans  la  fortification,  a  cons- 
truit une  coupole  perfectionnée  qu'il  a  ins- 
tallée sur  le  fort  de  Bucharest  (fig.  197).  Cette 
coupole,  B,  a  un  diamètre  de  3m,90  et  90 
centimètres  d'épaisseur  ;  les  plaques  sont  en 
fer  laminé;  les  deux  plaques  de  la  toiture 
pèsent,  à  elles  seules,  19  900  kilogrammes. 
Le  tout  s'appuie  sur  un  pivot  hydraulique, 
par  l'intermédiaire  d'une  couche  de  glycé- 
rine, de  telle  façon  que  ce  n'est  pas  du  mé- 
tal qui  frotte  ou  qui  roule  sur  un  autre  métal, 
mais  sur  une  couche  de  liquide,  presque 
sans  aucun  frottement.  La  pièce  est  tirée  à 
l'aide  de  l'électricité. 

Le  mouvement  de  rotation  est  imprimé  à 
la  coupole  B,  par  un  axe  tourné  à  bras,  A, 
placé  au-dessous  du  canon. 

Au  camp  de  Châlons,le  commandant  Mou- 
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Fig.  198.  —  Tourelle  cuirassée  du  camp  de  Chàlons. 


gin  a  élevé  une  tourelle  sphérique  du  même 
genre,  que  nous  reproduisons,  en  coupe, 
dans  la  figure  498. 

Le  commandant  Bussière  a,  de  son  côté, 
imaginé  une  tourelle  dite  à  contrepoids  accu- 
mulateur. Cette  tourelle  (fig.  199)  a  une  hau- 
teur de  lm,20vun  diamètre  de  3  à 4 mètres  et 
une  épaisseur  de  45  centimètres  ;  elle  est  faite 
en  métal  compound,  et  plonge  presque  tout 
entière  dans  une  sorte  de  puits  en  béton.  Le 
cylindre  s'appuie  sur  une  couronne  en 
acier,  qui  se  prolonge  de  30  à  50  centimè- 
tres vers  l'intérieur  du  puits. 

Le  colonel  Hennebert  décrit  en  ces  termes 
le  fonctionnement  de  cet  ingénieux  appa- 
reil (1)  : 

«  Le  guidage  vertical  est  obtenu,  à  la  partie  supé- 
rieure, par  le  moyen  d'une  couronne  de  centrage 
munie  de  galets  à  axes. verticaux,  scellés  dans  la 
maçonnerie  du  puits,  couronne  dans  laquelle  se 
meut  la  virole  porte-cuirasse.  Les  galets  directeurs- 
sont  à  centrage  réglable  et,  par  conséquent,  orga- 
nisés de  façon  à  permettre  d'assurer  à  la  tourelle 

(1)  La  Science  illustrée ,  n°  61,  p.  135. 


une  position  rigoureusement  verticale.  À  la  partie 
inférieure,  le  pivot  de  l'appareil  glisse  à  frottement 
doux  dans  une  lunette  de  centrage  portée  par  un 
plancher  métallique,  solidement  encastré  dans  la 
maçonnerie. 

«  Une  collerette  en  acier  à  position  réglable  est  dis- 
posée au-dessus  de  la  couronne  de  centrage  à  ga- 
lets. Pourvue  d'une  gorge,  sa  face  intérieure  ne 
laisse  subsister  qu'un  millimètre  de  jeu  à  Tentour 
delà  face  extérieure  de  la  virole  porte-cuirasse.  De 
là  un  joint  assez  étanche  peut  s'opposer  à  l'intro- 
duction des  gaz  extérieurs  dus  à  l'explosion  des  pro- 
jectiles ennemis  ou  au  tir  des  pièces  de  la  tourelle. 

«  Le  poids  total  delà  partie  mobile  de  l'ouvrage  — 
cuirassement,  bouches  à  feu,  personnel  et  approvi- 
sionnements compris  —  est  d'environ  180  000  kilo- 
grammes. Cette  partie  mobile  a  pour  support  une, 
presse  hydraulique  dont  le  cylindre  est  solidaire  de 
la  partie  inférieure  du  pivot  en  tôlerie  et  qui  — 
moyennant  le  jeu  d'une  tuyauterie  convenablement 
organisée  —  est  mise  en  communication  avec  un 
contrepoids  accumulateur. 

«  Destiné  à  équilibrer  la  majeure  partie  du  poids 
de  la  tourelle  cuirassée  et  à  réduire  ainsi  au  mini- 
mum possible  le  travail  moteur  à  développer  au 
moment  des  manoeuvres  de  mise  en  batterie  ou 
d'éclipsé,  ce  contrepoids  accumulateur  —  logé  dans 
une  cave  voisine  du  puits  de  la  tourelle  —  se  com- 
pose d'un  cylindre  vertical  mobile  de  0m,30  de  dia- 
mètre intérieur,  lesté  par  des  rondelles  de  fonte 


230 


MERVEILLES  DE  LA  SCIENCE. 


Fig.  199.  —  Tourelle  Bussière,  à  contre-poids  accumulateur. 


constituant  une  charge  de  68  000  kilogrammes  et 
reposant  sur  un  piston  différentiel  dont  la  tige  me- 
sure 0^,26  de  diamètre.  La  partie  inférieure  de 
celle-ci  se  trouve  encastrée  dans  un  socle  scellé 
lui-même  dans  la  maçonnerie. 

«  La  tige  du  piston  de  l'accumulateur  — qui  est 
creuse  —  met  en  communication  l'intérieur  du 
cylindre  avec  celui  de  la  presse  de  soulèvement  de 
la  tourelle.  Un  second  conduit,  également  enfermé 
dans  la  tige  de  ce  piston,  se  relie  avec  un  appareil 
de  manœuvre  à  soupapes,  appareil  qui  permet 
d'établir,  à  volonté,  la  communication  entre  ce 
conduit  et  le  premier,  ou  de  le  mettre  à  l'évacua- 
tion. 11  suit  de  là  que  le  poids  de  la  partie  mobile 
de  l'accumulateur  est  reporté  :  tantôt,  sur  toute  3a 
surface  du  piston  de  0m,30de  diamètre;  tantôt,  sur 
la  surface  réduite  de  la  tige  de  0m,26.  La  pression 
de  l'eau  qui  s'y  trouve  contenue  varie  ainsi  de  96  à 
i2S  kilogrammes  par  centimètre  carré.  Les  efforts 
correspondants,  exercés  sur  le  piston  de  la  presse  de 
soulèvement  de  la  tourelle,  sont  respectivement  de 
160  000  ou  de  213  000  kilogrammes  à  l'état  statique. 

<f  Dans  le  premier  cas,  si  la  tourelle  est  en  bat- 
terie, son  poids  l'emporte  sur  celui  de  l'accumu- 
lateur et,  nécessairement,  elle  s'éclipse  ;  au  second 
cas,  la  tourelle  éclipsée  monte  en  batterie  sous 
l'action  prépondérante  de  l'accumulateur.  La  com- 
mande de  ces  manœuvres  se  fait  d'un  poste  situé 
au  niveau  du  plancher  d'approvisionnement  ;  et  ce, 
au  moyen  de  volants  à  manettes. 

«  Tel  est,  rapidement  esquissé,  l'organe  essen- 


tiellement original  de  la  tourelle  Bussière,  organe 
dont  le  jeu  permet  d'obtenir  l'éclipsé  quasi  instan- 
tanée d'une  masse  métallique  considérable.  La 
hauteur  d'éclipsé  ou  course  de  la  tourelle  de  la 
position  de  repos  à  la  position  de  combat,  et  réci- 
proquement, est  de  0m,80.  Le  soulèvement  et  la 
mise  en  batterie  ne  demandent  ensemble  qu'un 
intervalle  de  temps  de  sept  secondes;  l'éclipsé  n'en 
exige  que  cinq.  En  ajoutant  à  la  somme  de  ces  nom- 
bres un  chiffre  de  deux  secondes  représentant  le 
temps  de  l'ordre,  on  obtient  le  total  de  quatorze 
secondes  pour  l'apparition  de  la  muraille  métallique,1 
pour  le  tir  des  pièces  qu'elle  abrite  et,  enfin,  pour 
son  éclipse.  Les  embrasures  —  partie  faible  de  la 
tourelle  —  se  trouvent  éclipsées  quatre  secondes 
après  le  coup  tiré. 

«  Ces  chiffres  ont  leur  éloquence. 

«  Le  mouvement  de  rotation  de  la  tourelle  s'ob- 
tient à  bras,  à  la  vapeur,  ou  à  l'aide  d'appareils 
hydrauliques.  il  ne  s'exécute,  d'ailleurs,  que  durant 
les  éclipses,  car  le  pointage  se  fait  à  l'abri  des 
coups  de  l'artillerie  ennemie.  » 

Tel  est  le  dernier  mot  de  la  fortification 
actuelle,  qui  assure  aux  places  les  meil- 
leures garanties  de  défense.  Il  est  probable, 
toutefois,  que  l'art  de  défendre  une  place  forte 
trouvera  dans  l'avenir  de  moins  en  moins 
l'occasion  de  s'exercer.  C'est  en  rase  cam- 
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pagne  que  les  armées"  se  rencontreront,  et 
on  ne  verra  plus,  comme  dans  les  deux  der- 
niers siècles,  les  généraux  s'attarder  devant 
les  vilW  fortifiées 

Ce  qui  /toutefois,  ne  tombera  pas  en  dé- 
suétude guerrière,  c'est  ce  que  l'on  appelle 
la  fortification  passagère,  par  opposition  avec 
la  fortification  permanente,  que  nous  ve- 
nons de  décrire.  Dans  bien  des  occasions, 
en  effet,  une  armée  en  marche  ou  en  re- 
traite est  obligée  de  s'entourer  de  défenses 
et  de  créer,  en  peu  de  temps,  et  sur  une 
position  déterminée,  des  obstacles  capables 
d'arrêter,  ou  tout  au  moins  de  retarder,  la 
marche  de  l'ennemi. 

De  tout  temps,  les  commandants  d'armée 
ont  fait  usage  de  la  fortification  passagère. 
C'est  ainsi  qu'une  armée,  pour  se  mettre  à 
l'abri  d'une  attaque  subite,  couvre  toute 
l'étendue  de  sa  position  de  lignes  ou  de 
retranchements.  Ces  retranchements  sont 
creusés  à  2  mètres  de  profondeur.  On  ne 
fera  plus  guère  usage  désormais  que  de 
tranchées-abris. 

Une  tranchée-abri,  que  nous  représen- 
tons dans  la  figure  200  (page  233),  est  une 
excavation  de  50  centimètres  de  profondeur, 
sur  lm,30  de  largeur,  protégée  par  un  petit 
bourrelet  en  terre,  de  60  centimètres  de 
hauteur.  Le  fantassin  installé  dans  le  fossé 
a  donc  une  protection  de  lm,10. 


CHAPITRE  XI 

LES   ARTILLERIES   ÉTRANGÈRES.   —   V ARTILLERIE  ALLE- 
MANDE,   SON    ORGANISATION   ET    SON  RECRUTEMENT. 

—  POURQUOI  ELLE  A  JOUÉ  UN  ROLE  IMPORTANT"  EN 

1870;  POURQUOI  ELLE  sera  inférieure  désormais. 

—  L'USINE  KRUPP  A  ESSEN.  —  LES  ARTILLERIES  ITA- 
LIENNE ET  ANGLAISE. 

Nous  terminerons  cette  étude  par  un  coup 
d'œil  sur  les  artilleries  étrangères  ;  mais  il 
faut  nous,  hâter  de  dire  que  ce  chapitre 


n'aura  pas  à  recevoir  de  grands  développe- 
ments. En  décrivant,  en  effet,  l'artillerie  fran- 
çaise, nous  avons  à  peu  près  exposé  ce  qui 
concerne  les  artilleries  étrangères,  attendu 
que  ce  que  nous  avons  créé  en  France,  tous 
nos  voisins  l'ont  servilement  copié.  Faire 
une  description  minutieuse  de  l'artillerie  al- 
lemande, autrichienne,  italienne,  anglaise, 
serait  répéter  ce  que  nous  avons  dit  dans 
les  pages  qui  précèdent. 

L'artillerie  allemande  offre  seule  pour 
nous  un  intérêt  particulier. 

On  peut,  chez  les  Allemands,  mettre  en 
ligne  2  220  grosses  pièces  de  canon,  soit  un 
peu  plus  de  trois  pièces  par  mille  hommes. 

L'artillerie  allemande  a  quatre  ateliers  de 
construction,  à  Strasbourg,  à  Dantzig,  à 
Deutz  et  à  Spandau.  Les  obus  sont  mainte- 
nant fabriqués  à  Burkau,  dans  les  ateliers 
de  l'usine  Griïson;  ils  sont  chargés  avec  une 
substance  explosive  spéciale,  analogue  à  la 
hellofitte.  Quant  aux  canons,  ils  sortent 
tout  fabriqués,  essayés  et  vérifiés,  des  ate- 
liers de  l'usine  Krupp. 

Une  sera  pas  sans  intérêt  pour  nos  lec- 
teurs de  connaître  avec  quelques  détails  la 
célèbre  usine  dont  l'Allemagne  s'enorgueil- 
lit, et  qui,  en  effet,  dépasse  par  son  impor- 
tance nos  plus  grands  établissements  indus- 
triels, tels  que  le  Creusot. 

On  peut  dire  que  l'usine  Krupp  est  tout 
une  ville,  Essén  n'était  jadis  qu'une  bour- 
gade. En  1820,  Frédéric  Krupp  euti'idée  de 
créer  une  fabrique  d'acier  fondu;  mais  il 
eut  à  lutter  avec  de  sérieuses  difficultés,  et 
son  fils  fut  le  premier  à  obtenir  quelques 
résultats  des  efforts  de  son  prédécesseur. 
En  1851,  Alfred  Krupp  envoyait  à  l'Expo- 
sition universelle  de  Londres  un  bloc  d'a- 
cier, qui  pesait  2^00  kilogrammes.  Quatre 
ans  plus  tard,  il  fabriquait  couramment  des 
blocs  d'acier  de  5000  kilogrammes.  En  1862 
enfin,  Alfred  Krupp  produisait  dans  ses  ate- 
liers un  bloc  d'acier  long  de  2m,50,  large  de 
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4m,l6,  et  qui  pesait  20  000  kilogrammes.  Le 
problème  de  ia  fabrication  de  grosses  mas- 
ses d'acier  était  définitivement  résolu.  Ce 
n'était  qu'en  1856,  que  Krupp  avait  com- 
mencé de  fabriquer  des  canons  en  acier,  et 
en  1862  il  en  avait  déjà  livré  plus  d'un 
millier  à  Tannée  prussienne. 

A  cette  époque,  huit  cents  ouvriers  étaient 
employés  dans  les  ateliers  de  l'usine  Krupp  ; 
cette  usine  ne  comportait  alors  que  douze 
machines  à  vapeur. 

Aujourd'hui,  le  voyageur  qui,  après  avoir 
dépassé  Diisseldorf  et  traversé  des  landes  et 
des  bois,  s'arrête  à  la  gare  d'Essen,  aper- 
çoit sur  sa  gauche  la  vieille  ville,  amas  pit- 
toresque de  cinq  à  six  cents  maisons,  et 
sur  sa  droite  une  cité  toute  noire,  enve- 
loppée, jour  et  nuit,  d'un  nuage  de  fumée. 
C'est  la  cité  nouvelle,  et  pas  un  seul  de 
ses  habitants  n'est  étranger  à  l'industrie 
métallurgique.  L'usine  possède  13  hauts- 
fourneaux,  1 618  fourneaux  ordinaires,  461 
chaudières,  91  marteaux-pilons  et  482  ma- 
chines à  vapeur,  qui  développent  une  force 
totale  de  210  000  chevaux.  Il  y  a  là  un  mar- 
teau qui  tombe  d'une  hauteur  de  50  mètres 
et  qui  frappe  avec  une  violence  de  mille 
quintaux. 

Quand  l'empereur  Guillaume  Ier  visita  l'u- 
sine d'Essen,  on  lui  présenta  l'ouvrier  qui 
maniait  ce  marteau  avec  une  telle  dextérité 
qu'il  l'arrêtait  à  tel  ou  tel  point  de  sa  course. 
L'empereur  plaça  sous  le  marteau  une  mon- 
tre, garnie  de  brillants,  et  donna  l'ordre  à 
l'ouvrier  d'abaisser  l'énorme  marteau.  L'ou- 
vrier hésitait  :  «  Allons,  Fritz,  s'écria  Guil- 
laume Ier,  tape  dessus  !  »  Et,  à  5  ou  6  centi- 
mètres au-dessus  de  la  montre,  le  mar- 
teau faisait  halte.  Inutile  d'ajouter  que  le 
souverain  fit  cadeau  de  cette  montre  à  l'ha- 
bile ouvrier.  M.  Krupp,  de  son  côté,  fit  gra- 
ver sur  le  marteau  l'inscription,  désormais 
historique  :  «  Allons,  Fritz,  tape  dessus!  » 

Vingt-  trois  mille  ouvriers  sont  employés 
dans  les  ateliers  Krupp.  Leurs  familles  oc- 


cupent Les  maisons  de  la  ville  ;  on  a  créé, 
pour  leur  alimentation  et  leur  habillement, 
seize  sociétés  coopératives,  et  M.  Krupp  a 
fait  construire  quatre  écoles.  Chaque  année, 
l'usine  travaille  environ  300  millions  de  ki- 
logrammes d'acier  ou  de  fonte  ;  elle  dispose 
de  voies  ferrées,  dans  l'intérieur  même  de 
l'usine  ou  dans  ses  polygones,  dont  la  lon- 
gueur totale  n'est  pas  inférieure  à  60  kilo- 
mètres, et  sur  lesquelles  circulent  constam- 
ment 40  locomotives  et  910  wagons. 

L'artillerie  anglaise  se  compose,  comme 
la  nôtre,  de  pièces  de  campagne  et  de  mon- 
tagne etd'obusiers.  Les  types  de  ces  pièces 
sont  les  mêmes  que  les  nôtres.  On  est  seule- 
ment frappé  des  dimensions  que  nos  voi- 
sins donnent  à  certaines  de  leurs  bouches 
à  feu. 

Les  Italiens  dépassent  encore  les  Anglais 
par  l'incroyable  dimension  qu'ils  donnent  à 
leurs  pièces  de  siège  et  de  défense  des  ports 
et  des  côtes.  Tout  le  monde  connaît  le  fa- 
meux canon  de  100  tonnes  qui  a  eu  des  mé- 
saventures si  nombreuses.  Nous  parlerons 
de  ces  dernières  bouches  à  feu  dans  la  no- 
tice que  nous  consacrerons  plus  loin  aux 
Bâtiments  cuirassés. 

Pour  terminer  cette  description  de  l'ar- 
tillerie contemporaine,  citons  les  chiffres 
de  l'État-major  militaire,  chez  les  princi- 
pales nations  européennes.  Ces  chiffres  ont 
leur  éloquence,  mais  ils  méritent  aussi  d'être 
convenablement  interprétés. 

L'Allemagne  compte  37  régiments  d'ar- 
tillerie, dont  2  de  la  garde,  soit  au  total 
312  batteries,  dont  50  à  cheval.  Toutes  les 
batteries  montées  attellent  des  canons  de 
90;  les  batteries  à  cheval  attellent  des  ca- 
nons de  80.  Sur  pied  de  guerre,  chaque 
batterie  a  6  pièces,  8  caissons,  3  chariots 
de  batterie  et  1  forge.  La  Landwehr  fournit 
200  batteries.  En  outre,  l'artillerie  u  pied, 


Fig,  200.  —  Tranchée-abri. 


ou  artillerie  de  forteresse,  comprend  124 
compagnies  sur  pied  de  paix  et  248  compa- 
gnies sur  pied  de  guerre. 

L'Angleterre  a  106  batteries ,  dont  76 
batteries  montées,  24  batteries  à  cheval  et 
6  batteries  de  dépôt;  ces  batteries  sont  à 
6  pièces  ;  l'artillerie  de  forteresse  anglaise 
ail  brigades  à  10  batteries,  soit  110  batte- 
ries. 

L'Autriche-Hongrie  dispose  de  230  batte- 
ries, dont  184  batteries  montées.  46  batte- 
ries à  cheval  et  30  batteries  de  montagne; 
et  de  72  compagnies  d'artillerie  de  forteresse. 
Les  batteries  montées  attellent  des  canons 
de  90  ou  de  80  millimètres,  les  batteries  de 
montagne  des  canons  de  70  millimètres. 

L'Italie  a  190  batteries,  à  8  pièces  chacune, 
dont  174  batteries  montées,  4  batteries  à 
cheval  et  12  batteries  de  montagne  et  .60 
compagnies  d'artillerie  de  forteresse,  avec 
deux  équipages  de  siège  de  200  pièces  cha- 
cun. Ces  équipages  se  composent  de  60  ca- 
nons de  16  centimètres,  100  canons  de  12 
centimètres,  30  obusiers  de  22  centimètres 
et  10  mortiers  de  15  centimètres. 

L'artillerie  de  l'armée  russe  comprend 

360  batteries,  dont  108  batteries  montées 

lourdes ,    188   batteries  montées  légères, 
s.  T.  il. 


44  batteries  à  cheval  et  20  batteries  de  mon- 
tagne. Chacune  de  ces  batteries  attelle  8  piè- 
ces. Les  canons  de  l'artillerie  montée  lourde 
ont  106  millimètres  de  diamètre;  ceux  de 
l'artillerie  montée  légère  ont  86  millimè- 
tres, et  ceux  de  l'artillerie  de  montagne 
63  millimètres.  Les  troupes  de  réserve  au- 
raient, en  outre,"  200  batteries,  dont  la  plu- 
part n'ont  que  6  pièces.  42  bataillons  d'artil- 
lerie de  forteresse,  à  4  compagnies  chacun, 
font,  en  outre,  partie  de  l'armée  russe. 

Nous  avons  déjà  dit  que  l'artillerie  alle- 
mande peut  mettre  en  ligne  2220  grosses 
bouches  à  feu.  La  Russie  dispose,  sur  sa 
frontière  occidentale,  de  425  batteries  à 
8  pièces,  soit  de  3300  canons.  Les  publi- 
cistes  allemands  ne  se  lassent  pas  de  faire 
ressortir  cette  infériorité  de  leur  part.  Ils 
oublient,  ou  font  semblant  d'oublier,  qu'en 
cas  de  guerre,  la  Russie  n'aurait  pas  seule- 
ment à  faire  face  à  l'Allemagne,  mais  aussi 
probablement  à*  l'Autriche. 

Tel  est  l'effectif,  en  bouches  à  feu,  dont 

r   

disposent  les  Etats  militaires  de  l'Eu- 
rope. Bien  que  ces  chiffres  soient  au- 
thentiques, il  ne  faudrait  cependant  pas 
les.  prendre  trop  au  sérieux.  Il  ne  suffit 
pas,  en  effet,  pour  obtenir  des  résultats, 
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de  mettre  en  ligne  un  grand  nombre 
de  canons;  il  faut  encore  qu'ils  soient 
approvisionnés,  et  que  leur  tir  soit  ré- 
glé. Une  seule  pièce  bien  servie  fera 
plus  de  mal  à  l'ennemi  que  vingt  autres 
pièces  servies  par  des  conscrits.  Or,  ce  per- 
sonnel bien  instruit,  bien  préparé,  croit-on 
que  toutes  les  armées  le  possèdent  en  nom- 
bre suffisant?  L'expérience  seule  permettra 
de  résoudre  ce  problème,  et  cette  expé- 
rience porte  un  nom  redoutable  :  la  guerre. 
Quand  nous  l'aurons  faite,  nous  n'aurons 
plus  besoin  d'être  renseignés. 

En  ce  qui  touche  la  production  manu- 
facturière, nous  dirons  que  les  usines  fran- 
çaises et  l'usine  Krupp  ont  exclusivement 


le  privilège  de  fournir  des  canons  et  des 
mortiers  aux  peuples  dont  l'industrie  n'est 
pas  assez  avancée  pour  produire  ces  engins 
de  guerre.  Et  quant  au  mérite  comparé 
des  produits  des  usines  françaises  et  de 
celles  d'Essen,  nous  rappellerons  un  fait 
significatif. 

En  188o,  le  gouvernement  serbe  avait 
décidé  d'acheter  trente  batteries  d'artillerie 
de  campagne.  Il  s'agissait,  en  chiffres  ronds, 
d'une  dépense  de  trois  millions  de  francs. 
Des  expériences  comparatives  eurent  lieu, 
avec  les  matériels  français  et  allemand  : 
Krupp  contre  Bange.  Ce  n'étaient  ni  des 
Français  ni  des  Allemands  qui  étaient  juges. 
Or,  le  matériel  français  l'emporta  haut  la 
main  ! 


FIN  DU  SUPPLÉMENT  A  L'ARTILLERIE  MODERNE. 
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AUX 
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Nous  nous  proposons  de  faire  connaître, 
dans  ce  Supp lément,  les  modifications  intro- 
duites dans  l'arme  à  feu  portative  militaire, 
depuis  la  guerre  1870-71  jusqu'au  moment 
présent. 

Pour  introduire  quelque  clarté  dans  ce 
sujet  complexe  et  quelque  peu  confus,  en 
raison  de  la  multiplicité  des- faits  particuliers 
à  considérer,  nous  diviserons  ce  travail  en 
deux  parties,  l'une  théorique,  pour  ainsi 
dire,  l'autre  pratique. 

Les  premiers  chapitres  seront  consacrés 
à  des  Considérations  générales  sur  les  trans- 
formations du  mécanisme  et  de  V emploi  des 
fusils  depuis  1870.  Ces  transformations  ont 
consisté  :  1°  à  diminuer  le  calibre  des  balles, 
et  par  conséquent  des  canons  de  fusils,  qui, 
de  14  millimètres  de  diamètre,  ont  été  ré- 
duits à  8  millimètres  •  ce  qui  assure  un  tir 
plus  rigoureux  et  une  portée  plus  grande: 
2°  à  adopter  définitivement  le  fusil  à  répé- 
tition, au  lieu  du  fusil  coup  par  coup;  ce 
qui  évite  au  soldat  l'obligation  de  charger 
son  arme,  et  met  dans  sa  main  la  possibilité 


de  tirer  trente  coups  par  minute,  si  cela  est 
nécessaire. 

Dans  la  deuxième  partie,  ou  partie  prati- 
que, nous  ferons  connaître  l'état  actuel  de 
l'armement  du  fantassin  et  du  cavalier,  chez 
les  principales  nations  de  l'Europe.  Passant 
successivement  en  revue  la  France,  l'Alle- 
magne, l'Autriche,  la  Russie,  l'Angleterre, 
l'Italie,  etc.,  nous  dirons  quelle  est  l'arme 
portative  adoptée,  chez  elles  et  les  études 
ou  circonstances  diverses  qui  ont  déter- 
miné l'adoption  de  l'arme  aujourd'hui  ré- 
glementaire. 

Comme  application  des  principes  et  des 
faits  exposés  dans  ce  travail,  nous  dirons 
quelques  mots  des  revolvers  pour  l'usage 
des  troupes,  et  nous  terminerons  en  parlant 
du  mécanisme  adopté  aujourd'hui  pour  les 
fusils  de  chasse. 
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CHAPITRE  PREMIER 

AVANTAGES  DE  LA  REDUCTION  DU  CAUBRE  DANS  LES 
ARMES  A  FEU  PORTATIVES.  —  ÉTUDES  DE  M.  HÉBLER, 
DE  ZURICH.  —  EXPÉRIENCES  FAITES  CHEZ  DIFFÉRENTES 
NATIONS  DU  FUSIL  A  PETIT  CALIBRE.  —  DIFFÉRENTS 
MODÈLES  DE  CE  FUSIL. 

Un  officier  suisse,  le  professeur  Hébler, 
de  Zurich,  faisait,  dès  Tannée  1878,  de  pro- 
fondes études  sur  l'avantage  qu'il  y  aurait 
à  diminuer  le  calibre  des  balles,  et  par  con- 
séquent celui  des  canons  de  fusil.  Les  idées 
du  professeur  de  Zurich  avaient  beaucoup 
frappé  les  militaires  français,  allemands, 
belges  et  suisses;  et  en  1883,  les  gouverne- 
ments de  France  et  d'Autriche-Hongrie  se 
disposaient  à  expérimenter  d'une  manière 
pratique  le  fusil  de  petit  calibre. 

Il  est  incontestable,  en  effet,  que  le  petit 
calibre  est  préférable  au  gros,  et  même  au 
moyen  calibre.  La  vitesse  initiale  du  pro- 
jectile lancé  par  le  fusil  prussien,  le  fusil 
Mauser,  est  de  440  mètres  par  seconde  : 
elle  atteint  1 600  mètres  avec  un  fusil  de 
petit  calibre. 

Il  faut  aussi  considérer  la  légèreté  du  fusil 
de  petit  calibre  et  de  ses  cartouches,  ainsi 
que  la  force  de  pénétration  de  ses  projectiles. 
Il  a  été  prouvé  que  la  force  de  pénétration 
des  balles  à  manteau  d'acier  du  fusil  de 
8  millimètres  dépasse  six  fois  celle  des  bal- 
les du  fusil  de  9  millimètres  et  demi.  Trois 
chevaux,  placés  l'un  derrière  l'autre,  ont  été 
traversés  par  une  balle  de  8  millimètres, 
et  cette  même  balle  s'est  ensuite  enfoncée 
profondément  dans  un  mur  en  bois. 

Il  est  vrai  que  la  balle  de  8  millimètres 
ne  subit  aucune  déformation,  quand  elle 
touche  le  but,  et  qu'ainsi  les  blessures  qu'elle 
occasionne  sont  infiniment  moins  dangereu- 
ses que  celles  que  provoquent  les  balles  de 
gros  calibre.  Tandis  que  les  balles  du  fusil 
Chassepot  produisent,  dans  les  parties  du 
corps  qu'elles  frappent,  d'énormes  déchi- 
rures, la  balle  de  petit  calibre  traverse,  sans 


trop  les  offenser,  les  tissus  vivants.  Mais 
comme  ce  dernier  projectile  est  animé 
d'une  vitesse  suffisante  pour  blesser  quatre 
hommes  placés  à  la  file,  et  comme  il  im- 
porte, à  la  guerre,  non  de  tuer  des  hom- 
mes, mais  de  les  mettre  hors  de  combat 
momentanément,  il  s'est  rencontré,  une 
fois  par  hasard,  que  les  intérêts  de  l'huma- 
nité et  ceux  de  l'art  militaire  se  sont  trou- 
vés d'accord. 

On  obtient,  au  point  de  vue  de  la  portée, 
des  résultats  extraordinaires  avec  le  fusil 
de  petit  calibre. 

Un  soldat  armé  du  fusil  de  8  millimè- 
tres atteint,  à  coup  sûr,  un  homme  debout, 
à  520  mètres  de  distance.  Pour  la  cavale- 
rie, cette  précision  du  tir  s'étend  jusqu'à 
600  mètres.  Si  le  tireur  est  à  genoux,  ce  qui 
arrivera  souvent  dans  les  combats  de  l'ave- 
nir, le  fusil  de  8  millimètres  donne  une  pré- 
cision rigoureuse  à  la  distance  de  420  mètres, 
tandis  que  cette  limite  est  de  300  mètres 
avec  le  fusil  Gras.  A  2000  mètres,  por- 
tée maximum,  le  fusil  de  8  millimètres  a 
les  mêmes  écarts  en  portée  et  en  direction, 
que  le  canon  de  90,  dont  nous  avons  parlé 
dans  notre  précédente  notice;  c'est  dire  que 
sa  trajectoire  est  rasante  et  que  la  zone  dan- 
gereuse —  pour  l'adversaire  —  est  très  con- 
sidérable. 

Faire  un  petit  fusil  tirant  à  longue  portée, 
envoyant  une  petite  balle  douée  d'une  péné- 
tration suffisante,  avec  une  grande  préci- 
sion, tel  est  donc  le  problème.  L'histoire 
-  des  dernières  années  nous  montre  qu'il  a  été 
résolu  avec  succès. 

Les  premières  expériences  avec  Le  fusil 
de  petit  calibre  eurent  lieu  en  Suisse.  En 
1854,  l'armée  helvétique  possédait  un  fusil 
du  calibre  de  I0mm,4.  En  1871,  le  major 
Rubin  proposait  un  fusil  de  9  millimètres  ; 
enfin,  ên  1879,  le  professeur  Hébler,  de  Zu- 
rich, dont  les  travaux  sont  universellement 
estimés,  et  qui  fait  autorité  dans  le  monde 
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militaire,  publiait  la  description  de  son 
fusil,  dont  le  calibre  n'est  que  de  7  milli- 
mètres et  demi. 

La  vitesse  initiale  du  projectile  du  fusil 
Hébler  est  de  S60  mètres  par  seconde  ;  le 
poids  de  la  cartouche  est  de  14gr,60  ;  l'arme 
elle-même  ne  pèse  que  *  kilogrammes  et 
demi.  Le  soldat  armé  de  ce  fusil  pourrait 
donc  emporter  140  cartouches,  alors  que 
l'homme  muni  du  fusil  Mauser  n'en  pour- 
rait prendre  que  80.  La  supériorité  du  pre- 
mier frappe  les  yeux  ;  il  n'est  pas  besoin  de 
théories  pour  faire  saisir  la  valeur  de  com- 
paraisons aussi  éclatantes. 

C'est  en  Espagne  qu'on  fit,  pour  la  pre- 
mière fois,  des  essais  de  tir  avec  le  fusil 
Hébler.  Plus  tard,  l'Angleterre  expérimenta 
le  fusil  Magee,  dont  la  balle,  du  calibre  de 
10  millimètres  et  du  poids  de  25  grammes, 
perçait,  à  180  mètres,  une  plaque  de  fer  de 

6  millimètres  d'épaisseur. 
L'infanterie  norvégienne  emploie,  depuis 

1882,  le  fusil  à  répétition  Jarhman. 

Aucun  de  ces  fusils  ne  donne  les  mêmes 
résultats  que  le  fusil  Hébler,  dont  la  balle, 
à  400  mètres  de  distance,  traverse  dix  plan- 
ches de  3  millimètres  d'épaisseur  chacune. 

A  ceux  qui  objectent  qu'une  balle  de 

7  millimètres  et  demi  n'occasionnerait  pas 
de  blessures  sérieuses,  M.  Hébler  répond 
par  l'anecdote  personnelle  suivante  :  «  Je 
tirais  sur  une  cible  située  à  900  mètres;  un 
de  mes  amis,  M.  Wengi,  qui  relevait  les 
coups,  resta  malheureusement  derrière  la 
cible,  et  fut  atteint  au  bras.  La  balle  n'avait 
pas  touché  l'os;  mon  ami  fut,  cependant, 
malade  pendant  trois  mois.  » 

Voilà,  en  effet,  un  exemple  décisif,  et  la 
plupart  des  inventeurs  seraient  fort  empê- 
chés d'en  invoquer  un  pareil  à  l'appui  de 
leur  thèse  ! 

Est-ce  à  dire  que  le  fusil  Hébler  soit  un 
modèle  idéal?  Nous  ne  le  pensons  pas.  Le 
fusil  français  modèle  de  1886,  que  nous  dé- 
crirons dans  un  des  chapitres  suivants, 


est  doué  de  qualités  aussi  remarquables. 

Ce  n'est  pas  tout,  en  effet,  que  de  fabriquer 
un  fusil  et  une  cartouche,  il  faut  encore 
remplir  toutes  sortes  de  conditions  :  la  balle 
ne  doit  pas  se  déformer,  ni  dévier  de  la 
trajectoire;  la  poudre  ne  doit  pas  encras- 
ser le  tonnerre,  ni  l'âme  du  fusil  ;  il  ne  faut 
pas  que  le  recul  soit  trop  fort.  La  plupart 
de  ces  problèmes  ne  sauraient  être  traités  à 
l'aide  de  formules  rigoureusement  mathé- 
matiques. Il  est,  en  tout  cas,  impossible 
d'établir  ce  que  l'on  pourrait  appeler  l'équa- 
tion complète  du  fusil.  On  tâtonne,  on 
cherche  à  tout  concilier,  et  c'est  grâce  à 
une  foule  de  raisonnements,  quïl  serait  trop 
long  d'énumérer  ici,  que  l'on  est  arrivé  à 
ces  conclusions  :  faire  un  fusil  à  répétition 
du  calibre  7  à  8  millimètres,  tirant  une  car- 
touche métallique,  composée  d'une  balle 
entourée  d'une  chemise  d'acier  et  d'une 
charge  de  poudre  comprimée. 


CHAPITRE  II 

LE  FUSIL  A  RÉPÉTITION,  SES  AVANTAGES 

Nous  disons  dans  l'énoncé  général  qui 
précède,  qu'il  faut,  avec  le  fusil  de  petit  ca- 
libre, adopter  le  mécanisme  à  répétition. 
En  effet,  ces  deux  éléments  se  commandent 
l'un  l'autre,  et  se  combinent  d'une  façon 
nécessaire. 

Nous  avons  mis  en  évidence  les  avanta- 
ges du  fusil  de  petit  calibre,  et  signalé  les 
études  dont  cette  question  a  été  l'objet.  Par- 
lons maintenant  de  l'utilité  que  doit  présen- 
ter, dans  la  guerre,  la  faculté  de  mettre  à 
la  disposition  du  soldat  un  nombre  consi- 
dérable de  cartouches,  qui  lui  évitent  le  soin 
de  recharger  son  arme,  et  lui  permettent, 
à  un  moment  donné,  de  tirer  un  nombre 
énorme  de  coups,  en  peu  de  temps. 

Si  l'on  substitue  au  fusil  de  gros  calibre 
(11  millimètres)  un  fusil  de  petit  calibre 
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Fig.  20 1 .  —  Fusil  Winchester,  vue  extérieure. 


(8  millimètres)  à  trajectoire  tendue,  on 
obtient  une  précision  de  tir  incomparable, 
et  l'on  a,  tout  à  la  fois,  le  bénéfice  d'un  tir 
précis  à  grandes  distances  et  d'un  tir  rapide 
à  petites  distances.  Enfin,  si  h  ce  canon  de 
petit  calibre  on  ajoute  un  magasin  de  car- 
touches, on  donne  au  soldat  l'avantage-  de 
ne  pas  avoir  à  recharger  souvent  son  arme. 

C'est  ce  que  nous  avons  fait. 

Il  a  fallu  quatre  à  cinq  ans  d'études  à  la 
Commission  d'expériences  qui  travaillait  à 
Versailles,  pour  décider,  en  1886,  d'une  ma- 
nière définitive,  l'adoption  du  mécanisme  à 
répétition,  et  faire  choix  de  ce  mécanisme. 

Les  fusils  qui  étaient  en  usage  en  France, 
en  1886,  étaient  presque  tous  du  calibre  de 
11  millimètres.  La  cartouche  du  fusil  Gras 
pèse43gr,80;  celle  du  fusil Mauser,  42  gram- 
mes. Le  soldat  français  portait  78  cartouches 
dans  son  sac,  et  le  soldat  allemand  80  dans 
son  sac,  et  dans  ses  poches.  Si  l'on  se  fût 
contenté,  comme  il  en  fut  un  moment  ques- 
tion, de  fixer  au  fusil  Gras  un  magasin,  c'est- 
à-dire  si  l'on  eût  transformé  cette  arme,  d'ail- 
leurs excellente,  en  arme  à  répétition,  il  eût 
fallu  naturellement  augmenter  le  nombre  et 
le  poids  des  cartouches  mises  à  la  disposition 


du  tireur.  Comment  faire?  Le  calibre  ne 
variant  pas,  le  poids  de  la  cartouche  reste  le 
même,  et  le  soldat  est  déjà  trop  chargé, 
pour  qu'on  songe  à  le  fatiguer  davantage. 

On  est  bien  parvenu  à  alléger  la  cartou- 
che, en  se  servant  de  laiton  très  malléable, 
et  en  amincissant  la  douille.  On  a  réduit 
ainsi  aux  8/9  de  son  poids  actuel  le  poids  de 
la  cartouche,  le  soldat  peut  alors  emporter 
88  cartouches  au  lieu  de  78.  Mais  ce  sont  là 
des  demi-solutions,  et  si  l'on  veut  que  le 
mécanisme  à  répétition  soit  utile,  il  faut 
que  le  soldat  dispose  d'un  nombre  consi- 
dérable de  cartouches.  D'où  cette  conclu- 
sion :  il  faut  diminuer  le  calibre  du  fusil, 
sans  diminuer  le  nombre  des  cartouches 
que  peut  porter  le  soldat. 

Cette  vérité  a  été  reconnue  de  bonne 
heure;  car  dès  Tannée  1867,  le  gouverne- 
ment suisse  fut  sur  le  point  d'adopter  le 
fusil  Winchester,  fusil  à  répétition  dont 
nous  avons  fait  usage,  d'ailleurs,  nous- 
mêmes,  pendant  la  guerre  de  1870-1871. 

Le  fusil  Winchester  (fig.  201)  a  une  lon- 
gueur de  lm,175;  il  pèse  3%910.Le  magasin, 
À,  qui  est  l'organe  essentiel  du  système  à 
répétition,  contient  14  cartouches.  Pour  m- 
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Fig.  202.  —  Coupe  du  fusil'  Spencer. 

A  bloc  mobile  formait  obturateur  du  canon;  il  tourne  autour  du  pivot  P  et  reçoit  la  cartouche,  venant  du  magasin,  poussée  par  le  res- 
sort H  -  B,  secteur  mobile,  qui  transmet  au  bloc  A,  le  mouvement  de  rotation  du  levier  C  et  fait  sortir  la  douille  vide  de  la  cartouche  brû 
lee,  a  I  aide  du  doigt  F.  Ce  secteur  B  est  muni  aussi  d'une  encoche  circulaire,  M,  qui  maintient  les  cartouches  à  l'état  d'immobilité  dans  le 
magasin.  -  G,  levier  servant  à  manœuvrer  le  bloc  de  culasse.  Il  est  recourbé  de  façon  à  servir  aussi  de  pontet  protecteur  de  la  détente  - 
0,  chien  frappant  sur  le  percuteur,  pour  déterminer  l'inflammation  de  la  cartouche.  -  B,  tube  métallique  logé  dans  la  crosse  et  servant  de 
magasin  a  cartouches.  -  F,  extracteur  de  la  cartouche.  -  H,  ressort  à  boudin  poussant  les  balles  en  avant,  pour  les  amener  successive- 
ment dans  le  logement  préparé  au  milieu  du  secteur  mobile  A. 


troduire  la  provision  de  cartouches  dans  la 
culasse,  on  découvre  celle-ci  en  abaissant  le 
levier,  L,  qui  est  désigné  par  les  armuriers 
sous  le  nom  de  pontet.  Ce  levier  abaissé 
découvre  la  culasse.  Après  avoir  placé  les 
cartouches  dans  la  culasse,  on  relève  ]epon- 
tet,  Ltpour  la-refermer.  Un  ressort  à  boudin 
placé  à  l'intérieur  de  la  crosse,  C,  pousse  les 
cartouches  devant  le  percuteur  P.  Quand 
on  tire  la  détente  G,  on  fait  partir  le  coup. 

Plusieurs  régiments  de  l'armée  de  la  Loire 
et  de  l'armée  de  l'Est,  en  1871 ,  étaient  pour- 
vus du  fusil  Winchester. 

Pendant  la  guerre  d'Orient,  en  1878,  la 
cavalerie  irrégulière  de  l'armée  ottomane 
était  armée  de  fusils  Winchester,  à  16  coups. 
Lors  de  la  défense  de  Plevna,  Osman-Pacha, 
qui  a  joué  un  rôle  militaire  si  brillant,  em- 
ployait le  fusil  Winchester,  pour  le  tir  à 
distances  rapprochées.  Il  avait  fait  distri- 
buer dans  chaque  bataillon  des  fusils  Win- 
chester à  deux  compagnies,  et  des  fusils 
Martini  aux  deux  autres  compagnies.  Tant 
que  les  Russes  étaient  éloignés,  les  Turcs 
employaient  les  fusils  Martini*  dès  qu'ils 


se  rapprochaient,  les  Turcs  se  servaient  du 
fusil  Winchester,  dont  les  effets,  à  300  ou 
400  mètres,  sont  littéralement  foudroyants. 

Le  fusil  Spencer  a  été  l'un  des  premiers 
adoptés  en  France,  comme  arme  à  répéti- 
tion. En  1870,  durant  la  retraite  de  l'armée 
de  la  Loire,  un  régiment  d'éclair eurs  à 
cheval,  muni  du  fusil  Spencer,  arrêta  net 
la  marche  en  avant  des  colonnes  de  l'armée 
allemande. 

C'est  en  1862  que  M.  Spencer  avait  cons- 
truit les  premiers  exemplaires  de  son  fusil. 

Le  magasin  du  fusil  Spencer  (fig.  202)  se 
trouve  dans  la  crosse,  comme  celui  du  fusil 
Winchester.  Ce  fusil  pèse4k480  ;  son  calibre 
est  de  13  millimètres.  (On  voit  quel  chemin 
nous  avons  parcouru  depuis  lors,  puisque 
nous  en  sommes  aujourd'hui  au  calibre  de  8 
millimètres.)  Il  y  a  six  rayures  héliçoïdales. 

Pas  des  rayures  '  .',  l^^O 

Profondeur  des  rayures.   Ûmm,25 

Largeur  des  rayures......   3^m,6 

Le  bloc  de  culasse  se  compose  d'une 
fermeture  A,   d'un  secteur  mobile  B,  et 


Fig.  203. 


—  Fonctionnement  du  fusil  Spencer. 


d'un  pontet  G.  La  fermeture  renferme  le 
percuteur,  qui,  frappé  par  le  chien  D,  se 
meut  en  ligne  droite,  et  s'encastre  dans  le 
secteur  mobile  B,  quand  on  découvre  le 
tonnerre.  Sur  la  face  gauche  du  secteur,  B, 
on  voit  un  extracteur  F,  qui  rejette  les  car- 
touches vides.  C'est  à  l'aide  du  pontet  C,  que 
l'on  détermine  là  rotation  du  secteur  mobile . 

Un  tube  en  acier,  E,  de  35  centimètres  de 
longueur,  constitue  le  magasin.  Pour  le 
remplir,  on  commence  par  introduire,  à  la 
main,  une  cartouche  dans  la  chambre,  puis 
on  fait  glisser  dans  le  magasin  sept  autres 
cartouches,  en  les  poussant  à  la  main,  la 
pointe  en  bas.  On  introduit  ensuite  un  étui 
en  fer-blanc  vers  le  fond  duquel  la  colonne 
de  cartouches  comprime  le  ressort  en  spi- 
rale, H.  L'étui  étant  arrivé  à  fond,  on  le 
ramène  à  sa  position  première,  en  le  faisant 
tourner  de  droite  à  gauche  (4). 

(1)  Cours  théorique  de  fir,  par  le  capitaine  Bert. 


Supposons  que  le  coup  soit  parti  (fig.  203) 
On  abaisse  le  pontet  C,  la  pièce  de  fer- 
meture et  le  secteur  mobile  se  rappro- 
chent ;  leur  ensemble  prend  un  mouvement 
de  rotation;  un  extracteur  F,  dont  l'extré- 
mité était  engagée  en  avant  du  bourrelet  de 


Fig.  204.  —  Cartouche  du  fusil  Spencer. 

la  cartouche,  fait  sortir  la  douille  vide; 
du  même  coup,  l'ouverture  du  magasin  est 
démasquée,  et  une  autre  cartouche  vient 
d'elle-même  se  placer  entre  lé  guide  et  le 
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Fig.  205.  —  Coupe  du  fusil  Westerli. 

T,  canon.  —  C,  magasin  à  cartouches  logé  sous  le  canon,  dans  la  monture.  Une  aorte  de  piston  (a)  poussé  par  un  ressort  à  boudin  amène 
successivement  les  cartouches  sur  le  levier  E.  —  M,  cartouches.  -  L,  levier  se  mouvant  de  droite  à  gauche,  pour  détaler  la 'culasse 
mobile,  et  ensuite  d'avant  en  arrière  pour  ouvrir  cette  culasse.  —  R,  ressort  à  boudin  produisant  pression  sur  la  croisière  A  et  l'extracteur 
et  donnant  l'impulsion  au  percuteur  P.  —  B,  culasse  mobile  contenant  dans  son  milieu  le  percuteur  P,  et  formant  par  son  extrémité  (n)  le 
tire-cartouche  ou  extracteur.  La  partie  (n)  extrait  et  rejette  la  cartouche  vide.  Quaut  à  la  partie  m,  aussitôt  que  par  l'effet  de  recul  de  la 
culasse  mobile  elle  vient  toucher  l'extrémité  du  levier  D,  elle  le  force  à  reculer  en  pivotant  autour  de  la  charnière  (0)  Ce  mouvement  fait 
lever  la  branche  longue  E,  qui  élève  alors  une  cartouche  et  la  place  en  face  du  tonnerre.  A  ce.  moment,  à  l'aide  du  levier  L,  on  ramène  la 
culasse  mobile  B  en  avant,  ce  qui  engage  la  cartouche  dans  le  canon.  Puis,  en  ramenant  ce  levier  L  de  gauche  à  droite,  on  replace  la  croisière  A 
dans  1  axe  du  canon,  ce  qui  ferme  complètement  la  culasse  et  met  l'arme  en  état  de  tirer. 


contour  circulaire  du  cylindre  mobile. 

La  cartouche  du  fusil  Spencer  a  41  mil- 
limètres et  demi  de  longueur  ;  elle  pèse 
31  grammes.  La  balle,  qui  pèse  22^,725, 
a  un  diamètre  de  13  millimètres  8. 

L'étui  en  cuivre  pèse  4  grammes,  et  la 
charge  3sr, 375. 

Le  fusil  Westerli  est,  avec  le  fusil  Spen- 
cer, une  des  premières  armes  portatives  à 
répétition  qui  aient  été  employées. 

Ce  fusil  a  été  fabriqué  en  Autriche  - 
Hongrie,  dans  la  manufacture  d'armes  de 
Heyer.  Il  est  infiniment  supérieur  au  fusil 
Spencer.  M.  Westerli  avait  construit,  en 
1867,  un  premier  modèle;  il  Ta  perfectionné 
en  1870. 

Le  canon  du  fusil  Westerli  (fig.  205)  est 
vissé  dans  la  boite  de  culasse;  il  a  cinq 
rayures,  dont  les  pleins  sont  égaux  aux  vides  ; 
le  calibre  est  de  10mm,5  ;  le  pas  des  rayures 
de  0™,60.  Quand  on  fait  tourner  le  levier  L  à 

s.  T*  Ut 


gauche,  la  croisière  A  est  forcée  de  reculer  ; 
en  ramenant  ensuite  le  levier  en  arrière,  on 
entraîne  la  culasse  mobile,  jusqu'à  ce  qu'elle 
soit  arrêtée  par  une  clavette.  Alors  la  partie 
postérieure  de  l'extracteur,  n,  qui  fait  ressort 


Fig.  206.  —  Cartouche  du  fusil  Westerli. 

et  qui  était  maintenue  primitivement  par 

la  boîte  de  culasse,  se  relève,  et  quand  on 

ramène  la  culasse  mobile  en  avant,  la 
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queue  de  l'extracteur,  poussée  par  la  boîte 
de  culasse,  quitte  l'entaille.  La  noix  ou 
croisière,  À,  revient  à  sa  position  en  arrière 
de  la  tête  de  gâchette,  en  s'appuyant  sur  le 
sommet  des  rampes.  La  partie  antérieure 
de  la  culasse  mobile,  B,  pousse  alors  une 
cartouche  en  avant. 

La  cartouche  du  fusil  Westerli  pèse 
30  grammes  et  demi.  La  balle  est  en  fil 
de  plomb  et  pèse  20er,4;  la  charge  est  de 
3Br,6.  Cette  cartouche  a  une  longueur 
de  26  millimètres  ;  le  fusil  peut  en  con- 
tenir 13,  dont  11  dans  le  magasin,  1  dans  le 
transporteur  et  1  dans  le  canon.  Pour 
exécuter  la  manœuvre,  il  faut  relever  le 
levier  et  retirer  le  cylindre  en  arrière,  puis 
pousser  le  cylindre  en  avant.  On  peut  brû- 
ler les  13  cartouches  en  25  secondes,  soit 
80  cartouches  en  une  minute. 

Le  fusil  Westerli  pèse  500  grammes  de 
moins  que  le  fusil  Gras,  et  il  est  muni 
d'une  hausse  graduée  jusqu'à  1  800  mètres. 
La  vitesse  initiale  est  de  500  mètres.  On  voit 
par  là  toute  la  supériorité  du  fusil  de  petit 
calibre  (8  millimètres)  sur  un  fusil  de  fort 
calibre  (11  millimètres)  du  même  modèle. 
On  a  tiré,  avec  ce  fusil,  40  balles  en  8  mi- 
nutes, sans  qu'il  ait  été  nécessaire  de  s'ar- 
rêter, pour  nettoyer  l'âme  du  canon.  La 
chambre  de  la  cartouche  est  un  peu  plus  j 
courte  que  la  cartouche,  de  sorte  que  la 
cartouche  est  forcée,  au  moment  de  la  fer- 
meture de  la  culasse. 

Tels  sont  les  premiers  fusils  à  répétition 
qui  aient  fait  partie  de  l'armement  militaire 
depuis  1862  jusqu'à  1870-1871. 

Après  cette  époque,  les  essais  de  fusils  à 
répétition  ont  été  poursuivis,  en  divers 
pays,  avec  une  égale  persévérance.  En 
Suisse,  quelques  officiers  et  deux  ou  trois  ■ 
ingénieurs  avaient  pris  les  devants.  En 
Portugal,  M.  Diaz,  lieutenant  au  3e  ré- 
giment de  chasseurs,  faisait  adopter  un 
modèle  de  fusil  à  tir  rapide,  avant  même 


I  que  le  gouvernement  allemand  se  fût  décidé 
à  transformer  le  fusil  Mauser  en  fusil  à  ré- 
pétition, et  que  le  gouvernement  français 
eût  commencé  la  fabrication  du  fusil  Lebel. 

Le  lieutenant  Diaz  a  publié  un  résumé 
très  exact  de  ses  travaux,  dans  un  numéro 
du  journal  YExercito  Portuguez. 

Le  lieutenant  Diaz  avait  d'abord  cons- 
truit un  fusil  qui  tirait,  avec  une  charge  de 
poudre  de  1 0  grammes,  une  balle  qui  pesait 
50  grammes. 

La  vitesse  initiale  était  de  477ra,50;  la 
vitesse  du  tir,  de  18  coups  par  minute.  On 
tirait  sur  une  cible  qui  avait  8  mètres  de 
largeur  sur  3  mètres  de  hauteur.  A  1 000  m. 
de  distance,  on  constata  que  la  zone  péril- 
leuse avait  une  longueur  de  21  mètres  et  que 
60  balles  sur  100  atteignaient  la  cible. 

Ces  résultats  étaient  satisfaisants,  mais 
pendant  que  M.  Diaz  se  livrait  à  ses 
recherches,  M.  Hébler,  en  Suisse,  et  le  colo- 
nel Lebel,  en  France,  démontraient,  d'une 
façon  péremptoire,  que  le  fusil  de  petit  cali- 
bre était  supérieur  à  tous  les  autres,  par  sa 
portée  aussi  bien  que  par  la  précision  de 
son  tir.  M.  Diaz  n'hésita  pas,  dès  lors,  à 
transformer  son  fusil,  et  il  fit  adopter  par 
le  gouvernement  de  la  Grèce  un  fusil  de 
8  millimètres  de  diamètre,  dont  la  cartou- 
1  che  pèse  30  grammes  et  la  balle  16  gram- 
mes seulement.  Le  pas  de  la  rainure  du 
canon  est  de  30  centimètres,  avec  une  pro- 
fondeur de  2  millimètres. 

Dans  les  armes  dont  nous  avons  donné 
jusqu'à  présent  la  description,  le  magasin 
est  placé  dans  la  crosse,  ou  un  peu  en  avant 
du  fût. 

En  Allemagne,  Dreyse,  l'inventeur  du 
fusil  à  aiguille,  qui  a  fait  toute  une  révolur 
tion  dans  l'armement  des  peuples  modernes, 
I  s'appliqua  à  transformer  cette  arme  en  un 
fusil  à  répétition.  Il  plaça  le  magasin  de 
cartouches  à  la  même  hauteur  que  le  canon 
(îig.  207).  On  a  vu,  dans  les  fusils  qui  ont 
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Fig.  207.  —  Fusil  Dreyse  a  répétition. 

A,  culasse  mobile  contenant  le  percuteur  P  avec  son  ressort  et  le  chien.  —  8,  chien.  —  M,  levier  servant  à  ouvrir  et  fermer  la  culasse 
mobile.  —  E,  crochet  extracteur  des  douilles  vides.  —  T,  entrée  du  canon,  —  C,  douille  de  cartouche  vide,  rejetée  au  dehors  par  l'extrac- 
teur et  faisant  place  à  la  cartouche  pleine  venant  du  magasin.  —  0,  orifice  du  magasin  qui  est  placé  sur  le  côté.  Au-dessus  de  cet  orifice, 
et  dans  une  chambre  faisant  corps  avec  la  culasse  mobile,  se  trouve  un  petit  ressort  à  boudin  qui,  à  l'aide  d'une  tige,  prend  et  pousse  la  car- 
touche vers  le  canon.  —  R,  ressort  mis  en  mouvement  par.  la  détente  et  qui  fait  élever  les  cartouches  du  magasin  à  hauteur  de  la  culasse, 
—  L,  détente. 


été  représentés  plus  haut,  que  chaque  car- 
touche est  amenée  jusque  dans  l'axe  de  la 
chambre  par  l'effet  d'un  appareil  spécial 
appelé  transporteur,  qui  est  mû  par  un  levier 
à  ressort,  poussé  par  le  pontet.  Dans  le  fu- 
sil Dreyse,  les  cartouches  du  magasin  étant 
à  la  même  hauteur  que  le  canon,  il  suffit 
d'un  ressort  placé,  non  dans  la  crosse,  mais 
dans  le  magasin,  pour  les  pousser  en  arrière, 
et  les  tenir  prêtes  à  être  tirées.  Cette  dispo- 
sition permet,  en  outre,  de  regarnir  le 
magasin  pendant  le  tir,  en  chargeant  après 
chaque  coup  tiré. 

Yoici  les  dimensions  du  fusil  Dreyse, 
ou  fusil  à  aiguille  allemand  transformé  en 
fusil  à  répétition  : 

Longueur  du  fusil. .  . ,   lm}B4 

Poids  du  fusil   5k,500 

Nombre  de  rayures   5 

Pas  des  rayures.   0m,55 

Profondeur  des  rayures   0mm,3 

Largeur  des  rayures.,   5mm,75 

On  tire,  avec  ce  fusil,  la  cartouche  de  fusil 
Mauser.  en  ayant  soin  de  diminuer  un  peu 


la  charge.  Il  y  a  dans  le  magasin  sept  car- 
touches qui  peuvent  être  tirées  en  18  se- 
condes. 

Les  essais  faits  en  Allemagne  avec  le 
fusil  Dreyse  à  répétition  n'ont  pas  dû  être 
très  satisfaisants,  puisque,  en  4888,  le  gé- 
néral Bronsard  de  Schellendorf,  qui  était 
alors  ministre  ~de  la  guerre  à  Berlin,  a  fait 
définitivement  adopter,  à  sa  place,  le  fusil 
Mauser  à  répétition. 


CHAPITRE  III 

LE  TIR  A  GRANDES  DISTANCES.  —  APPRÉCIATION  DES 
DISTANCES  SUR  LE  CHAMP  DE  BATAILLE.  —  FEUX  DE 
SALVE.  —  INCONVÉNIENTS  DU  FUSIL  A  RÉPÉTITION.  — 
CONSÉQUENCES  QUI  RÉSULTENT  DE  L'ADOPTION  DU  FUSIL 
A  RÉPÉTITION  POUR  LA  TACTIQUE  ET  POUR  LA  STRATÉGIE. 

Il  ne  suffît  pas  d'avoir  entre  les  mains 
une  arme  excellente,  ni  de  disposer  d'un 
nombre  suffisant  de  cartouches  ;  il  faut 
encore,  comme  nous  l'avons  montré  dans 
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notre  Supplément  à  C  artillerie  moderne, 
apprécier  la  distance  qui  vous  sépare  du 
but  à  atteindre,  c'est-à-dire  de  l'ennemi. 
Pour  l'infanterie,  comme  pour  l'artillerie, 
il  est  indispensable  de  régler  la  hausse.  Si 
l'on  néglige  cette  précaution  élémentaire, 
les  balles  tomberont  au  delà  ou  en  deçà  du 
but,  et  l'ennemi  laissera  les  bataillons  gas- 
piller leurs  munitions,  en  se  réservant  de 
les  attaquer  au  moment  opportun.  Comme 
nous  l'avons  indiqué  dans  la  Notice  précé- 
dente, les  officiers  d'artillerie  utilisent,  pour 
apprécier  les  distances,  l'observation  des 
points  de  chute  des  obus,  mais  ce  procédé 
ne  saurait  être  employé  par  l'infanterie. 
Une  balle,  en  touchant  terre,  soulève  si  peu 
de  poussière,  et  le  nombre  de  balles  tirées 
au  même  instant  et  envoyées  dans  la  même 
direction,  est  si  considérable,  qu'une  telle 
façon  d'évaluer  les  distances  serait  absolu- 
ment illusoire.  On  a  bien  proposé  de 
faire  exécuter  des  feux  de  salve  :  on  aurait 
alors  une  gerbe  de  cinquante  ou  de  cent 
balles,  dont  on  pourrait  observer  le  point  de 
chute  ;  mais  cette  méthode,  expérimentée  au 
camp  de  Châlons,  a  été  jugée  inapplicable. 

Les  moyens  d'appréciation  des  distances 
dont  dispose  l'infanterie  sont  de  deux  sor- 
tes :  la  vue  et  le  son,  d'où  résultent  deux 
procédés  absolument  distincts.  La  vue 
d'abord.  Les  commandants  de  compagnie 
apprennent  à  leurs  soldats  à  étalonner  leur 
pas,  c'est-à-dire  à  mesurer  une  distance 
quelconque  en  comptant  le  nombre  des  pas 
qu'ils  ont  faits  pour  la  franchir  ;  puis,  on 
exerce  les  hommes  à  apprécier  ïes  dis- 
tances à  la  vue.  On  cite  des  montagnards 
qui  ont  l'œil  assez  exercé  pour  ne  commet- 
tre, dans  l'appréciation  d'une  distance  de 
1500  à  2000  mètres,  tout  au  plus  qu'une 
erreur  de  10  à  50  mètres.  Mais  ce  sont  là 
des  exceptions. 

En  se  basant  sur  ce  fait  que  le  son  par- 
court 333  mètres  par  seconde;  on  peut 
essayer  d'apprécier  la  distance  en  comptant 


le  temps  écoulé  entre  la  vue  et  l'audition 
d'un  coup  de  feu.  Ce  procédé  n'est  applica- 
ble que  si  l'on  a  en  face  de  soi  une  batterie, 
car  l'observation  sur  un  coup  de  fusil,  déjà 
très  difficile  au  delà  de  300  mètres,  devient 
impossible  au  delà  de  1 000  mètres.  L'ap- 
préciation des  distances  est  d'autant  plus 
difficile,  sur  un  champ  de  bataille,  que  l'ad- 
versaire se  déplace  presque  constamment. 
Aux  petites  distances,  en  dehors  du  moment 
très  court  de  l'attaque  décisive,  l'ennemi 
profite  de  tous  les  accidents  de  terrain,  pour 
se  dérober.  Sa  présence  ne  se  révèle  alors 
que  par  la  fumée  des  coups  de  fusil,  le 
déplacement  des  blessés,  le  mouvement 
des  hommes  qui  quittent  un  abri  pour  un 
autre,  ou  pour  gagner  du  terrain  en  avant. 
Encore  les  grandes  puissances  européennes 
possèdent-elles,  à  présent,  une  poudre  qui 
brûle  sans  produire  le  plus  léger  nuage  de 
fumée. 

Il  existe,  toutefois,  quelques  instruments 
destinés  à  atteindre  ce  but.  L'armée  fran- 
çaise et  l'armée  belge  font  usage  de  tété- 
mètres  compliqués  et  d'un  usage  difficile. 
Nous  ferons  connaître,  en  raison  de  sa  sim- 
plicité, le  télémètre  en  usage  dans  l'armée 
autrichienne,  ou  télémètre  de  Roksandic 
(%■  208). 

Cet  instrument,  tel  qu'il  est  décrit  dans 
l'ouvrage  allemand  de  Schmidt,  consiste 
en  une  chambre  cubique,  A,  longue  de 
4  centimètres  et  haute  de  3  centimètres. 
Le  côté  postérieur,  qui  fait  face  à  l'œil  de 
l'observateur,  est  complètement  ouvert.  La 
paroi  antérieure  est  munie  du  regard,  D,  et 
la  paroi  latérale  de  droite,  du  regard,  E.  La 
paroi  latérale  de  gauche  ainsi  que  les  pa- 
rois inférieure  et  supérieure  ne  sont  pas 
percées.  Deux  miroirs,  B,  C,  inclinés  à 
angle  aigu,  permettent  de  voir,  à  l'extérieur, 
les  objets  par  la  réflexion  de  la  lumière  sur 
le  miroir  B,  puis  sur  le  miroir  C.  Une  vis 
micrométrique,  contenue  dans  le  fourreau  F, 
fait  varier  l'inclinaison  des  deux  miroirs.  Une 
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208. 


Télémètre  autrichien. 


lunette,  graduée  en  minutes  et  en  secondes, 
se  trouve  à  la  partie  inférieure  du  miroir,  et 
qui  n'est  point  visible  sur  notre  dessin,  pour 
mesurer  le  déplacement  des  images. 

Dans  sa  traduction  du  Tir  de  V infanterie , 
par  un  officier  supérieur  allemand,  M.  Er- 
nest J<eglé  donne  de  cet  instrument  la  des- 
cription suivante  : 

«  LetélémètreRoksandic  s'appelle  aussi  télémètre- 
monocle.  Si  on  le  tient  devant  l'œil  droit,  on  verra 
dans  le  miroir  C  les  objets  qui  se  trouvent  dans 
un  angle  droit  par  rapport  à  la  direction  du  regard, 
et,  en  môme  temps,  on  apercevra  au-dessus  du 
rebord  supérieur  du  miroir,  par  le  regard  D,  ceux 
des  objets  qui  se  trouveront  dans  la  direction 
môme  dans  laquelle  on  regardera  de  telle  façon 
que  l'angle  formé  par  les  miroirs  projettera 
l'image  du  terrain  latéral  sous  le  terrain  s'éten- 
dant  en  avant  et  les  fera  voir  tous  les  deux  à  la 
fois,  le  rebord  supérieur  du  miroir  formant  la 
limite  entre  les  deux  terrains. 

En  avançant  en. ligne  droite  —  et  pour  ne  pas 
dévier  de  cette  ligne,  on  devra  avoir  soin  de  cons- 
tamment observer  un  point  de  direction  et  un 
point  intermédiaire  —  on  constatera  que  toutes 


les  images  qu'on  verra  dans  le  miroir  se  déplacent 
de  gauche  à  droite;  celles  qui  sont  les  plus  rap- 
prochées se  déplaceront  plus  vite,  celles  qui  sont 
les  plus  éloignées  moins  vite. 

Si  l'objet  que  nous  observons  dans  le  miroir 
est  éloigné  de  100  pas,  il  se  déplacera  à  chaque 
pas  en  avant  que  nous  ferons  de  34  minutes  4  se- 
condes, et  comme  la  vitesse  angulaire  est  en  rap- 
port inverse  avec  la  distance,  un  objet  éloigné  de 
200  pas  ne  se  déplacera  que  de  la  moitié,  soit  de 
17  minutes  2  secondes. 

Dès  lors,  pour  employer  le  télémètre-monocle 
à  déterminer  une  distance, -on  devra  faire  les  opé- 
rations suivantes  : 

1.  Un  à-gauche,  placer  l'appareil  devant  l'œil, 
chercher  dans  le  miroir  l'objet  dont  il  s'agit  de 
déterminer  la  distance,  réunir  par  la  pression  des 
doigts  les  poignées  des  miroirs.  (Tout  cela  deman- 
dera de  3  à  5  secondes.) 

2.  Choisir  un  point  de  direction  et  un  point 
intermédiaire,  se  graver  dans  la  mémoire  l'image 
du  miroir  par  rapport  à  la  direction  et  au  terrain 
s'étendant  en  avant.  (Temps  nécessaire  :  de  3  à 
5  secondes.) 

3.  Mesurer  la  base  au  pas  et  disposer  l'image  du 
miroir  par  rapport  à  la  direction.  (Cette  opération 
demandera  un  temps  plus  ou  moins  long  selon  que 
la  base  sera  plus  ou  moins  étendue  ;  chaque  pas 
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exigera  tout  au  plus  une  seconde  de  temps.) 

Il  est  donc  facile,  quand  une  fois  on  a  acquis 
une  certaine  pratique,  de  mesurer  les  distances 
inférieures  à  3  000  pas  dans  un  tiers  de  minute, 
une  demi-minute  au  plus,  en  employant  le  rap- 
port 1  :  100. 

Les  erreurs,  avec  ce  rapport,  ne  montent  en 
aucun  cas  à  2  p.  100  de  la  distance,  dit-on. 

Il  résulte,  des  considérations  qui  précè- 
dent, que  les  limites  de  l'emploi  des  feux 
de  l'infanterie  dépendent,  non  seulement  de 
la  justesse  et  de  la  portée  de  l'arme,  mais 
aussi  de  la  connaissance  des  distances,  des 
dimensions,  du  but,  de  l'habileté  des  tireurs 
et  de  la  forme  du  terrain.  A  la  guerre,  il 
convient  encore  de  tenir  compte  de  l'état 
moral  de  la  troupe  qui  tire,  et  de  la  quan- 
tité de  munitions  dont  elle  dispose.  On  ne 
saurait  donc  fixer  d'une  façon  absolue  les 
limites  de  l'emploi  des  feux  de  l'infanterie. 

On  a  constaté,  pourtant,  à  l'aide  de  nom- 
breuses expériences,  que  les  distances  aux- 
quelles on  a  des  chances  d'atteindre  le  but, 
avec  le  fusil  Gras  ou  le  fusil  modèle  de  1 886 , 
sans  faire  une  consommation  exagérée  de 
munitions,  sont  les  suivantes  :  à  200  mètres, 
sur  un  homme  abrité  ou  couché  ;  à  300  mè- 
tres, sur  un  homme  debout  ou  à  genoux;  à 
450  mètres,  sur  un  cavalier  isolé  ;  à  500  mè- 
tres, sur  une  escouade;  à  600  mètres,  sur 
une  ligne  de  tirailleurs;  à  800  mètres,  sur 
une  compagnie  en  ordre  dispersé  ;  à  1 500  mè- 
tres, sur  des  compagnies,  des  sections  d'ar- 
tillerie ou  des  escadrons  de  cavalerie.  Ces 
limites  qui,  d'ailleurs,  n'ont  rien  d'absolu, 
peuvent  être  dépassées  quand  les  circons- 
tances atmosphériques  sont  favorables  pu 
que  le  réglage  du  tir  est  facile. 

Au  surplus,  les  feux  sur  un  but  éloigné, 
même  s'ils  n'ont  pas  d'effet  matériel,  peuvent 
avoir  pour  résultat  d'ébranler  le  courage  de 
l'ennemi,  de  retarder  son  entrée  en  ligne; 
ils  peuvent  rendre  difficile  l'occupation  d'un 
point  important,  tel  qu'un  pont,  un  croi- 
sement de  routes,  un  débouché  de  défilé. 

On  se  livra  en  Suède,  en  1883,  et  en 


France,  en  1887,  à  des  essais  de  tir  com- 
paratif, avec  le  fusil  ordinaire  et  le  fusil 
à  répétition.  A  200  mètres,  soixante-huit 
tireurs  ont  tiré  1  544  coups  en  deux  minu- 
tes avec  le  fusil  à  répétition,  et  1  374  coups 
avec  le  fusil  ordinaire,  soit  20  et  23  coups  par 
soldat.  En  revanche,  on  a  mis  35  balles 
p.  100  dans  la  cible,  avec  le  fusil  à  répétition. 

La  conclusion  est  aisée  à  formuler  :  on 
ne  doit  employer  le  tir  à  répétition  qu'à 
des  distances  de  200  à  300  mètres,  sur  des 
buts  de  grande  largeur.  Pendant  l'assaut, 
quelques  instants  avant  que  les  soldats  en- 
gagent le  combat  à  l'arme  blanche,  le  tir  à 
répétition  sera  aussi  très  utile.  Mais  aux 
distances  éloignées  les  officiers  devront  tou- 
jours s'opposer  à  l'emploi  du  tir  à  répéti- 
tion; on  n'aboutirait,  de  la  sorte,  qu'au 
gaspillage  des  munitions. 

Nous  ajouterons  maintenant  que  les  désa- 
vantages du  tir  à  répétition  sont  assez  nom- 
breux. Un  fusil  à  répétition  nécessite  une 
plus  forte  consommation  de  cartouches  ;  son 
entretien  est,  en  général,  difficile  et  délicat; 
son  poids  est  relativement  plus  considérable  ; 
il  cause  une  plus  grande  fatigue  au  soldat, 
pendant  toute  la  campagne,  pour  obtenir 
l'avantage,  qui  se  présentera  bien  rarement, 
d'envoyer  à  l'ennemi  beaucoup  de  plomb,  à 
un  moment  donné. 

En  outre,  les  essais  entrepris  jusqu'à  ce 
jour,  essais  faits,  non  dans  les  arsenaux 
ou  les  villes  de  garnison,  mais  à  la  guerre, 
n'ont  pas  mis  en  évidence  la  supériorité  du 
fusil  à  répétition  sur  le  fusil  Gras. 

Nos  marins,  dans  la  campagne  de  Tunisie, 
avaient  cette  arme,  et  on  a  pu  constater,  à 
Sfax  notamment,  qu'ils  n'avaient  point  fait 
usage  du  magasin,  quoiqu'ils  eussent  eu  à 
répondre  à  un  feu  des  plus  vifs.  Au  Tonkin, 
certaines  unités  ont  été  armées  du  fusil  à 
répétition,  et  rien  n'a  montré  qu'elles  fus- 
sent supérieures  aux  autres. 

Au  surplus,  même  en  admettant  que  le 
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Fig.  209.  —  Bataille  de  Sadowa. 


fusil  â  répétition  soit  supérieur  au  fusil  coup 
à  coup,  l'histoire  des  dernières  guerres  nous 
montre  que  l'armement  de  l'infanterie  n'a 
pas  une  importance  tout  à  fait  primordiale. 

En  Italie,  en  4859,  les  Autrichiens  sont 
battus  par  nous,  quoique  leur  fusil  soit 
meilleur  que  le  nôtre.  En  1870,  nous  som- 
mes battus  à  notre  tour,  et  cependant  notre 
arme,  le  chassepot,  est  incomparablement 
supérieure  au  fusil  à  aiguille.  C'est  que  l'ar- 
mement de  l'artillerie  a  une  bien  autre  im- 
portance que  celui  de  l'infanterie.  C'est  grâce 
à  la  supériorité  de  leurs  canons  que  les 
Français  furent  vainqueurs  enltalie,en!859. 

Pour  ces  raisons  on  ne  devrait  donc  pas 
adopter  l'arme  à  répétition;  mais  un  l'ac- 
teur de  la  plus  haute  importance  est  à  con- 
sidérer. 

Il  est  évident  que  notre  infanterie  aura 
sa  valeur  morale  considérablement  aug- 
mentée le  jour  ou  chaque  soldat,  étant  pour- 


vu dWe  arme  à  répétition,  se  sentira  capa- 
ble d'envoyer,  en  un  très  court  intervalle  de 
temps,  neuf  ou  dix  balles  à  l'ennemi.  Notre 
infanterie  sera  alors  irrésistible,  et  on 
n'éprouvera  aucune  difficulté  à  la  mener 
à  l'assaut  ;  car  elle  se  sentira  capable,  la 
position  une  fois  conquise,  de  repousser 
tout  retour  offensif  de  l'ennemi,  grâce  à  son 
magasin  de  cartouches  de  réserve.*  En  se- 
rait-il de  même  si,  armée  du  fusil  à  un  coup, 
elle  se  trouvait  en  présence  d'un  ennemi 
pourvu  lui-même  de  l'arme  à  répétition? 

C'est  en  raison  de  cette  considération 
capitale  qu'on  s'est  vu  forcé  d'adopter  en 
France  le  fusil  à  répétition. 

Mais,  bien  téméraire  serait  celui  qui  vou- 
drait assigner  d'avance  le  rôle  de  l'arme  à 
répétition  dans  les  guerres  futures;  et  ce 
n'est  pas  sans  raison  que  toutes  les  nations 
ont  longtemps  hésité  à  adopter  ce  nouveau 
système.  Une  arme  vaut  surtout  par  l'em- 
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ploi  que  l'on  en  fait.  Souhaitons,  dans  l'in- 
térêt de  l'humanité,  que  cette  expérience,  qui 
sera  décisive,  mais  qui  ne  laissera  pas  que 
d'être  horriblement  meurtrière,  soit  retar- 
dée le  plus  longtemps  possible. 

Rien  n'est  plus  difficile  que  de  déterminer 
dès  à  présent  quelle  sera  l'influence  de  l'a- 
doption du  fusil  à  répétition  sur  la  tactique 
et  sur  les  combinaisons  stratégiques  futu- 
res. Tout  ce  que  Ton  peut  dire,  c'est  que  la 
guerre  aura,  dans  l'avenir,  grâce  au  fusil 
à  petit  calibre  et  au  mécanisme  à  répéti- 
tion, une  physionomie  toute  différente  de 
ce  qu'elle  a  eu  jusqu'ici.  Les  batailles,  très 
courtes  et  très  meurtrières,  auront  six  pha- 
ses distinctes  :  déploiement  de  tirailleurs 
et  de  colonnes  d'attaque  ;  —  feu  de  salve  et 
feu  rapide  de  répétition  ;  —  feu  rapide  coup 
par  coup,  quand  on  sera  à  brève  distance;  — 
attaque  à  la  baïonnette,  victoire  ou  défaite, 
tout  cela  en  un  temps  fort  court. 

Batailles  instantanées,  siège  d'un  jour,  la 
guerre  sera  aussi  rapide  dans  sa  marche 
que  meurtrière  dans  ses  résultats. 


CHAPITRE  IV 

LE  RENOUVELLEMENT  DE  l' ARMEMENT  EN  FRANCE.  —  LE 
FUSIL  CHASSEPOT  CÈDE  LA  PLACE  AU  FUSIL  GRAS. 
DESCRIPTION  DE  CE  FUSIL. 

Après  ces  considérations  théoriques  sur 
les  raisons  qui  ont  fait  adopter  le  petit  ca- 
libre et  le  mécanisme  à  répétition  dans 
les  fusils  de  guerre  de  toutes  les  nations, 
nous  passons  à  l'exposé  de  l'état  actuel  de 
l'armement  des  troupes  chez  les  différents 
peuples  de  l'Europe,  en  commençant  par 
la  France. 

On  a  dit  que  les  fusils  à  aiguille  avaient 
déterminé  la  défaite  des  Autrichiens  à  Sa- 
dowa,  en  1866,  et  l'on  a  ajouté  que  le  canon 
Krupp  avait  été  le  facteur  des  victoires 


prussiennes  en  1870.  L'une  et  l'autre  de  ces 
assertions  sont  peu  exactes.  Certes,  le 
tir  de  l'infanterie  prussienne  causa  de  grands 
ravages  dans  les  rangs  de  l'armée  autri- 
chienne à  Sadowa  (fig.  209),  et  l'artillerie 
allemande  a  joué  un  rôle  considérable  à 
Sedan,  à  Wœrth  et  même  à  Villersexel; 
mais  croit-on  que  ces  canons  et  ces  fusils 


Fig.  210.  —  Le  général  Gras. 

auraient  rendu  les  mêmes  services  entre 
les  mains  de  soldats  inexpérimentés?  Aucun 
général  n'oserait  uniquement  compter  sur 
tel  ou  tel  armement,  pour  assurer  sa  victoire. 
Le  canon  Krupp,  comme  le  fusil  à  aiguille 
et  le  fusil  à  répétition,  exigent  une  tactique 
spéciale  de  la  part  du  chef  de  l'armée,  et 
une  instruction  approfondie  de  la  part  des 
troupes.  C'est  ce  que  nous  expliquerons  plus 
péremptoirement  quand  nous  aurons  dé- 
crit les  armes  à  feu  portatives  qui  sont 
actuellement  en  service  dans  les  armées 
d'Europe. 
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Un  général  français  écrivait  en  1883  : 
«  Un  fusil  médiocre  entre  les  mains  de  ti- 
reurs habiles  et  bien  commandés  produira, 
toutes  choses  égales  d'ailleurs,  des  effets 
supérieurs  à  ceux  d'une  arme  parfaite  entre 
les  mains  de  tireurs  maladroits  et  mal  com- 
mandés. » 

Il  n'en  faut  pas  d'autre  preuve  que 
celle-ci  : 

En  1870,  l'infanterie  française  était  armée 
du  fusil  Chassepot,  qui  était  infiniment  su- 
périeur au  fusil  Dreyse  ou  Mauser,  dont 
l'infanterie  prussienne  était  pourvue. 

Un  écrivain  allemand  s'exprime  à  ce 
sujet  en  ces  termes  : 

«  Le  fusil  Chassepot  portant  très  loin, 
l'infanterie  -  allemande  se  voyait  obligée 
d'ouvrir,  elle  aussi,  le  feu  à  des  distances 
relativement  considérables,  et  d'entretenir 
un  feu  plus  vif  qu'elle  n'avait  coutume  de 
le  faire.  » 

Seulement,  nous  n'avions  pas  assez  pré- 
paré nos  troupes,  ainsi  que  leurs  cadres,  et 
la  tactique  des  feux  était  alors  à  peu  près  à 
l'état  de  néant.  C'est  pour  cela  qu'en  dépit 
de  la  supériorité  de  notre  fusil  Chassepot 
sur  le  fusil  Dreyse  ou  Mauser,  dont  les 
Prussiens  faisaient  usage,  nous  n'avons  eu 
que  rarement  l'avantage  dans  les  batailles, 
les  combats  ou  les  sièges. 

Aujourd'hui,  la  tactique  a  été  forcément 
transformée.  Les  colonnes  d'attaque  pro- 
fondes et  larges  ont  été  supprimées.  Puis- 
qu'on a  le  moyen  de  tirer  vingt  coups 
par.  minute,  et  de  mettre  cinquante  balles 
sur  cent  dans  le  but,  on  est  bien  obli- 
gé d'adopter  ï ordre  dispersé,  et  de  sous- 
traire, en  les  éparpillant,  les  soldats  au  tir, 
trop  bien  réglé  et  trop  fréquent  de  leurs 
adversaires.  Gela  est  si  vrai  qu'à  la  bataille 
de  Solferino,  nous  n'eûmes  qu'un  homme 
hors  de  combat  pour  700  coups  de  fusil 
tirés  par  les  Autrichiens,  tandis  qu'en  1870, 
on  a  eu  un  blessé  pour  300  coups  de  fusil 
tirés  par  les  Allemands. 

S,  T.  IL- 
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Fig.  211.  —  Vue  extérieure  du. fusil  Gras, 
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Arrivons  à  la  description  du  fusil  en 
usage  en  France,  aujourd'hui. 

En  4870,  le  fusil  Chassepot  était  régle- 
mentaire dans  nos  régiments.  Nous  avons 
décrit  dans  les  Merveilles  de  la  science  (1), 
avec  beaucoup  de  détails  et  de  soin,  le 
fusil  Chassepot.  Il  nous  suffit  donc  de  ren- 
voyer le  lecteur  à  notre  principal  ouvrage, 
et  aux  dessins  qui  accompagnent  la  des- 
cription de  l'arme  dont  il  s'agit. 

Le  fusil  Chassepot  était  une  arme  extrê- 
mement remarquable  pour  l'époque  où  il 
vit  le  jour.  Cependant  on  lui  reconnut  de 
graves  inconvénients  :  la  difficulté  de  chas- 
ser le  culot  métallique  de  la  cartouche,  après 
son  explosion,  la  délicatesse  extrême  de 
son  mécanisme,  et  le  poids  trop  considérable 
de  Parme. 

En  1870,  le  fusil  Chassepot  fut  modifié 
par  le  colonel  Gras,  aujourd'hui  général 
et  inspecteur  de  nos  manufactures  d'ar- 
mes, de  façon  à  faire  disparaître  tous  les 
défauts  qu'on  lui  reprochait;  et  le  fusil 
Chassepot,  ainsi  modifié,  devint  le  fusil 
Gras.  Cette  transformation  s'opéra  d'ail- 
leurs, sans  grandes  dépenses.  Ce  qui  dé- 
cida surtout  l'adoption  du  fusil  Gras,  c'est 
que  l'on  put  conserver  les  fusils  Chassepot 
pour  les  transformer  en  fusils  Gras. 

Le  fusil  Gras,  dit  fusil  modèle  1874,  se 
divise  en  cinq  parties  principales  : 

Le  canon, 

La  culasse  mobile, 

La  monture, 

Les  garnitures, 

L'épée-baïonnette. 

Toutes  les  pièces  du  canon  sont  en  acier, 
sauf  la  hausse,  qui  est  en  fer.  Le  canon  est 
à  l'extérieur  ;  sa  forme  est  celle  d'un  tronc 
de  cône  ;  son  épaisseur  va  en  diminuant 
depuis  le  tonnerre,  où  se  place  la  cartouche, 
jusqu'à  la  bouche  du  canon.  L'âme  du  canon 

(1)  Tome  HT,  p,  499  502. 


est  creusée  de  quatre  rayures,  en  hélice 
qui  tournent  de  droite  à  gauche  et  dont  le 
pas  est  de  55  centimètres.  Profondes  d'un 
quart  de  millimètre,  larges  de  4mm,32,  ces 
rayures  se  raccordent  aux  pleins  de  l'âme 
par  des  arcs  de  cercle.  Elles  impriment  à 
la  balle  un  mouvement  de  rotation  rapide 
autour  de  son  axe. 

Voici  les  dimensions  du  fusil  Gras,  dont 
]a  figure  21.1  donne  la  vue  extérieure  : 

Diamètre  de  l'âme  :  41  millimètres; 

Longueur  du  canon  :  820  millimètres  et 
demi; 

Longueur  de  la  partie  rayée  :  760  milli- 
mètres et  demi. 

Du  côté  du  tonnerre  l'âme  se  termine  par 
la  chambre ,  qui  est  destinée  à  recevoir  la 
cartouche;  cette  chambre  se  compose  de 
troncs  de  cône  successifs  qui  sont  placés  de 
telle  façon  que,  la  cartouche  étant  dans  la 
chambre,  la  balle  se  trouve  à  l'entrée  des. 
rayures.  Vers  sa  partie  postérieure  la  cham- 
bre est  terminée  par  un  chanfrein.  Deux 
tenons  servent  à  fixer  Ye'pée-baïonnette  au 
bout  du  canon. 

La  hausse  du  fusil  Gras  se  compose  de 


Fig.  212.  —  Hausse  du  fusil  Gras. 

neuf  pièces.  Le  pied  de  hausse,  qui  est  en 
fer,  est  brasé  à  l'étain,  sur  le  canon  du  fusil. 
Ce  pied  de  hausse,  a  (fig.  212),  comprend 
une  partie  plane,  qui  sert  d'appui  au  res- 
sortde  hausse  b,b.  Le  ressort  b,b  est  destiné  à 
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..maintenir  la  planchette  dressée  ou  couchée. 
La  planchette  porte,  à  sa  partie  inférieure, 
un  autre  cran  de  mire,  de  1  300  mètres;  ce 
sont  les  deux  limites  extrêmes  du  tir  du 
fusil  Gras  avec  la  hausse  ordinaire;  mais 
un  curseur  à  rallonge,  C,  permet  de  viser 
jusqu'à  \  800  mètres. 

.  Le  pied  de  la  hausse  est  bronzé,  comme 
le  canon;  les  autres  parties  de  la  hausse 
sont  en  couleur  bleue. 

La  boîte  de  culasse  (fig.  213)  est  vissée 

r  b 


B 


Fig.  213.  —  Fermeture  de  culasse  du  fusil  Gras 

et  culasse. 

A,  vue  en  plan.  —  B,  Yiie  en  élévation. 


sur  le  canon  et  bronzée  extérieurement  ; 
on  y  loge  la  culasse  mobile. 

Il  faut  distinguer,  dans  cette  boîte  de  cu- 
lasse :  l'écrou  a,  dans  lequel  se  visse  le  ca- 
non, Téchancrure  b,  qui  reçoit  le  renfort  du 
cylindre  et  qui  permet  de  placer  la  cartouche 
dans  le  canon,  le  rempart  r,  qui  donne 
appui  au  cylindre  pendant  le  recul  et  qui 
est  taillé  en  forme  hélicoïdale  de  façon  à 
permettre  d'achever  sans  brusquerie  la  fer- 
meture du  tonnerre.  Cette  boîte  est  pourvue, 
en  outre,  de  quelques  pièces  qui  ont  un  rôle 
à  jouer  dans  le  maniement  de  l'arme.  Ce 
sont  :  la  vis-arrêtoir  m,  qui  limite  le  jeu 
de  la  culasse  mobile  en  avant  et  en  arrière  ; 
le.  ressort-gâchette,  /,  dont  la  tête,  sous 
l'action  de  la  branche  de  ressort,  fait  saillie 
à  l'intérieur  de  la  boîte  de  culasse  et  de  la 
détente,  qui,  sous  la  pression  du  tireur, 
glisse  en  roulant,  sur  la  boîte  de  culasse, 
et  détermine  ainsi  rabaissement  de  la  tête 
de  gâchette. 

La  culasse  mobile  se  compose  de  sept 


pièces  :  \ extracteur,  —  la  tête  mobile,  —  le 
cylindre,  ■ —  le  chien,  —  le  percuteur,  —  le 
manchon  —  et  le  ressort  à  boudin. 

Il  est  à  peine  nécessaire  de  dire  que  cette 
culasse  mobile  est  la  partie  essentielle  des 
fusils  qui  se  chargent  par  la  culasse.  C'est 
cette  culasse  mobile  dont  on  parlait  tant 
avant  1870,  et  surtout  après  la  victoire  de 
Sadowa. 

C'est  la  tête  mobile  qui  donne  appui,  par 
sa  branche  antérieure,  au  culot  de  la  car- 
touche, et  qui  sert,  en  outre,  à  loger  Vextrac- 
teur.  Elle  est  constituée  par  un  corps  de 
forme  à  peu  près  cylindrique,  et  qui  se  ter- 
mine à  l'arrière  par  un  collet  qui  pénètre 
dans  le  cylindre.  Le  corps  de  cette  tête 
mobile  est  percé,  suivant  son  axe,  d'un  ca- 
nal, pour  le  passage  du  percuteur.  Le  canal 
et  le  percuteur  ont  une  forme  absolument 
identique,  de  sorte  qu'ils  ne  peuvent  pas  se 
mouvoir  indépendamment  l'un  de  l'autre. 

\J  extracteur  se  composé  de  deux  bran- 

Fig.  214.  —  Extracteur. 

ches  a  et  b  qui  forment  ressort,  et  d'un 
pivot  c,  fixé  à  la  branche  supérieure  ô.  A 
la  branche  inférieure  a  est  attachée  une 
griffe,  inclinée  à  l'avant  et  munie  d'une 
entaille,  à  l'arrière.  Les  deux  branches  a 
et  b  sont,  séparées  par  une  fente.  La  griffe 
passe,  quand  on  ferme  le  tonnerre,  par  des- 
sus le  bourrelet  de  la  cartouche  ;  la  branche 
supérieure  se  comprime  alors,  réagit  sur  la 
branche  inférieure,  et  l'extracteur  est  tendu. 
C'est  le  cylindre  (fig.  215)  qui  est  la  pièce 
essentielle  du  mécanisme  de  fermeture.  Ce 
cylindre,  qui  est  creux,  loge  le  ressprt  à 
boudin  et  le  percuteur,  autour  duquel  le 
ressort  à  boudin  est  enroulé.  Le  renfort,  a, 
sert  à  guider  les  mouvements  de  la  culasse 
mobile  dans  la  boîte  de  culasse;  et  pour  as- 
surer la  fermeture  du  canon,  on  l'engage  à 


252 


MERVEILLES  DE  LA  SCIENCE. 


fond  dans  l'échancrure;  il  sert,  en  outre, 
d'embase  au  levier  A,  qui  permet  de  ma- 
nœuvrer la  culasse  mobile. 

Le  chien  du  fusil  produit,  par  l'intermé- 
diaire du  percuteur,  l'inflammation  de  la 
cartouche.  Ce  percuteur  (%.  216)  est  une 
tige  d'acier,  dont  la  pointe  frappe  l'amorce 
de  la  cartouche.  Enfin  le  ressort  à  boudin, 


Fig.  215.  —  Cylindre  du  fusil  Gras. 


qui  est  le  véritable  moteur  du  mécanisme 
de  percussion,  consiste  en  un  fil  d'acier  d'un 
millimètre  et  demi  de  diamètre,  qui  est 
enroulé  en  hélice  sur  une  longueur  de 
75  millimètres.  Ce  ressort  entoure  le  percu- 
teur; il  s'appuie,  à  Tune  de  ses  extrémités, 
contre  le  fond  du  cylindre  et  à  l'autre  extré- 


Vig.  216.  —  Percuteur  du  fusil  Gras. 


mité  contre  l'embase  du  percuteur.  Lors- 
que les  spires  hélicoïdales  du  ressort  à  bou- 
din se  touchent,  ce  ressort  peut  résister  à 
un  effort  de  17  kilogrammes 

Nos  lecteurs  connaissent  maintenant  le 
fusil  Gras  ;  voyons  comment  on  s'en  sert. 

Le  coup  est  parti  ;  le  tonnerre  est  fermé 
(fig.  219).  Le  soldat  tourne  franchement  le  le- 


vier A  de  droite  àgauche  et  il  retire  la  culasse 
mobile  en  arrière,  jusqu'à  ce  que  la  tête 
mobile  soit  arrêtée  par  la  vis-arrêtoir.  Il 
rejette  ainsi  l'étui  de  la  cartouche  brûlée. 
Quand  le  levier  est  relevé,  le  coin  d'arrêt  a 
pénétré  dans  le  cran  de  l'arme  et  le  ressort 
à  boudin  est  comprimé  ;  le  tireur  introduit 
la  nouvelle  cartouche  et  ferme  le  tonnerre 
en  poussant  très  doucement  la  culasse  mo- 
bile en  avant.  Il  tourne  ensuite  le  levier 
pour  le  rabattre  complètement  à  droite.  Dans 
ce  mouvement  lapartie  antérieure  de  lagriffe 
achève  de  pousser  la  cartouche  dans  sa 
chambre.  Il  ne  reste  plus  alors  qu'à  agir  sur  la 
détente  D,  pour  que  le  chien  C,  devenu  libre, 
ramène  le  ressort  à  boudin  sur  le  percuteur, 
dont  la  pointe  atteint  alors  l'amorce  et  dé- 
termine l'inflammation  de  la  cartouche. 

La  baguette  du  fusil  (fig.  217),  qui  est  en 
acier,  sert  à  laver  le  canon  et  à  décharger 
l'arme,  dans  le  cas,  très  rare,  où  l'extracteur 
n'aurait  pas  agi  avec  efficacité.  Enfin,  Vépc'e- 
baïonnetle  (fig.  218),  dont  l'usage  devient 
de  moins  en  moins  fréquent  à  mesure  que 


Fig.  217.  —  Baguette  du  fusil  Gras. 


les  progrès  de  l'artillerie  et  les  transforma- 
tions de  la  tactique  rendent  moins  probable 
les  combats  à  l'arme  blanche,  se  compose 


Fig.  218.  —  Épée-baïonuette  du  fusil  Gras. 


d'une  lame,  d'une  monture  et  d'un  fourreau. 

La  lame  est  en  acier  ;  la  poignée  com- 
prend le  pommeau  en  laiton  et  le  poussoir, 
sur  l'extrémité  duquel  il  faut  appuyer  pour 
enlever  Fépée-baïonnette,  une  fois  qu'elle 
a  été  fixée  au  bout  du  canon.  Le  fourreau 
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Fig.  219.  —  Fonctionnement  du  fusil  Gras. 

A,  levier  de  culasse  mobile.  —  B,  cartouche  engagée  dans  le  canoa.  —  C,  chien.  —  D,  détente.  —  E,  evtructeur  de  la  cartouche. 

P,  percuteur  avec  sa  tige  et  son  ressort. 


est  en  tôle  d'acier,  bronzé  à  l'extérieur. 

Dans  ses  parties  essentielles,  le  fusil  Gras, 
adopté  en  1874,  ne  diffère  pas  radicalement 
du  fusil  Ghassepot,  dont  on  commença  la 
fabrication  en  1866.  Quand  le  fusil  Gras  fut 
choisi,  le  Ministre  de  la  guerre  et  les  mem- 
bres des  commissions  de  Ghâlons  et  de  Ver- 
sailles se  rendaient  bien  compte  que  l'heure 
n'était  plus  très  éloignée  où  nous  serions 
forcés  de  modifier  de  fond  en  comble  l'ar- 
mement de  notre  infanterie.  Il  s'agissait 
donc  de  dépenser  le  moins  d'argent  possi- 
ble, tout  en  assurant  à  nos  fantassins  un  ar- 
mement supérieur  à  celui  des  fantassins  al- 
lemands. G'est  ce  problème  qu'avait  résolu 
le  général  Gras.  Mais  comme  les  fusils 
Lebel  que  nous  possédons  ne  seront  peut- 
être  pas  en  nombre  suffisant,  il  est  à  peu 
près  certain  qu'en  cas'  de  mobilisation, 
l'armée  active  aurait  seule  des  fusils  Lebel 
et  que  l'armée  territoriale  serait  armée  de 
fusils  Gras,  autrement  dit  de  fusils  modèle 
1874  ;  c'est  pour  ces  raisons  que  nous  avons 
cru  devoir  donner  une  description  détaillée 
du  fusil  Gras 


GHAPITRE  V 

PASSAGE  DU  FOSIL  GRAS  AU  FUSIL  LEBEL.  —  LA  COM- 
MISSION DE  VERSAILLES  ÉTUDIE  LES  ARMES  A  RÉPÉ- 
TITION QUI  LUI  SONT  PROPOSÉES  PAR  LES  ARMU- 
RIERS ET  LES  INGÉNIEURS.  —  RÉSULTATS  DE  SES 
RECHERCHES.  —  LE  FUSIL  MODÈLE  DE  1886.  —  LA 
POUDRE  SANS  FUJlÉE  EMPLOYÉE  POUR  LE  FUSIL  LEBEL. 

Le  fusil  Gras  était  excellent,  mais  il  était 
à  peine  adopté  en  France,  que  les  Allemand  s 
poursuivaient,  sans  perdre  un  instant,  la 
transformation  de  leur  armement,  et  déci- 
daient l'adoption  du  fusil  à  petit  calibre. 
En  môme  temps,  ils  songeaient  sérieuse- 
ment à  munir  leur  fusil  Mauser  d'un  méca- 
nisme à  répétition.  Il  fallait  se  hâter,  pour 
n'être  point  inférieur  à  nos  adversaires,  au 
point  de  vue  de  l'armement  de  l'infanterie, 

Le  ministre  de  la  guerre,  —  c'était  le  gé- 
néral Thibaudin  — nomma,  en  1883,  une 
commission  chargée  de  s'assurer,  par  une 
comparaison  entre  différents  systèmes 
d'armes,  si  le  fusil  Gras  devait  être  con- 
servé, modifié  ou  remplacé. 

Cette  commission  se  réunit  à  Versailles, 
le  1er  avril  1883.  Présidée  par  le  général 
Dumond,  elle  était  composée  du  colonel 
Tramond,  sous-directeur  de  l'infanterie,  du 
colonel  Gras,  inspecteur  des  manufactures 
d'armes ,  du  lieutenant-colonel  Bonnet, 
commandant  l'école  normale  de  tir  du  camp 
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de  Châlons,  du  colonel  Lebel,  commandant 
l'école  régionale  de  tir  du  camp  deXhâlons. 

La  construction  d'un  fusil  à  répétition 
irréprochable  présente  bien  des  difficultés. 

Un  fusil  à  répétition  doit  avoir  600 
ou  700  mètres  de  portée  et  une  trajec- 
toire assez  tendue  pour  que  la  flèche  n'en 
dépasse  point,  en  hauteur,  la  taille  moyenne 
de  l'homme.  Il  faut  que  le  mécanisme  de 
répétition  soit  assez  perfectionné  pour  que, 
sans  desépauler ,  le  tireur  puisse  faire,  à  jet 
continu,  emploi  de  toutes  les  cartouches 
enfermées  dans  le  magasin.  Le  mode  de 
chargement  de  ce  magasin  doit  être  assez 
ingénieux  pour  que  le  soldat  puisse  le  rem- 
plir aussi  facilement,  aussi  rapidement  qu'il 
remplace  aujourd'hui  la  cartouche  simple 
du  fusil  Gras,  rejetée  par  l'extracteur.  En 
outre,  il  faut  que  le  mécanisme  servant  à 
l'introduction  delà  cartouche  dans  la  cham- 
bre fonctionne  correctement,  depuis  le  pre- 
mier coup  jusqu'au  dernier,  afin  que  le  tir 
n'ait  point  d'interruptions  à  subir;  —  que 
le  passage  du  tir  par  coups  successifs  au  tir 
roulant  rapide,  ou  réciproquement,  s'effectue 
d'une  manière  simple;  —  que  le  magasin 
puisse,  jusqu'au  moment  décisif,  garder 
intact  l'approvisionnement  qu'il  contient; 
—  que  le  poids  de  l'arme  ne  dépasse  point 
la  moyenne  du  poids  généralement  admis 
pour  les  armes  portatives  ;  —  que-  le  centre 
de  gravité  en  soit  convenablement  situé;  — 
que  l'entretien  du  mécanisme  soit  simple  et 
facile;  — ■  que  le  prix  de  revient  n'en  soit 
pas  trop  élevé. 

Telles  sont  les  principales  conditions  à 
remplir. 

D'après  ce  qui  a  été  dit  précédemment, 
on  peut  distinguer  trois  catégories  de  fusils 
à  répétition  : 

1°  Les  armes  à  magasin  placé  dans  la 
crosse  ;  de  la  crosse,  les  cartouches  arrivent 
dans  la  boîte  à  culasse,  poussées  par  un  res- 
sort. Tels  sont  les  fusils  "Winchester,  Spen- 
cer, Hotchkiss,  Evan. 


2°  Les  fusils  à  verrou,  dans  lesquels  un 
mécanisme  spécial  fait  arriver  les  cartou- 
ches dans  la  boîte  à  culasse,  que  l'on  ouvre 
pour  y  placer  le  magasin  à  cartouches.  Tels 
sont  le  fusilautri  chien  Mannlicher,  le  fusil 
Westerli  et  le  fusil  Gras  à  répétition. 

3°  Les  fusils  dans  lesquels  les  cartouches 
sont  placées  le  long  du  canon,  c'est-à-dire 
dans  la  monture,  dans  un  canal  ménagé  le 
long  de  cette  monture,  et  qui  sont  poussées 
par  un  ressort  à  boudin  dans  la  boîte  à  culasse . 

La  Commission  de  Versailles  examina  et 
étudia  comparativement  plus  de  cinquante 
formes  de  fusils ,  et  au  mois  de  décembre  1883 
elle  fit  procéder,  par  différents  corps  de 
troupes,  à  des  essais  pratiques  et  compara- 
tifs sur  les  deux  systèmes  les  plus  rationnels 
qui  avaient  été  proposés  pour  L'emmagasi- 
nement  des  cartouches  dans  les  fusils  à  ré- 
pétition, à  savoir,  le  système  à  chargeur,  à 
magasins  multiples  et  amovibles,  consti- 
tués par  de  petites  boîtes  métalliques,  dans 
lesquelles  les  cartouches  sont  superposées 
horizontalement  ou  juxtaposées  verticale- 
ment, et  le  système  à  répétition  proprement 
dit,  dont  le  magasin  fixe  et  unique,  Logé  le 
long  du  canon,  dans  la  monture,  contient 
des  cartouches  placées  à  la  suite  l'une  de 
l'autre,  et  qui  sont  poussées  par  un  ressort 
à  boudin,  jusqu'au  point  où  le  percuteur 
doit  les  emflammer. 

En  1883  et  1884,  le  général  Campenon, 
qui  était  alors  Ministre  de  la  guerre,  avait 
songé  à  pourvoir  le  fusil  Gras  d'un  magasin. 
Or,  le  fusil  Gras  coûtait  déjà  65  francs  ;  la 
nouvelle  boîte  de  culasse  eût  exigé  un  sup- 
plément de  dépense  de  11  francs  90,  et  le 
mécanisme  de  répétition  (magasin)  eût 
coûté  12  francs  60.  Cette  solution,  d'ailleurs, 
avait  le  grave  défaut  d'être  incomplète.  Car, 
d'une  part,  le  fusil  de  petit  calibre  se  serait 
imposé  tôt  ou  tard  ;  et  d'autre  part,  il  faut 
qu'une  armée  n'ait  qu'un  seul  modèle  de 
fusil.  Pour  le  démontrer,  il  suffirait  de  se 
reporter  aux  événements  de  la  guerre  de 
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1870,  où.  la  plus  grande  cause  de  confusion 
et  d'arrêt  dans  les  opérations  provint  de  ce 
que  l'on  recevait  des  magasins  de  la  guerre 
des  munitions  qui  n'entraient  pas  dans  les 
calibres  des  canons  ou  des  fusils. 

Au  mois  de  mars  1884,  la  commission  de 
Versailles  terminait  ses  expériences  de  tir 
et  ses  comparaisons,  en  proposant  de  rem- 
placer le  fusil  Gras  par  un  autre  type  d'arme, 
soit  à  répétition,  soit  à  chargeur,  soit  même 
à  tir  coup  par  coup,  qui  jouirait,  grâce  à 
son  faible  calibre,  d'une  plus  grande  puis- 
sance balistique. 

La  réduction  du  calibre  à  8  millimètres 
avait  surtout  été  soutenue  par  le  colonel 
Luzeux,  du  22e  d'infanterie,  aujourd'hui 
général.  Toutefois,  aucun  des  modèles  pro- 
poses n'avait  paru  réunir  toutes  les  condi- 
tions nécessaires;  de  sorte  que  pour  pro- 
noncer en  dernier  ressort  sur  la  question 
des  dernières  études  elle  institua  une  sous- 
commission,  dite  Commission  deë  armes  à 
répétition  et  de  petit  calibre. 

Présidée  par  le  général  Tramond,  que 
l'armée  a  perdu  trop  tôt,  cette  sous-commis- 
sion était,  composée  du  colonel  Gras,  du 
lieutenant-colonel  Bonnet,  du  colonel  Lebel 
du  commandant  d'artillerie  Tristan,  chef 
du  service  des  armes  portatives  au  dépôt 
central  de  l'artillerie,  des  capitaines  Heim- 
burger  et  Desaleux,  Elle  devait,  dans  les 
plaines  du  camp  de  Châlons,  inaccessibles 
aux  curieux,  essayer  les"modèles  qui  avaient 
paru  les  meilleurs. 

Les  premiers  essais  eurent  lieu  au  mois 
de  juin  1884,  sur  deux  fusils  construits 
suivant  ses  indications.  L'un,  du  calibre  de 
8  millimètres,  était  présenté  par  la  manu- 
facture de  Châtellerault;  l'autre,  de  9  milli- 
mètres, par  celle  de  Saint-Étienrie.  L'arme 
de  Ch atelier ault,  à  tir  coup  par  coup,  fut  sur 
le  point  d'être  adoptée.  Différant  seulement 
du  fusil  Gras  par  le  calibre  du  canon,  elle 
aurait  permis  une  transformation  rapide  de 
notre  matériel. 


Cependant ,  la  Commission  voulait  trouver 
mieux.  Elle  se  remit  au  travail,  et  elle  créa, 
cette  fois,  une  arme  à  répétition  irréprocha- 
ble, qui  prit  le  nom  de  fusil  modèle  de  1886, 
Le  colonel  Lebel,  et  les  colonels  Gras  et 
Bonnet,  déterminèrent  la  forme  et  le  fonc- 
tionnement des  différentes  pièces  de  ce 
fusiL 

Il  restait  à  faire  choix  de  la  poudre  des- 
tinée à  ce  nouveau  fusil. 

Pendant  que  les  officiers  de  la  sous-com- 
mission de  Versailles  s'appliquaient,  de 
concert  avec  MM.  Lebel,  Tramond,  Gras  et 
Bonnet,  à  créer  le  nouveau  fusil  modèle  de 
1886,  M.  Vieille,  alors  jeune  ingénieur  des 
arts  et  manufactures,  cherchait,  comme 
nous  l'avons  dit  dans  le  Supplément  aux 
poudres  de  guerre,  la  poudre  sans  fumée, 
et  il  finissait  par  la  trouver.  L'une  des  in- 
ventions s'adapta  à  l'autre";  la  poudre  sans 
fumée  fut  le  complément  nécessaire  du  fusil 
modèle  de  1886,  et  ainsi  fut  créée  l'arme 
nouvelle,  avec  laquelle  la  France  peut  atten- 
dre tranquillement,  sans  bravade,  mais  avec 
confiance,  les  agressions  étrangères,  qu'elles 
viennent  de  l'Est  ou  du  Nord,  des  bords  du 
Rhin  ou  du  côté  des  Alpes. 

Les  cartouches  chargées  de  la  poudre 
sans  fumée  de  M.  Vieille  et  l'arme  de  petit 
calibre  à  répétition,  ayant  été  définitivement 
adoptées  sous  le  nom  réglementaire  de  fusil 
modèle  de  1886,  le  général  Gras  se  rendit 
aussitôt  en  Amérique,  pour  y  acheter  les 
machines-outils  nécessaires  à  la  fabrication 
de  cette  arme. 

En  décembre  1886,  on  commença  à  fabri- 
quer dans  les  manufactures  de  l'État  le  fusil 
dit  modèle  de  1886. 

En  résumé,  le  fusil  modèle  de  1886  est 
improprement  nommé  fusil  Lebel,  puisque 
plus  d'un  officier  a  concouru  à  sa  création. 
Il  est  dù  à  la  collaboration  active  du  général 


256 


MERVEILLES  DE  LA 


Tramond,  qui  commandait  alors  l'école  de 
Saint-Cyr,  du  colonel  Lebel,  qui  était  direc- 
teur de  l'école  normale  de  tir  au  camp  de 
Châlons,  et  du  colonel  Gras,  aujourd'hui 
général  et  inspecteur  général  de  nos  manu- 
factures d'armes.  On  a  pris  l'habitude  d'ap- 
peler cette  arme  fusil  Lebel;  mais  pour  éviter 
toute  équivoque,  il  faut  la  désigner  sous 
le  nom  que  lui  attribuent  les  règlements 
militaires  :  fusil  modèle  de  1886. 

Il  serait,  en  effet,  extrêmement  difficile 
de  faire  la  part  de  chacun  des  officiers  très 
distingués  qui  ont  aidé  à  résoudre  le  pro- 
blème dont  ils  étaient  saisis.  Le  général 
Tramond  a  surtout  insisté  sur  la  nécessité 
d'adopter  un  petit  calibre  ;  le  colonel  Lebel 
a  établi  ce  que  l'on  appelle  la  trajectoire 
du  fusil,  en  multipliant  les  essais  de  tir, 
en  faisant  varier  à  l'infini  le  rapport  du  poids 
de  la  charge  au  poids  de  la  balle.  Avec  sa 
haute  expérience,  le  colonel  Gras,  qui  nous 
avait  donné  déjà  un  très  bon  fusil,  au  len- 
demain des  défaites  de  1870,  a  rectifié  cer- 
tains détails  de  construction,  particulière- 
ment ceux  qui  concernent  la  fermeture  de 
culasse.  Enfin,  les  officiers  de  la  commission 
de  Versailles,  qui  était  présidée  par  le  gé- 
néral Dumond,  avaient  soumis  cinquante 
modèles  successifs  de  fusils  à  des  épreuves 
très  utiles. 

C'est  le  cas  de  dire  que  ce  fusil  ne  s'est 
pas  fait  tout  seul  ! 

Arrivons  maintenant  à  la  description  de 
cette  arme. 

La  fermeture  du  fu  sil  modèle  1 886  (fig, 220) 
est  à  verrou,  comme  celle  du  fusil  Gras, 
que  nous  avons  décrit  plus  haut.  Cette  fer- 
meture est  donc  dissymétrique;  seulement 
on  a  fait  disparaître,  par  une  modification 
ingénieuse,  l'un  des  principaux  inconvé- 
nients de  la  fermeture  à  verrou.  La  pres- 
sion des  gaz  développés  au  moment  du  tir 
s'exerce  contre  la  cuvette  de  la  tête  mobile  ; 
cette  cuvette  s'appuie  sur  le  cylindre;  elle 
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lui  communique  donc  la  pression  qu'elle 
subit,  et  le  cylindre,  à  son  tour,  transmet 
cette  impulsion  au  renfort  de  la  boîte  de 
culasse;  il  en  résulte  qu'au  moment  où  le 
coup  part,  Farine  tend  à  tourner.  En  outre, 
la  pression  des  gaz  est  suffisante  pour  faus- 
ser, à  la  suite  d'un  tir  prolongé,  Tune  ou 
l'autre  des  pièces  que  nous  venons  d'énu- 
mérer.  Ce  sont  les  inconvénients  propres 
aux  fusils  Dreyse  et  Chassepot. 

Pour  obviera  cet  inconvénient,  le  colonel 
Gras  a  garni  la  partie  antérieure  de  la 
culasse  mobile  du  fusil  modèle  4886,  de 
deux  tenons,  qui  reçoivent  directement  la 
pression  des  gaz,  et  la  transmettent  symé- 
triquement jusqu'à  l'arrière  du  fusil,  c'est-à- 
dire  jusqu'à  l'épaule  du  tireur. 

Voyons  maintenant  comment  fonctionne 
la  fermeture  de  culasse;  nous  ferons  en 
même  temps  la  description  du  fusil,  que 
représentent  dans  son  aspect  général  les 
figures  220  et  221. 

Supposons  (fig.  222)  la  culasse  ou- 
verte; le  magasin  est  placé  sous  le  canon, 
d'une  façon  à  peu  près  analogue  à  celle 
dont  est  disposé  le  magasin  du  fusil  Mau- 
ser.  L'auget  À,  dont  nous  avons  expliqué 
le  fonctionnement  au  chapitre  précédent, 
élève  les  cartouches  contenues  dans  le  ma- 
gasin jusqu'à  l'entrée  de  la  chambre.  A 
l'aide  du  levier  de  manœuvre  6,  le  soldat 
peut  immobiliser  l'auget  ou  le  mettre  en 
mouvement;  dans  le  premier  cas,  on  tire 
coup  par  coup,  en  chargeant  le  fusil  à 
chaque  fois;  dans  le  second  cas,  on  em- 
ploie le  tir  à  répétition.  Admettons  que 
l'auget  fonctionne  librement.  Au  moment 
où  le  tireur  refoule  la  culasse  en  arrière 
pour  expulser  l'étui  vide  w,  le  cylindre  de 
culasse  heurte  un  taquet  t  qui  fait  basculer 
l'auget;  alors  la  cartouche  qui  a  été  refoulée 
dans  l'auget  A  par  le  ressort  à  boudin  R 
pénètre  dans  la  chambre  Le  soldat  ramène 
la  culasse  mobile  en  avant  pour  la  fermer  ; 
la  cartouche  est  chassée  dans  la  chambre 


et  le  levier  du  cylindre,  par  l'intermédiaire 
du  butoir  (fig.  222),  abaisse  l'auget  et  l'incline 
jusqu'à  ce  qu'il  ait  reçu  une  nouvelle  car- 
touche. 

Le  magasin  contient  dix  cartouches,  qu'un 
tireur  exercé  peut  brûler  dans  d'assez  bonnes 
conditions  de  précision,  en  30  et  40  secon- 
des; si  l'on  ne  fait  pas  usage  du  mécanisme 
de  répétition,  on  tire  facilement  dix  coups 
par  minute* 

Nous  avons  donné  les  dimensions  essen- 
tielles du  fusil  modèle  1886,  et  fait  voir  que 
le  poids  de  la  cartouche  est  notablement  in- 
férieur au  poids  de  la  cartouche  du  fusil  alle- 
mand. Le  fantassin  français  en  porte  1 1 8  sur 
lui.  Les  caissons  de  munitions  de  première 
ligne  contiennent  100  cartouches  par  soldat 
d'infanterie,  et  les  sections  de  parcs  qui 
marchent  à  l'arrière  en  renferment  85  par 
homme,  de  façon  que,  sur  le  champ  de  ba- 
taille, chaque  soldat  dispose  de  218  cartou- 
ches et  que,  dans  l'espace  de  deux  jours  au 
plus,  il  peut  en  brûler  303. 

La  balle  du  fusil  modèle  1886,  qui  est  en 
plomb  durci  (90  parties  de  plomb  pour 
10  parties  d'antimoine),  a  32  millimètres  de 
longueur.  Elle  est  animée  d'une  vitesse  ini- 
tiale de  625  mètres  par  seconde;  sa  trajec- 
toire est  tellement  rasante  qu'elle  ne  s'élève 
pas  à  plus  de  2m,50  au-dessus  du  sol,  tandis 
que  la  flèche  du  fusil  Gras  atteignait  une 
hauteur  de  près  de  5  mètres.  Au  camp  de 
Châlons,  le  capitaine  Journée  a  démontré 
que,  pendant  6  secondes  au  moins,  la  balle 
traverse  l'espace  avec  la  même  rapidité  que 
le  son.  A  300  mètres  de  distance,  ce  projec- 
tile traverse  des  planches  épaisses  d'un 
mètre  à  1,000  mètres;  il  percerait  quatre 
hommes  et  deux  chevaux. 

Toute  notre  armée  active  est  munie  au- 
jourd'hui du  fusil  modèle  4  886;  mais,  en 
outre,  deux  fusils  à  répétition,  d'une  cons- 
truction particulière,  font  partie  de  notre  ar- 
mement :  le  fusil  Kropatchek,  qu'emploient 
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Fig.  223.  —  Coupe  du  fusil  Kropatchek. 

A,  la  cartouche  amenée  dans  le  tonnerre  par  l'auget.  —  B,  l'auget,  recevant  la  cartouche  du  magasin  et  l'élevant  jusqu'au  tonnerre  T.  

I,  ressort  Puisant  lever  l'auget.  —  H,  le  logement  de  l'auget  servant  d'entrée  au  magasin.  —  G,  articulation  de  l'auget.  —  D,  détente.  — 
J,  lire-cartouches.  —  L,  levier  de  manœuvre»  ou  verrou.  — ■  C,  le  chien. 


les  équipages  de  la  flotte,  ainsi  que  les  régi- 
ments de  l'infanterie  de  marine  et  le  fusil 
Gras  transformé  en  fusil  à  répétition. 

Le  fusil  inventé  par  le  colonel  autrichien 
Kropatchek  (fig.  223)  est  une  arme  à  verrou  ; 
le  magasin  est  situé  dans  le  fût;  la  culasse 
mobile  ne  diffère  pas  de  celle  du  fusil  Gras; 
le  magasin  est  en  laiton,  et  contient  sept  car- 
touches, que  le  tireur  y  introduit  à  la  main. 
C'est  une  arme  assez  ingénieusement  com- 
binée, mais  qui  ne  peut  servir  longtemps, 
car  la  plupart  des  pièces  qui  constituent  le 
mécanisme  à  répétition  s'usent,  à  la  suite 
d'un  tir  prolongé.  En  outre,  comme  arme  à 
tir  à  un  coup,  le  Kropatchek  ne  rend  que 
de  médiocres  services. 

On  a  procédé,  à  Cherbourg,  à  des  expé- 
riences comparatives  entre  le  fusil  Kropat- 
chek et  deux  autres  modèles  adoptés  par 
des  marines  étrangères,  et  l'on  s'est  aperçu 
que  le  chargement  du  Kropatchek  exigeait 
trop  de  temps,  et  qu'il  valait  mieux,  sur  le 
champ  de  bataille,  une  fois  que  Ton  aurait 
brûlé  toutes  les  cartouches  contenues  dans 


le  magasin,  continuer  le  tir  coup  par  coup, 
plutôt  que  de  s'attarder  à  remplir  de  nouveau 
le  magasin.  Dans  ces  conditions  l'emploi 
du  fusil  Kropatchek  ne  peut  guère  être  mis 
qu'entre  les  mains  des  troupes  de  la  marine, 
qui  n'ont  pas  à  soutenir  des  combats  pro- 
longés, mais  qui,  soit  pendant  un  débar- 
quement, soit  durant  une  reconnaissance  à 
terre,  peuvent  obtenir  de  brillants  résultats 
en  tirant  coup  sur  coup  sept  ou  huit  balles. 
Le  ministre  de  la  marine  a  prescrit  toutefois 
d'allonger  le  magasin,  de  façon  qu'il  puisse 
recevoir  désormais  huit  cartouches. 

Le  fusil  Gras  à  répétition  est  une  transfor- 
mation du  fusil  Gras  modèle  1874,  à  peu  près 
analogue  à  celle  qu'a  subie  le  fusil  allemand. 

En  1884,  au  moment  où  l'on  apprit  que 
l'Allemagne  s'occupait  avec  activité  de  trans- 
former ses  fusils  Mauser  en  fusils  à  répéti- 
tion, le  ministre  de  la  guerre  craignit  que 
nous  ne  fussions  attaqués  à  l'improviste 
avant  l'achèvement  du  matériel  de  calibre 
réduit,  et  on  crut  devoir  créer  un  armement 
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Fig.  224.  —  Fusil  Gras  à  répétition,  fermeture  de  la  culasse, 

C,  chien.  —  L,  levier  de  manœuvre  ou  verrou.  —  D,  détente,  —  E,  partie  extérieure  de  la  culasse.  —  F,  levier  faisant  sortir  li  chien 
du  cran  d'arrêt,  au  moment  du  tir.  —  B,  ressort  de  l'auget.  —  M,  levier  permettant  d'utiliser  les  cartouches  du  magasin  ou  d'en  immo- 
biliser l'emploi.  —  A,  cartouche.  —  A'  A*,  cartouches  dans  le  magasin.  —  R,  ressort  du  magasin,  —  T,  tonnerre.  —  K,  plaque  obtura- 
trice de  la  chambre.  —  m,  la  hausse,  rabattue. 


transitoire,  en  mettant  à  profit  les  études 
faites  pour  la  création  de  ce  matériel.  Nos 
manufactures  entreprirent  donc,  en  toute 
hâte,  l'exécution  de  fusils  Gras  à  répétition, 
auxquels  on  a  donné  la  dénomination  de 
fusils  modèle  1884  et  modèle  1885.  Elles 
continuèrent  à  les  fabriquer  jusqu'au  mo- 
ment où  le  nouvel  outillage  exigé  pour  le 
forage  des  canons  des  fusils  Tramond-Lebel 
et  le  fraisage  de  leurs  différentes  pièces  fût 
arrivé  d'Amérique. 

Le  fusil  Gh^as  transformé  en  fusil  à  répé- 
tition pèse  4  kilogrammes  230,  et  n'a  que 
lm,24  de  longueur,  le  poids  du  mécanisme  à 
répétition  ayant  imposé  l'obligation  de  lui 
donner  le  canon  de  la  carabine  de  cavalerie. 

La  figure  224  représente  la  fermeture  de 
culasse  de  ce  fusil  au  moment  où  la  culasse 
a  été  ramenée  en  arrière,  et  où  l'auget  amène 
la  cartouche  à  l'entrée  de  la  chambre. 

Depuis  que  le  fusil  modèle  de  1886  a  été 
adopté  dans  l'armée  française,  le  capitaine 
d'artillerie  Pralon,  attaché  à  l'Ecole  de  py- 
rotechnie, à  Bourges,  a  soumis  au  ministre 
de  la  guerre  un  fusil,  dont  on  a  fait  le  plus 
grand  éloge,  mais  qui  n'a  jamais  été  décrit.  Le 
général  Ferron,  alors  qu'il  était  ministre  de 
Ja  guerre,  en  1887,  fit  tout  exprès  le  voyage 


de  Bourges,  pour  assister  aux  essais  de  tir 
du  fusil  Pralon. 

La  cartouche  de  ce  fusil  est  recouverte 
d'une  enveloppe  en  acier  malléable,  et  Ton 
assure  qu'elle  est  douée  d'une  force  de  pé- 
nétration cinq  ou  six  fois  supérieure  à  celle 
de  la  balle  du  fusil  modèle  1886;  une  de 
ces  balles  suffirait  pour  percer  un  caisson 
en  tôle  métallique,  et  pour  déterminer  l'ex- 
plosion des  obus  renfermés  dans  ce  caisson. 

C'est  tout  ce  que  nous  pouvons  dire  à  ce 
sujet:  le  capitaine  Pralon,  qui  a  été  décoré 
de  la  Légion  d'honneur  par  le  général  Fer- 
ron, en  témoignage  de  haute  considération, 
continue  ses  recherches. 


CHAPITRE  VI 

principaux  modèles  d'armes  a  repetition  en  usage 
a  l'étranger.  —  le  fusil  mauser,  ou  fusil  alle- 
mand. —  SA  DESCRIPTION  ET  SES  PROPRIÉTÉS.  — 
MÉTHODE  DE  TIR  EN  USAGE  DANS  L* ARMEE  ALLEMANDE. 
—  COMPARAISON  ENTRE  LE  FUSIL  FRANÇAIS  ET  LE 
FUSIL  ALLEMAND. 

Les  Allemands  ont  mis  beaucoup  d'hési- 
tation à  adopter  le  fusil  à  répétition,  et  à 
choisir  un  modèle  définitif  de  cette  arme. 
Ils  ont  longtemps  tâtonné,  soit  que  la  dé- 
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pense  nécessitée  par  une  transformation 
ainsi  radicale  de  l'armement  leur  parût  ex- 
cessive, soit  que  leur  choix  ne  fût  pas  encore 
bien  arrêté. 

Quand  on  apprit,  au  mois  de  février  1887, 
que  le  gouvernement  allemand  convoquait 
100  000  réservistes,  pour  leur  faire  appren- 
dre le  maniement  du  fusil  à  répétition, 
l'émotion  fut  profonde  en  France,  et  dans 
toute  l'Europe.  Toutes  les  puissances  qui 
avaient  hésité  jusque-là  à  substituer  le  fusil 
à  répétition  au  fusil  ordinaire  à  aiguille 
furent,  en  quelque  sorte,  obligées,  sous  la 
pression  de  l'opinion  publique,  de  renouve- 
ler leur  armement.  Et  le  renouvellement 
de  l'armement  d'une  nation,  comme  la 
France,  n'est  pas  chose  de  mince  impor- 
tance; car  il  ne  demande  pas  moins  de 
500  millions  dé  dépenses,  et  exige  un  temps 
considérable,  pour  sa  fabrication  dans  les 
manufactures  de  l'État. 

Nous  avions  déjà  commencé,  dans  nos 
manufactures  de  Tulle  et  de  Saint-Etienne, 
la  fabrication  du  fusil  modèle  de  1886,  mais 
on  comprit,  à  l'annonce  de  l'adoption  du  fusil 
à  répétition  en  Allemagne,  qu'il  n'y  avait  plus 
une  minute  à  perdre,  et  qu'il  fallait,  par 
tous  les  moyens  possibles,  activer  cette  fa- 
brication. La  lutte  engagée  entre  les  diffé- 
rentes nations  de  l'Europe  est  à  l'état  telle- 
ment aigu,  bien  qu'elle  ait,  momentanément, 
un  caractère  pacifique ,  que  nul  ne  doit  laisser 
prendre  l'avance  à  son  voisin.  Dans  vingt 
ou  trente  ans,  quand  on  aura  découvert 
quelque  nouvel  engin  de  destruction,  canon 
ou  fusil,  tout  sera  peut-être  à  recommen- 
cer, et  le  matériel  actuel  des  armées  d'Eu- 
rope ne  sera  plus  qu'une  vieille  quincail- 
lerie ;  on  créera  un  armement  non  encore 
soupçonné,  et  les  nations  continueront  de 
jeter  des  milliards  dans  le  gouffre  sans  fond 
du  budget  de  la  guerre.  Mais,  en  attendant, 
il  faut  parer  aux  dangers  actuels. 

En  ce  qui  concerne  la  transformation  de 


l'armement  en  Europe,  c'est  la  France  qui 
a  pris  les  devants,  et  le  fusil  qu'elle  possède 
et  que  nous  avons  décrit  est  bien  supérieur 
au  fusil  allemand. 

C'est  ce  qui  sera  établi  à  la  fin  de  ce  cha- 
pitre. 

On  a  prétendu  un  moment  que  les  Alle- 
mands se  contentaient  de  modifier  provi- 
soirement le  fusil  Mauser,  qui  était  en  ser- 
:  vice  depuis  1871,  en  lui  adaptant  un  char- 
geur, et  qu'ils  se  réservaient  de  fabriquer 
plus  tard  un  fusil  à  répétition  de  petit  cali- 
bre, construit,  ajoutait-on,  sur  des  plans 
du  professeur  Hébler,  de  Zurich.  C'était 
une  double  erreur.  Le  gouvernement  alle- 
mand a  si  peu  cherché  à  réaliser  une  éco- 
nomie que  pas  une  seule  des  pièces  de  l'an- 
cien fusil  n'a  été  utilisée  pour  la  fabrica- 
tion du  nouveau  fusil,  dont  il  est  temps  de 
donner  la  description. 

Le  fusil  Mauser  à  répétition,  ou  fusil 
allemand,  comprend  :  une  monture  en  bois 
de  noyer,  une  culasse  mobile,  un  canon  en 
acier,  un  mécanisme  de  répétition  et  les 
garnitures. 

La  figure  225  représente  ce  fusil  au  mo- 
ment où  la  culasse  mobile  est  fermée; 
alors,  une  cartouche  sortie  du  magasin  a 
été  transportée  par  Fauget  A,  jusque  dans  la 
chambre,  le  soldat  peut  faire  feu.  En  même 
temps,  une  autre  cartouche  est  venue  se 
Loger  dans  Fauget. 

La  figure  226  montre  le  fusil  au  moment 
où  la  culasse  mobile  est  ouverte.  L'auget,  A, 
qui  s'est  soulevé  a  poussé  une  cartouche  à 
dans  la,  chambre,  et  quand  Fauget  sera  re- 
descendu, la  cartouche  viendra  s'y  placer. 

Comme  on  le  voit  sur  nos  deux  dessins, 
la  partie  inférieure  de  la  boite  de  culasse, 
qui  affecte  une  forme  rectangulaire,  con- 
tient tout  Le  mécanisme  de  répétition.  Le 
magasin  dans  lequel  sont  renfermées  huit 
cartouches  est  un  tube  en  tôle  d'acier,  pa- 
rallèle au  canon  du  fusil,  et  situé  au-des- 
sous de  ce  canon,  dans  la  monture.  A 
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l'avant,  un  ressort  à  boudin,  B,  s'appuie  |  L'auget  A  est  une  sorte  de  demi- cylindre 


sur  la  pointe  de  la  dernière  cartouche.  |  creux,  qui  se  meut  autour  d'un  pivot  C, 
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une  petite  saillie  empêche  Fauget  de  s'éle- 
ver trop  haut.  Quand  on  ouvre  la  culasse, 
l'extracteur  entraîne  l'étui  vide;  une  tar- 
gette D,  dont  la  partie  supérieure  est  re- 
poussée par  le  butoir  de  la  culasse,  relève 
alors  Fauget,  qui  présente  une  cartouche  à 
l'entrée  de  la  chambre.  Le  tireur  referme 
la  culasse,  et  pousse  ainsi  la  cartouche  dans 
la  chambre  ;  Fauget  redescend,  et  le  ressort 
h  boudin,  B,  renvoie  la  première  cartouche 
à  dans  Fauget.  Le  tir  continue  ainsi,  jusqu'à 
ce  que  le  magasin  soit  vide. 

On  a  dit,  dans  quelques  journaux  étran- 
gers, que  les  expériences  faites  jusqu'à  pré- 
sent avec  ce  fusil  n'avaient  pas  donné  des  ré- 
sultats excellents  ;  le  mécanisme  de  répétition 
ne  marcherait  pas  dans  des  conditions  con- 
venables et  s'encrasserait  trop  rapidement. 
Nous  reproduisons  ces  critiques  sous  toutes 
réserves.  Les  officiers,  pas  plus  en  Allemagne 
qu'en  France,  n'ont  l'habitude  de  commu- 
niquer leurs  impressions  aux  journaux. 

Quoi  qu'il  en  soit,  une  bonne  partie  des 
contingents  allemands  est  pourvue  du  fusil 
Mauser. 

Il  n'est  pas  difficile,  pourtant,  d'établir 
que  le  fusil  Mauser  à  répétition  est  bien 
inférieur  au  fusil  français  modèle  de  1886. 

D'abord,  le  nouveau  fusil  allemand  a 
11  millimètres  de  calibre,  et  nous  avons 
établi  plus  haut  que  le  fusil  de  petit  ca- 
libre (7  ou  8  millimètres)  jouit  de  pro- 
priétés balistiques  (portée,  hauteur  et 
précision  du  tir)  bien  supérieures  à  celles 
du  fusil  de  gros  ou  de  moyen  calibre. 

Si  l'on  veut  s'assurer,  par  d'autres  com- 
paraisons, de  la  supériorité  du  fusil  français 
sur  le  fusil  allemand,  on  n'a  qu'à  jeter  un 
coup  d'œil  sur  le  tableau  suivant  : 

Fusil  Mauser.     Fusil  Lebel. 
Poids  dii  fusil..... .    4^,600  4k,100 

Calibre......   11  millim.      8  millim. 

Poids  delà  cartouche  33  grammes  29er,  7 
Vitesse  initiale.....  410  mètres  625  m. 
Portée  maximum. . .    2,000  m.        3,000  m. 


Le  fantassin  français  porte  118  cartou- 
ches sur  lui  ;  le  fantassin  allemand  n'en  a 
que  100  ;  la  différence  est  sensible. 

Les  Allemands  se  sont  efforcés,  pour 
compenser  autant  que  possible  une  évidente 
infériorité,  de  simplifier  jusqu'à  l'excès  les 
opérations  préliminaires  de  la  charge,  afin 
d'obtenir,  le  cas  échéant,  une  extrême  rapi- 
dité de  tir  ;  et  d'autre  part,  ils  multiplient 
les  séances  de  tir,  afin  de  familiariser  leurs 
soldats  avec  le  maniement  du  fusil  à  répé- 
tition, et  d'éviter,  sur  le  champ  de  bataille, 
le  gaspillage  des  munitions.  Il  faut  recon- 
naître qu'ils  avaient  obtenu  ce  résultat, 
avec  le  fusil  Mauser  ordinaire^  en  1870,  et 
que  la  régularité,  aussi  bien  que  la  parfaite 
exécution  de  leur  tir,  nous  ont  alors  coûté 
bien  cher. 

Il  est  intéressant  de  voir  comment  les 
Allemands  pratiquent  le  tir,  d'autant  plus 
que  d'importantes  modifications  ont  été 
consacrées  par  le  règlement  du  1er  septem- 
bre 1888.  Dans  VA  vant-propos  de  ce  nouveau 
règlement,  l'empereur  Guillaume  II  s'ex- 
prime en  ces  termes  : 

«  Tout  manquement  aux  prescriptions  de  ce 
règlement  sera  sévèrement  réprimandé.  Je  répri- 
merai, sans  considération^  par  la  mise  à  la  re- 
traite toute  résistance  à  cette  expression  de  ma 
volonté. 

«  Au  commandement  :  Au  magasin!  Bataillon, 
pour  charger;  chargez!  Soulever  l'arme  de  la  main 
droite  et  l'abattre  en  avant.  Saisir  l'arme  de  la  main 
gauche  vers  le  centre  de  gravité,  le  pouce  étendu 
sur  le  fusil.  Le  guidon  environ  à  hauteur  de  l'œil, 
le  bord  inférieur  de  la  crosse  à  un  travers  de 
doigt  au-dessus  du  bord  supérieur  de  la  cartou- 
chière droite.  Poser  le  bras  droit  sur  le  bord  exté- 
rieur de  la  crosse.  Tourner  la  tête  vers  le  chien, 
saisir  le  levier  de  la  main  droite,  tourner  le  cy- 
lindre vers  la  gauche  et  le  ramener  en  arrière, 
d'un  seul  coup  et  avec  vigueur.  Porter  la  main  à  la 
cartouchière,  saisir  une  cartouche,  l'introduire 
dans  le  magasin  et  continuer  jusqu'à  ce  que  le 
magasin  soit  rempli.  La  9e  cartouche  n'entre  plus 
dans  le  magasin,  mais  elle  est  ramenée  par  le 
ressort  à  boudin  dans  l'auget. 

«  Ramener  la  culasse  en  arrière  pour  relever 
l'auget  avec  la  cartouche.  Pousser  la  culasse  mo- 
bile contre  le  canon  et  rabattre  le  levier  à  droite.  » 
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Fîg.  227.  —  Premier  type  du  fusil  autrichien 

A  l'un  ries  tubes  servant  de  rangasin.  —  B,  tambour  cannelé  mettant  successivement  en  mouvement  les  tuhes  A.  —  c,  coulisse  à  répéti- 
tion transmettant  le  mouvement  aux  tubes  A.  —  R,  section  intérieure  de  l'un  des  tubes  magasins  montrant  le  ressort  propulseur.  — 
0,  une  partie  de  l'ouverture  de  chargement  du  magasin.  —  L,  détente.  —  C,  culasse  mobile.  —  P,  percuteur.  —  T,  canon. 


Hâtons-nous  d'ajouter  que  ni  les  soldats, 
ni  les  sous-officiers,  ni  même  les  officiers, 
no.  sont  astreints  à  apprendre  par  cœur 
cette  interminable  nomenclature.  Ce  que 
Ton  veut,  c'est  que  le  soldat  exécute  tous 
ces  mouvements  machinalement,  et  dans 
l'ordre  exact  indiqué  par  le  règlement  ; 
c'est  la  condition  essentielle  à  remplir  pour 
obtenir,  sur  le  champ  de  bataille,  un  tir 
bien  réglé.  En  se  reportant  aux  figures  225 
et  226,  nos  lecteurs  pourront  aisément  se 
figurer  les  mouvements  de  la  charge,  et  s'as- 
surer ainsi  que  le  règlement  allemand  n'in- 
dique absolument  que  les  opérations  indis- 
pensables 

Les  Allemands  ont  essayé  trois  cartou- 
ches pour  le  fusil  Mauser.  La  cartouche 
définitivement  adoptée  est  composée  d'un 
étui  en  laiton,  qui  est  verni  à  l'intérieur.  La 
charge  de  poudre  est  de  5  grammes;  une 
rondelle  en  cire  et  deux  rondelles  en  carton 
séparent  la  charge  de  poudre  de  la  balle. 

Comme  nous  l'avons  dit  plus  haut,  le  fan- 
tassin allemand  emporte  100  cartouches. 
Les  caissons  de  munitions  qui  accompagnent 
chaque  bataillon  renferment,  en  outre, 


80  cartouches  par  homme;  enfin,  les  voi- 
tures à  bagages,  les  caissons  de  munitions 
des  colonnes  de  corps  d'armée  qui  suivent 
les  régiments,  à  dix  ou  quinze  kilomètres 
en  arrière,  contiennent  encore  72  cartou- 
ches par  homme.  Au  total  l'approvision- 
nement en  cartouches  dans  l'armée  alle- 
mande, est  de  252  par  soldat  d'infanterie. 

On  croit  que*  la  poudre  employée  par  les 
Allemands,  dans  la  cartouche  du  fusil  Mau- 
ser est,  comme  la  poudre  de  notre  nouveau 
fusil,  une  poudre  sans  fumée.  Mais  les  ren- 
seignements précis  font  jusqu'à  présent 
défaut  à  ce  sujet.  Il  paraît,  toutefois,  que  les 
poudres  sans  fumée  essayées  en  Allemagne 
ont  de  grands  défauts 


CHAPITRE  YII 

LE  FUSIL  AUTRICHIEN  ET  LE  FUSIL  SUISSE. 

Un  armurier  de  Vienne,  Mannlicher,  a 
créé  quatre  types  de  fusils  à  répétition,  dont 
le  quatrième  (par  la  date  de  sa  fabrication) 
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Fig.  228.  —  Deuxième  type  de  fusil  autrichien. 

À,  magasin.  —  bbb,  les  cartouches  placées  obliquement.,  la  balle  en  bas.  —  B,  le  ressort  propulseur, 
fusil.  —  C,  culasse  mobile' et  percuteur.  —  L,  levier  de  manœuvre.  —  T,  canon.  —  D,  détente. 


R,  l'an  jet.  —  M,  la  crosse  du 


a  été  introduit  en  1889  dans  l'armée  aus- 
tro-hongroise. Le  ministre  de  la  guerre  a 
obtenu  des  Délégations  un  premier  crédit  de 
80  millions,  pour  subvenir  aux  frais  de  la 
fabrication  de  près  de  800000  fusils  de  ce 

type. 

Ce  type  de  fusil  à  répétition  est  peut-être 
celui  de  tous  dont  le  maniement  est  le  plus 
facile  et  le  plus  rapide,  le  tir  pouvant  don- 
ner 35  coups  par  minute.  Nous  décrirons 
pourtant  les  trois  autres  types. 

Le  premier  type  (fig.  227)  est  destiné  à 
l'armement  des  dragons,  des  servants  de 
l'artillerie  de  campagne  et  des  équipages  de 
la  flotte.  C'est  dans  la  crosse  du  fusil  qu'est 
le  magasin,  qui  renferme  15  cartouches.  Ce 
magasin  A  se  compose  de  trois  tubes  con- 
tenant chacun  5  cartouches  :  a  sa  partie 
antérieure,  ce  magasin  est  en  rapport  avec 
un  tambour  cannelé,  B,  qui  détermine  son 
'mouvement  de  rotation,  grâce  à  une  cou- 
lisse à  répétition  c.  Quand  on  veut  remplir 
le  magasin,  on  le  fait  tourner  de  droite  à 
gauche  et  on  le  garnit  le  long  de  la  rainure  D. 

Pour  le  tir,  il  faut  exécuter  cinq  mou- 
vements : 

Soulever  le  levier  ;  —  ramener  le  cylindre 

en  arrière;   —  repousser  le  cylindre  en  | 
s.  t.  II. 


avant;  — -  rabattre  le  levier;  —  presser  la 
gâchette. 

Ces  mouvements  sont  élémentaires,  pres- 
que instinctifs,  nous  n'y  reviendrons  pas 
puisque  l'emploi  des  trois  autres  modèles 
Mannlicher  exige  la  succession  des  mêmes 
opérations.  r 

Ce  premier  fusil  ne  pèse  que  5  kil.  500 
quand  il  est  chargé  de  15  cartouches. 

Le  second  modèle  (fig.  228)  est  muni  d'un 
magasin  fixe,  qui  contient  12  cartouches 
placées  diagonalement.  Ce  magasin,  A,  est 
une  boîte  métallique  enfermée  dans  le  fût 
et  la  crosse.  On  y  introduit  les  cartouches 
par  la  partie  latérale,  0,  de  la  monture. 

Le  fonctionnement  de  ce  système  est  d'une 
merveilleuse  simplicité  ;  seulement,  le  char- 
gement du  magasin  est  long,  et,  de  plus, 
par  la  disposition  même  des  cartouches  dans 
le  magasin,  le  centre  de  gravité  de  l'arme 
est  trop  reporté  vers  l'arrière. 

Le  troisième  et  le  quatrième  modèles  ont 
des  chargeurs  séparés.  Comme  ils  ne  diffèrent 
l'un  de  l'autre  que  par  des  détails  de  cons- 
truction, nous  nous  contenterons  de  décrire 
le  quatrième  modèle,  c'est-à-dire  le  fusil 
dont  est  munie  actuellement  l'infanterie  de 
l'armée  autrichienne. 

127 
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L'obturation  de  cette  arme  est  assurée  par 
un  verrou;  la  fermeture  à  cylindre  a  été 
transformée  dételle  façon  (fig.  229)  que  pour 
l'ouvrir  ou  la  refermer  il  suffit  de  faire  avan- 
cer ou  reculer  le  cylindre  A,  sans  être  obligé 
de  le  faire  tourner  à  droite  ou  à  gauche.  On 
voit  tout  de  suite  que  cette  modification  sim- 
plifie singulièrement  les  opérations  prélimi- 
naires du  tir;  aussi  ne  sera-t-onpas  surpris 
d'apprendre  qu'un  soldat  exercé  tire  aisé- 
ment, comme  il  a  été  dit  plus  haut,  avec  le  fu- 
sil Mânnlicher, trente-cinq  coups  par  minute. 

Toutes  les  cartouches  que  le  fantassin 
emporte  dans  son  sac,  en  campagne,  et 
celles  aussi  qui  sont  contenues  dans  les 
caissons  de  munitions  d'infanterie,  sont 
réparties  par  groupes  de  cinq,  dans  les  boî- 
tes-chargeurs (fig.  230).  Une  enveloppe  rigide 
est  fixée  au  fusil,  au-dessous  du  système  de 
fermeture;  elle  entoure  une  boîte  à  cartou- 
ches, dans  laquelle  le  tireur  introduit  laboîte- 
chargeur,  constituée  par  une  lame  en  tôle 
très  légère.  Un  ressort  soulève  successive- 
ment chacune  des  cinq  cartouches,  et  les 
amène  à  la  hauteur  du  canon.  Ce  ressort, 
lorsque  l'on  ramène  le  système  de  fermeture 
en  avant,  saisit  la  cartouche  supérieure  par 
son  bord,  et  par  pression,  l'introduit  dans  la 
chambre  à  cartouche  du  canon.  En  même 
temps  que  l'on  ramène  la  fermeture  en  ar- 
rière, la  cartouche  vide  et  l'étui  sont  extraits 
automatiquement. 

Les  figures  et  coupes  réunies  sous  les 
numéros  223-229  montrent  ces  différents 
organes. 

Hâtons-nous  de  faire  observer  qu'avec  le 
fusil  M annlicher  le  soldat  est  à  peu  près  dans 
l'impossibilité  de  faire  usage  du  tir  ordinaire . 
En  effet,  toutes  les  cartouches  dont  il  dis- 
pose sont  groupées,  cinq  par  cinq,  dans  les 
boîtes-chargeurs;  le  tir  à  répétition  est  donc 
le  seul  tir  que  l'on  puisse  pratiquer  avec  le 
fusil  autrichien.  Sans  doute,  le  soldat  pourra, 
bien  qu'il  ait  cinq  cartouches  à  brûler,  viser 
posément  et  tirer  lentement.  Mais  avec  les 


troupes  actuelles,  instruites  à  la  hâte,  il  ne 
faut  pas  compter  sur  le  sang-froid,  ni  sur  la 
sagacité  des  soldats.  Excités,  entraînés  par 
la  fièvre  du  combat,  ces  jeunes  gens  qui, 
tous,  verront  le  feu  pour  la  première  fois, 
brûleront  Leurs  cinq  cartouches  —  et  dix 
autres  ensuite  « —  quand  ce  ne  serait  que 
pour  faire  du  bruit.  On  a  remarqué  que, 
durant  les  dernières  campagnes,  en  1866, 
en  4870,  en  1871,  le  rendement  du  fusil  avait 
été  très  faible;  ce  qui  revient  à  dire  que 
pour  un  nombre  très  considérable  de  car- 
touches consommées,  il  y  a  eu  très  peu  de 
morts  et  de  blessés. 

A  la  bataille  de  Gravelotte,  en  1870,  les 
Allemands  tirèrent  deux  cent  trente  coups  de 
fusil  pour  faire  tomber  un  Français,  et  douze 
coups  de  canon  pour  obtenir  le  même  ré- 
sultat. Ce  fut  pourtant  une  rencontre  sin- 
gulièrement meurtrière,  où  les  deux  adver- 
saires se  rapprochèrent  de  bien  près,  puis- 
que sur  cent  blessés  français  ou  allemands 
on  en  compta  cinq  qui  avaient  été  frappés 
à  l'arme  blanche  ! 

La  Suisse  s'est  distinguée,  dans  ces  vingt 
dernières  années,  par  ses  études  approfon- 
dies sur  les  armes  portatives.  La  balle  de 
petit  calibre  et  le  fusil  à  répétition  ont  été 
mis  en  usage  do  très  bonne  heure,  dans  la 
république  helvétique. 

Le  fusil  à  répétition,  aujourd'hui  adopté 
en  Suisse,  est  le  fusil  du  major  Hébler; 
mais  il  avait  précédé  d'autres  types  remar- 
quables, auxquels  nous  devons  une  mention. 

Rien  n'est  plus  intéressant,  à  ce  titre,  que 
le  fusil  Rubin,  qui  a  été  construit  par  trois 
Français,  le  major  Rubin,  le  chef  armurier 
Paries  et  le  soldat  Iïerla. 

Le  fusil  Rubin  fut  soumis,  en  1883,  à  la 
Commission  de  Versailles,  qui  crut  devoir 
l'écarter,  parce  qu'il  ne  répondait  pas  aux 
conditions  d'ensemble  exigées,  avec  juste 
raison,  par  cette  Commission.  Toutefois, 
son  mécanisme,  tel  qu'il  a  été  décrit  par  le 
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journal  La  France  militaire,  est  ingénieux 
et  mérite  une  mention. 

Nous  représentons  cette  arme  dans  la 
figure  232.  Son  mécanisme  de  répétition 
diffère  des  autres  par  cette  particularité 
très  curieuse  :  le  tireur  peut  continuer  le  tir 
à  répétition  sans  cesser  d'épauler  et  sans 
déplacer  la  main  droite.  On  augmente  ainsi 
notablement  la  rapidité  du  tir,  tout  en  dimi- 
nuant la  fatigue  du  soldat.  La  première  de  ces 
considérations  nous  touche  médiocrement, 
puisque  sur  le  champ  de  bataille  le  soldat 
ne  sera  déjà  que  trop  enclin  à  gaspiller  ses 
munitions;  mais  la  seconde  a  une  valeur 
incontestable. 

Le  chargement  de  l'arme  se  fait  en  vrac, 
de  telle  sorte  que,  lorsque  le  magasin  est 
épuisé,  il  est  possible  de  le  regarnir  sans 
déplacer  l'arme. 

Le  magasin,  A,  est  placé  sur  le  côté  gau- 
che de  la  boîte  de  culasse,  et  il  tourne  au- 
tour d'une  charnière,  F ,  qui  permet  de  mettre 
le  mécanisme  à  nu.  Composé  d'une  boîte 
en  tôle  d'acier,  qui  contient  sis  cartou- 
ches, il  est  muni  d'un  couvercle,  E,  main- 
tenu par  un  ressort,  qui  assure  l'adhérence 
du  magasin  à  la  boîte  de  culasse,  au  moyen 
d'un  bouton-arrêtoir.  La  partie  postérieure 
du  magasin  et  du  couvercle  forme  une  sorte 
de  gueule,  par  laquelle  on  introduit  les  car- 
touches, pour  le  tir  coup  par  coup.  Le  dis- 
tributeur ne  forme  qu'une  seule  pièce;  il 
comprend  le  transporteur  et  l'auget. 

Quand  le  magasin  est  vide,  le  soldat,  ainsi 
qu'il  est  dit  plus  haut,  ne  cesse  pas  d'épau- 
ler, et  de  sa  main  gauche  il  vide  dans  le 
magasin  un  paquet  de  six  cartouches  em- 
paquetées d'une  façon  spéciale. 

On  a  fait,  avec  ce  fusil,  quelques  expé- 
riences au  polygone  de  Langres,  où  M.  Ru- 
bin  était  en  garnison,  et  l'on  a  constaté  que 
la  durée  du  chargement  du  magasin  n'excé- 
dait pas  huit  secondes.  En  tirant  vingt  balles 
par  minute,  à  une  distance  de  50  mètres,  sur 
un  panneau  de  1  mètre  de  côté,  des  tireurs 


exercés  ont  réussi  à  mettre  les  vingt  balles 
dans  le  panneau,  tandis  qu'ils  n'en  mettaient 
que  treize  avec  le  fusil  Gras. 

Si  l'on  veut  avoir  une  idée  exacte  des  tra- 
vaux de  tout  genre  qu'exige  la  transforma- 
tion de  l'armement  d'une  nation,  que  l'on 
parcoure  l'aperçu  sommaire  que  nous  allons 
donner  des  recherches  faites  par  l'ordre  du 
gouvernement  suisse.  Dans  ce  pays,  où  la 
guerre  de  montagne  est  imposée  par  la  con- 
figuration du  sol,  l'infanterie  joue  naturel- 
lement le  rôle  tout  à  fait  prépondérant,  et 
le  soldat  de  la  Confédération  helvétique,  s'il 
avait  à  défendre  les  défilés  des  Alpes,  de- 
vrait avoir  fréquemment  recours  au  tir  à 
répétition. 

Aussi,  dès  1882,  le  département  militaire 
fédéral  avait-il  chargé  le  chef  de  l'Infante-  - 
rie  de  commencer  des  études  relatives  à 
l'adoption  d'un  nouveau  fusil.  En  1886,  cette 
•  mission  fut  transférée  à  un  comité  spécial, 
présidé  par  le  colonel  Feiss,  et  dont  faisaient 
partie  M.  Amsler,  professeur  à  Schaffhousé, 

r 

six  colonels,  deux  députés  aux  Etats  et 
un  conseiller  national.  Après  une  longue 
série  d'études  et  d'expériences  pratiques, 
cette  commission  s'est  prononcée  en  faveur 
d'un  nouveau  fusil  à  répétition,  de  petit  ca- 
libre. 

I  r 

Déjà,  en  1  881 ,  le  major  Rubin,  alors  direc- 
teur de  la  fabrique  de  munitions  de  Thoune, 
avait  présenté  au  département  militaire  fé- 
déral un  fusil,  du  calibre  de  9  millimétrés, 
qui  tirait  une  balle.,  revêtue  d'un  manteau 
de  cuivre.  Les  expériences  faites  avec  ce 
fusil  conduisirent  bientôt  à  la  fabrication 
d'armes  des  calibres  de  8  millimètres  et 
même  de  7mm,S.  En  même  temps,  on  recon- 
naissait qu'il  serait  impossible  d'utiliser 
pour  la  fabrication  du  nouveau  fusil  aucune 
pièce  du  Westerli,  qui  était  alors  en  service. 

Vers  la  même  époque,  le  professeur  Hé- 
bler,  de  Zurich,  dont  nous  avons  déjà  men- 
tionné le  beau  travail,  présentait  une  balle  à 
revêtement  d'acier,  dont  l'emploi  paraît  ex- 
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Fig.  232.  —  Fusil  Rubin  (fusil  suisse). 

A,  magasin.  —  B,  levier  de  manœuvre  de  la  culasse  mobile.  —  C,  chiea,  ou  percuteur.  —  1),  canon.  —  E,  couvercle.  —  FF,  les  char- 
nières du  magasin  A.  —  R,  la  détente,  . 


trêmement  avantageux.  Cette  balle,  qui  pèse 
14s%6,  n'est  pas  cylindrique  (fig.  233)  ;  elle 
a  une  longueur  totale  de  50  millimètres  ;  sa 
partie  cylindrique  a  21  millimètres  de  Ion- 


Fig.  233.  —  Balle  du  fusil  suisse. 

gueur,  dont  16  millimètres  pour  la  portion 
qui  est  enfoncée  dans  l'étui  de  la  cartouche. 
Elle  se  termine,  à  son  extrémité  anté- 
rieure, par  une  partie  conique,  suivie  d'une 
partie  ogivale.  La  portion  cylindrique  de 


la  balle  qui  s'engage  dans  les  rayures  de 
l'âme  du  fusil  n'a  donc  que  S  millimètres 
de  longueur;  le  frottement,  qui  cause  une 
déperdition  notable  de  force  vive,  et  par 
conséquent  de  vitesse  initiale,  est  considé- 
rablement diminué. 

Enfin,  vers  le  milieu  de  Tannée  1887, 
M.  Schenker  avait  réussi  à  produire  une 
poudre  sans  fumée ,  qui  résiste  mieux  aux 
influences  atmosphériques  que  la  poudre 
noire,  jusqu'alors  utilisée  dans  l'armée  hel- 
vétique, et  qui  s'emploierait  exclusivement 
dans  les  cartouches  du  fusil  Hébler. 

La  trajectoire  du  fusil  Hébler  est  très 
tendue.  A  300  mètres  de  distance,  sa 
précision  est  trois  fois  supérieure  à  celle 
du  fusil  Westerli.  La  précision  du  tir  est 
encore  augmentée  par  le  revêtement  en 
aciçr  du  projectile,  puisque  la  balle  subit 
moins  l'influence  des  inégalités  de  l'âme 
du  canon.  Le  magasin  est  placé  sous  l'ou- 
verture de  la  culasse;  un  mécanisme  très 
simple  permet  d'interrompre  le  fonctionne- 
ment de  ce  magasin. 

Gela  fait,-  il  s'agissait  d'armer  l'infanterie 
confédérée  avec  le  nouveau  fusil.  Aux  termes 
de  la- loi,  l'effectif  de  l'infanterie  suisse  et  de 
sa  réserve  est  de  cent  trente-neuf  mille  sept 
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cent  soixante-seize  hommes;  il  faut  donc 
fabriquer  cent  cinquante  mille  fusils,  soit 
une  dépense  de  12  millions  de  francs  pour 
la  fabrication  de  l'arme  elle-même,  et  de 
5  millions  pour  l'approvisionnement  en 
cartouches,  à  raison  de  300  cartouches  par 
soldat. 

Le  conseil  fédéral  a  décidé,  en  1889,  qu'il 
solliciterait  du  peuple  suisse,  en  1890,  les 
crédits  nécessaires  à  la  transformation  de 
son  armement. 


CHAPITRE  VIII 

LES  FUSILS  EN  RUSSIE,  EN  ALLEMAGNE,  EN  ITALIE,  ETC. 

Les  dépenses  énormes  qu'exige  le  renou- 
vellement de  l'armement  d'une  nation  de- 
viennent un  obstacle  insurmontable,  si  cette 
nation  comporte  une  armée  active  de  plus 
d'un  million  d'hommes.  Tel  est  le  cas  de  la 
Russie,  et  l'on  comprend  que  le  Czar  hésite 
à  entreprendre  cette  réforme  militaire.  Le 
gouvernement  a  décidé,  jusqu'à  ce  jour,  de 
ne  point  modifier  son  armement.  Il  ne  man- 
que pas,  d'ailleurs,  en  Russie,  d'officiers 
très  distingués  et  avantageusement  connus 
par  leurs  publications  militaires,  qui  blâ- 
ment l'emploi  du  fusil  à  répétition.  Il  ne 
nous  appartient  pas  d'entrer  dans  les  détails 
de  cette  polémique,  ni  d'essayer  de  résoudre 
une  question  aussi  controversée.  Constatons 
seulement  que,  parmi  les  armées  euro- 
péennes, l'une  des  plus  puissantes  s'en  tient 
encore  au  fusil  ordinaire,  c'est-à-dire  à  per- 
cussion centrale  et  à  décharges  successives. 
C'est  le  cas  de  répéter  le  titre  de  la  comédie 
de  Diderot  :  A-t-il  tort,  a-t-il  raison? 

Après  de  longs  tâtonnements,  l'Italie  a 
adapté  le  petit  calibre  à  son  fusil  Westerli, 
muni  d'un  chargeur,  de  M.  Westerli. 

L'Angleterre  avait  fabriqué,  en  1883,  plus 


de  cent  mille  fusils  de  Magée,  contre-maître 
à  la  manufacture  d'armes  d'Enfield.  Mais 
les  effets  de  cette  arme  ont  paru  peu  satis- 
faisants, puisqu'on  a  fait  transformer  cette 
arme  en  fusil  Martini,  tirant  coup  par  coup. 

Le  fusil  à  répétition  n'a  donc  pu  s'intro- 
duire, ou  du  moins  persister  en  Angleterre. 
Chez  nos  voisins,  l'armement  de  l'infanterie 
est  aussi  imparfait,  aussi  fautif,  que  celui 
de  l'artillerie.  Les  fabricants  d'armes  de 
ce  pays  se  sont  si  bien  gâté  la  main,  à 
fabriquer  et  à  vendre  aux  nègres  des  fusils 
de  pacotille,  qu'ils  ne  savent  plus  se  faire, 
pour  eux-mêmes,  de  bons  fusils  de  guerre. 

Le  dernier  fusil  belge  est  du  système 
autrichien.  C'est  un  Mannlicher  perfec- 
tionné, et  tirant  à  répétition,  avec  sécurité. 

■ 

L'Espagne,  qui  possède  un  énorme  appro- 
visionnement de  fusils  Remington,  modèle 
de  1871,  s'occupe  de  les  transformer  en 
armes  de  répétition.  Un  chargeur,  inventé 
par  deux  de  ses  officiers,  MM.  Freyre  et 
Brull,  est  adapté  à  ce  fusil. 

Le  gouvernement  portugais  a  adopté,  en 
1887,  un  fusil Mauser  à  répétition  et  de  petit 
calibre  (8  millimètres)  fabriqué  par  l'usine 
d'Oberndorf-sur-Neckar.  Cette  arme  pèse 
4  kil.  550,  et  4  kil.  867  avec  son  approvi- 
sionnement de  dix  cartouches.  Le  poids 
de  la  cartouche  est  de  35sr,2,  dont  16  gram- 
mes pour  la  balle  enveloppée  de  cuivre, 
qui  est  animée  d'une  vitesse  initiale  de 
532  mètres.  La  hausse  est  graduée  jusqu'à 
2,200  mètres. 

La  même  usine  d'Oberndorf  fournit  au 
gouvernement  turc  des  fusils  Mauser  à  ré- 
pétition de  petit  calibre  (9  millimètres). 

Le  Danemark  a  adopté,  en  1887,  un  fusil 
du  calibre  de  8  millimètres, 

La  nouvelle  arme  danoise  est  à  chargeurs, 
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Fig.  234.  —  Coupe  du  fusil  électrique  de  M.  Pieper. 

A,  le  canon.  —  Rt  mouvement  de  bascule  du  fusil  semblable  à  celui  des  fusils  de  chasse.  —  D,  délente,  établissant  contact  entre  les 
deux  tiges  T  et  P.  —  T,  petite  tige  communiquant  l'électricité  à  la  cartouche.  —  C,  la  crosse.  —  V,  verrou  de  fermeture  du  canon,  — 
P,  tige-  de  fer  traversant  la  crosse  et  conduisant  à  ia  cartouche  le  courant  électrique. 


contenant  cinq  cartouches,  du  poids  de  32 
grammes.  La  balle,  enveloppée  de  cuivre,  est 
animée  d'une  vitesse  initiale  de  534  mètres. 

La  Serbie  a  adopté  un  fusil  du  calibre 
de  1 0mm,15,  inventé  par  le  capitaine  Mila- 
nowitch.  Simple  modification  du  fusil  Mau- 
ser,  ce  fusil  est  fabriqué  par  l'usine  d'O- 
berndorf-sur-Neckar.  Il  lance,  avec  une 
vitesse  initiale  de  512  mètres,  une  balle, 
pesant  24fer,9,  dont  la  portée  s'élève  à 
3,250  mètres.  La  hausse  est  graduée  jusqu'à 
2,025  mètres;  dix  balles  peuvent  être  en- 
voyées successivement. 

En  Suède-Norvège  on  a  distribué  aux 
troupes,  en  1883,  un  fusil  à  répétition,  in- 
venté par  l'ingénieur  Jarhmann,  et  fabriqué 
par  la  manufacture  de  Karl  Gustave  Stad,  Ce 
fusil,  analogue  au  kropatchek,  pèse  4  kil. 
435,.  et  4  kil.  770  quand  il  est  approvi- 
sionné; ila!0mm,25  de  calibre,  son  magasin 
s'approvisionne  de  dix  cartouches.  La  car- 
touche lance,  avec  une  vitesse  initiale  de 
487  mètres,  un  projectile,  pesant  21sr,85, 
dont  la  portée  est  de  2,800  mètres. 

Nous  ne  voulons  pas  terminer  ce  qui  con- 
cerne les  fusils  proposés  ou  mis  en  service 
depuis  1870,  sans  dire  un  mot  des  essais  qui 
ont  été  faits  pour  appliquer  l'électricité  aux 
armes  à  feu  portatives.  Depuis  trente  ans,  et 


dans  tous  les  pays,  une  foule  de  chercheurs 
ont  poursuivi  ce  problème,  qui  nous  paraît 
pourtant  d'une  parfaite  inutilité,  dans  les 
conditions  actuelles  de  nos  ressources  pour 
la  production  de  l'électricité.  La  seule  solu- 
tion vraiment  pratique  a  été  donnée,  en 
1 883,  par  un  armurier  de  Liège,  M.  Pieper, 
qui  présenta  à  l'Exposition  universelle  d'é- 
lectricité de  Yienne  (Autriche)  un  fusil 
électrique,  lequel,  sans  doute,  ne  saurait 
être  admis  dans  les  armées  européennes, 
mais  qui  offre  des  particularités  curieuses. 

La  crosse  de  ce  fusil  (fig.  234)  est  percée 
dans  toute  sa  longueur.  Le  canal,  G,  ainsi 
pratiqué,  contient  une  baguette  en  fer,  qui 
communique  avec  la  détente  D.  Quand  on 
appuie  sur  la  détente,  la  baguette  en  fer,  T,  est 
mise  en  contact  avec  une  autre  baguette, 
plus  courte,  qui  touche  à  la  charge  de 
la  cartouche.  Le  tireur  porte  dans  sa  poche 
un  petit  accumulateur  électrique,  dont  il 
relie,  au  moment  du  tir,  les  deux  pôles  à 
l'extrémité  de  la  crosse,  P.  Quand  il  presse 
sur  la  détente,  le  courant  passe  dans  la 
baguette  T,  et  l'étincelle  électrique  en- 
flamme une  amorce,  qui  met  le  feu  à  la 
charge  de  la  cartouche.  On  peut,  de  cette 
manière,  enflammer,  si  on  le  veut,  la 
charge  par  sa  partie  antérieure,  et  obtenir 
une  combustion  plus  complète,  une  perte 
de  gaz  moins  considérable. 

C'est  là  un  appareil  ingénieux,  mais  su- 
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perflu aujourd'hui.  Qui  peut  dire,  toutefois, 
qu'avant  qu'il  s'écoule  un  siècle,  les  armées 
ne  seront  pas  pourvues  de  fusils  et  même  de 
canons  électriques?  L'électricité  n'est-elle 
pas  un  véritable  nid  à  surprises?  La  guerre 
faite  avec  l'électricité  pour  agent  général 
aurait  ainsi  un  caractère  tout  scientifique. 
Mais  combien  alors  l'humanité  aurait  le 
droit  de  maudire  certains  inventeurs! 


CHAPITRE  IX 

LES  REVOLVERS.  —  DESCRIPTION  DU  REVOLVER  FRANÇAIS. 

—  REVOLVERS  EN  USAGE  DANS  LES  ARMÉES  ÉTRAN- 
GÈRES.   COMPARAISON   DES    DIFFÉRENTS  MODÈLES. 

—  USAGE  DU  REVOLVER  EN  TEMPS  DE  GUERRE. 

Le  ministère  de  la  guerre,  en  France, 
adopta,  dès  l'année  4873,  un  modèle  de  re- 
volver à  six  coups,  qui  est  encore  en  service 
dans  l'artillerie  et  dans  la  cavalerie.  Ce 
revolver  a  242  millimètres  de  longueur  et 
pèsel  kilogramme  195*  C'est  une  arme  de 
précision.  A  40  mètres  de  distance,  un  bon 
tireur  peut  réussir  à  loger  toutes  les  balles 
dansune  cible  de  50  centimètres  de  diamètre. 

Notre  revolver  réglementaire  pour  la  ca- 
valerie et  l'artillerie  (fig.  235)  se  compose  de 
six  parties  :  le  canon,  la  carcasse,  le  barillet, 
la  platine,  la  monture  et  les  garnitures. 

Le  mécanisme  de  percussion  comprend 
un  chien  relié  à  son  ressort  par  une  chaî- 
nette, une  détente,  avec  son  ressort  et  une 
gâchette.  En  agissant  seulement  sur  la  dé- 
tente, on  fait  tourner  le  barillet,  qui  s'arrête 
au  moment  juste  où  la  chambre  est  en  face 
du  canon.  On  fait  alors  partir  le  coup, 
en  armant  le  chien  et  en  tirant  la  gâ- 
chette. La  détente  est  pourvue  dune  élé- 
vation —  came,  qui  pénètre  successivement 
dans  les  six  échancrures  pratiquées  sur  le 
pourtour  du  renfort  du  barillet,  et  qui  arrête 
ainsi  ce  barillet,  au  moment  voulu.  Le  chien 


est  maintenu  par  le  cran  de  sûreté  et  par  le 
crochet  du  mentonnet;  de  sorte  que  le  tir 
peut  être  continué  sans  que  Ton  ait  à  re- 
douter aucune  interruption  ni  aucun  acci- 
dent. 

Pour  charger  le  revolver,  il  faut  mettre  le 
chien  au  cran  de  sûreté,  rabattre  la  chambre 
mobile  en  arrière,  introduire  une  cartouche 
dans  chaque  chambre,  en  faisant  tourner  le 
barillet  avec  la  main,  et  refermer  la  chambre 

On  peut  exécuter,  avec  le  revolver,  le  tir 
intermittent,  ou  le  tir  continu.  Si  l'on  veut 
exécuter  le  tir  intermittent,  c'est-à-dire  faire 
une  pause  et  viser  après  chaque  coup,  on 
arme  en  faisant  effort  sur  la  crête  du  chien  ; 
si  l'on  veut,  au  contraire,  exécuter  le  tir  con- 
tinu, il  suffit,  une  fois  le  coup  parti,  de  pres- 
ser avec  l'index  sur  la  queue  recourbée  de 
la  détente. 

La  cartouche  de  ce  revolver  pèse  16 
grammes,  et  comprend:  un  étui  en  cuivre 
rouge,  de  llm,n,2  de  diamètre  intérieur 
et  de  llmm,8  de  diamètre  extérieur,  une 
capsule  à  double  enveloppe  en  laiton  et  en 
cuivre  rouge,  qui  renferme  35  milligrammes 
de  composition  fulminante,  une  charge  de 
35  centigrammes  de  poudre  de  chasse  su- 
perfine, et  une  balle  en  plomb  dur,  de  forme 
cylindro-ogivale,  qui  a  llmm,7  de  diamètre, 
1 5  millimètres  de  hauteur,  et  qui  pèse  1 4 *r , 6 . 

Nous  représentons  dans  la  figure  235  le 
revolver  français  avec  les  diverses  pièces 
qui  le  composent. 

Le  revolver  modèle  1873  est  une  arme  à 
percussion  centrale,  c'est-à-dire  que  le 
chien  frappe  la  cartouche  en  son  milieu. 

Use  compose,  avons-nous  dit,  de  six  par- 
ties principales  :  le  canon,  A  ;  la  carcasse,  B  ; 
le  barillet,  C  ;  la  platine,  D  ;  les  garnitures  et 
la  monture,  E. 

Le  canon,  A,  est  en  acier  puddlë;  il  me- 
suré d  1 4  millimètres  de  long  et  a  un  calibre 
de  II  millimètres.  L'intérieur,  ou  âme,  a 
quatre  rayures  dont  le  pas  est  de  35  cen- 
timètres, et  qui  ont  2  dixièmes  de  milli- 
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Fig.  235.  —  Revolver  français  (modèle  1873). 

A,  le  CANON.  —  B,  la  CARCASSE.  —  C,  le  BARILLET.  —  D,  la  PLATINE.  —  E,  les  GARNITURES  et  la  MONTURE. 

•  Carcasse,  —  a,  console  supportant  le  canon.  —  b,  rempart  portant  l'axe  du  barillet.  —  e,  bande  réunissant  la  console  et  le  rempart.  — 
d,  corps  de  platiue.  —  E,  poignée.  —  s)  calotte  ou  crosse. 

Barillet.  —  I,  trou  par  où  passe  l'axe  du  barillet  T.  —  1}  2,  3,  4,  5,  6,  chambres  où  se  placent  les  cartouches.  —  crémaillère  à 
6  dents.  —  g{/,  échancrures  au  nombre  de  6. 

Platine.  —  h,  le  chien  et  la  noix.  —  î,  gâchette.  —  At,  détente.  —  m,  grand  ressort.  —  «,  ressort  de  gâchette.  ~  o,  ressort  de  détente. 
—  Pi  pontet. 

Garnitures.  —  T?  l'axe  du  barillet.  —  g}  le  poussoir,  —  la  tête  quadrillée  de  la  baguette.  —  S,  plaque  de  recouvrement.  — 
t,  l'anneau. 


mètre  de  profondeur.  A  l'extérieur  il  est 
formé  d'un  cylindre  portant  à  son  extré- 
mité le  guidon  xr  d'une  partie  centrale  à 
huit  pans,  et  en  arrière  d'une  partie  tronco- 
nique  qui  touche  le  barillet. 

La  carcasse,  B,  est,  avec  le  barillet,  la  par- 
tie la  plus  importante  de  l'arme,  en  ce  sens 
qu'elle  supporte  tous  les  organes  du  revolver. 
Elle  est  comme  la  colonne  vertébrale  d'un 
animal ,  car  toutes  les  pièces  viennent  s'y  fixer , 
et  par  les  points  d'appui  qu'elles  y  trouvent, 
elles  y  puisent,  leurs  forces  respectives. 


s.  T.  II. 


Par  la  console,  la  carcasse  supporte  le 
canon  et  la  partie  d'avant  de  l'axe  du  barillet, 
ainsi  que  la  gaine  de  la  baguette.  Le  rem- 
part, 6,  achève  de  soutenir  l'axe  du  barillet, 
et  la  bande  c,  qui  porte  le  cran  de  mire,  ?/, 
réunit  ces  deux  parties,  leur  donne  la  rigi- 
dité voulue  et  forme  la  cage  du  barillet. 

Le  corps  de  platine,  d,  qui  est  logé  dans 

la  poignée,  sert  de  support  à  toutes  lespièces 

du  mécanisme  de  percussion,  et  aux  deux 

parties  en  bois  formant  la  poignée  E. 

Il  sert  aussi  à  retenir  l'anneau  iy  qui 
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termine  la  poignée,  et  se  complète  par  une 
partie  bombée  z,  que  l'on  appelle,  pour 
cela,  calotte  et  qui  remplace,  dans  le  re- 
volver, la  plaque  de  couche  des  fusils. 

Le  barillet,  C,  est  ce  gros  cylindre  percé 
de  six  trous  (fig.  235)  qui  est  placé  entre 
le  canon  et  le  chien.  Il  est  traversé  en  son 
milieu  par  une  tige  de  fer,  T,  qui  lui  sert 
d'axe,  autour  duquel  il  prend  son  mouve- 
ment de  rotation.  Parallèlement  à  cet  axe, 
sont  percés  six  trous,  appelés  chambres, 
1,  2,  3,  4,  S  et  6,  dans  lesquels  on  introduit 
les  six  cartouches  qui  forment  l'approvi- 
sionnement du  revolver  chargé.  Chacune  de 
ces  chambres  vient  successivement  se  placer, 
avec  son  projectile,  devant  le  canon.  À 
l'arrière  du  barillet,  et  en  son  milieu,  se 
trouve  une  crémaillère  /,  formée  de  six  crans 
correspondant  à  chacune  des  chambres. 
Cette  crémaillère  donne  au  barillet  le 
mouvement  de  rotation  qu'elle  reçoit  du 
mécanisme  spécial  de  la  platine.  On  a  pra- 
tiqué sur  le  pourtour  extérieur  du  barillet 
six  encoches,  g, g,  permettant  de  faire  mou- 
voir le  barillet  avec  le  doigt,  sans  le  se- 
cours de  la  platine.  Seulement  ce  mouve- 
ment de  rotation  n'est  possible  que  quand 
le  chien  est  armé  et  qu'on  le  maintient 
fortement  avec  le  pouce  pour  détruire 
l'effet  des  ressorts.  Cette  opération  se  fait 
soit  pour  retirer  les  cartouches  brûlées, 
soit  pour  charger  l'arme. 

La  platine,  D,  est  l'ensemble  de  toutes  les 
pièces  mécaniques  qui  forment  l'âme  du 
revolver,  utilisant  toutes  les  forces  qui  en 
ont  déterminé  la  forme  et  l'emploi.  Elle  se 
compose  de  trois  parties  principales  :  le 
chien  h,  qui  frappe  les  cartouches  et  les  fait 
brûler;  la  gâchette  i,  qui  maintient  le  chien 
en  arrêt  ou  le  fait  partir,  la  détente  k, 
qui  reçoit  l'effort  produit  par  le  doigt  du 
tireur. 

Le  chien  se  termine  à  sa  partie  inférieure 
par  un  demi-cercle,  appelé  noix,  dans 
lequel  se  trouvent  divers  crans  où  viennent 


se  fixer  ceux  de  la  gâchette,  t ,  et  qui  permet- 
tent de  l'arrêter  à  différents  espaces  que  l'on 
appelle  cran  de  sûreté  et  cran  de  l'armé. 
Un  troisième  cran,  le  plus  grand,  reçoit  la 
tête  du  grand  ressort,  m.  C'est  ce  grand 
ressort  qui,  en  se  détendant  brusquement 
quand  la  détente^  k,  dégage  la  noix  des 
crans  de  la  gâchette,  donne  l'impulsion  au 
chien,  et  le  fait  frapper  la  cartouche  avec 
la  force  voulue  pour  produire  l'inflam- 
mation. 

La  gâchette,  i,  est  une  petite  pièce  for- 
mée de  deux  queues,  dont  l'une,  munie  de 
crans,  engrène  sur  la  noix  du  chien,  et 
l'autre  s'appuie  sur  la  détente,  pour  en  rece- 
voir le  mouvement  d'oscillation,  nécessaire 
au  déclanchement  du  chien. 

La  gâchette  est  maintenue  rigide  par  un 
re*ssort  n,  qui  lui  donne  toute  sa  force. 

La  détente,  k,  est  cette  partie  découpée 
en  demi-cercle  qui  dépasse  l'arme  en  des- 
sous et  sur  laquelle  le  tireur  appuie  le 
doigt  pour  tirer. 

Cette  détente  a  un  double  mouvement  : 
d'abord  de  faire  partir  le  chien  et  la  balle; 
ensuite,  à  l'aide  d'un  mécanisme  spécial, 
placé  en  o,  de  faire  tourner  le  barillet  au 
fur  et  à  mesure  du  tir  des  cartouches  pour 
en  amener  une  nouvelle  devant  le  canon. 

La  détente  est  protégée,  comme  dans  les 
fusils,  par  une  pièce  annulaire  P,  appelée 
pontet,  qui  la  garantit  contre  les  contacts 
involontaires  en  dehors  de  ceux  du  soldat 
au  moment  du  tir. 

Les  pièces  accessoires  ne  formeront  pas 
l'objet  d'une  description  plus  détaillée,  qui 
serait  en  dehors  du  cadre  de  cet  ouvrage. 
Nous  nous  contenterons  de  les  indiquer 
sommairement. 

Ce  sont  :  Taxe  du  barillet,  T,  tige  de  fer 
traversant  celui-ci  et  se  vissant  à  l'arrière 
dans  le  rempart  b,  par  une  partie  taraudée 
qui  lui  donne  sa  stabilité  ;  —  le  poussoir  q, 
qui  vient  s'engager  encore  dans  des  crans 
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Fig.  236.  —  Revolver  allemand, 

A,  barillet.  —  B,  partie  à  8  pans  du  canon.  —  T,  canoa.  —  E,  axe  de  rotation  du  barillet, 
contenant  le  mécanisme,  —  G,  crosse.  —  H,  anneau.  —  D,  détente. 


—  M,  chien.  —  F,  carcasse.  —  C,  platine 


pratiqués  dans  l'axe  T  et  l'empêche  ainsi  de 
se  déplacer  en  avant  ou  en  arrière  ;  —  la 
baguette  r,  dont  on  aperçoit,  dans  la  gra- 
vure, seulement  la  tête  quadrillée.  Elle 
est  placée,  à  droite  de  l'arme,  à  la  même 
hauteur  que  l'axe  T,  et  s'engage  au  besoin 
dans  une  des  chambres  du  barillet  pour  en 
paralyser  la  rotation  et  rendre  Parme  hors 
d'usage.  Elle  sert  aussi,  après  le  tir,  à  ex- 
traire les  douilles  des  cartouches  et  à  laver 
le  canon. 

La  plaque  de  recouvrement,  S,  est  une 
partie  métallique  qui  se  visse  sur  la  crosse 
à  l'aile  d'une  vis  vf  et  met  toute  la  platine 
à  l'abri  de  la  poussière  et  des  chocs  qui  la 
détérioreraient. 

L'anneau  de  culasse,  tt  sert  à  attacher 
l'arme  à  Faide  d'une  courroie  ou  d'une 
corde,  soit  à  la  selle  du  cavalier,  soit  même 
à  son  bras,  ou  à  toute  autre  partie  de  son 
équipement. 

La  monture,  E,  est  formée  de  2  plaquettes 
de  bois  de  noyer,  bombées  extérieurement 
et  quadrillées,  et  s'ajustant  avec  la  plaque 


de  recouvrement  et  la  queue  de  culasse, 
ceci  pour  la  partie  gauche.  La  partie  droite 
est  entièrement  fixe. 

La  cartouche  du  revolver,  établie  sur 
les  mêmes  principes  que  celle  du  fusil  Gras, 
se  compose  (fig.  235,  page  273)  : 

1°  D'un  étui  À,  en  laiton  rougi,  de  llmm,2 
de  diamètre  intérieur,  refoulé  à  sa  base, 
b,  pour  former  deux  épaulements,  dont 
Fun  est  le  bourrelet  extérieur,  et  l'autre 
intérieur  sur  lequel  s'appuie  le  porte-cap- 
sule ; 

2°  D'une  alvéole  porte-capsule,  B,  percée 
au  fond  d'un  trou  e,  pour  le  passage  des 
gaz  qui  enflammeront  la  poudre  ; 

3°  D'une  enclume  G,  en  laiton,  appuyée  à 
sa  base  sur  Falvéole,  B; 

4°  D'une  capsule  D,  à  double  enveloppe, 
chargée  de  0gr,03o"  de  fulminate; 

5°  D'un  tampon  h, A,  en  carton  comprimé  ; 

6°  D'une  charge  de  poudre  P,  de  65  cen- 
tigrammes. C'est  de  la  poudre  de  chasse 
superfine  ; 
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Fjg,  237.  —  Revolver  autrichien  (Smith  et  Wesson). 
T,  canon.  —  A,  barillet.  —  C,  chien.  —  E,  détente.  —  N,  mécanisme  de  rotation  du  barillet.  —  H,  baguette. 


7°  D'une  balle  N,  en  plomb  pur,  de  forme 
cylindro-ogivale,  mesurant  llmm,7  de  dia- 
mètre, 15  millimètres  de  hauteur,  et  pe- 
sant ller,6. 

La  cartouche  totale  pèse  16  grammes. 

En  1874,  le  ministère  de  la  guerre  a  fait 
fabriquer  un  revolver  spécial  pour  les  offi- 
ciers. Il  ne  pèse  que  995  grammes,  soit  en- 
viron 200  grammes  de  moins  que  le  revolver 
modèle  1873.  Pour  obtenir  cette  diminution 
de  poids,  on  a  réduit  les  épaisseurs  des 
pièces  du  mécanisme;  mais  dans  son  ensem- 
ble, comme  dans  la  plupart  des  détails  de  sa 
construction,  ce  revolver  ne  diffère  pas  du 
précédent.  La  carcasse,  la  plaque  de  recou- 
vrement, le  canon,  le  pontet  et  le  barillet, 
ont  été  bronzés  au  feu. 

On  a  donné  ce  revolver  à  tous  nos  officiers 
d'infanterie. 

Dans  l'armée  allemande,  au  contraire,  on 
a  longtemps  jugé  que  l'emploi  du  revolver 
était,  sinon  dangereux,  tout  au  moins  su- 


perflu. Aussi  les  officiers  allemands  ne 
possédaient-ils,  pendant  la  guerre  de  1870- 
1871 ,  que  des  pistolets  à  canon  lisse.  Ce  n'est 
qu'en  1879  que  le  ministère  de  la  guerre 
allemand  s'est  décidé  à  faire  fabriquer  des 
revolvers,  et  à  les  distribuer  aux  officiers 
de  toutes  armes,  à  la  cavalerie  et  même 
aux  servants  de  l'artillerie  de  campagne, 
qui,  eux,  n'ont  pas  de  mousqueton,  comme 
les  servants  de  notre  artillerie  montée. 

Ce  revolver  (fig.  236,  page  275)  n'est  pas, 
comme  le  revolver  français,  susceptible 
d'être  employé  à  volonté  pour  le  tir  inter- 
mittent ou  pour  le  tir  continu;  il  ne  se  prête 
qu'au  tir  intermittent. 

Poids  du  revolver   1^,300 

Calibre   10mm,6 

Longueur  d'âme   181  millimètres 

Nombre  des  rayures....  4 

Comme  le  revolver  français,  le  revolver 
de  l'armée  allemande  est  à  percussion  cen- 
trale. La  charge  est  de  1  gramme  et  demi  ; 
la  balle  pèse  17  grammes,  et  la  cartouche  a 
une  longueur  totale  de  36mm,5. 


Fig.  238.  —  Revolver  américain, 
A,  canon.  —  D,  chien.  —  C,  barillet,  —  a, a,  cartouches  rejettes  par  l'extracteur.' 


L'armée  autrichienne  possède  deux  re- 
volvers :  le  revolver  Gasser,  qui  est  une 
arme  d'arçon,  pesant  1  kil.  350,  destinée  à  la 
cavalerie  de  ligne  et  que  Ton  porte  dans  les 
fontes  de  la  selle;  et  le  revolver  Smith  et 
Wessori,  beaucoup  plus  léger. 

-Le  revolver  Gasser  est  de  calibre  de 
1 1  millimètres;  il  a  une  longueur  totale  de 
325  millimètres.  Le  canon,  qui  est  long  de 
184  millimètres,  est  muni  de  six  rayures. 
La  cartouche,  à  percussion  centrale,  pèse 
28  grammes. 

Le  revolver  Smith  et  Wesson  (fig,  237), 
moins  long  de  3  millimètres,  tire  la  même 
cartouche. 

L'armée  des  États-Unis  emploie  un  revol- 
ver, dû  à  MM.  Mervin  et  Hulbert,  qui 
mérite  une  mention  spéciale.  Ce  revolver 
se  compose  d'un  canon,  de  Taxe  du  barillet, 
qui  se  relie  à  là  poignée  du  chien  et  de  la 
platine,  qui  sont  portés  par  la  poignée. 
Quand  on  a  tiré  les  six  coups,  on  dégage 
la  pièce  qui  retient  à  la  poignée  le  canon 
et  le  barillet,  et  alors  les  étuis  vides  sor- 
tent du  barillet.  Ce  revolver  est  donc  à  ex- 
tracteur automatique. 

Les  revolvers  qui  sont  en  usage  dans  les 
différentes  armées  européennes  ont  les  ca- 
libres suivants  : 


Calibre  de  -f  f  millimètres  et  au-dessus.  — 
Angleterre,  Autriche-Hongrie,  Belgique, 
Espagne,  France,  Suède. 

Calibre  de  10  millimètres.  —  Allemagne, 
Danemark,  Hollande,  Norvège,  Russie, 
Suisse,  Italie, 


CHAPITRE  X 

LES  FUSILS  DE  CHASSE.  —  DIFFERENCE  ENTRE  LES  FU- 
SILS DE  CHASSE  ET  LES  ARMES  DE  GUERRE.  —  DÉFI- 
NITION DU  CALIBRE  DES  FUSILS  DE  CHASSE.  —  QUALITÉS 
QUE  DOIT  POSSÉDER  UN  FUSIL  DE  CHASSE.  —  LE  FUSIL 
A  BROCHE,  OU  FUSIL  A  PERCUSSION  CENTRALE.  —  LE 
FUSIL  SANS  CHIEN  OU  FUSIL  HAMMERLESS.  — LE  FUSIL 
DE  CHASSE  A  REPETITION.  —  FABRICATION  DES  FUSILS 
A  SAINT-ÉTIENNE  ET  A  LIÈGE. 

Si  nos  forêts  et  même  nos  plaines  se 
dépeuplent  avec  une  rapidité  inquiétante, 
ce  n'est  pas  seulement  parce  que  le  nombre 
des  chasses  bien  gardées  a  diminué  depuis 
trente  ans,  presque  à  vue  d'œil  ;  c'est  aussi 
parce  que,  de  nos  jours,  tout  le  monde  est, 
ou  se  prétend  chasseur.  La  chasse  n'est  plus 
une  distraction  captivante,  privilège  de 
quelques-uns  :  c'est  une  mode  générale.  Le 
gibier  n'y  trouve  pas  son  compte,  mais  les 
fabricants  de  fusils  ont  largement  profité  de 
cette  révolution  cynégétique,  et  il  est  juste 
de  reconnaître  qu'ils  ont  redoublé  d'efforts 
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pour  faciliter  ies  plaisirs  du  chasseur.  Celui 
qui  comparerait  le  fusil  de  chasse  actuel 
au  fusil  à  piston,  dont  se  servent  encore  les 
gardes-chasse  des  Vosges  ou  des  Alpes, 
demeurerait  singulièrement  surpris. 

Nous  n'avons  pas  l'intention  de  décrire 
ici  tous  les  fusils  de  chasse  des  armuriers  ; 
ce  serait  une  entreprise  ingrate  et  difficile. 
Ce  que  nous  voulons  seulement,  c'est  bien 
marquer  les  différences  d'ensemble  et  de 
détail  qui  existent  entre  le  fusil  de  guerre 
et  le  fusil  de  chasse,  et  décrire  les  deux 
types  de  fusil  actuellement  entre  les  mains 
des  chasseurs,  avec  quelques  mots  sur  les 
tentatives  que  Ton  a  faites  pour  adapter  au 
fusil  de  chasse  le  mécanisme  à  répétition 
des  fusils  de  guerre.  Ainsi  limitée,  notre 
tâche  sera  vite  remplie. 

Commençons  par  dire  que  les  calibres 
des  fusils  de  chasse  les  plus  petits  sont 
encore  supérieurs  aux  calibres  des  plus 
gros  fusils  de  guerre.  Et  cela,  pour  deux 
raisons.  On  ne  saurait  employer,  dans  un 
fusil  de  chasse,  la  même  charge  de  poudre, 
ni  surtout  la  même  force  de  chargement 
que  dans  un  fusil  de  guerre,  parce  que  le 
recul,  très  considérable,  nuirait  à  la  préci- 
sion du  tir.  Ensuite,  il  est  absolument  inu- 
tile d'obtenir,  avec  le  fusil  de  chasse,  une 
portée  de  plus  de  80  à  100  mètres.  Enfin,  le 
poids  de  la  cartouche  n'est  pas  strictement 
limité,  comme  dans  le  fusil  de  guerre; 
puisque  le  chasseur  n'est  pas  lourdement 
chargé,  comme  le  soldat,  qu'il  peut  se  faire 
accompagner  d'un  porteur,  et  qu'au  cas  où 

11  aurait  brûlé  toutes  ses  cartouches,  le  mal 
ne  serait  pas  grand. 

.  Le  calibre  des  fusils  de  chasse  varie  entre 
6  et  1 0  millimètres  ;  mais  il  faut  bien  re- 
marquer que  la  désignation  de  leur  calibre 
n'a  pas  les  mêmes  bases  que  celles  des 
fusils  de  guerre.  Quand  on  dit  qu'un  fusil 
de  chasse  est  du  calibre  12,  par  exemple, 
cela  ne  veut  pas  dire  que  son  calibre  soit  de 

12  millimètres,  comme  lorsqu'il  s'agit  des 


pièces  d'artillerie  ;  cela  veut  dire  que  douze 
balles  de  ce  fusil  pèsent  une  livre  :  seize  balles 
du  fusil  calibre  16  pèsent  une  livre.  En  réa- 
lité,  le  fusil  dit  du  calibre  21a  un  diamètre 
de  19  millimètres,  et  le  fusil  dit  du  ca- 
libre 16  a  un  diamètre  de  17  millimètres. 

Le  meilleur  fusil  de  chasse  est  un  fusil 
de  poids  moyen,  ni  trop  lourd,  ni  trop  lé- 
ger. S'il  est  trop  lourd,  le  chasseur  se  fati- 
gue vite  à  le  porter  ;  s'il  est  trop  léger,  le 
recul  produit  par  le  tir  est  trop  violent.  On 
admet  ordinairement  qu'un  fusil  de  chasse 
doit  peser  environ  3  kilogrammes,  et  que 
le  canon  doit  être  long  de  60  à  75  centimè- 
tres. Si  l' on  dépasse  ces  limites,  le  tir  à  gre- 
naille de  plomb,  qui  est  presque  le  seul  usité 
à  la  chasse,  ne  donne  plus  de  bons  résultats. 

Il  faut  se  préoccuper  aussi  de  l'équilibre 
des  différentes  parties  du  fusil  :  s'il  est  trop 
pesant  à  la  bouche  du  canon,  le  chasseur 
risque  de  tirer  trop  bas  ;  si  c'est  la  crosse  qui 
est  trop  lourde,  le  fusil  s'épaule  difficilement. 

Les  types  des  fusils  de  chasse  les  plus 
généralement  en  usage  ne  sont  qu'au  nom- 
bre de  trois  :  1°  le  fusil  à  piston,  type 
aujourd'hui  passé  de  mode,  2°  le  fusil 
LefaucheuXy  ou  fusil  à  broche,  3°  le  fusil 
à  percussion  centrale. 

Fusil  à  piston.  —  Nous  avons  parlé  du 
fusil  à  piston  dans  notre  Notice  sur  les  Ar- 
mes à  feu  portatives ,  des  Merveilles  de  la 
science  (1).  Nous  avons  dit  que  l'armurier 
Pauly,  en  1812,  remplaça  la  batterie  des 
armes  à  silex,  par  une  cheminée  verticale, 
sur  laquelle  on  posait  une  capsule  fulmi- 
nante, en  communication  avec  la  charge 
de  poudre.  Le  chien  venant  frapper  la  cap- 
sule fulminante  déterminait  l'inflammation 
de  la  poudre. 

Le  fusil  à  piston ,  ou  h  percussion  verticale, 
n'est  plus  en  usage  aujourd'hui.  C'est  tout 
au  plus,  comme  nous  le  disions  en  commen- 

(1)  Tome  ill,  p.  476, 
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Fig.  S39.  —  Fusil  à  percusîon  centrale  à  verrou  simple. 


çant,  si  les  gardes-chasse  de  quelques  forêts, 
dans  des  contrées  ou  des  montagnes  recu- 
lées, s'en  servent  encore. 

Fusil  à  broche.  —  Les  fusils  à  broche ,  ou 
à  percussion  verticale,  sont  universellement 
connus  sous  le  nom  de  fusils  Lefaucheux. 
ïls  sont  essentiellement  caractérisés  par  la 
séparation  du  canon  de  la  culasse,  qui 
s'effectue,  pour  ,  opérer  le  chargement,  en 
brisant  l'arme  au  canon,  à  l'aide  d'un  long 
levier  mobile  appliqué  sous  les  deux  canons 
et  à  leur  base.  Le  fusil  est  muni  de  deux 
clefs,  l'une  qui  sert  à  faire  jouer  le  levier 
mobile  et  basculer  l'arme,  pour  y  introduire 
les  cartouches,  l'autre  qui  sert  à  le  démon- 
ter, quand  on  veut  le  nettoyer  et  séparer  les 
canons  de  la  culasse.  Pour  ouvrir  la  grande 
clef,  il  suffit  de  la  pousser  de  gauche  à 
droite;  la  petite  clef  s'ouvre  dans  le  sens 
opposé.  C'est  un  genre  de  fermeture  extrê- 
mement solide. 

Nous  avons  représenté,  dans  les  Merveilles 
de  la  science  (i),  le  fusil  Lefaucheux,  et  dé- 
crit son  mécanisme  dans  tous  ses  détails. 
Nous  renvoyons  le  lecteur  à  cette  descrip- 
tion et  aux  dessins  qui  l'accompagnent. 

Fusil  à  percussion  centrale.  —  Une  mo- 
dification d'une  certaine  importance  a  été 
apportée,  depuis  Lefaucheux,  au  procédé 
d'inflammation  de  la  cartouche.  On  sait 
que  la  cartouche  du  fusil  Lefaucheux  porte 

-(1)  Tome  itï,  p.  491-492. 


une  tige  verticale,  laquelle,  frappée  par 
le  chien,  détermine  l'inflammation  de  la 
capsule  et  celle  de  la  poudre.  On  a  imaginé, 
de  nos  jours,  de  faire  frapper  la  capsule  par 
une  tige  horizontale.  Le  chien  en  s'abattant 
décianche  un  levier  qui  retenait  un  ressort 
coudé,  d'une  grande  force.  Ce  ressort  une 
fois  libre  vient  frapper,  par  son  extrémité, 
la  capsule  fulminante,  et  enflamme  l'amorce. 

Tel  est  le  mécanisme  dit  de  percussion 
centrale.  Le  fusil  à  percussion  centrale 
diffère  donc  du  modèle  primitif  de  Lefau- 
cheux en  ce  que  la  tige  qui  détermine  l'in- 
flammation est  horizontale,  comme  celle 
du  fusil  à  aiguille,  et  qu'elle  fait  elle-même 
partie  du  ressort. 

Nous  représentons  dans  la  figure  239  le 
fusil  à  percussion  centrale. 

On  obtient  une  fermeture  plus  sûre  en 
employant  une  fermeture  à  double  verrou. 

La  figure  240  représente  les  crochets 
du  canon  de  fusil  à  double  verrou.  Le 


Fig.  2«0. 


Double  verrou. 


double  canon  pénètre,  par  sa  base,  dans 
les  encoches  A  et  B.  On  accroche  en- 
suite les  deux  tenons   du    canon  dans 
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Fig.  241.  —  Fusil  à  percussion  centrale  à  double  verrou. 


la  partie  inférieure  de  la  bouche  du  canon. 

On  voit  dans  la  figure  241  le  fusil  à 
percussion  centrale  à  double  verrou. 

On  ajoute  quelquefois  un  prolongement 
de  la  bande  qui  s'ajuste  dans  une  entaille 
ménagée  dans  la  bascule,  entre  les  deux 
chiens.  Un  trou  est  pratiqué  dans  ce  pro- 
longement de  la  bande,  et  un  troisième 
verrou  sortant  du  côté  gauche  de  la  bas- 
cule pénètre  automatiquement  dans  ce  trou, 
le  traverse,  et  va  se  fixer  dans  l'autre  partie 
de  la  bascule.  Ce  crochetage  des  trois  ver- 
rous s'opère  donc  simultanément,  sans  que 
l'on  ait  besoin  d'agir  sur  la  clef.  Si  l'on  veut 
fermer  le  fusil,  on  le  tient  par  la  poignée 
avec  la  main  droite;  avec  la  main  gauche, 
on  relève  vivement  le  canon,  et  les  trois 
verrous  prennent  leur  place  respective. 

Nous  devons  une  mention  particulière  à 
un  fusil  qui  se  distingue  des  précédents 
modèles  par  ce  fait  qu'il  est  pourvu  d'un 
éjecteur  automatique  de  la  cartouche,  après 
le  coup  tiré,  et  que  le  chien  est  supprimé. 
A  l'imitation  de  ce  qui  existe  dans  les  fusils 
de  guerre,  la  cartouche,  une  fois  tirée,  est 
rejetée  au  dehors  par  un  extracteur  opé- 
rant automatiquement. 

Les  amateurs  anglomanie  appellent  cette 
arme  fusil  Hammerless,  du  nom  de  l'armu- 
rier anglais  qui  l'a  popularisée.  Il  est  plus 
simple  de  l'appeler  fusil  sans  chien. 


L'invention  d'un  fusil  sans  chien  est  loin, 
d'ailleurs,  d'être  récente;  car  le  créateur  du 
fusil  à  piston,  Pauly,  fabriquait  des  fusils 
sans  chien,  en  1821 .  Malgré  ses  efforts,  il  ne 
put  parvenir  à  produire  avec  ce  système 
une  arme  irréprochable,  parce  que  la  car- 
touche alors  en  usage  ne  se  prêtait  pas  bien 
à  la  percussion  centrale.  La  découverte  et 
l'usage  devenu  général  de  la  cartouche 
composée  d'une  capsule  de  cuivre,  c'est-à- 
dire  la  cartouche  dite  Gévelot,  ont  rendu 
possible  ce  système,  et  de  nos  jours  le  fu- 
sil sans  chien,  sous  le  nom  de  fusil  Hammer- 
less,  a  conquis  une  vogue  générale* 

Nous  représentons  dans  la  figure  242  le 
fusil  sans  chien. 

Il  existe  plusieurs  modèles  de  fusil  sans 
chien.  Celui  que  nous  représentons  ici 
renferme  deux  extracteurs  indépendants,  et 
qui  agissent  énergiquement,  après  le  coup 
tiré,  pour  expulser  la  douille  vide.  L'arme 
se  charge  absolument  comme  tout  autre 
système  de  fusil  à  percussion  centrale.  Si 
le  fusil  est  ouvert  sans  avoir  tiré,  le  mé- 
canisme de  l'éjecteur  n'opère  pas;  il  n'agit 
que  juste  assez  pour  permettre  de  prendre 
et  sortir  les  cartouches  chargées,  mais  il 
reste  prêt  à  fonctionner  dès  que  l'un  ou 
l'autre  des  deux  coups  est  tiré.  L'arme  étant 
alors  ouverte,  la  douille  vide  se  trouve  pro- 
jetée en  arrière,  et  une  nouvelle  cartouche 
peut  même  instantanément  être  introduite 
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Fig.  242.  —  Fusil  Hainmeriess,  ou  fusil  sans  chien. 
C,  cartouche  rejetée  par  l 'extracteur ;  ou  éjecteur. 


dans  la  chambre:  si  les  deux  coups  sont 
déchargés,  les  deux  douilles  vides  sont  de 
même  instantanément  rejetées.  En  un  mot, 
il  est  impossible  d'éjecter,  de  faire  jaillir 
du  canôn  une  cartouche  non  tirée,  mais 
toutes  les  deux  sont  expulsées  par  l'ëjec- 
teur,  isolément  ou  simultanément,  dès  que 
le  marteau  percuteur  les  a  frappées,  dès 
qu'elles  sont  tirées. 

Il  est  des  fusils  sans  chien  à  trois  coups 
et  à  quatre  coups,  mais  ces  armes  devien- 
nent alors  bien  lourdes  et  d'un  prix  fort 
élevé.  Le  fusil  sans  chien  à  deux  coups  est 
déjà  une  arme  assez  chère  (de  300  à 
500  francs) 

Comme  il  fallait  s'y  attendre,  le  grand 
développement  qu'a  pris,  dans  ces  derniers 
temps,  la  fabrication  des  armes  à  répétition, 
a  décidé  quelques  armuriers  à  fabriquer 
des  fusils  de  chasse  à  répétition.  Mais  di- 
sons tout  de  suite  que  la  nécessité  d'une 
telle  arme  pour  la  chasse  est  très  contes- 
table. 

En  premier  lieu,  le  prix  des  fusils  à  ré- 
pétition, quand  ils  ne  sont  pas  fabriqués  sur 
une  très  vaste  échelle,  est  très  élevé  ;  en- 
suite, l'entretien  du  mécanisme  de  répétition 
exige  beaucoup  de  soins  ;  enfin,  le  poids 
de  la  plupart  de  ces  armes  est  très  consi- 
dérable. 

•    S.  T»  II.  - 


Le  fusil  Winchester  à  répétition  et  à  six 
coups,  que  nous  avons  représenté  dans  cette 
même  Notice  (fig.  497,  page  238),  a  servi 
de  modèle  à  ce  genre  de  fusil  de  chasse, 
que  nous  représentons  dans  la  figure  243. 
Comme  nous  avons  décrit  tout  le  méca- 
nisme du  fusil  Winchester,  nous  n'avons 
pas  à  y  revenir.  Bisons  seulement  que  le 
fusil  de  chasse  à  répétition  pèse  3k,600.  Il 
iie  peut  guère  servir  que  pour  les  chasses 
à  l'ours,  au  lion,  en  un  mot  aux  bêtes 
fauves,  chasses  au  cours  desquelles  le  tir 
à  répétition  offre  d'incontestables  avan- 
tages. Mais  on  ne  saurait  songer  sérieuse- 
ment à  l'appliquer  à  la  chasse,  dans  les 
conditions  ordinaires.  Un  fusil  qui  porte  à 
300  mètres,  qui  tire  six  coups,  qui  pèse 
près  de  4  kilogrammes,  et  coûte  500  francs, 
ne  peut  faire  l'affaire  d'un  pacifique  Nemrod 
de  la  plaine  Saint-Denis. 

Les  opérations  nécessaires  pour  la  fabrica- 
tion d'un  fusil  sont  peu  nombreuses.  Nous 
les  décrirons  rapidement,  telles  qu'elles 
s'exécutent,  soit  à  Saint-Étienne,  soit  à 
Liège,  la  fabrication  étant  à  peu  près  la 
même  dans  tous  lés  pays. 

La  pièce  principale  du  fusil  de  chasse, 

c'est  le  canon.  Les;  autres  pièces  auraient 

beau  être  parfaites,  silecanon  estdéfectueux, 

le  chasseur  n'a  plus  entre  les  mains  qu'un 
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instrument  dangereux  pour  lui-même,  plu- 
tôt que  pour  le  gibier. 

Les  canons  des  fusils  de  chasse  sont 
doubles.  Ils  se  composent  de  deux  tubes 
juxtaposés  horizontalement,  et  reliés  par 
deux  bandes,  soudées  à  3'étain  ou  au  cuivre. 

Voici  comment  on  fabrique  un  tube  de 
canon  pour  un  fusil  dit  à  ruban.  Sur  une 
tige  métallique,  on  enroule,  en  spirale, 


Fig.  244.  —  Rubao  pour  former  un  canon  de  fusil. 

comme  le  montre  la  figure  ci-dessus,  une 
lame  de  fer,  de  3  centimètres  de  largeur, 
plus  épaisse  à  l'extrémité  qui  doit  former 
le  tonnerre  du  canon,  qu'à  l'autre  extrémité, 
qui  constituera  la  bouche.  Cette  lame,  que 
l'on  désigne  sous  le  nom  de  ruban,  est  alors 
soumise  au  travail  de  la  forge.  On  lui  fait 
ainsi  perdre  toute  solution  de  continuité, 
on  en  fait  un  tube  homogène,  et  l'on  éli- 
mine, en  même  temps,  du  métal,  tous  les 
corps  étrangers,  tels  que  le  phosphore,  le 
soufre  ou  le  carbone.  Ensuite,  on  façonne 
le  canon,  à  l'extérieur,  à  l'aide  de  meules 
puissantes,  et  on  le  fore  à  l'intérieur,  avec 
une  machine  spéciale,  qui  en  creuse  les 
parties  saillantes,  et  donne  au  canon  exac- 
tement le  calibre  qu'il  doit  avoir.  Les  deux 
tubes  sont  enfin  ajustés  l'un  contre  l'autre, 
et  attachés  ensemble  par  un  fil  de  fer,  ainsi 
que  les  deux  bandes  et  les  crochets  qui 
doivent  servir  de  fermeture  au  canon  sur 
le  levier  à  bascule. 

Toutes  ces  parties  étant  ajustées  sont 
maintenues  l'une  contre  l'autre  avec  des 
fils  de  fer,  puis  soudées  au  cuivre. 


y. 


On  distingue  le  canon  à  ruban,  qui  se  fa- 
brique comme  il  vient  d'être  dit,  avec  une 
lame  d<!  fer  étirée  au  martinet,  le  canon  en 
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acier  fondu,  qui  est  forgé ,  non  à  ruban, 
mais  d'un  seul  bloc,  comme  le  canon  du 
fusil  Lebel,  et  le  canon  moiré. 

Ce  dernier  se  fabrique  à  l'aide  d'arbillons 
en  acier  et  en  fer,  que  Ton  réduit  en  ba- 
guettes carrées,  et  que  l'on  tord  régulière- 
ment, afin  d'épurer  la  matière.  Ces  baguettes, 
une  fois  tordues,  sont  aplaties  légèrement, 
et  liées  ensemble,  par  deux,  trois  ou  quatre. 
Quand  elles  ont  été  soudées,  on  les  étire  de 
façon  à  ce  qu'elles  offrent  une  résistance 
supérieure  au  tonnerre,  puis  on  les  réduit 
en  lames,  qu'on  enroule,  et  l'on  en  fait  un 
ruban,  qui  est  travaillé  comme  nous  l'avons 
montré  plus  haut. 

La  plupart  de  nos  fusils  de  chasse  sont 
fabriqués  à  Saint-Etienne,  pour  la  France, 
et  à  Liège,  pour  la  Belgique* 

Les  premières  fabriques  d'armes  deSaint- 
Étienne  ont  été  créées  vers  le  milieu  du 
seizième  siècle.  En  1335,  François  Ier  fit  fa- 
briquer, dans  cette  ville,  des  mousquets  â 
mèche  et  des  arquebuses  à  rouet;  et  depuis 
cette  époque,  Saint-É  tienne  est  resté  en 
possession  de  la  fabrication,  presque  privi- 
légiée, de  la  confection  des  fusils  de  chasse, 
en  France. 

En  Belgique,  Liège  est  le  siège  principal 
de  cette  fabrication. 

Avant  1789,  la  ville  de  Liège  était  l'arse- 
nal du  continent.  Elle  fournissait  plus 
de  200  000  fusils,  mousquets  et  mousque- 
tons, au  commerce  de  l'Allemagne  du 
Nord,  de  la  Hollande,  de  la  France,  de 
l'Espagne,  du  Portugal,  de  la  Turquie  et 
de  l'Amérique  du  Sud. 

En  1800,  on  commença  à  fabriquer,  à 
Liège,  les  armes  à  percussion,  et  jusqu'à 
nos  jours  on  y  a  produit  tous  les  modèles 
de  fusils  de  chasse  et  de  guerre,  au  fur 
et  à  mesure  de  leur  invention,  ou  de  leur 
adoption  par  les  Etats. 

Nous  représentons  dans  la  figure  245 
(page  284)  le  principal  atelier  mécanique 


de  l'armurerie  liégeoise,  atelier  qui  a  en- 
viron 30  mètres  de  largeur,  sur  40  de  lon- 
gueur. On  peut  y  placer  200  à  300  métiers, 
en  y  joignant  les  annexes. 

Depuis  l'adoption  des  nouveaux  systèmes 
de  fusils  de  chasse  à  chargement  par  la 
culasse,  l'industrie  armurière  de  Liège  a 
réuni  dans  ses  fabriques  toutes  les  machi- 
nes-outils nécessaires  à  la  confection  des 
petites  pièces.  Nous  représentons  dans  la 
figure  246  (page  285)  les  principales  de  ces 
machines- outils.  G' est  avec  leur  aide  que, 
par  une  division  infinie  du  travail,  les 
ouvriers  appareilleurs  et  ajusteurs  pro- 
duisent, avec  une  célérité  étonnante,  quan- 
tité d'armes  de  tout  calibre. 

Il  existe,  à  Liège,  outre  les  grands  ate- 
liers d'armurerie,  spécialement  affectés  aux 
armes  de  guerre,  un  nombre  considérable 
de  familles,  que  l'on  peut  évaluer  à  plus  de 
20  000,  qui  se  livrent  à  la  fabrication  des 
canons  de  fusil,  et  qui  vont  les  apporter 
aux  fabriques.  Là,  après  les  épreuves  néces- 
saires, on  les  reçoit,  pour  les  achever,  en  y 
joignant  les  bois  et  les  accessoires. 

L'industrie  des  canons  de  fusil  est  particu- 
lièrement localisée  dans  la  vallée  de  la  Verdre, 
depuis  Chaudfontaine  jusqu'à  Nessonvaux. 

Toutes  les  armes  à  feu  fabriquées  dans 
le  pays,  de,  quelque  calibre  et  dimension 
qu'elles  soient,  sont  apportées  à  l'usine,  et 
présentées  à  la  réception,  qui  est  prononcée, 
après  toute  une  série  d'épreuves. 

Les  canons  apportés  à  l'usine  (fig.  247, 
page  286)  sont  placés  sur  une  manne,  et 
amenés  sur  des  rails  (fig.  248)  aux  cham- 
bres de  chargement. 

On  peut  s'imaginer  ce  que  doit  être  la  salle 
de  tir,  pour  les  épreuves  des  canons  de  fusil, 
quand  on  saura  que  plus  de  60  000  armes  de 
tout  calibre  sont  expédiées  annuellement  des 
ateliers  de  Liège.  Dans  ces  chambres,  bar- 
dées de  fer,  on  se  croirait  en  pleine  batterie, 
au  milieu  de  feux  de  peloton  continuels 

Les  canons  doubles  sont  soumis  au  tir, 
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avant  l'assemblage  des  deux  canons,  et  à  un 
second  tir,  après  l'assemblage. 

Toutes  les  armes  sont  éprouvées  avec  une 


charge  de  poudre  correspondant  aux  deux 
tiers  du  poids  de  la  balle  applicable  à  leur 
calibre.  Pour  les  armes  de  guerre,  la  charge 
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de  poudre  est  égale  au  poids  de  la  balle. 

Après  les  épreuves  de  tir  faites  dans  les 
chambres  de  chargement,  les  canons  sont 
soumis  à  un  examen  attentif,  pour  la  consta- 


tation des  effets  du  tir  (fig.  249,  page  287). 

Ceux  qui  ont  convenablement  supporté 
les  épreuves  sont  marqués  d'un  poinçon 
(fig.  250). 
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Fig.  246.  —  Machines-outils  pour  la  fabrication  des  fusils,  à  Lîè*e. 


A,  machine  à  forer  le,  chambre,  -  B,  machine  à  percer  les  verrous.  -  C,  machine  à  percer  as  canons. 

D,  machine  a  flair  les  chamhres. 
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Le  poinçon  d'admission  définitive,  indi- 
quant les  calibres,  doit  tou  jours  demeurer 
attaché  à  l'arme  mise  en  vente.  Les  fabri- 


cants ne  sauraient  enfreindre  cette  règle 
sans  encourir  certaines  pénalités. 
Il  en  est  de  même  des  armes  à  feu  impor- 


Fig.  247.  —  Réception  des  canons  au  bureau  de  l'usine. 


tées  de  l'étranger,  à  moins  qu'elles  n'aient 
été  éprouvées  dans  les  pays  de  leur  pro- 
venance, et  que  le  poinçon  constatant 


cette  épreuve"  ne  s'y  trouve  déjà  apposé. 
Les  poudres  de  chasse  sont  fabriquées  dans 


Fis.  248.  —  Conduite  des  canons  aux  chambres  de  chargement. 


les  manufactures  de  l'État.  Nous  n'avons  rien 
à  ajouter  à  ce  que  nous  en  avons  dit  dans 
notre  Supplément  aux  poudres  de  guerre. 
Bien  que  l'État  ait  le  monopole  de  la  fa- 


brication de  la  poudre  de  chasse,  ainsi 
que  de  la  poudre  de  guerre  et  de  mine,  le 
gouvernement  a  autorisé  l'emploi  d'une 
poudre  de  chasse  inventée  en  Allemagne,  la 
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poudre  Schultze y  ou  poudre  au  bois,  qui  ne 
contient  pas  de  soufre,  mais  seulement  du 
salpêtre,  du  charbon,  et  une  petite  quantité 
de  bois,  non  carbonisé.  Cette  poudre  produit 


très  peu  de  fumée ,  de  sorte  que  le  chasseur 
peut  suivre  du  regard  la  pièce  qu'il  a  tirée  ; 
mais  elle  a  des  effets,  brisants,  qui  ta  ren- 
dent parfois  dangereuse. 


Fig.  249.  —  Visite  des  canons,  pour  la  constatation  des  effets  du  tir. 


Nous  ne  terminerons  pas  sans  mention- 
ner le  grand  développement  qu'a  pris,  de- 
puis plusieurs  années,  la  fabrication  des 


armes  de  tir  pour  les  salons,  les  parcs  et 
les  jardins.  Tout  le  monde  connaît  le  pisto- 
let Flobert,  qui  se  tire  avec  une  simple  cap- 


Fig.  250.  —  Poinçonnage  des  calibres. 


suie  à  fulminate  de  mercure,  armée  d'une 
petite  balle  de  plomb;  le  pistolet  Remington, 
le  pistolet  anglais  Tranter,  etc.  Les  petits 
fusils  pour  amorce  Flobert,  qui  sont  con- 
nus sous  le  nom  de  carabines  Flobert,  et 


sont  à  canon  lisse,  sont  également  très 
répandus,  en  France  et   en  Angleterre. 

Aujourd'hui,  les  armuriers  de  tous  les 
pays  possèdent  des  types  variés  de  ces  pis- 
tolets et  carabines  de  salon  ou  de  jardin, 
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provenant  des  manufactures  de  Saint- 
Etienne,  Liège,  Ghâtelleraut,  Paris,  Lon- 
dres, Manchester,  etc.  C'est  toujours  le 
même  principe,  qui  reçoit  dans  ses  détails 
d'exécution  des  modifications  infiniment 
varices. 

On  ne  saurait  trop  encourager  la  diffu- 
sion générale  de  ces  réductions  d'armes  à 
feu  portatives,  dans  lesquelles  une  simple 
capsule  fulminante  remplace  la  poudre  et  la 
balle,  car  elles  sont  d'un  usage  infiniment 
commode  et  ne  présentent  aucun  danger. 
Avec  une  carabine  ou  un  pistolet  de  ce 
genre,  pourvu  que  sa  portée  soit  juste,  on 
peut  s'exercer,  en  toute  sécurité,  pour  ac- 
quérir la  sûreté  du  coup  d?œil  et  la  déli- 
catesse du  doigté,  dans  le  maniement  d'une 
arme  à  feu.  C'est  un  passe-temps  à  recom- 


mander à  tout  le  mondé  ;  car  le  tir  dé  salon 
et  de  jardin  prépare  à  l'école  de  tir  et 
aux  concours  de  tir,  aujourd'hui  si  nom- 
breux, et  qui  rendent  d'inestimables  ser- 
vices, comme  préparation  aux  exercices  du 
tir  au  régiment.  Aujourd'hui  que  tout  le 
monde,  en  France,  est  appelé  à  passer 
plusieurs  années  sous  les  drapeaux,  il  faut 
que  chacun  se  prépare  de  longue  main  au 
maniement  des  armes  à  feu  et  à  leur  em- 
ploi efficace  en  temps  de  guerre.  L'adage, 
Si  vis  pacem  para  bellum,  coûte,  chaque 
année,  des  milliards  aux  grandes  nations  de 
l'Europe;  mais  c'est  une  nécessité  qu'elles 
doivent  subir,  puisque  la  politique  prus- 
sienne les  contraint  à  une  mesure  sociale  qui 
écrase  leurs  budgets,  et  dévore  leurs  meil- 
leures ressources,  en  hommes  et  en  argent. 
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(LES  BATIMENTS  CUIRASSÉS,  LES  CROISEURS  ET  LES  TORPILLEURS) 


CHAPITRE  PREMIER 

CONSIDÉRATIONS  GENERALES.  —  LES  TRANSFORMATIONS 
DE  NOTRE  MARINE  MILITAIRE  DEPUIS  4870  JUSQU'A 
CE  JOUR.  — .  AUGMENTATION  DE  L'ÉPAISSEUR  DES 
CUIRASSES.  —  LES  CHAUDIÈRES  ET  LES  MACHINES 
A  VAPEUR,  LEURS  MODIFICATIONS.  —  TRANSFORMA- 
TIONS DE  L'ARTILLERIE  DE   MARINE.   —  ÉTAT  ACTUEL 

de  l'artillerie  de  marine,  en  france  et  a 
l'étranger. 


militaire  que  nous  avons  à  décrire  ;  mais  il 
faut,  auparavant,  expliquer  dans  quelles 
conditions  et  pour  quels  motifs  cette  évo- 
lution s'est  produite,  et  faire  connaître 
-Fétat  actuel  de  notre  artillerie  de  marine, 
dont  les  progrès  ont  été  si  considérables;  ce 
qui  a  eu  d'importantes  conséquences  pour 
la  forme,  le  revêtement  métallique  et  l'arme- 
ment de  nos  grands  cuirassés,  JNous  classe- 
rons ensuite  les  divers  types  de  bâtiments 
qui  entrent  dans  la  composition  de  notre 
flotte  de  guerre,  et  nous  étudierons  tour  à 
tour  ces  divers  types. 

Après  une  étude  particulière  des  torpilles 
et  des  navires,  ou  bateaux  torpilleurs,  puis 
des  nouveaux  bateaux  sous-marins,  nous 
terminerons  en  faisant  connaître  les  forces 
navales  militaires  des  diverses  nations  des 
deux  mondes. 

Dans  notre  Notice  sur  les  Bâtiments  cui- 
rassés, des  Merveilles  de  la  science  (1),  nous 
avons  suivi  pas  à  pas  les  transformations 

(1)  Tome  III,  p.  5511-578. 
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Depuis  1870,  les  navires  de  guerre  ne  se 
sont  pas  moins  modifiés  que  les  paquebots 
à  vapeur  et  les  navires  de  commerce.  Dans 
leur  construction,  on  a  renoncé  à  Femploi 
du  bois,  pour  adopter,  successivement,  le 
fer  et  l'acier.  Les  cuirasses  de  fer,  destinées 
à  protéger  les  navires  contre  les  boulets 
ennemis,  ont  augmenté  d'épaisseur  et  d'é- 
tendue, au  fur  et  à  mesure  que  l'artillerie 
accroissait  sa  puissance  ;  la  vitesse  des 
navires  s'est,  élevée  dans  des  proportions 
considérables;  enfin,  de  nouveaux  types  de 
ces  navires  de  guerre  ont  été  créés,  parmi 
lesquels  figurent  surtout  les  croiseurs  ra- 
pides et  les  torpilleurs. 

G'est  cette  Iransformation  de  notre  marine 

S.  T.  11 
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successives  qu'a  reçues,  dans  notre  siècle, 
la  marine  de  guerre,  non  seulement  en 
France,  mais  en  Europe  et  en  Amérique, 
et  nous  avons  signalé,  depuis  la  guerre  de 
Crimée  jusqu'en  4  870,  deux  phases  dis- 
tinctes de  cette  évolution  vers  le  progrès  : 
d'abord  la  substitution  de  la  vapeur  à  la 
voile;  puis,  l'apparition  de  la  cuirasse  de  fer 
et  du  gigantesque  éperon  des  navires.  Nous 
avons  décrit  les  deux  types  alors  les  plus 
récents  de  la  flotte  cuirassée  française, 
c'est-à-dire  la  frégate  cuirassée  le  Marengo, 
et  la  corvette  cuirassée  VAlma,  construites 
en  1865. 

Notre  flotte  militaire  aurait  pu  jouer  un 
rôle  dans  la  guerre  de  1870-1871.  On  sait, 
toutefois,  que  son  intervention  y  fut  pres- 
que nulle.  Sans  doute,  nos  marins  débar- 
qués déployèrent  le  plus  brillant  courage, 
soit  en  défendant  une  grande  portion  de 
l'enceinte  de  Paris  assiégé,  soit  en  prenant 
une  part  importante  aux  combats  livrés 
par  l'armée  de  la  Loire.  Mais  sur  mer, 
aucun  fait  militaire  n'est  à  signaler.  On  ne 
peut  que  citer  la  rencontre  qui  eut  lieu, 
près  de  la  Havane,  entre  un  petit  croiseur 
français,  le  Bouvet,  et  une  canonnière  prus- 
sienne, le  Meteor. 

On  parla  beaucoup,  à  la  vérité,  d'une 
expédition  à  tenter  contre  les  côtes  septen- 
trionales de  la  Prusse,  mais  elle  ne  fut  pas 
exécutée.  C'est  que  nous  ne  disposions  que 
d'un  nombre  tout  à  fait  insuffisant  de  bâti- 
ments cuirassés  à  faible  tirant  d'eau-  et  que 
les  grands  cuirassés,  comme  le  Marengo  et 
le  Solferino,  ne  pouvaient  être  d'aucun  se- 
cours pour  un  débarquement,  ou  même 
pour  un  bombardement  à  courte  distance. 
Certes,  si  l'escadre  française  avait  pu,  le 
jour  même  de  la  déclaration  de  guerre, 
c'est-à-dire  le  16  juillet  1870,  cingler  vers 
la  mer  du  Nord,  elle  eût  facilement  détruit 
les  trois  vaisseaux  cuirassés  de  l'escadre 
prussienne,  qui  s'étaient  réfugiés  à  l'em- 
bouchure de  la  Jahde.  «  Mais,  comme  le  dit 


l'amiral  Bourgeois,  on  discutait,  dans  les 
conseils  du  gouvernement,  la  nomination 
du  commandant  en  chef  de  l'escadre  du 
Nord,  lorsque  celle-ci  aurait  déjà  dû  être  à 
la  mer.  » 

Nos  escadres  ont  pourtant  rendu  à  la 
France  de  signalés  services.  Pendant  que 
nos  armées  de  terre  prolongeaient  brave- 
ment une  résistance  opiniâtre  et  déses- 
pérée, elles  bloquaient  quatre  navires  de 
guerre  prussiens  :  YAugusta  dans  le  port 
de  Vigo,  la  Hertha  et  la  Médusa  dans  les 
ports  de  la  Chine,  l'Arcona  dans  le  port  de 
Lisbonne.  Si  bien  que  la  navigation  de  nos 
bâtiments  de  commerce  et  de  transport  ne 
fut  jamais  sérieusement  entravée. 

Depuis  la  guerre  de  1870-1871,  l'Alle- 
magne a  développé  sa  flotte  militaire  dans 
des  proportions  telles  qu'elle  a  mérité  de 
prendre  rang  désormais  parmi  les  puis- 
sances maritimes,  et  d'autre  part,  l'Italie  et 
l'Angleterre,  aussi  bien  et  même  mieux  que 
l'Allemagne,  ont  fait  de  grands  sacrifices 
pour  augmenter,  non  seulement  le  nombre 
de  leurs  bâtiments  de  guerre,  mais  aussi  la 
valeur  offensive  et  défensive  de  chacun 
d'eux. 

Nous  ne  pouvions  demeurer  en  arrière. 
Depuis  1870,  nous  avons  perfectionné  et 
agrandi  nos  ressources  de.  destruction  et 
d'attaque  par  mer.  A  mesure  que  les  ma- 
chines et  chaudières  à  vapeur  se  perfection- 
naient et  que  l'artillerie,  de  son  côté,  ac- 
quérait une  puissance  extraordinaire,  la 
tactique  navale  subissait  des  modifications 
complètes  et  presque  radicales. 

Il  devint  indispensable  de  remanier  tout 
notre  matériel  naval.  Dès  que  la  puissance 
offensive  a  augmenté  (nous  entendons  par 
puissance  offensive  les  canons,  les  armes 
diverses  et  l'éperon  d'un  navire  cuirassé), 
nos  ingénieurs  se  sont  appliqués  à  imprimer 
de  nouveaux  progrès  à  la  puissance  défen- 
sive (blindage  par  la  cuirasse,  murailles 
cellulaires,  filets  Bullivan,  contre  les  tor- 
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pillés).  Nous  avons  vu,  dans  le  Supplément  à 
V artillerie  moderne,  la  lutte  s'engager,  sur 
terre,  entre  l'artilleur  et  l'ingénieur.  La 
même  émulation  se  poursuit,  sur  mer,  entre 
le  marin,  qui  conduira  les  bâtiments  au 
combat,  et  celui  qui  s'occupe  à  les  cons- 
truire. 

Au  fond,  nous  avons  profité  des  leçons 
du  passé,  et  des  faits  constatés  chez  les  na- 
tions étrangères  qui  ont  fait  la  guerre  d'es- 
cadre. Les  incidents  de  la  guerre  de  Séces- 
sion, en  Amérique,  apportaient  avec  eux 
leur  enseignement.  Pour  des  officiers  ins- 
truits, il  était  clair  que  l'éperon  dont  on  avait 
armé,  au  début,  ces  colosses  maritimes, 
n'avait  été  d'aucune  utilité,  et  qu'il  ne  fallait 
plus  compter  que  sur  le  canon. 
,  Mais  quant  au  canon  lui-même,  l'espoir 
qu'avaient  eu  les  Américains  du  Nord  de 
demander  aux  boulets   énormes,  lancés 
par  des  canons  lisses,  l'éventrement  des 
cuirasses  métalliques,  fut  complètement 
déçu.  On  s'occupa,  dès  lors,  de  faire  des  ca- 
nons rayés  de  gros  calibre,  lançant  des  obus 
de  rupture,  et  c'est  de  ce  moment  que  date 
la  lutte  qui  s'est  ouverte  entre  la  cuirasse 
et  le  canon,  lutte  qui  dure  encore,  et  qui 
a  coûté  des  milliards. 

Un  exemple  frappant  de  la  lutte  dont 
nousparlons  entre  la  cuirasse  métallique 
et  l'obus  fut  donné  en  1879.  Le  7  octobre, 
deux  cuirassés  chiliens  attaquaient  un  cui- 
rassé péruvien.  Les  trois  bâtiments  qui 
étaient  engagés  présentaient  presque  au 
,  même  degré  que  la  plupart  de  ceux  actuel- 
lement en  service  en  Europe  les  derniers 
perfectionnements. 

Le  cuirassé  péruvien,  le  Huascar,  avait 
dans  ses  tourelles  deux  canons  de  24  centi- 
mètres d'épaisseur.  Les  cuirassés  chiliens, 
le  Cochrane  et  le  Blanc o-Encelada,  étaient 
à  réduit  central,  à  peu  près  du  même  mo- 
dèle, mais  de  dimensions  plus  modestes  que 
celles  des  cuirassés  qui  forment  actuellement 
notre  escadre.  Ils  portaient,  chacun  six 


canons,  tirant  par  les  sabords  du  réduit, 
tandis  que  ceux  du  Huascar  avaient  «  l'ho- 
rizon tout  entier  pour  champ  de  tir  ».  Ces 
trois  navires,  qui  sortaient  des  chantiers 
anglais,  avaient  fait  preuve  de  brillantes 
qualités  nautiques. 

Le  capitaine  de  vaisseau  Gougeard,  qui 
fut  plus  tard  ministre  de  la  marine,  et  qui 
est  mort  en  1886,  a  fait  du  combat  entre  ces 
deux  navires  cuirassés  le  récit  suivant  : 

«  L'action  s'engage  à  9  h.  20  du  matin. 
Le  Cochrane  s'étant  approché  à  2,500  mè- 
tres du  Huascar,  ce  dernier  lui  envoie  un 
obus,  et  continue  un  tir  en  retraite,  auquel 
il  n'est  pas  répondu.  Le  Cochrane  marche 
sensiblement  mieux;  en  dix  minutes,  il  s'est 
approché  de  1  500  mètres,  et  le  combat  sé- 
rieux s'ouvre  à  500  mètres  environ.  L'effi- 
cacité du  tir  est  loin  d'être  égale  de  part  et 
d'autre  ;  le  cuirassé  chilien  ne  perd  pas  un 
seul  des  projectiles,  tandis  que  les  obus 
du  Huascar  manquent  presque  toujours  le 
but  et  se  perdent  inutilement  dans  la  mer.  » 

Le  combat  se  termina  par  l'échouement 
du  navire  cuirassé  chilien  (fig.  251). 

La  lutte  entre  l'épaisseur  de  la  cuirasse 
et  la  puissance  de  l'artillerie  n'a  fait  que 
continuer  depuis  l'engagement  naval  des 
deux  navires,  péruvien  et  chilien,  qui  mar- 
qua le  premier  combat  de  ce  genre.  Toutes 
les  nations  ont  suivi  ce  mouvement,  et  la 
transformation  des  flottes  de  guerre  a  été 
incessante  en  Europe. 

Le  principal  perfectionnement  a  consisté 
à  substituer,  dans  la  fabrication  des  coques 
de  navire,  l'acier  au  fer,  ce  qui  a  permis 
de  réduire  considérablement  le  poids  de  la 
coque  des  navires.  En  même  temps,  l'en- 
semble du  bâtiment  a  acquis  une  rigidité 
et  une  solidité  plus  grandes.  Enfin,  la  pro- 
tection intérieure  (ce  que  l'on  a  coutume 
d'appeler  le  cofferdam)  n'a  pas  cessé  de 
progresser.  En  d'autres  termes,  on  s'est 
appliqué  et  on  est  parvenu  à  résoudre  ce 
problème  :  construire  un  navire  qui  soit 
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défendu  par  ses  cuirasses 
et  par  son  pont  cuirassé 
contre  les  projectiles  de 
gros  calibre. 

Les  canons  rayés  que 
Ton  mit  sur  les  premiers 
bâtiments  cuirassés 
avaient  un  diamètre  mi- 
nimum de  16  centimètres. 
Ils  lançaient  des  boulets 
allongés,  pleins  et  très 
durs,  que  Ton  désignait 
sous  le  nom  de  boulets 
de  rupture.  Mais  à  peine 
ces  canons  étaient-ils  coiv- 
nus,  que  l'on  augmentait 
l'épaisseur  des  cuirasses 
des  navires,  et  c'est  de  ce 
moment  que  date  la  lutte 
dont  nous  venons  de  par- 
ler entre  la  cuirasse  et  le 
canon. 

En  vingt  ans  nous  avons 
construit,  en  France,  suc- 
cessivement des  canons 
de  18,  24,  27,  34  centi- 
mètres, et  nous  avons  fini 
par  aboutir  à  l'emploi  des 
énormes  pièces  de  42  et 
de  45  centimètres,  qui 
pèsent,  respectivement, 
75  et  100  tonnes,  tandis 
que  le  poids  des  anciens 
canons  de  16  centimètres 
ne  dépassait  pas  5  tonnes 
(5  000  kilogrammes). 

C'est  ici  le  lieu  de  faire 
connaître  une  invention 
intéressante,  due  à  nos 
ingénieurs  de  marine, 
qui  remédie  très  effica- 
cement à-  la  perforation 
des  coques  métalliques 
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Fig.  252.  —  Batterie  centrale  du  Richelieu. 


des  navires  par  les  obus  ennemis,  en  obtu- 
rant les  trous  ou  les  déchirures  du  métal  ; 
ce  qui  empêche  le  navire  de  couler,  et  lui 
permet  de  continuer  le  combat  assez  long- 
temps encore. 

On  a  découvert  qu'un  matelas  de  cellulose 
interposé  entre  la  cuirasse  et  la  coque  d'un 
bâtiment  empêche  Féau  de  mer  de  pénétrer 
à  travers  les  fractures  de  la  coque  métal- 
lique. 

La  cellulose,  ou  plutôt  la  moelle  extraite 
du  fruit  du  cocotier,  suffit  pour  assurer 
quelque  temps  la  flottabilité  des  bâtiments 
percés  par  l'artillerie.  1  000  kilogrammes  de 
cellulose  occupent  un  volume  de  7  mètres 
cubes.  Avec  une  assez  forte  quantité  de  cette 
matière,  on  peut  donc  matelasser  toute  une 
cuirasse.  La  cellulose  conserve  une  grande 
élasticité,  et  ne  se  laisse  traverser  par  l'eau 
qu'avec  une  extrême  difficulté.  Une  couche 
d'un  mètre  d'épaisseur ,  sous  la  pression  d'un 
volume  d'eau  de  mer,  haut  de  3  mètres/ 


n'est  traversée  par  l'eau  qu'au  bout  de  deux 
heures.  Un  matelas  de  cellulose,  si  un  obu 
a  percé  la  cuirasse,  fera  donc  l'office  d'obtu- 
rateur, en  ne  laissant  passer  qu'une  très 
faible  quantité  d'eau.  Le  bâtiment  conti- 
nuera de  flotter,  et  le  combat  ne  sera  pas 
interrompu. 

L'artillerie,  disons-nous,  a  successive- 
ment gagné  en  puissance,  pour  répondre  à 
l'accroissement  d'épaisseur  des  blindages  de 
fer.  Donnons  la  description  de  notre  artil- 
lerie de  marine  actuelle. 

Le  canon  de  16  que  nous  avons  repré- 
sente  dans  ce  volume  {Supplément  à  l'artil- 
lerie moderne)  (1)  est  la  principale  pièce 
en  service  à  bord  de  nos  navires  de  guerre. 
Il  est  supporté,  à  bord  des  navires,  par  un 
affût  à  quatre  roues. 

Un  canon  de  32  centimètres  porté  sur  un 

(1)  Pages  187,  188. 
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affût  à  quatre  roues  est  également  en  usage 
sur  nos  navires.  Ce  canon  est  en  acier;  il 
pèse  43  000  kilos,  et  tire,  avec  une  charge  de 
poudre  prismatique  de  113  kilos,  un  obus 
qui  pèse  345  kilos,  sous  une  vitesse  initiale 
de  550  mètres  ;  tandis  que  le  canon  de 
32  employé  par  l'artillerie  de  terre  pour  la 
défense  des  côtes  ne  pèse  que  35  000  kilos, 
et  lance  un  projectile  de  345  kilos  égale- 
ment, avec  une  vitesse  initiale  de  421  mètres 
seulement.  Ce  dernier  canon  ne  diffère  pas 
lui-même  de  la  bouche  à  feu  que  nous 
avons  représentée  dans  le  Supplément  à 
V artillerie  moderne. 

Uobus  de  rupture,  lancé  par  ces  grosses 
pièces,  est  en  acier;  il  ne  porte  pas  de  fusée, 
mais  il  contient  une  charge  de  2  kilos  600 
de  poudre.  Quand  l'obus  heurte  la  cuirasse 
d'un  navire,  la  chaleur  développée  suffit  à 
déterminer  l'inflammation  de  la  charge  inté- 
rieure de  l'obus,  lequel  en  éclatant  perce 
la  cuirasse  ou  l'endommage  considérable- 
ment. On  remplit  d'ailleurs  maintenant  les 
obus  de  rupture  avec  de  la  dynamite. 

Un  canon  de  plus  gros  diamètre  qui  a 
42  centimètres  à  la  bouche  est  égale- 
ment installé  dans  nos  batteries.  Il  est  en 
acier  et  pèse  75  800  kilos.  Il  tire,  avec 
une  charge  de  274  kilos  de  poudre  prisma- 
tique, un  obus  qui  pèse  780  kilos  et  qui 
est  animé  d'une  vitesse  initiale  de  530  mè- 
tres. A  bout  portant,  ce  projectile  traverse, 
de  part  en  part,  une  cuirasse  de  850  milli- 
mètres d'épaisseur] 

La  plupart  de  ces  gros  canons  sont  placés 
à  l'avant  ou  à  l'arrière  des  navires,  dans  des 
tourelles  cuirassées,analogues  par  leur  struc- 
ture et  leur  mode  de  révolution  sur  leur 
axe,  à  celles  que  nous  avons  décrites  dans 
notre  Supplément  àl: 'Artillerie  moderne  (1). 

Les  autres  sont  installés  dans  les  bat- 
teries qui  sont,  d'ailleurs,  protégées  éga- 
lement par  la  cuirasse. 

(1J  Page3  227-228. 


On  voit  dans  la  figure  252  un  de  ces 
canons  dans  la  batterie  d'un  navire  de 
guerre,  le  Richelieu 

Outre  ces  gros  canons ,  la  marme  fran- 
çaise possède  des  canons  à  tir  rapide, 
qui  ont  pour  but  de  protéger  les  cuirassés 
contre  l'attaque  des  bâtiments  plus  légers, 
des  torpilleurs  en  particulier,  et  qui  servent 
aussi  à  l'armement  des  canonnières  desti- 
nées à  remonter  jusqu'assez  loin  le  long 
des  fleuves. 

Voici  quelques  renseignements  numéri- 
ques sur  ces  canons  : 


POIDS 

du 
canon. 

POIDS 

de 
l'obus. 

VITESSE 

toiti  aie. 

Canon  de  10  centimètres. . . 
Canon  de  12  centimètres. . . 
Canon  delà  centimètres. . . 

kilogr. 

2.100 

3.300 
6.300 

kilogr. 

13 
21 
40 

mètres. 

760 
760 
760 

Mais,  hâtons-nous  de  le  dire,  il  se  pro- 
duit, depuis  quelque  temps,  une  réaction 
prononcée  contre  les  canons  à  très  gros  ca- 
libre. Il  est  évident  que  si  l'on  est  forcé, 
pour  répondre  à  l'accroissement  de  l'épais- 
seur du  blindage,  d'augmenter  indéfiniment 
la  puissance  des  pièces  d'artillerie,  les 
mouvements  des  grands  cuirassés  devien- 
dront de  plus  en  plus  lents,  et  d'une  évolu- 
tion de  plus  en  plus  difficile.  Qu'arrivera- 
t-il  alors?  Un  croiseur,  de  dimensions  res- 
treintes, pourvu  de  canons  à  tir  rapide,  et 
qui  lancera  des  projectiles  remplis  de  subs- 
tances -explosives,  pourra  jouer  un  rôle 
plus  important  que  celui  des  cuirassés. 
Pour  ne  citer  qu'un  seul  exemple  à  l'appui 
de  cette  opinion,  le  Lepanto,  cuirassé  ita- 
lien, porte  jusqu'à  4  canons  de  103  ton- 
nes, et  en  outre,  toute  une  batterie  de 
canons  de  16  centimètres.  Mais  le  tir  des 
canons  de  103  tonnes  est  fort  lent;  le 
poids  énorme  des  projectiles,   et  celui 
des  gargousses,  nécessite  de  nombreux 
mécanismes  auxiliaires,  pour  effectuer  le 
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chargement.  Qu'un  obus  ennemi  vienne  à 
éclater  près  de  la  culasse  de  ce  canon,  et 
qu'il  brise  un  seul  des  mécanismes,  si 
compliqués,  qui  font  partir  le  coup,  voilà 
ce  canon  monstre  momentanément  hors 
de  service,  et  cela  juste  au  moment  où 
son  intervention  devrait  décider  de  l'issue 
du  combat  naval  engagé! 

La  vitesse  des  bâtiments  cuirassés  s'est 
trouvée  sensiblement  réduite  par  le  con- 
tinuel accroissement  de  poids  des  revê- 
tements métalliques.  La  limite  qu'il  était 
possible  d'atteindre  est  aujourd'hui  réalisée, 
et  augmenter  encore  l'épaisseur  des  cui- 
rasses serait  se  préparer  des  déceptions 
qu'il  faut  savoir  prévoir  et  éviter. 

Le  journal  le  Yacht,  du  mois  de  janvier 
1890,  exprimait  cette  vérité  d'une  manière 
très  frappante.  Nous  n'avons  qu'à  transcrire 
ici  ses  judicieuses  remarques. 

«  En  ce  qui  concerne  les  cuirassés,  dit  le  Yacht, 
le  problème  de  la  Vitesse  se  pose' dans  des  termes 
qui  ne  laissent  que  peu  de  place  aux  hypothèses. 

«  On  est  généralement  d'accord,  en  France,  pour 
reconnaître  que  le  maximum  de  déplacement  d'un 
cuirassé  ne  doit  pas  dépasser  10  000  à  11000  ton- 
nes avec  une  longueur  de  100  à  105  mètres  et 
un  tirant  d'eau  moyen  de  8  mètres.  Étant  donné 
le  poids  de  la  coque,  celui  de  la  cuirasse  à  la  flot- 
taison et  dans  les  hauts,  le  poids  de  l'artillerie  et 
des  approvisionnements  de  toute  nature,  il  est  fa- 
cile de  déterminer  le  poids  disponible  pour  la  ma- 
chine et  les  approvisionnements  en  charbon  et  eau 
qui  lui  sont  nécessaires.  Dans  ces  conditions,  la 
vitesse  de  quinze  nœuds  en  service  pourra  être 
obtenue,  sous  la, réserve,  bien  entendu,  d'avoir 
une.  machine  robuste,  sans  exagération  de  poids 
cependant,  et  d'un  système  perfectionné,  c'est-a- 
dire  à  triple  ou  quadruple  expansion.  On  peut 
espérer  qu'un  cuirassé  de  ce  genre  naviguera  dix 
à  douze  jours  à  bonne  allure  sans  avoir  besoin  de 
renouveler  ses  approvisionnements. 

«  Vouloir  sortir  de  ces  limites,  c'est  s'exposer  à 
des  déboires  presque  certains  ;  car  on  ne  peut  ac- 
croître la  vitesse  sans  augmenter  le  poids  de  la 
machine  et  aussi  la  quantité  de  charbon  consommé 
par  suite  les  dimensions  du  navire,  ce  que  réprou- 
vent nos  marins.  On  pourrait  en  déduire,  non  sans 
raison,  que  le  cuirassé  est,  somme  toute,  un  mé- 
diocre engin  de  combat,  il  coûte  environ  22  millions 


et  ne  rendra  jamais  de  services  .en  rapport  avec 
la  dépense. 

«  Nous  sommes,  au  reste,  peut-être  à  la  veille 
d'une  transformation  de  ce  type  de  navire  de 
guerre.  Il  a  été  constaté  que  les  plaques  de  cui- 
rasse de  55  centimètres  ne  résistaient  pas  aux  pro- 
jectiles lancés  avec  les  nouvelles  poudres,  par  des 
canons  de  32  centimètres.  A  quoi  bon,  dès  lors, 
exagérer  un  cuirassement  dont  le  poids  est  devenu 
excessif  ?  Est-ce  pour  entrer  dans  une  voie  nou- 
velle qu'on  réduit  la  cuirasse  du  Hoche  et  du  Bren- 
nu$  actuellement  en  construction?  Elle  aura,  pour 
le  premier,  de  45  à  35  centimètres  à  la  flottaison 
et  pour  le  second,  uniformément  40  centimètres. 

«  Dans  quelques  années,  on  se  contentera,  en  fait 
de  cuirasse,  d'une  protection  partielle  de  la  ma- 
chine, nous  l'espérons  du  moins.  On  aura  alors 
un  type  de  navire  qui,  outre  l'avantage  de  coûter 
moitié  moins,  présentera,  des  qualités  compensant 
largement  l'absence  d'une  protection  illusoire; 
puis  les  conditions  de  poids  étant  modifiées,  on 
atteindra  sans  peine  des  vitesses  normales  supé- 
rieures à  dix-huit  noeuds.  » 

Ces  réserves  posées,  nous  nous  hâtons 
de  revenir  à  la  description  de  notre  artil- 
lerie de  marine,  et  de  la  faire  connaître,  non 
pas  telle  qu'elle  pourrait  être,  mais  telle 
qu'elle  est  ;  car  c'est  avec  cette  artillerie 
que  nos.  cuirassés  auront  à  attaquer  les 
bâtiments  ennemis,  ou  à  rendre  coup  pour 
coup  à  leurs  adversaires. 

Nous  avons  donné  plus  haut  les  dimen- 
sions des  divers  types  de  canons  de  notre 
marine.  Il  est  à  peine  nécessaire  d'ajouter 
que  toutes  les  bouches  à  feu  qui  arment  nos 
vaisseaux  se  chargent  par  la  culasse. 

Les  bouches  à  feu  de  nouveaux  modèles 
sont  composées  d'un  corps  en  acier,  d'un 
tube  intérieur  en  acier,  et  d'un  ou  deux 
rangs  de  frettes,  également  en  acier. 

La  marine  française  usine  elle-même  ses 
canons,  dans  la  fonderie  de  Ruelle.  Après 
qu'ils  ont  été  définitivement  usinés,  ils  sont 
essayés  au  polygone  de  Gavre,  près  de 
Lorient. 

Les  poudres  employées  pour  lancer  les 
obus  sont  les  poudres  belges  de  Wetteren, 
les  poudres  françaises  de  Sevran-Livry, 
d'Àngoulême  et  du  Bouchet. 

Las  projectiles  comprennent  des  boulets 
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à  forme  ogivale  en  fonte  dure  et  massifs , 
des  obus  de  rupture  en  acier,  des  obus  en 
fonte  dure  ordinaire,  des  obus  à  balles  et 
des  boîtes  à  mitraille.  Le  montage  de  tous 
ces  projectiles  est  le  même;  il  se  compose 
d'un  bourrelet  en  fonte  à  l'avant,  et  d'une 
ceinture  en  cuivre,  à  l'arrière. 

Après  l'artillerie  de  la  marine  militaire 
française,  jetons  un  coup  d'œil  sur  l'artil- 
lerie navale  de.  nos  voisins. 

Les  canons  de  la  marine  allemande  sor- 
tent, comme  les  canons  de  campagne  et  de 
siège,  des  ateliers  de  l'usine  Krupp,  d'Es- 
sen.  Ils  sont  en  acier  fondu,  à  l'exception 
des  canons  destinés  aux  embarcations  et 
des  canons  de  débarquement,  qui,  les  uns 
et  les  autres,  sont  en  bronze.  Ces  bouches 
à  feu,  construites  d'après  le  système  du 
manchon,  sont  frottées  et  se  composent  d'un 
tube  en  acier,  entouré  d'un  manchon  en  acier 
dans  la  partie  correspondant  au  renfort; 
des  frettes  du  même  métal  sont  disposées 
autour  de  ce  manchon,  pour  le  renforcer. 

Les  canons  de  la  marine  anglaise  pro- 
viennent de  l'arsenal  de  Woolwich,  ou  des 
ateliers  de  M.  Armstrông,  à  Elswick.  Les 
uns  se  composent  d'un  tube  en  acier  recou- 
vert d'un  manchon  en  fer  forgé  ;  les  autres 
d'un  tube  en  acier  qui  va  en  s'amincissant 
vers  l'arrière.  Sur  ce  tube  est  placé  un 
manchon  avec  serrage,  et  en  avant  de  ce 
manchon,  est  serrée  une  longue  frette. 
L'usine  Armstrông  fabrique,  en  outre,  des 
canons  de  111  tonnes,  destinés  à  l'arme- 
ment des  cuirassés  de  premier  rang, 

Le  tube  intérieur  de  ces  énormes  canons 
esttout  d'une  pièce,  et  s'étend  jusqu'au  loge- 
ment de  l'obturateur;  l'écrou  de  culasse 
est  pratiqué  dans  une  jaquette  qui  recouvre 
le  tube.  Trois  rangs  de  frettes  renforcent 
la  jaquette.  Le  système  de  fermeture  est 
identique  à  celui  de  nos  canons  de  siège  et 
de  campagne. 

Voici  maintenant  quelques  données  nu- 


mériques auxquelles  le  lecteur  pourra  se 
reporter,  au  cours  de  la  lecture  des  cha- 
pitres suivants.  Il  comparera,  de  cette 
façon,  la  puissance  défensive  de  nos  cui- 
rassés et  la  puissance  offensive  des  bâti- 
ments de  guerre  européens  : 


POIDS 
du  canon. 

CALIBRE. 

POIDS 
du 

TITESSK 
initiale. 

t 

ÉPAISSEUR 
de 

IraTmcc 
par  le 
projectile. 

Angleterre. 

lilojjr. 

mîllini . 

kiîojr. 

mètres. 

miliim. 

Canons  Armstrông 

111.700 
08.000 
44.000 

413 

343 
305 

815 

566 
323 

641 
617 
576 

889 
762 
559 

Allemagne. 

155.000 
72.000 
52.000 

449 
400 
355 

1430 
770 

525 

600 
502 
500 

1022 
820 
670 

Autriche. 

Canons  Krupp... 

27.500 

280 

253 

478 

429 

Danemark . 

Canons  Krupp. . . 

52.000 

355 

525 

500 

575 

Espagne, 

76.500 

355 

525 

605 

600 

États-Unis. 

Canons  de  16  

111.780 
47.760 

406 
305 

907 
382 

642 
642 

1080 

665 

Italie. 

Canons  Krupp . . . 

100,700 
100.000 
121.000 
68.000 

450 
431 
400 
343 

1000 
908 
920 
305 

451 

553 
550 
502 

780 
720 
1049 
480 

Russie. 

58.500 
51.271 

355 
305 

518 

332 

39<i 
592 

462 
'404 

Canons  Armstrông, 

137.000 
127.000 

432 
413 

907 
8(6 

687 
700 

940 
927 

Nous  n'avons,  bien  entendu,  cité  pour 
chaque  flotte  que  les  plus  gros  canons  en 
service  en  ce  moment;  nous  devons  ajouter 
que  les  canons  Armstrông,  par  lesquels 
nous  avons  clôturé  ce  tableau,  n'ont  pas 
donné  de  brillants  résultats. 

Après  l'artillerie,  il  convient  de  parler 
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du  moteur  des  bâtiments  de  guerre,  c'est-à- 
dire  des  machines  et  des  chaudières  à  va- 
peur en  usage  pour  imprimer  la  vitesse 
nécessaire  à  ces  énormes  masses. 

Machines.  —  Dans  le  premier  volume  de 
ce  Supplément  [Bateaux  à  vapeur)  (1)  nous 
avons  décrit  et  figuré  les  machines  à  vapeur 
et  les  chaudières  actuellement  employées 
par  notre  marine  marchande ,  celles  surtout 
que  l'on  admire  à  bord  de  nos  immenses 
paquebots  transatlantiques.  Les  machines 
des  bâtiments  militaires  n'en  diffèrent  que 
par  les  dimensions  des  pièces  du  méca- 
nisme et  par  le  nombre  des  machines  que 
l'on  réunit  sur  le  même  bâtiment. 

Nous  avons  donné,  dans  le  Supplément 
aux  bateaux  à  vapeur  (1),  les  plans  et  les 
coupes  des  machines  à  vapeur  du  Destaing, 
du  Forfait  et  du  Bayard.  Nous  compléte- 
rons ces  renseignements  en  donnant  ici 
(fig.  253)  le  dessin  des  machines  du  Formi- 
dable, Ce  grand  cuirassé  d'escadre  est  sorti 
des  usines  du  Creusot,  où  tant  d'amélio- 
rations ont  été  apportées  aux  machines  à 
vapeur,  pour  donner  aux  navires  de  notre 
flotte  de  guerre  toutes  les  conditions  de 
force  et  de  vitesse  dont  ils  doivent  être 
pourvus. 

Si  nous  choisissons  le  Formidable  pour 
faire  comprendre  les  dispositions  actuelle- 
ment adoptées  pour  l'emploi  de  la  vapeur 
comme  force  motrice  des  bâtiments  de 
guerre,  ce  n'est  pas  au  point  de  vue  de  sa 
puissance  motrice  (qui  est  de  8  500  chevaux 
nominalement  et  qui  atteint  9  687  chevaux 
en  marche  forcée),  puisque  en  ce  moment 
on  construit  en  Angleterre,  pour  des  cuiras- 
sés monstres,  du  port  de  14  000  tonneaux, 
des  machines  à  vapeur  d'une  force  de 
20  000  chevaux.  Si  nous  décrivons  particu- 
lièrement les  machines  de  ce  cuirassé  d'es- 
cadre, c'est  parce  qu'elles  représentent  pour 
nous  un  des  types  les  mieux  étudiés,  à  tous 

(1)  Tome  let,  pages  129-135. 


égards,  des  machines  marines  de  toutes  les 
nations. 

Le  Formidable  a  deux  hélices  de  5 111 ,700 
de  diamètre,  et  à  quatre  ailes.  Chacune  de 
ces  hélices  est  indépendante,  de  telle  sorte 
qu'en  cas  d'avaries  produites  par  déroute 
ou  combat,  le  navire  conserve  toujours 
le  moyen  de  marcher.  Il  y  a  donc  deux 
groupes  de  chaudières  et  deux  groupes  de 
machines.  Nous  décrirons  successivement 
les  chaudières  et  les  machines  motrices. 

1°  Les  chaudières,  au  nombre  de  12, 
comportent  chacune  deux  cent  cinquante- 
six  tubes,  de  0m,07  de  diamètre.  Chaque 
corps  de  chaudière  mesure  3  mètres  de  lon- 
gueur, 3m,470  de  largeur  et  4m,290  de  hau- 
teur. Elles  sont  à  foyers  intérieurs  et  à 
retour  de  flamme,  c'est-à-dire  toutes  sem- 
blables à  celles  que  nous  avons  figurées 
dans  notre  Supplément  aux  bateaux  à  va- 
peur (1).  L'ensemble  de  tous  les  foyers 
donne  une  surface  de  grilles  de  78  mètres 
carrés,  et  la  surface  totale  de  chauffe  est  de 
1  980  mètres  carrés  produisant  un  volume 
de  108  mètres  cubes  de  vapeur.  Le  poids 
total  des  chaudières  complètes  avec  les 
boîtes  à  fumée  et  les  cheminées  est  de 
384800  kilogrammes. 

2°  Chaque  machine  à  vapeur,  du  système 
compound,  est  à  trois  cylindres,  le  plus 
petit  (lm,S70  de  diamètre)  est  placé  au  mi- 
lieu, c'est  le  cylindre  d'admission  de  vapeur  ; 
les  deux  autres,  plus  grands  (2m,020  de  dia- 
mètre), sont  les  cylindres  de  détente.  La 
vapeur  sortant  de  ces  deux  cylindres  se 
rend  aux  condenseurs,  qui  sont  placés  der- 
rière chacun  d'eux,  et  qui  ne  sont  pas  visi- 
bles sur  notre  dessin.  Le  petit  cylindre 
met  directement  en  action  la  pompe  à  air, 
qui  est  placée  derrière  lui,  entre  les  deux 
condenseurs. 

Les  machines  sont  verticales,  à  pilon, 
et  à  bielles  directes.  La  distribution  de  va- 

(1)  Tome  Ier,  pages  156-162. 
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peur  se  fait  par  coulisses  et  tiroirs;  la  con- 
densation s'opère  par  surface. 

L'arbre  moteur  tourne  à  la  vitesse  de 
80  tours  par  minute,  fournissant  une  vi- 
tesse moyenne  de  16  nœuds,  avec  une  pres- 
sion de  4k,25  dans  les  chaudières. 

Les  avantages  de  ce  type  de  machines 
résident  dans  le  faible  poids  de  matière 
brute  qui  s'y  trouve  employé,  par  rapport  à 
la  force  produite.  Leur  poids  n'est,  en  effet, 
que  d'environ  450  kilogrammes  par  cheval- 
vapeur;  alors  qu'il  y  a  quelques  années 
ce  poids  était  encore  de  450  kilogrammes, 
comme  cela  existe  pour  la  machine  du 
Caraïbe,  que  nous  avons  décrite  dans  notre 
Supplément  aux  Bateaux  à  vapeur  (1).  On 
comprend  que  cette  diminution  sensible  du 
poids  des  machines  ait  permis  de  loger  dans 
des  navires  de  dimensions  presque  pareilles 
à  celles  des  anciens  types  des  moteurs  con- 
sidérablement plus  forts,  et  réalisant  des 
vitesses  qui  rivalisent  presque  avec  celles 
des  paquebots  de  commerce. 

Là  figuré  253  (page  297),  qui  représente 
une  des  machines  du  Formidable  vue  de 
face,  montre  la  disposition  des  trois  cylin- 
dres et  les  organes  transmettant  la  puis- 
sance à  l'arbre  de  l'hélice.  Au  second  plan, 
on  voit  la  pompe  et  les  tuyaux  d'échappe- 
ment conduisant  la  vapeur  aux  conden- 
seurs. 

La  légende  qui  accompagne  ce  dessin 
explique  le  rôle  de  chacun  des  organes  de 
la  machine. 

Le  Formidable  est  un  des  plus  importants 
cuirassés  de  la  marine  française.  Tout  armé, 
il  a  coûté  28  millions.  Sa  longueur  est  de 
104m,40;  sa  largeur  atteint  2 im, 30,  et  sa 
hauteur  est  de  45m,60.  L'épaisseur  du  blin- 
dage de  ceinture  est  de  55  centimètres. 

La  force  motrice  est,  comme  nous  l'avons 
dit,  de  8  500  chevaux.  L'équipage  est  de 
500  hommes. 

'  (I)  Tome  1er,  pages  120-121. 


Le  tirant  d'eau  est  de  7ra,80  en  moyenne. 

Trois  pièces  d'artillerie,  de  37  centimè- 
tres, placées  chacune  dans  une  tourelle,  sur 
des  gaillards,  forment  son  armement.  Les 
tourelles  sont  placées  en  trois  points  diffé- 
rents delà  longueur  et  dans  Taxe  du  navire. 

En  outre,  12  pièces  de  14  centimètres  se 
trouvent  dans  la  batterie,  et  24  mitrail- 
leuses Hotchkiss  sur  le  gaillard  avant  et 
arrière. 

Le  Formidable  n'est  pas,  d'ailleurs,  des- 
tiné à  des  expéditions  lointaines.  Son  tirant 
d'eau  est  trop  fort  pour  qu'il  puisse  entrer 
dans  le  canal  de  Suez.  Il  est  d'une  construc- 
tion qui  ne  lui  permettra  pas  de  s'éloigner 
beaucoup  des  côtes.  Il  possède  de  petits 
mâts,  pour  porter  les  pavillons  et  servir 
aux  signaux. 

Chaudières.  —  Les  chaudières  de  la  ma- 
rine militaire  étaient  autrefois  du  type  lo- 
comotive ;  mais  avec  ces  chaudières  il  était 
tout  à  fait  impossible  d'obtenir  de  grandes 
pressions.  En  outre,  les  chaudières  des 
bâtiments  de  guerre  doivent  non  seule- 
ment donner  facilement  de  fortes  pres- 
sions, mais  aussi  permettre  des  variations 
subites  et  rapides  dans  cette  pression,  pour 
se  prêter  aux  manœuvres  d'escadre  ou  aux 
péripéties  d'un  combat.  Or,  pour  atteindre 
ce  but,  il  faut  avoir  des  chaudières  très 
sensibles  à  la  chaleur  et  possédant  de  très 
vastes  surfaces  de  chauffe.  On  a  été  ainsi 
amené  à  transformer  les  anciennes  chau- 
dières marines. 

Nous  avons  décrit  avec  de  grands  dé- 
tails, dans  le  Supplément  aux  bateaux  à 
vapeur,  dans  le  premier  volume  de  ce  sup- 
plément (i),  les  chaudières  à  vapeur  des 
grands  transatlantiques.  Nous  renvoyons 
le  lecteur  à  ces  dessins  et  à  ces  descriptions, 
car  les  chaudières  de  nos  navires  de  guerre 
sont  les  mêmes  que  celles  qui  sont  instal- 
lées à  bord  des  paquebots  de  la  Compa- 

(1)  Pages  156-162. 
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gnie  transatlantique  la  Normandie,  la  Bre- 
tagne, etc. 

Les  chaudières  de  notre  marine  militaire 
se  composent,  comme  on  Fa  vu  sur  ces  di- 
vers dessins,  de  générateurs  à  tubes  longs, 
ou  à  tubes  courts,  mais  pouvant  être  aisé- 
ment visités,  de  sorte  qu'ils  ne  peuvent 
jamais  s'engorger  et  qu'on  les  nettoie 
sans  difficultés.  C'est  ainsi  qu'avec  une 
chaudière  à  générateurs  à  tubes  courts,  le 
Milan,  qui  est  un  médiocre  croiseur  de 
deuxième  classe,  peut  filer  18  nœuds,  avec 
une  machine  du  poids  de  358  tonnes.  Il  est 
vrai  de  dire  que  les  accidents  sont  assez 
fréquents  avec  ces  chaudières  perfection- 
nées. C'est  ce  qui  est  arrivé,  en  1888,  à  bord 
du  Forôin,  où  une  chaudière  fit  explosion, 
tuant  et  blessant  des  chauffeurs. 

À  l'étranger,  on  a  cherché,  comme  en 
France,  à  résoudre  le  problème  de  la  vitesse 
pour  les  navires  cuirassés,  en  multipliant 
le  nombre  des  machines  et  celui  des  chau- 
dières. Le  cuirassé  anglais  le  Collingwood, 
possède  2  machines  compound  à  pilon, 
12  chaudières,  36  foyers  et  2  hélices.  Le 
cuirassé  anglais  Colossus  a  2  machines 
compound  à  pilon,  à  cylindres  renversés, 
10  chaudières,  28  foyers,  2  hélices  en 
bronze  de  6m,55  de  diamètre.  Le  croiseur 
anglais  Blake  a  des  machines  verticales  à 
triple  expansion  et  2  hélices.  Au  mois  de 
mai  1889,  l'amirauté  anglaise  a  décidé  de 
remettre  en  service  deux  vieux  cuirassés, 
Y  Achille  et  le  Minotaure,  qui  avaient  des 
machines  de  5  720  et  6  700  chevaux-va- 
peur. On  a  pourvu  ces  deux  bâtiments, 
qui  étaient  à  peu  près  considérés  comme 
hors  d'usage,  de  nouvelles  chaudières,  et 
l'on  assure  qu'ils  sont  à  présent  en  état  de 
tenir  la  mer.  Ces  chaudières  ont  coûté 
730  000  francs  chacune. 

Un  des  plus  récents  et  le  plus  grand  des 
bâtiments  cuirassés  de  la  marine  anglaise, 
la  Victoria  (fig.  254),  est  pourvu  de  deux  ma- 


chines compound  à  triple  expansion,  fabri- 
quées par  MM.  Humphys  et  Tennant,  à 
Londres.  Le  premier  cylindre  a  lm,09  de 
diamètre,  le  deuxième  cylindre  2m,43,  le 
troisième  4m,57,  et  la  course  du  piston  est 
de  lm,270. 

Ces  machines,  qui  actionnent  chacune  une 
hélice,  développent  une  force  de  1200  che- 
vaux-vapeur. 

.  Les  deux  hélices  ainsi  actionnées  tournent 
avec  une  vitesse  de  95  tours  par  minute. 

L'épaisseur  du  blindage  d'acier  de  la  Vic- 
toria, le  plus  fort  qui  ait  encore  été  appli- 
qué aux  bâtiments  anglais,  est  de  0m,46. 
Il  s'étend  de  3  ou  4  pieds  au-dessus  et  au- 
dessous  de  la  ligne  de  flottaison.  Sa  lon- 
gueur totale  autour  du  bâtiment  est  de 
152  pieds.  Elle  embrasse  toutes  les  parties 
essentielles  du  navire,  à  savoir  :  l'appareil 
moteur,  les  magasins  à  poudre,  et  la  base 
de  la  tourelle  de  commandement. 

Un  pont  protecteur,  de  0,0762  d'épais- 
seur, tout  en  acier,  est  posé  sur  le  sommet 
de  la  ceinture  cuirassée,  et  va  d'un  bout  à 
l'autre  du  navire.  Une  autre  ceinture  cui- 
rassée de  0m,46  protège  la  base  de  la  tou- 
relle, laquelle  a  déjà  0m,42  d'épaisseur. 

De  l'avant  à  l'arrière,  le  navire  est  donc 
entièrement  protégé  par  des  plaques  ou  des 
murs  épais. 

La  longueur  totale  de  la  Victoria  est  de 
340  pieds  anglais  (103  mètres).  Son  dépla- 
cement d'eau  est  de  10  500  tonnes,  quand 
le  navire  est  complètement  équipé. 

Son  armement  se  compose  :  4°  de  deux 
canons,  du  poids  de  110  tonnes  chacun  (du 
calibre  de  0m,41),  placés  dans  une  tourelle 
située  à  l'avant;  2°  d'un  canon  de  30  tonnes 
(calibre  0m,28)  placé  à  l'arrière  du  tillac 
supérieur;  3°  de  12  canons  de  0m,15  (poids 
5  tonnes),  placés  dans  une  tourelle  en  ar- 
rière des  canons  de  410  tonnes. 

Ajoutez  à  cet  armement  principal  douze 
canons  de  six  livres  de  poudre  (comme  disent 
les  Anglais)  à  tir  rapide,  placés  sur  le  faux- 
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pont,  neuf  canons  de  trois  livres  de  poudre 
à  tir  rapide,  placés  sur  les  tillacs  et  dans  la 
mâture.  Enfin  deux  fusils  Nordenfelt  à  deux 
canons  de  0m,0254  et  quatre  autres  canons 
0m,0127  sont  placés  sur  le  tillac  du  combat 
et  dans  la  mâture. 

La  tourelle  qui  contient  les  deux  canons 
de  410  tonnes  est  enveloppée  d'une  cui- 
rasse en  acier,  de  0m,42  d'épaisseur.  La  base 
de  cette  tourelle  est  protégée  par  un  mur 
en  maçonnerie,  de  0m,46  d'épaisseur,  qui 
l'entoure  complètement  et  par  la  cuirasse, 
dont  il  a  été  parlé  plus  haut. 

Les  projectiles  lancés  par  ces  derniers 
canons  sont  du  poids  de  1800  livres,  et  la 
charge  de  poudre  n'est  pas  moindre  de 
960  livres. 

:  -  A  l'arrière  de  cette  tourelle,  de  chaque 
côté  du  navire,  est  installée  une  batterie  de 
6  canons,  du  calibre  de  0m,13  et  du  poids 
de  5  tonnes,  qui  sont  protégés  par  un  cui- 
rassement approprié. 

Des  mitrailleuses  sont  installées  en  haut 
du  mât  d'acier. 

Le  navire  porte  quatre  bateaux -torpil- 
leurs, et  est  muni  de  -filets  métalliques, 
pour  le  protéger  contre  les  torpilleurs  enne- 
mis. 

Le  commandant  se  place  dans  la  tourelle 
principale,  qui  est  défendue  par  une  cui- 
rasse épaisse  de  26  à  30  centimètres  et  il 
communique,  de  là,  ses  ordres  à  toutes  les 
parties  du  navire,  non  par  des  appareils  et 
des  fils  électriques,  mais  par  dès  appareils 
hydrauliques. 

C'est,  du  reste,  une  particularité  intéres- 
sante, que  la  force  hydraulique  est  employée 
abord  de  la  Victoria,  comme  dans  plusieurs 
de  nos  grands  paquebots  transatlantiques, 
en  remplacement  du  travail  manuel,  non- 
seulement  pour  faire  mouvoir  les  lourds 
fardeaux  dans  toutes  les  parties  du  navire, 
mais  aussi  pour  actionner  différentes  pièces 
de  la  salle  des  machines  à  vapeur,  et  pour 
manœuvrer,  déplacer  et  pointer  les  canons.  I 


La  Victoria  est  entièrement  éclairée  par 
l'électricité,  qui  sert  aussi  à  mettre  le  feu 
aux  canons. 

Elle  est  destinée  à  porter  le  pavillon  des 
amiraux  d'escadre. 

Sa  vitesse  est  estimée  à  16  ou  17  nœuds. 


CHAPITRE  II 

CLASSIFICATION  DES  BATIMENTS  COMPOSANT  NOTRE  FLOTTE 
DE  GUERRE.  —  LES  GRANDS  CUIRASSÉS  ;  LES  CUI- 
RASSÉS D'ESCADRE.  —  TYPES  PRINCIPAUX  DE  NOS 
NAVIRES  CUIRASSÉS.  — l'aMIRAL-DUPERRÉ ;  LE  GRAND 
CUIRASSÉ  D'ESCADRE  LE  COLBïîRT ,  l'aMIRALt-BAU- 
DIN,  ETC.   —  LES   GARDE-CÔTES  CUIRASSÉS. 

Après  ces  considérations  générales,  nous 
pouvons  entrer  dans  la  description  du  ma- 
tériel actuel  de  notre  marine  militaire. 

On  peut  classer  notre  flotte  de  guerre  en 
vaisseaux  cuirassés,  garde-côtes,  croiseurs, 
navires  torpilleurs  et  bedeaux  torpilleurs. 

Examinons  successivement  ces  divers 
types. 

Vaisseaux  cuirassés,  —  La  France  pos- 
sède aujourd'hui  huit  cuirassés  d'escadre, 
portant  des  tourelles  blindées,  pour  abriter 
l'artillerie  :  YAmiral-Duperré ,  YAmiral- 
Baudin,  le  Hoche,  le  Marceau,  le  Neptune, 
le  Brennus  et  le  Magenta;  —  huit  cuiras- 
sés d'escadre,  à  réduit  central  :  le  Marengo, 
YOcéan,  le  Suffren,  le  Friedland,  le  Riche- 
lieu, le  Colbert,  le  Trident,  le  Redoutable, 
le  Courbet  et  la  Dévastation;  —  deux  cui- 
rassés d'escadre  à  batterie  :  YHéroïne  et 
la  Revanche,  —  et  neuf  cuirassés  de  croi- 
sière :  le  Montcalm,  la  Thétis,  le  La  Ga- 
lissonière,  la  Triomphante,  la  Victorieuse, 
le  Bayard,  le  Duguesclin,  le  Turenne  et  le 
Vauban. 

En  admettant  que  chacun  de  ces  cuirassés 
ait  coûté  six  millions,  en  moyenne,  on 
voit  que  nous  avons  dépensé  une  assez 
grosse  partie  de  nos  budgets  annuels  pour 
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la  construction  de  nos  bâtiments  de  guerre. 

Le  beau  navire  cuirassé,  YAmiral-Du- 
perré^  est  le  type  de  nos  meilleurs  navires 
de  guerre. 

U  Amiral-Duperré ,  qui  a  été  lancé  le 
11  septembre  4879,  à  la  Seyne  (près  Tou- 
lon), a  été  construit  sur  les  plans  de  M.  Sa- 
batier,  directeur  du  matériel  de  la  marine, 
dans  les  chantiers  de  la  Société  des  forges  de 
la  Méditerranée.  Ge  cuirassé,  l'un  des  plus 
grands  de  notre  flotte  —  avec  ceux  qui  sont 
du  même  type  —  possède,  sur  YInflexible, 
de  la  marine  anglaise,  et  sur  le  Duilio,  de  la 
marine  italienne,  cette  supériorité,  que  sa 
cuirasse  va  d'un  bout  à  l'autre  de  la  flot- 
taison, et  que  son  pont  cuirassé  le  rend  à 
peu  près  impénétrable  aux  plus  gros  pro- 
jectiles. Son  blindage,  qui  est  en  acier,  a 
environ  2m,50  de  hauteur  en  moyenne,  et 
les  plaques  de  ce  blindage  atteignent  jus- 
qu'à 55  centimètres  d'épaisseur. 

L'étrave,  qui  affecte  la  forme  d'un  épe- 
ron, et  qui  est  en  fer  forgé,  reçoit  les  abou- 
tissements des  plaques  de  la  cuirasse  qui, 
à  cet  endroit,  descendent  jusqu'à  3  mètres 
au-dessous  de  la  ligne  de  flottaison.  Dans 
ces  conditions,  toutes  les  précautions  sont 
prises  pour  prévenir  les  avaries  qui  résulte- 
raient d'un  choc  violent. 

Long  de  97  mètres,  large  de  20m,40, 
YÀmiral-Duperi'é  déplace  10  487  tonneaux, 
avec  un  tirant  d'eau  de  7m,85.  Ses  moyens 
de  propulsion  consistent  en  une  voilure 
ordinaire  et  deux  machines  à  vapeur  indé- 
pendantes, du  système  compound  vertical, 
à  pilon,  avec  trois  cylindres  et  activant  cha- 
cune une  hélice.  Ces  machines  développent 
ensemble  une  force  de  8  000  chevaux. 

U Âmiral-Duperré  est  armé  de  quatre 
canons  de  34  centimètres,  placés  dans  deux 
tourelles  cuirassées,  et  de  quatorze  canons 
de  44  centimètres. 

Le  Colbert  a  des  dimensions  un  peu  plus 
considérables.  En  axe,  il  mesure  98  mètres 
de  longueur,  sur  18  de  largeur  ;  ses  ma- 


chines développent  une  force  de  5  000  che- 
vaux; il  est  armé  de  huit  canons  de  27  centi- 
mètres, de  neuf  canons  de  24  centimètres, 
de  quatre  canons  de  49  et  de  six  canons  de 
14  centimètres. 

Le  Hoche  (fig.  255,  p.  305),  plus  récent 
que  les  deux  cuirassés  dont  il  vient  d'être 
parlé,  a  été  lancé  le  29  septembre  1886. 
Yoici  quelles  sont  ses  dimensions  princi- 
pales : 

Longueur    105  mètres. 

Largeur   20  — 

Tirant  d'eau   8  — 

Déplacement   10.581  tonneaux. 

La  coque  est  en  acier  ;  elle  est  construite 
d'après  le  système  cellulaire,  c'est-à-dire 
que  la  carène  est  divisée  en  nombreux  com- 
partiments, indépendants  l'un  de  l'autre  et 
séparés  par  des  cloisons  longitudinales  et 
latérales.  On  compte,  en  outre,  seize  cloi- 
sons transversales  étanches  et  une  cloison 
longitudinale  médiane,  qui  s'élève  jusqu'au 
pont  cuirassé  ;  l'épaisseur  de  ce  pont  est  de 
8  centimètres.  Le  Boche  est  pourvu  d'une 
ceinture  qui  l'entoure  de  toutes  parts  et  qui 
est  composée  de  plaques  métalliques  de 
45  centimètres.  Le  cofferdam  cuirassé,  qui 
va  jusqu'à  la  première  cloison  étanche  du 
navire,  est  rempli  de  cellulose. 

L'armement  se  compose  de  deux  canons 
de  34  centimètres,  placés  chacun  dans  une 
tourelle  fermée,  dont  la  partie  inférieure 
est  fixe,  et  dont  la  partie  supérieure,  mo- 
bile, est  mue  par  des  appareils  hydrauliques, 
—  de  deux  canons  de  27  centimètres,  con- 
tenus dans  deux  autres  tourelles  en  forme 
de  dôme,  dites  tourelles-barbettes,  —  de 
dix-huit  canons  de  14  centimètres,  placés 
dans  la  batterie,  —  et  d'un  grand  nombre  de 
canons  à  tir  rapide. 

La  construction  de  ce  magnifique  et  puis- 
sant cuirassé  a  coûté  environ  15  millions. 

Un  écrivain  spécial,  M.  Tachert,  a  donné 
de  ce  nouveau  cuirassé  une  description 
que  nous  allons  reproduire  en  partie,  parce 
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qu'elle  contient  des  renseignements  très  in- 
téressants sur  ce  type  nouveau  de  bâti- 
ments de  guerre. 

«  Le  Hoche,  construit  par  M.  Hum,  ingé- 
nieur de  première  classe  de  la  marine, 
d'après  ses  plans  et  devis,  a,  dit  M.  Tachert, 
un  aspect  qui  étonne,  car  cette  architecture 
navale  est  d'un  style  nouveau. 

«  Ce  cuirassé  de  haut  bord  a  été  coupé  à 
Favant  et  à  l'arrière  dans  ses  œuvres  légères, 
afin  que  ses  deux  massives  tourelles  portant 
des  canons  de  trente-quatre  centimètres, 
cuirassées,  fermées  et  mobiles,  soient 
assez  rapprochées  de  la  flottaison  pour  ne 
nuire  en  rien  à  ses  qualités  nautiques.  Entre 
ces  deux  tourelles ,  limitées  par  deux  cloisons 
d'acier  à  pans  coupés  pour  laisser  un  plus 
grand  champ  de  tir  à  ces  pièces,  s'élève  la 
superstructure,  comprenant  le  pont  prin- 
cipal, le  pont  de  la  batterie  et  le  spardeck. 
"  Les  deux  mâts,  placés  sur  l'arrière  des  tou- 
relles et  s'élevant  à  28  mètres  environ  au- 
dessus  de  la  flottaison,  sont  de  doubles 
tours  d'acier  concentriquement  placées  ;  le 
tube  intérieur  sert  au  passage  des  munitions 
desservant  les  hunes  militaires.  Dans  l'es- 
pace laissé  libre  entre  les  deux  tubes,  est 
pratiqué  un  escalier,  pourvu  à  chaque 
tournant  d'un  palier,  qui  permet  au  com- 
mandant de  voir  une  partie  de  l'horizon  par 
un  sabord  convenablement  disposé.  En  outre 
chaque  mât  possède  un  donjon  circulaire 
muni  de  regards. 

«  Le  pont  principal  est  aménagé  pour  le 
logement  des  officiers  subalternes  et  des 
maîtres. 

<(  La  batterie,  qui  arme  quatorze  canons 
de  14  centimètres,  est  coupée  vers  son 
milieu  par  deux  tourelles  cuirassées,  fixes 
avec  plates-formes  mobiles,  disposées  en 
barbette  et  armées  de  canons  de  20  centi- 
mètres à  7m,90  au-dessus  de  la  flottai- 
son; cette  hauteur  permet  de  les  utiliser 
même  par  une  grosse  mer.  Un  boulevard 
extérieur  est  ménagé  sur  chaque  bord  pour 


que  ces  canons  puissent  tirer  en  chasse 
comme  en  retraite* 

«  Le  pont  des  gaillards,  en  temps  ordi- 
naire, sert  de  logement  aux  officiers  supé- 
rieurs ;  leurs  chambres  de  combat  sont  pla- 
cées sous  la  flottaison.  Enfin  le  spardeck 
sert  de  promenoir. 

«  La  muraille  de  la  batterie  suit  les  formes 
du  bâtiment,  mais  celle  du  pont  des  gaillards 
après  un  ressaut  monte  verticalement  pour 
constituer  les  boulevards  cités  plus  haut. 
Puis  entre  les  deux  mâts  sont  disposées  des 
passerelles  longitudinales  recevant  des 
bastingages.  Une  passerelle  transversale  plus 
vaste  relie  les  deux  tourelles  barbettes  et 
reçoit  des  canons-revolvers,  des  bastingages, 
des  kiosques,  des  cabines  pour  les  canons 
à  tir  rapide. 

«  Son  abri  cuirassé,  ses  embarcations  haut 
perchées,  qui  ne  craignent  rien  des  coups  de 
mer,  les  fenêtres,  les  hublots  pour  éclairer 
et  aérer  les  logements,  ainsi  que  toutes  les 
parties  élevées,  y  compris  les  mâts,  sont 
couronnées  de  canons  à  tir  rapide  et  de  re- 
volvers Hotchkiss.  Des  regards  et  des  meur- 
trières ménagés  dans  les  moindres  espaces 
des  gardes-corps,  lui  dessinant  son  triple 
étage  de  galeries,  donnent  à  ce  navire  l'as- 
pect d'un  château  fort  flottant. 

«  La  longueur  totale  du  Hoche  est  de 
105  mètres;  dans  sa  plus  grande  largeur, 
il  mesure  19m,75  ;  malgré  cette  largeur,  ses 
formes  d'attaque  font  bien  augurer  pour  la 
rapidité  de  sa  marche.  Sa  profondeur,  me- 
surée du  pont  principal  jusqu'au-dessus  de 
la  quille,  est  de  8m,50  ;  du  pont  du  spardeck 
au  fond  de  la  cale,  elle  est  de  15m,80.  La 
grande  passerelle  est  à  une  hauteur  de  12m,  50 
de  la  flottaison.  Il  y  a  cinq  ponts  et  une 
plate-forme  de  cale.  Son  tirant  d'eau  est 
de  8  mètres  environ. 

«  Pour  mettre  cette  forteresse  métallique 
en  mouvement,  il  y  a  un  appareil  moteur 
de  1 1  700  chevaux  de  75  kilogrammètres. 
Cet  appareil  est  composé  de  quatre  machines 
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Fig.  255.  —  Le  Hoche,  grand  cuirassé  d'escadre  de  la  marine  française, 
s.  t.  11.  132 
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principales,  placées  dans  deux  comparti- 
ments, deux  à  tribord,  deux  à  bâbord,  et  ac- 
tionnant deux  hélices  de  5m,40  de  diamètre, 
en  porte  à  faux  à  ailes  fixes  déployées  et  à 
pas  constant,  de  l'extrémité  au  milieu.  Ces 
machines  sont  du  système  à  pilon,  égales  et 
symétriquement  placées.  Chacune  est  com- 
posée de  deux  cylindres  fixes  verticaux  :  un 
grand  et  un  petit.  L'admission  de  vapeur  se 
fait  dans  le  petit  et  la  détente  dans  le  grand. 
Chaque  machine  est  conjuguée  sur  un  arbre 
en  acier,  à  deux  coudes.  De  chaque  bord, 
les  deux  machines  peuvent  être  rendues  so- 
lidaires ou  indépendantes  Tune  de  l'autre, 
par  un  système  d'embrayage. 

«  La  condensation  de  la  vapeur  s'opère  par 
contact  ;  les  pompes  de  circulation  sont  mues 
par  des  moteurs  spéciaux.  Deux  machines 
auxiliaires  à  piston  actionnent  les  turbines 
de  cale.  La  mise  en  train  et  le  vireur  peuvent 
être  manœuvrés,  soit  à  bras,  soit  à  la  va- 
peur. Les  bâts  des  machines  motrices  sont 
en  tôle,  ce  qui  fait  une  économie  de  poids 
sans  rien  faire  perdre  à  la  solidité. 

«  Cet  appareil  a  été  construit  à  l'établisse- 
ment maritime  d'Indret,  d'après  les  plans 
de  l'ingénieur  du  bâtiment. 

«  La  marche  à  outrance  est  de  quatre- 
vingt-dix  tours,  à  7  kilogrammes  de  pres- 
sion absolue. 

«  Pour  fournir  de  la  vapeur  à  ces  énormes 
machines,  il  y  a  huit  générateurs,  cylindri- 
ques, à  haute  pression,  à  enveloppe  d'acier 
et  à  trois  fourneaux  par  corps,  placés  dans 
quatre  chambres  de  chauffe,  séparées  par 
des  cloisons  étanches  longitudinales  et  trans- 
versales. Ces  chaudières  sont  timbrées  à  6  ki- 
logrammes. 

«  Le  volume  total  de  l'eau  qui  remplit 
les  chaudières  est  de  4  79  360  litres.  Pour 
vaporiser  cette  eau,  il  faut  une  surface  de 
grille  de  52  mètres  carrés. 

«  Les  cheminées  de  ces  chaufferies  se  réu- 
nissent à  la  hauteur  du  spardeck,  en  une 
seule,  qui  est  protégée  par  une  enveloppe  en 


tôle  d'acier  chrômé  ;  cette  enveloppe  est  elle- 
même  entourée  à  sa  base  d'un  glacis  cuirassé. 
-  «  La  consommation  de  charbon  par  heure, 
à  marche  réduite,  est  à  peu  près  de  5  500  ki- 
logrammes. Pour  la  marche  à  outrance, 
elle  est  d'environ  12500  kilogrammes. 

«  Ce  cuirassé  appuyant  la  chasse  ou  filant 
en  retraite,  poussé  par  ses  877500  kilo- 
grammètres,  peut  parcourir  33  kilomètres 
à  l'heure. 

«  Filant  avec  cette  rapidité,  par  une  mer 
houleuse,  il  offrirait  à  un  spectateur  un  peu 
éloigné  un  aspect  vraiment  surprenant, 
car  c'est  à  peine  si  l'on  verrait  la  coque  :  les 
substructures,  les  tourelles  et  les  mâts  seuls 
émergeraient. 

«  Ce  navire,  si  bon  marcheur,  a  des 
moyens  de  défense  formidables. 

«  Pour  se  mettre  à  l'abri  de  l'artillerie 
des  gros  navires  ou  de  l'artillerie  des  côtes, 
il  a  une  cuirasse  d'acier,  épaisse  de  45  cen- 
timètres, sur  un  matelas  de  bois,  de  teck, 
de  20  centimètres  d'épaisseur,  et  qui,  lui- 
même,  est  renforcé  de  deux  tôles  d'acier, 
de  18  millimètres  d'épaisseur  chacune. 

«  Le  blindage  de  son  cofferdam  et  sa  cein- 
ture cuirassée,  qui  vient  recouvrir  jusqu'à 
la  pointe  extrême  de  son  étrave,  lui  cons- 
tituent un  éperon  redoutable. 

«  Contre  les  tirs  plongeants,  il  a  son  pont 
principal,  recouvert  d'un  blindage  de  10  cen- 
timètres d'épaisseur.  Les  surbaux  des  pan- 
neaux sont  cuirassés,  pour  empêcher  l'in- 
troduction des  projectiles  dans  les  fonds. 

«  Ses  tourelles,  d'un  diamètre  aussi  petit 
que  possible,  pour  diminuer  la  surface  vulné- 
rable, sont  blindées  avec  des  plaques  d'acier 
de  35  centimètres  d'épaisseur,  fixées  sur  un 
matelas  de  bois  de  teck,  de  25  centimètres, 
doublé  lui-même,  pour  pare-éclats,  de  deux 
tôles  d'acier,  de  15  millimètres  d'épaisseur. 

«  Pour  l'offensive,  l'artillerie  est  puissante 
et  savamment  disposée. 

«  Pour  le  combat  en  pointe,  soit  en  chasse 
ou  en  retraite,  nous  trouvons  un  canon  de 
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34  centimètres,  tirant  dans  l'axe  et  battant 
un  secteur  de  254°,  Le  champ  de  tir  de 
l'ayant  est  parfaitement  dégagé  pendant  le 
combat,  car  les  grues  qui  servent  à  la  ma- 
nœuvre des  ancres  se  rabattent  sur  le  pont. 
Deux  canons  de  quatorze  centimètres,  placés 
sur  le  pont  du  spardeck,  dans  les  pans  coupés 
des  cloisons  avant  et  arrière,  battent  un 
secteur  de  70°;  deux  canons  de  27  centi- 
mètres, en  barbette,  ont  pour  champ  de  tir 
un  demi-cèrcie  ;  enfin  des  canons  à-  tir  ra- 
pide et  des  Hotchkiss,  soit  pour  la  chasse 
extrême  ou  la  retraite. 

«  Pour  le  combat  par  le  travers,  il  y  a  les 
deux  canons  de  34  centimètres,  un  canon  de 
27  centimètres,  sept  canons  de  14  centimè- 
tres et  presque  toutes  les  mitrailleuses  lan- 
çant à  peu  près  4  130  kilogrammes  de  métal. 

<(  Entouré  et  battant  de  toute  son  artille- 
rie, il  arme  deux  canons  de  34  centimètres, 
deux  canons  de  27  centimètres,  dix-huit 
canons  de  14  centimètres,  six  canons  de 
47  millimètres  dans  l'abri  central,  deux  ca- 
nons de  47  millimètres  dans  la  hune  de 
misaine,  six  canons-revolvers  de  37  milli- 
mètres sur  la  passerelle  centrale,  quatre  de 
37  millimètres  sur  la  superstructure  ;  deux 
canons  de  37  millimètres  dans  la  hune  du 
grand  mât;  enfin,  deux  canons  de  65  milli- 
mètres :  soit  quarante- quatre  canons,  lan- 
çant près  de  2  000  kilogrammes  de  boulets 
ou  d'obus  chargés  de  poudre  brisante. 

«  Pour  l'abordage,  le  Hoche  dispose  d'une 
mousqueterie  de  cinq  cents  combattants  en- 
viron'et  de  cinq  tubes  lance-torpilles  :  deux 
en  chasse,  deux  au  centre  et  le  cinquième 
en  retraite. 

«  Puis,  par-dessus  tout  cela,  quoi  qu'on 
dise,  et  peut-être  avant  tout  cela,  l'éperon  ! 

«  Quel  sera  l'audacieux  capitaine  qui,  le 
premier,  jugeant  le  moment  opportun,  et 
choisissant  le  bon  endroit,  avec  un  bélier 
comme  le  Hoche,  qui  déplace  près  de  onze 
mille  tonneaux,  ébranlera  son  ennemi,  d'un 
formidable  coup  d'éperon  qui  le  blessera 


certainement  à  mort?  La  prochaine  guerre 
navale  nous  le  dira  peut-être... 

«  A  voir  ces  canons  monstres  qui  ont  8  et 
10  mètres  de  longueur,  on  se  figurerait  que 
l'on  éprouve  de  très  grandes  difficultés  à 
les  manœuvrer  et  qu'il  faut  encore  un  temps 
assez  long  pour,  charger  et  tirer.  Il  ne 
faut  cependant  que  quelques  minutes  pour 
cette  opération.  Le  chargement  peut  s'effec- 
tuer dans  toutes  les  positions  du  canon,  que 
celui-ci  soit  en  repos  ou  en  mouvement. 

«  L'appareil  hydraulique  nécessaire  au 
monte-charge  est  placé  bien  au-dessous 
de  la  flottaison.  Cette  ascension  se  fait  très 
rapidement  et  très  simplement  par  traction 
de  chaînes.  Les  tubes  de  chargement  conte- 
nant les  munitions  arrivent  à  l'arrière  du 
canon,  prêtes  à  être  refoulées  au  moyen  d'un 
refouloir  télescopique  et  juste  à  l'endroit 
où  il  le  faut.  Enfin,  le  pointage  en  direc- 
tion s'opère  par  des  chaînes  croisées  tirées 
par  de  puissantes  presses  hydrauliques  mou- 
flées,  qui  font  rouler  les  tourelles  ou  les 
plates-formes  sur  de  forts  galets  d'acier. 

«  L'éclairage,  à  l'intérieur,  est  fourni  par 
des  centaines  de  lampes  électriques  à  in- 
candescence. 

«  L'aération  et  la  ventilation  ont  été  étu- 
diées avec  soin.  L'air  pénètre  à  profusion 
dans  toutes  les  parties  du  navire. 

«  Les  conditions  qui  peuvent  rendre  le 
navire  habitable  pour  sept  cents  hommes 
ont  été  prises  avec  humanité. 

«  Quant  à  l'aménagement  général,  les 
chambres  des  officiers,  des  maîtres,  les  pos- 
tes des  mécaniciens,  leurs  lavabos,  le  loge- 
ment de  l'équipage,  l'hôpital,  les  postes  des 
blessés,  la  boulangerie,  les  cuisines,  etc., 
n'ont  pas  été  établis  avec  la  stricte  éco- 
nomie de  place  que  l'on  remarque  sur  cer- 
tains  navires  de  l'Etat.  » 

Le  Richelieu  (%.  256),  qui  a  remplacé  le 
Magenta,  dont  nous  avons  donné  la  descripr 
tion  dans  les  Merveilles  de  la  science ,  est  un 


308 


MERVEILLES  DE  LA  SCIENCE. 


cuirassé  de  premier  rang.  Sa  longueur  est 
de  100  mètres,  sa  largeur  de  17  mètres,  son 
tirant  d'eau  de  8  mètres.  Il  mesure,  de  la 
sorte,  16m,50,  de  la  quille  aux  bastingages  : 
c'est  la  hauteur  moyenne  d'une  maison  de 
Paris. 

Son  déplacement  d'eau  est  de  8500  ton- 
neaux, c'est-à-dire  qu'il  pourrait  supporter  un 
poids  maximum  de  8500  000  kilogrammes. 

Il  porte  quatre  tourelles  latérales  blindées 
(on  en  voit  deux  sur  notre  dessin),  et  est 
armé  d'un  puissant  éperon.  Au  milieu,  est 
un  réduit  central  blindé. 

Son  appareil  moteur  se  compose  de  deux 
hélices,  placées  une  à  chaque  bord,  et  qui 
sont  mises  en  mouvement  par  une  machine 
à  vapeur,  chacune  de  la  force  effective  de 
4  500  chevaux. 

Son  gouvernail,  du  système  Joëssel,  est  en 
bronze.  Il  pèse  30  000  kilogrammes,  et  est 
mis  en  mouvement  par  une  machine  à  va^- 
peur,  de  la  force  de  3  000  chevaux.  Grâce  à 
ce  gouvernail,  le  vaisseau  peut  opérer  sa 
révolution  sur  lui-même,  par  un  mouve- 
ment de  116  mètres  de  rayon.  Les  meilleurs 
bâtiments  blindés  demandaient,  autrefois, 
un  rayon  double,  pour  exécuter  cette  même 
parabole. 

Le  Richelieu  est  porteur  de  mats  à  voiles 
qui  concourent  à  sa  marche,  pour  remplacer 
la  machine  à  vapeur,  en  temps  favorable.  Le 
plus  haut  de  ses  mâts  a  60  mètres  de  hau- 
teur. En  mettant  au  vent  toutes  ses  voiles, 
il  offre  une  surface  de  toile  de  2500  mètres 
carrés. 

Sa  vitesse  normale  est  de  14  nœuds,  soit 

26  kilomètres  à  l'heure. 

L'épaisseur  de  la  cuirasse  est  de  22  centi- 
mètres à  la  flottaison,  10  centimètres  à  la 
batterie  et  15  centimètres  sur  les  tirants. 

Son  artillerie  se  compose  de  6  pièces  de 

27  centimètres,  placées  dans  la  tourelle  cen- 
trale, et  lançant  un  projectile  du  poids  de 
206  kilogrammes. 

Cinq  autres  pièces,  de  24  centimètres, 


sont  installées  dans  les  tourelles  et  le  fort 
de  l'avant. 

Son  équipage  se  compose  de  760  hommes. 

Le  Richelieu,  un  des  plus  beaux  spéci- 
mens de  l'artillerie  et  de  l'art  des  construc- 
tions navales,  a  coûté  20  millions. 

Ce  cuirassé  a  son  histoire.  Construit  à 
Toulon,  en  1873,  il  fut  victime,  en  décem- 
bre 1880,  d'un  épouvantable  sinistre.  Il  fut 
en  partie  consumé  parle  feu,  dans  le  port, 
et  il  se  renversa  sur  l'eau,  en  s'enfonçant 
vers  la  droite.  On  désespéra  quelque  temps 
de  pouvoir  le  renflouer,  mais  on  finit  par  y 
parvenir.  Remis  eu  chantier,  en  1881,  il  fut 
réparé  dans  toutes  ses  œuvres,  et  reprit  la 
mer  en  1885.  Aujourd'hui,  c'est  un  des  plus 
importants  et  un  des  plus  rapides  de  nos 
cuirassés  d'escadre. 

L'un  des  plus  beaux  cuirassés  de  notre 
ûotte  e$lYAmiral-Baudin(fig.  257,  page  31 2). 

U  Amiral- Baudin  est  le  similaire  du  For- 
midable, dont  nous  avons  décrit  et  repré- 
senté les  machines  motrices  à  la  page  297 
de  cette  Notice,  dans  les  considérations  gé- 
nérales sur  les  nouvelles  transformations 
de  nos  bâtiments  de  guerre.  Le  dessin  que 
nous  donnons  de  Y  Amiral- Battdin  repré- 
sente donc  également  le  Formidable. 

Ces  deux  cuirassés  sont  les  plus  grands 
de  notre  flotte.  Yoici  leurs  dimensions  prin- 
cipales : 


Longueur   I04m}62 

Largeur   21  ,24 

Creux   12  ,40  - 

Tirant  d'eau  moyen   7  ,98 

Déplacement  d'eau   11  400  tonnes 

Hauteur  de  commandement  des 
canons   8m,52 


La  coque,  en  tôle  d'acier,  est  partiellement 
cuirassée.  La  cuirasse  s'étend  sur  la  flottai- 
son, de  bout  en  bout  du  navire.  Un  blindage 
protège  trois  tourelles,  où  sont  placées  les 
grosses  pièces  d'artillerie,  et  couvre  jusqu'au 
pont  blindé  le  passage  des  projectiles  des- 
tinés à  ces  pièces.  Le  commandant  du  navire 
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Fig.  256.  —  Le  Richelieu,  grand  cuirassé  d'escadre  de  la  marine  française. 
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se  loge  dans  un  abri  blindé,  à  l'épreuve  du 
tir  de  la  mousqueterie  et  des  pièces  légères. 

Le  moteur  se  compose  de  deux  machines  à 
vapeur  distinctes,  séparées  par  une  cloison 
médiane.  Elles  actionnent,  chacune,  une  hé- 
lice ;  en  sorte  que,  dans  le  cas  d'avarie  de  Tune 
des  hélices,  le  navire  n'est  pas  immobilisé. 

L'artillerie  se  compose  :  4°  de  trois  canons 
de  37  centimètres,  placés  dans  les  tourelles  ; 
2  de  deux  canons  de  14  centimètres,  instal- 
lés dans  la  batterie  ;  3°  d'un  grand  nombre 
de  canons  à  tir  rapide  et  de  mitrailleuses, 
disséminés  soit  sur  les  gaillards,  soit  dans 
les  hunes. 

U  Amiral-Baudin  et  le  Formidable  n'ont 
pas  de  voilure.  Les  mâts  que  l'on  voit  sur 
notre  dessin  sont  des  mâts  dits  militaires, 
c'est-à-dire  destinés  à  porter  à  une  certaine 
hauteur  des  mitrailleuses,  qui  permettent 
de  diriger  des  feux  plongeants  contre  les 
bateaux  ou  navires  torpilleurs. 

À  propos  de  Y  Amiral-Baudin,  nous  donne- 
rons une  idée  des  mâts  militaires,  qui,  avec 
quelques  modifications,  existent  aujour- 
d'hui sur  la  plupart  des.,  grands  cuirassés 
de  toutes  les  marines. 

Ces  mâts  sont  en  tôle,  avec  escalier  inté- 
rieur en  spirale.  Ils  portent  des  hunes  éta- 
gées,  qui  reçoivent  des  mitrailleuses  ou  de 
la  mousqueterie,  destinées,  au  moment  d'un 
combat,  à  couvrir  de  'projectiles  le  pont  du 
navire  ennemi. 

Dans  certains  cuirassés  on  a  placé  sur  le 
mât  militaire  le  poste  du  commandant  du 
navire,  et  celui  de  l'officier  torpilleur.  C'est 
la  disposition  adoptée  sur  1 'Amiral-Baudin, 
comme  on  le  voit  sur  notre  dessin. 

De  tels  postes  sont  mal  défendus,  sans 
doute,  contre  l'artillerie  ennemie,  mais  on 
ne  pouvait  songer  à  les  protéger  par  des 
blindages.  L'utilité  de  ces  hautes  tours  mi- 
litaires, qui  remplacent  les  anciens  mâts, 
c'est  de  donner  au  commandant  le  moyen 
d'observer  d'une  grande  élévation  tout  l'en- 


semble du  navire  et  les  mouvements  de 
l'escadre  ennemie.  La  durée  d'un  combat 
étant  très  courte,  l'abri  du  commandant 
serait  sans  doute  suffisant. 

C'est  ce  que  pensent  la  plupart  de  nos  ma- 
rins, mais  leur  confiance  n'est  pas  partagée 
par  tous. 

Quoi  qu'il  en  soit,  sur  V Amiral-Baudin, 
le  poste  de  commandant,  au  moment  d'un 
combat,  se  trouverait  sur  le  mât  militaire,  à 
la  partie  supérieure  :  de  là,  il  dominera  tout 
le  pont.  Au-dessous  de  lui  et  sur  le  même 
mât,  dans  un  kiosque  de  dimensions  un  peu 
plus  grandes,  se  trouve  le  poste  de  l'offi- 
cier torpilleur,  qui  reste  en  communication 
constante  avec  le  commandant. 

Après  cette  description  de  Y  Amiral-Baudin 
et  du  Formidable,  nous  ajouterons  que  nos 
ingénieurs  ont  été  mieux  inspirés  que  les 
ingénieurs  anglais,  quand  ils  en  ont  conçu 
les  plans. 

Un  rapport  à  l'amirauté  anglaise  sur  les 
manœuvres  de  1886  signale  ce  fait,  que 
les  cuirassés  anglais,  trop  peu  élevés  sur 
l'eau,  à  l'avant,  se  trouvent  dans  des  con- 
ditions d'infériorité  sensible  sur  nos  cuiras- 
sés, au  point  de  vue  de  la  navigabilité. 

C'est  ainsi  que  le  cuirassé  anglais  le  Ira- 
falgar  est  élevé  de  3m,40  seulement  au- 
dessus  de  l'eau,  alors  que,  pour  un  tirant 
d'eau  à  peu  de  chose  près  analogue,  cette 
hauteur  est  de  5m,68  sur  l' Amiral-Baudin.  Il 
en  résulte  qu'à  puissance  égaie,  nos  cuiras- 
sés auraient  l'avantage  sur  les  vaisseaux  an- 
glais du  même  type  d'une  meilleure  navi- 
gation, pour  peu  que  la  mer  fût  agitée. 

Nous  passons  à  la  description  des  garde- 
côtes  cuirassés. 

Entre  les  cuirassés  descadre  et  les  garde- 
côtes  cuirassés,  la  différence  n'est  pas  tou- 
jours très  sensible.  C'est  ainsi  que  V Indomp- 
table appartient,  en  réalité,  à  l'une  et  à 
l'autre  de  ces  deux  catégories.  Il  a  84  mè- 
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très  de  longueur,  sur  18  mètres  de  largeur, 
et  déplace  7  239  tonneaux,  mais  sa  vitesse 
n'est  que  de  14  nœuds,  et  s'il  est  presque 
entièrement  en  fer  et  en  acier,  si  la  cein- 
ture qui  le  protège  à  la  flottaison  atteint 
une  épaisseur  de  .50  centimètres,  il  n'est 
armé  que  dè  deux  canons,  de  42  centimè- 
tres, placés  dans  une  tourelle  mobile,  et  de 
quatre  canons  de  10  centimètres.  C'est  ce 
qui  lui  assigne  plus  particulièrement  le  rôle 
de  garde-côtes. 

XI Indomptable,  abrité  par  un  pont  en  acier, 
est  mis  en  mouvement  par  deux  hélices, 
actionnées  par  deux  machines  à  vapeur  com- 
pound  à  trois  cylindres.  La  vapeur  est 
fournie  aux  machines  par  deux  chaudières. 
A  l'intérieur,  le  navire  est  divisé  en  dix 
compartiments,  par  des  cloisons  étanches. 

Le  garde-côtes  cuirassé  ,.  le  Tonnerre, 
construit  sur  les  plans  de  M.  de  Bussy,  in- 
génieur des  constructions  navales,  a  été 
lancé  en  1877.  Ce  qui  fait  l'originalité  de  ce 
bâtiment,  c'est  que  tous  ses  mouvements, 
grâce  aux  appareils  que  nous  avons  décrits 
dans  le  Supplément  aux  Bateaux  à  vapeur, 
sous  le  nom  de  servo-moteurs  (1),  sont  litté- 
ralement sous  la  main  de  son  commandant, 
qui,  installé  dans  le  réduit  du  centre,  do- 
mine son  énorme  bâtiment,  et  le.  fait,  à 
proprement  parler,  évoluer  du  doigt.  Dans 
ce  garde-côtes,  tout  s'exécute  à  la  machine, 
même  la  ventilation.  La  lumière  est  artifi- 
cielle ;  ce  qui  était  nécessaire,  puisque,  sauf 
lé  réduit  cuirassé  central,  tout  le  reste  du 
navire  est  presque  entièrement  sous  l'eau,  et 
n'émerge  que  de  2  mètres  au  plus  au-dessus 
de  la  mer. 

Le  Tonnerre  a  deux  coques,  distantes  l'une 
de  l'autre  de  90  centimètres,  et  superposées. 
Il  ne  possède  qu'un  seul  mât,  où  Ton  hisse 
les  signaux,  et  où  l'on  place  les  vigies. 

Ce  navire,  qui  déplace  4524  tonnes,  se 
compose  d'un  réduit,  d'une  tour  et  d'une 
superstructure.  La  coque,  doublée  en  fer,  est 

Tome  1er,  pages  174-177. 


armée  d'un  éperon  de  3  mètres.  A  sa  partie 
moyenne,  cette  coque  a  7  mètres  de  hauteur  ; 
elle  est  partagée  en  neuf  sections  à  l'aide  de 
huit  cloisons  étanches  transversales. 

Le  réduit  central,  qui  se  trouve  sur  le  pont, 
et  qui  contient  la  tour,  est  blindé.  lia  40  mè- 
tres de  longueur  sur  12  mètres  de  largeur 
et 2  mètres  de  hauteur,  et  renferme  les  loge- 
ments du  commandant  et  de  son  second, 
l'hôpital,  ainsi  que  le  poste  de  l'équipage. 
La  tourelle  a  un  diamètre  extérieur  de 
10m,50;  elle  s'élève  de  6  mètres  au-dessus 
du  pont,  et  elle  est  elle-même  surmontée 
d'une  petite  tourelle,  d'un  mètre.  Percée  de 
deux  sabords,  elle  est  armée  de  deux  ca- 
nons de  27v centimètres;  comme  la  tour 
tourne  sur  un  pivot  ses  canons  peuvent  être 
pointés  dans  toutes  les  directions.  Enfin, 
dans  l'espace  laissé  libre  sur  le  pont,  à 
l'avant  et  à  l'arrière,  on  a  construit  deux 
sortes  d'immenses  caisses  en  tôle,  où  sont 
les  logements  des  maîtres  et  de T état-major. 

Quant  à  la  superstructure,  élément  dont 
nous  avons  pour  la  première  fois  l'occasion 
de  parler,  c'est  un  vaste  palier  en  tôle,  qui  a 
3  mètres  de  largeur,  sur  27  mètres  de  lon- 
gueur, et  qui,  installé  au  centre  du  navire, 
renferme  la  cheminée  et  supporte  une  large 
plate-forme.  A  chacun  des  angles  de  cette 
plate-forme  se  trouve  un  canon  de  12  ;  les 
hamacs  de  l'équipage  sont,  pendant  le  jour, 
rangés  dans  les  bastingages  de  cette  plate- 
forme. 

Quand  un  petit  modèle  de  ce  navire  parut 
à  l'Exposition  universelle  de  1 878,  quelques 
marins  prétendirent  que  ce  bâtiment  man- 
querait de  stabilité.  La  navigation  qu'il  a 
faite  depuis  a  largement  démontré  que  ces 
critiques  étaient  mal  fondées. 

Sur  le  modèle  àu  Tonnerre  et  en  différant 
à  peine  par  quelques  dispositions,  a  été  cons- 
truit, à  Rochefort,  et  lancé  en  1881>  le  ma- 
gnifique garde-côtes  cuirassé,  le  Tonnant, 
que  nous  représentons  dans  la  figure  258. 
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Ce  formidable  engin  de  guerre  mesure 
75m,60  à  la  flottaison;  il  a  17m,60  de  largeur 
extérieure,  5m,49  de  creux  et  5m,10  de  tirant 
d'eau.  Son  déplacement  et  de  4  523  tonneaux. 
Sa  cuirasse  a  33  centimètres  au  milieu, 
25  centimètres  à  l'avant,  et  24  centimètres 
à  l'arrière.  Sa  tour  est  également  cuirassée 
à  Pépaisseur  de  35  centimètres. 

Son  artillerie  se  compose  de  deux  canons 
de  34,  enfermés  dans  une  tourelle,  et  de 
4  canons-revolvers,  placés  sur  les  gaillards* 

Comme  on  le  voit  par  notre  dessin,  les 
puissants  garde-côtes  du  genre  du  Tonnant 
n'ont  plus  du  navire  que  le  nom.  Il  faut 
un  effort  d'imagination  pour  comprendre 
que  cette  succession  d'étages,  placés  les  uns 
au-dessus  des  autres,  sont  supportés  par  une 
coque  qui  rappelle  les  anciens  bâtiments. 
La  coque  est,  en  effet,  presque  entièrement 
noyée,  et  ce  que  l'on  voit  au-dessus  du  niveau 
de  Peau  a  plutôt  l'apparence  d'un  château- 
fort  bardé  de  fer,  que  d'un  bâtiment.  Nous 
sommes  loin  de  ces  élégantes  frégates  dont 
la  légère  voilure  séduisait  tant  les  peintres 
et  les  poètes.  Mais  il  y  a  ici  un  autre  genre 
de  pittoresque  et  de  poésie.  Sans  doute, 
nos  navires  de  guerre  ne  rappellent  plus 
le  «  goéland  »  étendant  ses  ailes,  mais  ils 
nous  montrent  un  gigantesque  édifice  do- 
minant la  mer  de  toute  sa  puissance.  A  ce 
point  de  vue,  le  Tonnant,  qui  justifie  bien 
son  nom,  a  aussi  sa  beauté. 

La  classification  nouvelle  adoptée,  pour 
les  navires  de  notre  flotte,  comprend  neuf 
gardes-côtes,  dont  le  plus  ancien,  YOnondaga, 
date  de  1863.  Le  Tonnant  est, -avec  le  Ton- 
nerre, le  dernier  lancé  et  le  plus  perfectionné. 

Il  porte  4 97  hommes. 

La  Fusée  (fi g.  259)  est  un  autre  navire 
cuirassé,  qui  est  destiné  à  la  défense  des 
côtes.  Construit,  à  Lorient,  il  a  été  lancé  le 
7  mai  1884. 

Sa  coque  est  en  acier  et  en  bois  doublé 
de  cuivre  ;  ses  dimensions  sont  restreintes, 
car  sa  longueur. est  seulement  de  65  pieds, 


sa  largeur  de  32  pieds,  7  pouces,  son  dépla- 
cement d'eau  de  1045  tonnes. 

La  coque  est  protégée  par  une  ceinture 
en  acier,  de  10  pouces  d'épaisseur  au-dessus 
et  de  7  pouces  au-dessous.  Le  pont  est  dé- 
fendu par  une  plaque  en  acier,  de  2  pouces 
d'épaisseur.  Toutes  les  parties  pleines  et 
vides  sont  protégées  de  même. 

La  flottaison  de  ce  navire  est  assurée  par 
de  nombreux  compartiments  étanches,  fai- 
sant tout  le  tour  du  pont.  Le  bouclier  placé 
en  avant  est  lui-même  protégé  par  une  pla- 
que de  4  pouces. 

Le  poids  total  de  la  cuirasse  est  de 
333  tonnes. 

L'armement  de  ce  garde-côtes  consiste  en 
un  canon  de  27  centimètres,  monté  en  avant 
de  la  tourelle.  Deux  mitrailleuses  Hotchkiss 
et  un  tube  lance-torpille  Whitehead  sont 
adaptés  à  Pune  des  batteries. 

Les  machines  à  vapeur,  qui  sont  de  la 
force  de  1500  chevaux,  font  mouvoir  deux 
hélices  jumelles. 

La  vitesse  de  la  Fusée  est  estimée  à 
13  nœuds. 

L'équipage  se  compose  de  70  hommes.  . 

Les  types  des  bâtiments  cuirassés  et  des 
garde-côtes  cuirassés  que  nous  venons  de 
décrire  ont  servi  de  modèle  pour  cons- 
truire les  grands  cuirassés  et  les  garde - 
côtes  de  notre  flotte. 


CHAPITRE  III 

LES  CROISEUKS.  —  DIFFÉRENTES  CLASSES  DE  CROISEURS. 

—  LE  «  CÉCILLE  »  ET  LE  «  FORBIN  ».  —  LE  «  HUSSARD  ». 

—  LES  CKOISEORS  CUIRASSÉS.  — •  LES  AVISOS.  —  LES 
AVISOS  DE  TRANSPORT  ET  LES  AVISOS  DES  COLONIES. 

—  LE  «  FORFAIT  ».  —  LA  «  SARTHE  »,  ETC. 

La  vitesse,  élément  trop  négligé  depuis 
1870,  a  repris,  de  nos  jours,  un  rôle  pré- 
pondérant, dans  notre  organisation  mari- 
time militaire.  En  effet,  outre  les  combats 
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corps  à  corps,  il  faut  encore  se  préoccuper 
des  intérêts  que  chaque  nation  doit  défendre 
sur  les  mers.  Si,  pendant  une  guerre,  les 
navires  qui  apportent  le  blé,  voire  même 
les  canons  et  les  munitions,  comme  ceux 
qui  voyagèrent,  en  1870,  des  États-Unis  en 
France,  étaient  pris  ou  arrêtés  en  route, 
la  fortune  et  le  sort  d'un  pays  pourraient 
être  compromis.  D'où  la  nécessité  d'ajouter 
aux  bâtiments  cuirassés  d'autres  navires 
de  guerre,  également  cuirassés,  mais  plus 
petits,  et  à  marche  rapide. 

On  appelle  croiseurs  les  navires  répon- 
dant à  cette  nouvelle  indication* 

Le  woiseur  est  au  cuirassé  ce  que  la 
cavalerie  est  à  l'infanterie.  Il  veille  à  la 
sûreté  du  corps  de  bataille;  il  le  protège 
contre  les  surprises  de  l'ennemi;  il  éclaire 
sa  route,  il  explore  l'horizon,  dans  toutes 
les  directions,  en  avant,  en  arrière  et  sur 
les  flancs,  pour  avertir  l'amiral  des  mou- 
vements ennemis  qui  peuvent  menacer 
l'escadre.  Dans  la  constitution  des  flottes 
modernes,  le  croiseur  a  donc  une  impor- 
tance hors  ligne. 

Si  nous  possédons,  en  France,  d'admira- 
bles vaisseaux  cuirassés,  nous  ne  sommes 
pas  moins  bien  pourvus  en  fait  de  croiseurs. 

Quand  on  commença  à  ajouter  moins 
d'importance  aux  grands  navires  cuirassés, 
le  gouvernement  français  ordonna  la  cons- 
truction de  plusieurs  croiseurs.  Au  mois  de 
janvier  1888,  l'arsenal  de  Rochefort  pro- 
cédait au  lancement  d'un  très  beau  et  très 
puissant  croiseur,  le  Forbin^  et  sur  le  même 
modèle,  le  Sur  cou f,  le  Tonder,  la  Lalande^ 
le  Condor  et  le  Coetlogon.  Pour  faire  con- 
naître ces  types  de  bâtiments  de  guerre, 
nous  décrirons  d'abord  le  Forbin. 

Le  Forbin  est  un  des  plus  longs  croiseurs 
qui  existent.  Il  mesure  95  mètres  de  lon- 
gueur, sur  9  mètres  seulement  de  largeur; 
il  déplace  1 848  tonneaux,  avec  un  tirant 
moyen  de  4m,24.  Ses  deux  machines  à  va- 
peur sont  d'une  force  de  60G0  chevaux.  Il 


est  protégé  par  un  pont  cuirassé,  qui  a  la 
forme  d'un  dos  de  tortue,  et  qui  va  de  bout  en 
bout  du  navire,  au-dessous  de  la  flottaison. 

Ce  croiseur,  qui  file  19  nœuds,  et  qui  n'a 
que  ISO  hommes  d'équipage,  porte  deux 
canons  de  14  centimètres,  placés  sur  le  pont 
des  gaillards,  trois  canons  à  tir  rapide  ins- 
tallés sur  la  dunette,  et  quatre  canons-revol- 
vers (mitrailleuses).  Il  a  coûté  3  millions, 
dont  74  000  francs  seulement  pour  le  matériel 
d!artillerie,  et  plus  d'un  million  pour  les 
appareils  moteurs. 

Les  croiseurs,  dont  nous  venons  de  don- 
ner la  nomenclature,  et  qui  ont  été  faits  sur 
le  modèle  du  Forbin,  sont  connus  sous  le 
nom  de  croiseurs  de  3e  classe.  Le  Dupuy-de- 
Lôme,  que  nous  allons  décrire,  est  le  type 
des  croiseurs  de  lre  classe,  et  le  Davout,  le 
type  des  croiseurs  intermédiaires,  pu  de 
2e  classe.  Disons  seulement,  en  ce  qui  touche 
ce  dernier  type,  que  le  Davout  a  88  mètres 
de  longueur  sur  12  mètres  de  largeur,  qu'il 
file  20  nœuds,  et  qu'il  est  armé  de  quatre 
canons  de  16  centimètres." 

Le  Dupuy-de-Lôme,  type  des  croiseurs  de 
lre  classe,  est  plus  grand.  Il  a  114  mètres  de 
longueur,  sur  15m,70  de  largeur;  Ses  deux 
machines  à  vapeur  développent  une  force 
de  14  000  chevaux,  et  permettent  à  ce  bâ- 
timent, réellement  exceptionnel,  de  filer 
20  nœuds.  Il  a  pour  armement  deux  ca- 
nons de  19  centimètres,  trois  canons  de 
16  centimètres  à  l'avant,  et  trois  canons  de 
même  calibre  à  l'arrière,  huit  canons-re- 
volvers (mitrailleuses)  et  huit  canons  à  tir 
rapide.  Il  est  protégé,  dans  ses  œuvres  vives, 
par  un  pont  cuirassé,  situé  au-dessous  de  la 
ligne  de  flottaison. 

Le  Hussard  appartient  à  la  catégorie  des 
croiseurs  de  2e  classe.  Nous  le  représentons 
dans  la  figure  260. 

Le  croiseur  le  Hussard  est  un  navire  en 
bois  et  à  éperon,  qui  a  été  construit  au 
Havre,  et  lancé  le  27  août  1877.  Sa  longueur 
est  de  65  mètres,  et  sa  largeur  de  8  mètres. 
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Fig.  260.  —  Le  Hussard,  croiseur  de  la  marine  française. 


Il  porte  110  hommes  d'équipage.  Il  peut  mar- 
cher à  la  voile  et  à  la  vapeur.  La  machine 
à  vapeur,  de  la  force  de  175  chevaux,  et  de 
300  kilogrammètres,  actionue  une  hélice 
qui.  procure  au  navire  une  vitesse  moyenne 
de  14  nœuds. 


Son  artillerie  se  compose  de  14  pièces, 
et  de  2  mitrailleuses. 

Somme  toute,  notre  flotte  possède  six 
croiseurs  de  3e  classe,  deux  croiseurs  du 
type  intermédiaire  — :  et  qui  disparaîtront 
tôt  ou  tard  —  et  quatre  croiseurs  à  barbette, 
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de  lre  classe,  qui  sont  tous  les  quatre,  et 
comme  le  Dupuy-de-Lôme,  revêtus  de  cui- 
rasses à  Tépreuve  des  obus  à  la  mélinite. 

Il  est  bien  évident  que  la  construction  des 
croiseurs  de  lre  classe  s'imposait  à  nous. 
Les  croiseurs  de  3e  classe,  du  type  du  Forbin, 
ne  disposent  pas  d'une  artillerie  suffisante  ; 
c'est  tout  au  plus  s'ils  sont  bons  pour  le 
service  d'éclaireurs  d'escadre.  Ces  croiseurs 
n'ont  peut-être  pas  un  rayon  d'action  suffi- 
sant :  les  croiseurs  du  premier  type  répon- 
dent seuls  efficacement  à  leur  mission. 

La  marine  britannique,  à  l'exemple  de  la 
nôtre,  n'a  pas  hésité  à  suspendre  la  cons- 
truction des  navires  cuirassés,  pour  activer 
celle  des  croiseurs  rapides.  Sir  Charles  Dilke 
écrivait,  en  1888,  à  ce  sujet  :  «  Toutes  les 
puissances  multiplient  leurs  croiseurs,  pour 
attaquer  notre  commerce.  Pour  deux  na- 
vires anglais  qui  filent  20  nœuds,  on  en 
cite  cinq  français  et  russes.  Sans  doute, 
nous  avons  nos  steamers  marchands,  mais 
telle  est  la  supériorité  de  la  France  en  croi- 
seurs à  grande  vitesse,  qu'il  est  à  douter  que 
nous  ayons  assez  de  steamers  à  grande  vi- 
tesse, pour  contrebalancer  sa  supériorité.  » 

La  vitesse  est  le  principal  facteur  dans  la 
guerre  navale. 

La  marine  anglaise  en  revient  à  re- 
chercher la  grande  vitesse,  pour  ses  navires 
de  guerre.  Mais  il  faut  joindre  à  cette  qua- 
lité la  mobilité  ;  c'est  cette  double  condi- 
tion que  nous  nous  sommes  efforcés  de 
réaliser  dans  la  construction  de  croiseurs 
des  types  les  plus  récents  sortis  de  nos 
chantiers  et  qu'il  nous  reste  à  décrire. 

Tels  sont  les  croiseurs  torpilleurs,  VE- 
pervier^  et  la  Cécille. 

UEpervier  est  un  bâtiment  en  acier  et  à 
deux  hélices,  qui  a  68  mètres  de  longueur 
sur  8m,90  de  largeur.  Sa  coque  est  divisée 
en  dix  compartiments  étanches,  dont  les 
cloisons  s'élèvent  jusqu'au  pont  cuirassé.  Le 
pont,  qui  a  la  forme  d'un  dos  de  tortue,  pro- 


tège toutes  les  parties  vitales  du  navire,  ma- 
chines, chaudières,  soutes  à  munitions,  etc. 
Il  est  armé  de  cinq  canons  de  10  centimè- 
tres et  de  six  canons-revolvers.  Sa  cons- 
truction a  coûté  2  millions. 

Le  Cécille  est  un  croiseur  de  lrc  classe, 
construit  par  la  Société  des  forges  et  chan- 
tiers de  la  Méditerranée,  et  dont  les  plans  ont 
été  dressés  par  M.  Lugane.  Il  est  en  acier, 
à  double  hélice,  et  mesure  122  mètres  de 
longueur,  sur  15  mètres  de  largeur.  Un  pont 
cuirassé  protège  les  deux  machines  mo- 
trices, les  chaudières  et  les  soutes  à  muni- 
tions. Le  pont  est  établi  au-dessous  de  la 
ligne  de  flottaison;  il  s'abaisse  en  abord  et 
sur  les  extrémités,  et  forme  ainsi  une  cein- 
ture, qui  présente  une  réelle  résistance  aux 
projectiles  de  fort  calibre.  Au-dessus  du  pont, 
on  a  .  dressé  une  série  de  caissons  en  acier  , 
qui  sont  remplis  de  cellulose  comprimée; 
on  assure,  de  cette  façon,  l'insubmersibilité 
du  bâtiment,  en  cas  d'avarie  par  les  obus. 

Quatre  machines  à  vapeur,  accouplées 
par  deux,  à  deux  hélices  juxtaposées,  déve- 
loppent une  force  de  9  600  chevaux-vapeur. 

Le  Cécille  est  armé  de  six  canons  dè  16 
centimètres,  placés  sur  le  pont,  de  dix  ca- 
nons de  14  centimètres  dans  la  batterie,  et 
d'une  trentaine  de  canons  à  tir  rapide  et  de 
canons-revolvers.  Il  est  éclairé  à  l'électri- 
cité, file  19  nœuds,  et  comporte  un  équi- 
page de  486  hommes. 

Le  Forfait,  qui  a  été  lancé  le  6  février 
1879,  à Tarsenal  du  Mourillon  (Toulon),  ap- 
partient à  la  catégorie  de  navires  en  bois  de 
grande  vitesse,  destinés  à  combattre,  non 
pas  des  cuirassés,  mais  des  navires  de  même 
espèce.  Toutefois,  la  rapidité  de  marche  dont 
sont  animés  les  bâtiments  de  ce  type  leur 
assure,  pour  le  combat,  des  avantages  par- 
ticuliers sur  les  cuirassés  eux-mêm«s.  Ils 
se  classent  dans  les  croiseurs  de  deuxième 
rang. 

La  longueur  du  Forfait  est,  à  la  flottaison, 
de  76  mètres,  sur  llm,60  de  largeur.  Son 
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tirant  d'eau  moyen  est  de  4m,85  ;  il  déplace 
2268  tonnes.  Sa  coque  ëst  tout  en  bois. 
Armé  de  quinze  canons  de  14  centimètres, 
qui  lancent  leurs  obus  de  21  kilos  jusqu'à 
une  distance  de  10  kilomètres ,  il  a  une  ma- 
chine à  vapeur  de  2  500  chevaux,  qui  im- 
prime au  navire  une  vitesse  de  16  nœuds. 
L'approvisionnement  de  charbon  est  de 
400  tonnes. 

Le  Forfait  a  une  voilure  portée  sur  une 
mâture  complète  ;  il  est  commandé  par  un 
capitaine  de  vaisseau,  qui  a  sous  ses  ordres 
250  hommes  d'équipage. 

Nous  avons  donné,  dans  le  Supplément 
aux  Bateaux  à  vapeur,  au  volume  précé- 
dent (1),  la  description  et  les  dessins  des 
machines  à  vapeur  du  Forfait.  Le  lecteur 
est  prié  de  s'y  reporter,  pour  apprécier  l'im- 
portance du  moteur  de  ce  navire. 

Une  autre  catégorie  de  navires,  les  avisos, 
ont  été  construits  récemment,  selon  un 
mode  nouveau  approprié  aux  missions  qu'ils 
ont  à  remplir. 

Comme  type  des  nouveaux  avisos  de  trans- 
port, nous  rappellerons  l'aviso  le  Renard, 
dont  le  premier  type  se  perdit,  en  1884,, 
dans  les  mers  de  Chine,  mais  qui  a  été  re- 
produit plusieurs  fois  depuis. 

Un  autre  aviso  de  transport  que  l'on  voit 
dans  la  figure  261  (page  320)  est  la  Sarthe. 

La  Sarthe  est  un  magnifique  bâtiment  à 
vapeur,  mixte,  en  bois,  qui  a  été  construit 
à  Cherbourg,  sous  la  direction  de  différents 
ingénieurs  et  d'après  les  plans  et  devis  de 
M.  Guénot.  Yoici  ses  principales  dimensions  : 

Longueur  à  la  flottaison   82m,90 

Largeur  extrême  ,   13m,56 

Creux   8m,14 

Déplacement  d'eau   3  959  tonnes. 

La  Sarthe  possède  2  batteries  de  2m,30, 
un  faux-pont  de  2m,60,  et  une  cale.  Elle  est 
pourvue  d'une  hélice  mue  par  une  machine 

(1)  Pages  129  et  131. 
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à  vapeur  horizontale,  à  bielle  renversée,  de 
la  force  de  249  chevaux.  Sa  vitesse  et  de 
11  nœuds. 

Un  grand  nombre  de  nos  avisos  sont  des- 
tinés au  service  côtier  du  Sénégal  et  du  Ton- 
kin.  Le  Laprade  peut  être  considéré  comme 
le  type  de  ce  genre  particulier  d'aviso. 

Le  Laprade,  qui  a  été  lancé  au  mois  de 
janvier  1888,  a  une  longueur  de  55  mètres; 
il  est  entièrement  construit  en  fer.  Bien  qu'il 
soit  pourvu  d'une  machine  à  vapeur  très 
puissante,  son  tirant  d'eau  ne  dépasse  pas 
2  mètres,  de  telle  sorte  qu'il  peut  remonter 
tous  les  fleuves  de  nos  colonies.  Sa  machine 
à  vapeur  est  de  la  force  de  400  chevaux. 

Ce  qui  est  curieux  dans  les  avisos  destinés 
au  service  côtier  de  nos  colonies,  c'est  leur 
aménagement  intérieur.  On  a  du  prendre 
toutes  les  précautions  exigées  par  le  climat 
du  Sénégal  et  du  Tonkin,  d'autant  plus  qu'en 
cas  d'expédition  à  l'intérieur  de  ces  con- 
trées, ces  avisos,  accompagnant  de  loin  les 
colonnes  de  troupes,  seraient  également  dé- 
signés pour  servir  d'hôpitaux.  Tous  leurs 
compartiments  intérieurs,  sont  à  claire- 
voie.  Les  sabords  et  les  panneaux,  qui  sont 
très  larges,  servent  à  la  ventilation.  Enfin, 
le  pont  est  recouvert  par  un  toit  et  par  une 
vaste  tente;  de  telle  façon  que  les  hommes 
de  l'équipage  manœuvrent  à  l'abri  de  la 
pluie. 

U  aviso-transport,  l&Rance,  qui  a  été  cons- 
truit à  Lorient,  et  terminé  en  1888,  est  éga- 
lement destiné  au  service  des  colonies.  Il  est 
long  de  64  mètres  et  large  de  10m,50.  Sa 
coque,  qui  est  en  bois,  avec  liaisons  en 
acier,  est  divisée,  à  l'intérieur,  par  deux 
cloisons  étanches. 

La  flotte  française  comprend  trois  bâti- 
ments de  ce  même  type  :  la  Rance,  la 
Manche  et  le  Vâuckise,  Ces  trois  avisos  sont 
pourvus  de  machines  à  vapeur  compound, 
à  pilon,  à  deux  cylindres,  avec  condenseurs 
à  surface,  produisant  une  force  de  745  che- 
vaux-vapeur. Ils  sont  armés,  chacun,  de 
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Fig.  262.  —  Canonnière  du  Tonkin. 


quatre  canons  de  14  centimètres,  de  deux 
canons  de  90  millimètres  et  de  quatre'  ca- 
nons-revolvers. 

Les  avisos  sont  pourvus,  comme  beaucoup 
de  cuirassés,  d'un  matelas  de  cellulose,  pour 
empêcher  la  pénétration  de  l'eau,  si  un  obus 
a  percé  leur  coque. 

Le  Sagittaire  est  un  aviso  construit  ré- 
cemment ,  dans  le  but  spécial  de  la  naviga- 
tion dans  les  mers  de  l'extrême  Orient 
(Chine,  Indes,  Tonkin). 

Pour  le  service  de  transport  ou  de  cam- 
pagne dans  les  fleuves  du  Tonkin,  de  l'An- 
nam,  de  la  Chine  et  de  la  Cochinchine,  la 
marine  française  a  construit,  en  outre  des 
avisos,  de  simples  canonnières  à  vapeur. 

Le  Henri- Rivière  est  une  petite  canonnière 
ayant  cette  affectation  spéciale. 

Une  autre  canonnière  à  Tus  âge  spécial  du 
Tonkin  est  représentée  dans  la  figure  262. 

S.  T.  II. 


Ces  canonnières  ont  fait  leurs  preuves 
en  Chine,  en  forçant  les  passes  de  la  ri- 
vière Min, 


CHAPITRE  IV 

les  torpilles;  histoire  de  leur  découverte  et  de 
leur  perfectionnement.  —  l'américain  bushnell. 
—  fulton  et  ses  premiers  essais.  —  classification 
des  torpilles.  —  torpilles  fixes,  mobiles,  auto- 
mobiles, dirigeables  et  projetées.  —  la  torpille 
automobile,  ou  torpille  whitehead. — moyens  de 
se  défendre  contre  les  torpilles  :  l'éclairage 
de  la  mer  par  des  projections  électriques  et  les 
filets  bullivan.  . 

Une  invention,  terrible  dans  ses  effets,  est 

venue  obliger  toutes  les  marines  militaires 

à  modifier,  ou  à  transformer  leur  matériel 

de  défense  et  d'attaque,  c'est-à-dire  les  flottes 
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de  cuirassés  et  de  croiseurs,  ainsi  que  les 
moyens  de  défense  de  nos  ports,  de  nos  cours 
d'eau,  et  des  ouvrages  fortifiés  qui  doivent 
mettre  nos  côtes  à  l'abri  d'un  débarquement 
ennemi.  Ce  n'est  plus  seulement  contre  les 
formidables  projectiles  des  canons  de  100 
tonnes  que  les  navires  cuirassés  et  les  croi- 
seurs ont  à  se  défendre,  mais  aussi  contre  un 
adversaire  bien  autrement  dangereux  :  le 
torpilleur. 

Le  torpilleur  est  un  bateau,  de  dimen- 
sions restreintes,  qui  porte  un  agent  de  des- 
truction d'une  puissance  effroyable,  la  tor- 
pille, et  qui  vient  l'attacher  aux  flancs  d'un 
navire  ennemi.  Si  la  tentative  réussit ,  la 
torpille  éclate,  et  pratique  une  énorme  brè- 
che dans  les  flancs  du  bâtiment,  qui  coule 
presque  aussitôt. 

C'est  en  1864,  pendant  la  guerre  dé  la  Sé- 
cession américaine,  que  ce  redoutable  engin 
fit  sa  première  apparition.  Le  17  février, 
la  corvette  fédérale  le  Housatenic  était  à 
l'ancre  au  large  de  Charlestown.  Il  faisait 
nuit  quand,  vers  9  heures  du  soir,  l'offi- 
cier de  quart  aperçut,  dit-il,  «  quelque  chose 
qui  se  mouvait  dans  l'eau  »  et  qui  se  rap- 
prochait du  navire.  On  eût  dit  une  planche 
glissant  sur  la  mer.  En  réalité,  c'était  un 
très  petit  bateau  plat,  commandé  par  un 
lieutenant,  et  monté  par  six  marins.  En 
deux  minutes,  ce  bateau  se  trouva  près  du 
bord  de  la  corvette.  Le  capitaine  du  Housa- 
tenic ordonna  de  faire  machine  en  arrière,  et 
appela  l'équipage  aux  postes  de  combat. 
Mais,  inutiles  mesures  !  Une  explosion  ter- 
rible éclate  brusquement,  le  navire  s'enfon- 
çant  par  l'arrière  s'incline  sur  bâbord,  et 
coule  à  fond. 

Le  temps  était  beau,  la  mer  calme  ;  pres- 
que tous  les  hommes  de  l'équipage  furent 
recueillis,  sains  et  saufs,  par  les  embarca- 
tions d'un  autre  navire  fédéral.  Quant  au 
lieutenant  Dixon,  qui  commandait  l'em- 
barcation, il  fut  englouti,  avec  ses  com- 
pagnons. 


Le  même  genre  d'attaque  continua  contre 
les  vaisseaux  de  l'Union. 

Le  6  mars  1864,  le  steamer  Memphis  était 
en  station  sur  le  North  Edisto  River,  quand 
les  matelots  aperçurent,  à  60  mètres  seu- 
lement, un  petit  bateau  arrivant  sur  eux 
à  toute  vitesse.  On  retira  immédiatement 
les  ancres,  et  on  se  mit  à  fuir,  pendant 
que  les  hommes  de  quart  concentraient  ; 
sur  l'assaillant  un  violent  feu  de  mous-  . 
queterie.  Heureusement,  le  mécanisme  du 
bateau  torpilleur  s'étant  dérangé,  celui-ci, 
dut  battre  en  retraite. 

Le  9  avril  1864,  la  frégate  Minnesota,  de 
l'escadre  des  confédérés  faisant  le  blocus  de 
l'Atlantique  du  Nord,  était  mouillée  à  la  hau- 
teur du  Newport  News,  au  milieu  de  navires 
de  guerre,  de  cuirassés,  et  d'avisos  de 
transport,  lorsque  l'officier  de  quart  aper- 
çut, à  25ft  mètres  de  distance,  un  corps 
sombre,  qui  s'avançait  lentement.  L'officier 
de  quart  héla  l'embarcation,  mais  comme 
elle  ne  répondait  pas,  il  s'apprêtait  à  faire 
feu,  quand,  tout  à  coup,  une  explosion  ter- 
rible se  produisit.  La  torpille  avait  touché 
la  frégate  ;  celle-ci  ne  coula  point,  mais  ses 
avaries  furent  considérables. 

Dix  jours  après,  la  frégate  Wabash,  de 
l'escadre  du  blocus  de  Charlestown,  se  vit,  à 
son  tour,  attaquée  par  un  torpilleur.  Elle 
se  hâta  de  couper  ses  amarres,  et  prit  le 
large,  tout  en  lâchant  une  bordée  de  mous- 
queterie,  dans  la  direction  supposée  de  son 
chétif  assaillant. 

Le  torpilleur  put  rentrer  sain  et  sauf  à 
Charlestown.  Mais,  on  le  voit,  une  frégate  de 
guerre,  armée  de  canons  formidables,  por- 
tant 700  hommes  d'équipage,  avait  dû  fuir 
devant  quatre  aventuriers  dirigeant  une 
frêle  embarcation,  du  port  d'un  tonneau, 
dont  tout  l'armement  consistait  en  quelques 
livres  de  poudre  accrochées  au  bout  d'un 
espar  ! 

De  semblables  faits  ne  pouvaient  être 
accueillis  avec  indifférence.  Le  gouverne- 
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ment  de  l'Union  prit  enfin  la  résolution  de 
munir  sa  flotte  d'engins  offensifs,  analogues 
à  ceux  des  Confédérés.  Il  commanda  un 
bateau-torpille,  qui  fut  désigné  sous  le  nom 
de  screnpicket  boat,  et  il  le  mit  à  la  disposi- 
tion du  capitaine  Cushing,  avec  mission 
d'attaquer  le  cuirassé  confédéré  TAlbemar  le. 

JJAlbemarle  était 
un  croiseur  qui  était 
devenu  la  terreur  des 
passes  maritimes; 
Son  capitaine  se  van- 
tait de  couler  tous  les 
navires  de  l'Union, 
et  on  l'avait  vu  sortir 
victorieux  de  deux 
engagements  très 
rudes.  Décidé  à  dé- 
truire ce  dangereux 
adversaire,  le  gou- 
vernement de  L'Union 
chargea  de  cette  mis- 
sion périlleuse  le  ca- 
pitaine Cushing.  Ce 
courageux  marin , 
accompagné  de  tr  eize 
hommes  résolus,  ap- 
pareilla, dans  la  nuit 
du  26  octobre  4864, 
pour  aller  à  la  ren- 
contré de  YAlbemarle^  alors  mouillé  dans 
le  Roancke  River.  Il  s'en  approcha,  d'abord 
lentement,  silencieusement,  mais  bientôt, 
découvert  et  accueilli  par  un  feu  de  mous- 
queterie  formidable,  il  lança  à  toute  vapeur 
son  bateau  en  avant,  porta  sa  torpille  sous 
le  flanc  du  navire,  et  lâcha  la  détente. 

UAlbemarle  sauta  en  l'air.  Le  bateau 
torpilleur  fut  détruit,  mais  le  capitaine  Cu- 
shing  put  se  sauver,  à  la  nage,  avec  quel- 
ques-uns de  ses  compagnons. 

Tels  furent  les  débuts  des  torpilleurs  dans 
la  guerre  maritime.  Les  procédés  employés 
par  les  confédérés  et  les  fédéraux  étaient 


encore  élémentaires,  mais  l'art  de  la  destruc- 
tion n'en  avait  pas  moins  fait  un  grand  pas  : 
le  navire  torpilleur  était  créé. 

Quant  à  la  torpille  elle-même,  son  inven- 
tion remontait  beaucoup  plus  haut,  mais 
jusque-là  on  n'avait  pas  songé  à  la  placer  sur 

un  bateau  ou  un  na- 
vire, pour  en  faire 
un  moyen  d'attaque 
ou  de  destruction. 
Son  emploi  se  bor- 
nait à  la  défense  des 
fleuves,  des  ports  et 
de  certains  points  du 
littoral  où  l'ennemi 
pouvait  tenter  un  dé- 
barquement de  vive 
force. 

Avant  d'étudier  les 
navires  torpilleurs, 
leur  cons  tr  u  c  tion , 
leur  armement,  leur 
tactique,  il  est  donc 
indispensable  dépar- 
ier des  torpilles. 


Fig.  263.  —  Fourneau  submergé  de  Fulton,  d'après 
une  gravure  du  temps. 


Deux  ingénieurs 
américains,  Bush- 
nell  et  Fulton,  sont 
les  inventeurs  de  la  torpille.  Dans  notre 
notice  sur  les  Bateaux  à  vapeur  des  Mer-* 
veilles  de  là  science  (4),  nous  avons  parlé  de 
Bushnell,  et  dit  que  Fulton  avait  proposé, 
en  1803,  au  premier  consul  Bonaparte,  de 
construire,  à  l'entrée  de  nos  ports,  ce  qu'il 
appelait  des  fourneaux  submergés. 

Le  fourneau  submergé  de  Fulton  se  com- 
posait, comme  le  représente,  d'après  une 
gravure  du  temps,  la  figure  263,  d'une  boîte 
en  cuivre,  B,  fixée  à  une  boîte  de  sapin,  A, 
contenant  100  kilogrammes  de  poudre,  et 
retenue  par  un  câble,  permettant  à  la  torpille 

.  (1)  Tome  I,  pages  185-186. 
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de  flotter  entre  deux  eaux.  La  torpille  était 
fixée  à  un  poids  de  60  livres,  P,  retenu  à  la 
place  voulue  par  une  ancre  R.  On  disposait 
le  câble  et  l'ancre  de  telle  façon  que  l'ex- 
trémité supérieure  de  la  torpille  fût  à  8  ou 
10  mètres  au-dessous  de  la  surface  de  la 
rner.  A  son  extrémité  supérieure,  la  tor- 
pille était  pourvue  d'une  capsule  en  cuivre 
contenant  t'amorce,  et  d'un  levier  0.  Il 
suffisait  qu'un  bâtiment  heurtât  ce  levier, 
pour  que  l'amorce  prît  feu  et  que  la  torpille 
éclatât. 

Le  ministre  de  la  marine  française  (c'était 
l'amiral  Decrès)  ne  fit  pas  bon  accueil  à 
la  découverte  de  Fulton,  et  Bonaparte,  après 
en  avoir  fait  exécuter  l'essai  dans  le  port  de 
Brest,  repoussa  avec  énergie  l'invention  de 
l'ingénieur  américain*  comme  tout  à  fait 
innapplicable. 

Fulton  passa  alors  en  Angleterre,  et  pro- 
posa ses  fourneaux  submergés  à  l'Amirauté. 
Mais  il  ne  fut  pas  plus  heureux  en  Angle- 
terre qu'en  France,  bien  qu'il  eût  détruit, 
avec  une  charge  de  200  livres  de  poudre,  le 
vieux  brick  Dorothée,  On  lui  faisait,  non 
sans  raison,  une  double  objection.  D'abord 
les  amorces  étaient  fort  imparfaites  ;  ensuite, 
pour  qu'un  bâtiment  fût  détruit,  ou  tout  au 
moins  atteint,  il  fallait  qu'il  vînt  heurter  la 
torpille.  Mais  un  navire  neutre  ou  ami,  un 
bâtiment  de  commerce,  pouvait,  dans  l'obs- 
curité, venir  heurter  la  torpille,  et  être  vic- 
time de  l'explosion. 

Cette  objection  était  sans  réplique.  L'élec- 
tricité peut  seule  fournir  le  moyen,  comme 
on  le  fait  de  nos  jours,  d'enflammer  à  dis- 
tance une  mine  sous-marine. 

La  torpille  rudimentaire  imaginée  par 
Fulton  était  automatique,  puisqu'elle  déto- 
nait sous  l'influence  d'un  choc.  Mais  comme 
ce  choc  est  par  trop  livré  au  hasard j  on  n'a 
jamais  songé  sérieusement,  en  Europe,  ni  en 
Amérique,  à  faire  usage  des  fourneaux 
submergés  de  Fulton.  C'est  tout  au  plus  si 
les  Chinois  y  ont  eu  recours,  en  1886,  pour 


fermer  la  rivière  Min  à  l'escadre  de  l'ami- 
ral Courbet» 

Le  courant  électrique  est  donc  le  seul 
moyen  usité  aujourd'hui  pour  enflammer  les 
torpilles,  et  Ton  distingue  les  torpilles  élec- 
triques à  simple  interruption i  et  les  torpillés 
électriques  à  double  interruption  de  courant. 

Supposez  (fig.  264)  une  torpille  placée  en 
A,  et  reliée  par  deux  fils  conducteurs,  avec 
deux  postes  d'observation,  B  etC.  Les  obser- 
vateurs de  ces  deux  postes  sont  munis  d'une 
planchette,  sur  laquelle  est  indiquée  fort 
exactement  la  situation  des  torpilles  fixes. 

Sur  la  planchette  se  trouve  une  lunette 
portée  par  un  pivot,  muni  d'une  aiguille  de 
cadran.  Cette  aiguille  est  perpendiculaire  à 
la  direction  de  la  lunette.  Tout  autour  du 
pivot,  et  disposés  comme  les  heures  sur  le 
cadran  d'une  montre,  se  trouvent  les  points 
d'attache,  1,  2,  3,  etc.,  des  fils  conducteurs 
du  courant  électrique  allant  aux  diverses  tor- 
pilles placées  sous  l'eau  au  loin  dans  la  mer. 
Les  fils  1  de  chaque  appareil  vont  à  la  même 
torpille.  De  même  pour  les  fils  2. 

Sur  la  table  de  chaque  poste  d'observa- 
tion, se  trouvent,  en  n,  deux  petits  appa- 
reils à  levier  mobile,  qui  servent,  à  l'aide 
d'un  fil  m,  à  établir  le  circuit  électrique 
entre  les  deux  postes  B  et  C,  au  gré  de  cha- 
cun des  observateurs. 

C'est  là  le  point  intéressant  du  système, 
car  c'est  la  possibilité  de  ne  rendre  la  tor- 
pille inflammable  que  lorsque  le  navire  qui 
passera  au-dessus  d'elle  sera  un  navire 
ennemi. 

Au  moment  où,  dans  la  lunette  avec  la- 
quelle ils  observent  les  déplacements  du  na- 
vire ennemi,  nos  deux  observateurs  verront 
à  la  fois,  tous  les  deux,  le  navire  suivant  la 
direction  de  la  torpille,  A,  ils  pourront  en 
conclure  que  le  navire  passe  au-dessus  de 
la  torpille.  Ils  n'auront  alors  qu'à  fermer 
le  circuit  électrique  A,  B,  C,  en  abaissant 
les  leviers  n,  n,  et  le  courant  électrique,  qui 
passera  aussitôt,  mettra  le  feu  à  la  torpille. 
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Fig,  26 i.  —  Inflammation  d'une  torpille  par  le  courant  électrique. 


Voilà  un  procédé  très  simple,  il  offre,  ce- 
pendant, un  inconvénient.  Si  la  foudre  ve- 
nait à  tomber  sur  l'un  des  fils  a  A,  b  A, 
le  courant  électrique  très  intense  qui  serait 
produit  suffirait  peut-être  pour  déterminer 
l'explosion  delà  torpille.  En  temps  de  paix, 
ce  serait  déjà  une  excellente  raison  pour 
préférer  à  ce  mode  trop  simple  d'inflamma- 
tion électrique  la  mise  du  feu  électro-auto- 
matique, 

Voici  en  quoi  consiste  ce  procédé  :  le  cir- 
cuit électrique  AGB  est  interrompu  deux 
fois  :  d'abord  à  la  station  d'observation, 
ensuite  dans  la  torpille  elle-même*  A  la 
station,  l'observateur  rétablit  le  circuit  à 
son  gré ,  mais  dans  la  torpille  le  circuit  ne 
devient  continu  qu'à  la  suite  d'un  choc. 
Supposez  que  Ton  n'ait  à  redouter  aucune 
attaque  ;  alors  on  interrompt  le  circuit  dans 


les  postes,  et  les  navires  peuvent  circuler  à 
l'aise.  Ils  auront  beau  heurter  les  torpilles; 
elles  ne  feront  pas  explosion.  Mais  si  l'es- 
cadre ennemie  apparaît,  bien  vite  un  tour 
de  clef;  le  circuit  est  rétabli  dans  les  postes; 
tout  navire  qui  touchera  une  torpille  achè- 
vera par  le  choc  de  compléter  le  circuit, 
et  alors  la  torpille  éclatera. 

Au  début,  on  employait  la  poudre  de 
guerre  pour  remplir  les  torpilles,  ou  plutôt 
les  fourneaux  de  démolition,  que  Ton  sub- 
mergeait à  l'entrée  des  passes  à  défendre; 
et  il  fallait  d'énormes  quantités  de  poudre. 
Pour  n'en  citer  qu'un  seul  exemple,  en  4855, 
les  Russes  avaient  installé,  dans  la  mer  Balti* 
que,  des  torpilles  Jacobi,  qui  ne  renfermaient 
que  3  kilogrammes  et  demi  de  poudre. 

Ces  torpilles  (fig.  265).  étaient  formées 
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de  deux  compartiments;  le  compartiment 
supérieur,  T,  contenait  la  charge  ;  le  com- 
partiment inférieur,  À,  abritait  l'appareil 
de  mise  du  feu.  Le  tout  était  supporté  par 
un  disque  flottant,  R. 

Quelques-unes  de  ces  torpilles  éclatèrent 
sous  quelques  navires, .  sans  leur  causer 
grand  dommage. 

Les  Américains  avaient  précédemment 


JSersoii  Lauet 
Fig.  265.  —  Torpille  Jacobi. 


inventé  le  baril-torpille  (fig.  266),  qui  était 
disposé  dans  l'axe  du  courant  de  telle  sorte 
qu'il  présentait  à  la  quille  des  navires  cinq 
fusées  saillantes, A,  B,  etc.,  vissées  de  part 
et  d'autre  de  la  partie  centrale,  et  une  bouée- 
torpille  (fig.  267),  en  forme  d'entonnoir  T,T, 
fixée  à  une  corde  A  C.  Il  suffisait  que  l'une 
de  ces  fusées  ou  de  ces  bouées  fût  heurtée 
pour  que  la  torpille  fît  explosion. 

En  1866,  les  Autrichiens  se  sont  servis 
d'une  torpille  plus  compliquée,  que  repré- 
sente la  figure  268.  C'est  un  fourneau  T, 
qui  est  maintenu  dans  l'eau  par  une  calotte 
en  fonte  P,  et  une  tringle  C,  C,  reposant 


sur  le  fond  de  la  mer,  A  l'aide  d'une 
chaîne  B,  qui  passe  par  un  rouet  A,  on 


BersoffCaitët 

Fig.  266.  —  Baril-torpille. 


mouille  une  ancre  à  laquelle  l'appareil  est 
fixé,  et  on  le  fait  enfoncer  à  la  profondeur 
voulue.  Il  suffit  d'un  choc  contre  le  four- 


Fig.  267.  —  Bouée-torpille.  • 

neau  T  pour  faire  éclater  la  composition 
explosible. 

Un  perfectionnement  considérable  a  été 
réalisé  dans  l'art  destructeur  qui  nous 
occupe,  par  l'invention  des  torpilles  auto- 
mobiles, c'est-à-dire  se  dirigeant  d'elles- 
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mêmes,  grâce  à  un  mécanisme  approprié, 
vers  le  navire  à  atteindre  et  à  démolir. 
Avec  la  poudre  ordinaire  on  n'aurait  pii 


■  ...  Fig.  268.  —  Torpille  autrichienne. 

songer  à  créer  un  tel  engin,  car  il  aurait 
fallu,  pour  détruire  à  son  aide  un  navire, 
employer  une  quantité  énorme  de  poudre, 
que  l'on  n'aurait  pu  embarquer  sur  un  petit 
bateau.  Mais  grâce  à  la  découverte  des 
explosifs,  que  nous  avons  étudiés  dans 
notre  Supplément  aux  poudres  de  guerre y 
substances  qui,  sous  un  faible  poids,  pro- 
duisent des  effets  de  destruction  formida- 
bles, on  a  pu  songer  à  fabriquer  des  torpilles 
qui,  chargées  d'un  explosif  puissant,  peuvent 
être  munies  d'un  mécanisme  directeur,  qui 
les  pousse  vers  le  but  désigné* 


C'est  un  constructeur  autrichien,  M*  Whi- 
tehead,  qui  a  créé  la  première  torpille  auto- 
mobile, qui  porte  son  nom,  et  que  nous  re- 
présentons dans  la  figure  269. 

La  torpille  Wkitehead  a  une  longueur  de 
4  à  5  mètres  et  35  centimètres  d'épaisseur. 
Des  tôles  plates  qui  font  saillie,  ainsi  que 
des  ailerons,  assurent  la  stabilité  de  cet 
appareil  dans  l'eau.  A  l'arrière  de  la  tor- 
pille, se  trouve  une  hélice,  en  bronze.  L'ap- 
pareil est  divisé,  à  l'intérieur,  en  six  com- 
partiments. Le  premier  contient  un  tube 
rempli  de  fulminate  de  mercure,  et  com- 
muniquant avec  la  charge  renfermée  dans 
le  second  compartiment.  Si  l'amorce  heurte 
un  corps  dur,  elle  fait  détoner  le  fulminate, 
qui  détermine  aussitôt  l'inflammation  de  la 
charge.  Cette  charge  est,  d'ordinaire,  de  15 
à  20  kilogrammes  de  fulmicoton  ou  de 
nitro-glyeérine.  Le  troisième  compartiment 
contient  un  appareil  spécial,  que  l'on  ap- 
pelle régulateur  de  la  submersion,  et  qui 
fait  cheminer  la  torpille,  soit  à  la  surface 
de  l'eau,  soit  à  des  profondeurs  allant  jus- 
qu'à 42  mètres.  On  détermine  cette  pro- 
fondeur à  l'avance;  cela  fait,  le  régulateur 
maintient  la  torpille  à  la  prof  ondeur  voulue. 
Le  quatrième  compartiment  renferme  un 
réservoir  d'air  comprimé  à  60  atmosphères. 
C'est  cet  air  comprimé  qui,  en  s'échap- 
pant  par  un  petit  tube,  fait  mouvoir  l'hélice 
de  la  torpille. 

La  torpille  Whitehead  peut  parcourir 
une  distance  de  1500  à  2000  mètres/" 

Nous  représentons  dans  la  figure  269  la 
torpille  Whitehead,  au  moment  où  elle  est 
introduite  dans  le  tube  lance-torpille.  Gomme 
oh  le  voit,  elle  a,  extérieurement,  l'aspect 
d'un  fuseau  d'acier,  terminé  par  une  double 
hélice*  C'est  un  minuscule  bateau  sous- 
marin,  divisé  en  quatre  compartiments, 
que  l'on  voit  représenté  dans  la  figure  270 
(page  329),  qui  en  donne  la  coupe. 

La  charge  explosive  qui  est  placée  à  l'a- 
vant se  compose  de  30  kilogrammes  de  dy- 
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Fig.  270.  —  Coupe  de  la  torpille  Whitehead 


namite.  Un  percuteur  à  plusieurs  pointes,  en 
frappant  une  amorce,  à  l'intérieur,  détermine 
l'explosion  de  la  dynamite.  Dans  le  compar- 
timent d'arrière  se  trouve  une  petite  machine 
à  trois  cylindres,  actionnant  l'hélice.  Cette 
machine  est  mue  par  de  Fair  comprimé,  em- 
magasiné dans  le  compartiment  du  milieu  : 
elle  est  mise  en  marche,  aussitôt  que  la  tor- 
pille est  projetée  hors  du  tube  lance-torpille, 
par  un  doigt  métallique,  qui  est  accroché  au 
passage,  et  qui  ouvre  le  robinet  de  commu- 
nication avec  le  réservoir  d'air  comprimé. 

Un  autre  appareil  du  même  genre  permet 
de  déterminer  à  l'avance  le  temps  au  bout 
duquel  la  machine  s'arrêtera,  et  comme  la 
torpille  remonte  alors  à  la  surface,  on  peut 
régler  ainsi  son  trajet  a  cinquante,  cent, 
deux  cents  mètres,  par  exemple,  de  ma- 
nière à  savoir  où  elle  émergera  après  le  tir. 
Un  troisième  dispositif  permet,  au  contraire, 
de  la  faire  couler  à  fond,  si  elle  accomplit 
son  trajet  sans  avoir  éclaté,  ce  qui  devien- 
drait nécessaire  en  cas  de  combat,  pour  que 
l'ennemi  ne  pût  repêcher  les  torpilles  per- 
dues. 

On  voit  donc  que  la  torpille  automobile  a 
les  propriétés  suivantes  : 

1°  Elle  marche  d'elle-même,  dans  la  di- 
rection où  elle  a  été  lancée,  à  une  vitesse 
d'environ  40  kilomètres  à  l'heure. 

2°  Elle  éclate  aussitôt  qu'elle  choque  le 
but,  même  dans  une  direction  assez  oblique. 

3°  Si  ce  but  est  manqué  et  qu'on  ait  ré- 
glé l'appareil  en  conséquence,  la  torpille 
coule  à  fond,  de  manière  à  échapper  à  l'en- 
nemi. 

4°  Si,  au  contraire,  on  ne  fait  que  de  sim- 
ples exercices  à  blanc,  sans  charge  explo- 
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sive,  la  torpille  remonte  à  la  surface  de  l'eau, 
son  trajet  accompli,  et  l'on  règle  à  volonté 
la  longueur  de  ce  trajet,  en  amenant  un  in- 
dex en  regard  du  chiffre  correspondant. 

Mais  toutes  ces  propriétés  si  remarquables 
seraient  inutiles  si  la  torpille  ne  satisfaisait 
pas  à  une  dernière  condition,  la  plus  impor- 
tante de  toutes  :  celle  de  se  maintenir  entre 
deux  eaux,  à  là  profondeur  voulue  pour  at- 
teindre le  navire  ennemi,  dans  ses  œuvres 
vives.  Supposons,  par  exemple,  que  le  navire 
à  torpiller  ait  un  tirant  d'eau  de  10  mètres. 
Il  est  clair  que  la  torpille  passera  soùs  sa 
quille,  sans  éclater,  si  elle  s'enfonce  à  plus 
de  10  mètres.  Il  faudra  qu'elle  frappe  en 
pleine  carène,  à  4  ou  S  mètres  de  profon- 
deur, pour  produire  tout  son  effet. 

La  torpille  automobile  possède  encore 
cette  propriété,  indispensable,  de  se  main- 
tenir d'elle-même  au  niveau  pour  lequel  on 
l'a  réglée.  Le  mécanisme  employé  à  cet  effet 
a  été  longtemps  le  secret  de  l'inventeur. 
Il  est  connu  aujourd'hui,  et  nous  allons  l'ex- 
pliquer sommairement. 

Le  mécanisme  est  placé  dans  le  second 
compartiment,  à  partir  de  l'avant,  et  se 
compose  essentiellement  d'un  pendule,  où 
balancier,  relié  par  une  tringle  à  un  gou- 
vernail horizontal,  placé  à  l'arrière  de  la 
torpille,  à  la  suite  des  hélices; 

Ceci  posé,  supposons  que  la  torpille  tende 
à  remonter  à  la  surface  en. prenant  la  posi- 
tion inclinée  ci-après  (fig.  271),  le  pendule  P 
reste  vertical,  à  cause  de  son  poids,  mais 
il  a  repoussé  la  tringle  T  vers  l'arrière,  et 
celle-ci  a  fait  tourner  le  gouvernail  G,  qui, 
en  prenant  la  position  indiquée  dans  la 

figure,  va  faire  dévier  la  marche  dans  le  sens 
,  135 
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de  ia  flèche,  c'est-à-dire  ramener  la  torpille 
vers  le  fond.  Si,  au  contraire,  la  torpille 


Fig.  271. 


prend  la  position  ci-dessous  (fig.  272),  le 
pendule,  toujours  vertical,  agit  maintenant 
de  manière  à  tirer  la  tringle  T  vers  l'avant  ; 


Fig.  272. 


le  gouvernail  G  prend  la  position  opposée, 
et  son  action  tend  à  faire  remonter  la  tor- 
pille vers  la  surface. 

Tel  est  le  principe  du  mécanisme  régula- 
teur. D'ingénieuses  dispositions  accessoires 
en  assurent  la  complète  efficacité.  Mention- 
nons, notamment,  le  piston  relié  au  pendule 
et  qui  amortitles  mouvements  trop  brusques 
de  celui-ci,  puis  le  système  de  réglage  qui 
permet  de  déterminer  la  profondeur  dont  la 
torpille  ne  devra  pas  s'écarter. 

La  torpille  Yhitehead  a  5m,80  de  long; 
son  poids  est  de  trois  cents  kilos  environ, 
et  sa  flottabilité  de  9  kilos,  c'est-à-dire 
qu'au  repos  elle  flotte  à  la  surface  de  l'eau, 
et  qu'il  faut  l'action  combinée  de  l'hélice  et 
du  gouvernail  horizontal,  pour  la  maintenir 
entre  deux  eaux. 

L'inventeur,  M.  Whitehead,  a  créé,  à 
Fiume,  en  Autriche,  une  usine,  où  il  cons- 
truit les  torpilles  qu'il  fournit  aux  différents 
gouvernements.  Chaque  torpille  Whitehead 
coûte  environ  40,000  francs. 

Voyons  maintenant  la  manière  de  faire 
usage  de  ce  terrible  engin. 

La  torpille  automobile  étant  placée  sur 


le  pont  du  navire- torpilleur,  on  se  met  en 
devoir  de  la  lancer  dans  le  tube  lance-tor- 
pille. C'est  cette  opération  que  l'on  a  vue 
représentée  dans  la  figure  269  (p.  328). 

Portée  par  une  enveloppe  de  toile,  la  tor- 
pille est  suspendue  par  des  chaînes,  à  une 
potence,  placée  sur  le  côté  du  torpilleur. 
Deux  hommes  la  dirigent  en  face  do  la  cu- 
lasse du  tube,  qui  s'ouvre  devant  la  guérite 
du  poste- vigie,  puis  la  poussent  dans  son  lo- 
gement. C'est  une  petite  charge  de  poudre 
qui  lance,  par  son  explosion,  la  torpille  hors 
du  tube.  Cette  charge  n'a  que  la  force  né- 
cessaire pour  pousser  la  torpille  hors  du 
tube;  on  voit  donc  aisément  celle-ci  s'élan- 
cer dans  l'eau. 

Feu!  commande  le  capitaine...  On  entend 
un  bruit  sourd  :  au  milieu  d'un  petit  nuage 
de  fumée,  la  torpille  s'élance  dans  la  mer,  où 
on  la  voit  s'enfoncer,  comme  un  marsouin 
(fig..  273).  Le  remous  de  son  hélice  per- 
met de  suivre  du  regard,  à  la  surface  des 
eaux,  sa  marche  mystérieuse.  On  perd  sa 
trace,  mais  déjà  elle  est  remontée  à  la  sur- 
face... Les  yeux  perçants  des  marins  l'ont 
aperçue  :  elle  forme  un  petit  point  noir,  à 
trois  cents  mètres,  la  distance  exacte  pour 
laquelle  on  l'avait  réglée. 

S'il  s'agit  d'un  simple  exercice  de  tir,  on 
va  la  repêcher. 

C'est  cette  opération  que  représente  la 
figure  274  (p.  332).  Deux  hommes  descen- 
dent dans  un  canot,  la  torpille  est  amarrée, 
puis  suspendue  à  la  potence,  enlevée  et 
replacée  dans  le  tube  lance-torpille,  pour 
une  nouvelle  expérience. 

Quelquefois,  la  torpille  est  perdue  de  vue, 
ou  bien  elle  ne  remonte  pas  à  la  surface. 
Dans  ce  cas,  il  faut  draguer  le  fond,  pour 
la  retrouver.  Mais  cet  accident  est  rare. 
Tout  au  contraire,  on  sait  déterminer  avec 
précision  la  direction  et  la  longueur  du  tra- 
jet de  la  torpille. 

Les  marines  militaires  possèdent  donc 
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Fig.  273.  —  Feu  ! 


aujourd'hui  un  engin  redoutable,  qui,  lancé 
d'une  grande  distance,  soit  par  une  embar- 
cation, soit  par  un -grand  navire,  à  l'aide 
de  systèmes  qui  tendent  de  plus  en  plus  à 
se  perfectionner,  peut,  en  éclatant,  défoncer 
la  carène  d'un  bâtiment  ennemi. 

La  torpille  Whitehead  a  fait  renoncer  aux 
torpilles  divergentes,  qui,  remorquées  par 
les  grands  et  les  petits  navires,  à  quelque 
distance  de  leurs  flancs,  faisaient  explosion 
au  contact  des  carènes  ennemies.  C'était  là 
un  retour  aux  torpilles  dont  avait  fait  usage 
Fulton.  Les  torpilles  divergentes  ont  été 
réglementaires  dans  plusieurs  marines,  mais 
aujourd'hui,  nous  le  répétons,  elles  sont 
complètement  abandonnées  pour  les  tor- 
pilles Whitehead,  c'est-à-dire  automobiles. 

Les  navires  cuirassés  n'ont-ils  aucun 
moyen  de  prévenir  les  atteintes  de  ces 
terribles  ennemis,  qui  portent,  sournoise- 
ment, dans  l'ombre  et  le  silence,  la  des- 
truction et  la  mort?  Ils  ne  sont  pas  entiè- 
rement désarmés,  mais  leurs  procédés  de 
défense  sont  peu  nombreux. 

Un  bâtiment  exposé  à  l'attaque  d'un  ba- 
teau torpilleur  se  prémunit  contre  son 
adversaire  en  éclairant  l'horizon,  dans  toute 
son  étendue,  par  des  projections  de  fais- 


ceaux lumineux,  produits  dans  l'appareil 
optique  du  colonel  Mangin,  que  nous  avons 
décrit  dans  le  premier  volume  de  ce  Sup- 
plément (1).  Le  puissant  éclairage  fourni 
par  la  lumière  électrique,  grâce  à  cet  appa- 
reil, permet  de  scruter  au  loin  l'horizon,  et 
de  reconnaître  toute  embarcation  suspecte. 

C'est  pour  cela  que  tout  navire  cuirassé 
ou  croiseur  est  pourvu  d'un  appareil  de 
projection  lumineuse  électrique. 

De  nombreuses  expériences,  faites  par 
toutes  les  marines,  ont  établi  d'une  façon 
péremptoire  qu'un  navire  quelconque,  dé- 
pourvu des  moyens  d'éclairer  et  de  fouiller 
l'horizon  à  une  distance  de  plusieurs  kilo- 
mètres, peut  être  considéré  comme  perdu, 
s'il  est  exposé,  pendant  la  nuit,  à  une  attaque 
de  torpilleurs.  De  là  la  nécessité  d'établir 
des  foyers  et  des  projecteurs  à  bord  des 
navires.  Elle  a  été  reconnue,  chez  nous,  par 
lé  décret  ministériel  de  janvier  1883,  qui 
prescrit  l'emploi  d'appareils  Mangin  sur 
tous  nos  bâtiments,  croiseurs,  cuirassés, 
éclaireurs  d'escadres,  avisos,  et  qui  en  fixe 
le  nombre  et  les  dimensions. 

Les  figures  275,  276,  277  et  278  donnent 
une  idée  exacte  de  l'appareil  optique  en 

(l)  Pages  495-498. 
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usage  à  bord  de  nos  navires,  et  montrent  les 
détails  de  cet  appareil. 

Un  grand  croiseur,  chargé  de  reconnaître 


une  côte,  lance,  d'un  projecteur  placé  à 
Pavant,  un  faisceau  lumineux,  aussi  con- 
centré que  possible  (fig.  275),  qu'il  promène 
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de  manière  à  explorer  les  moindres  détails 
du  rivage.  Deux  autres  projecteurs  éclai- 
rent les  abords  du  navire;  le  faisceau  qu'ils 


produisent,  beaucoup  plus  étalé/ permet  de 
découvrir  facilement  les  torpilleurs  et  de 
les  maintenir  à  distance.  On  voit,  sur  le 
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même  dessin,  un  de  ces  petits  bâtiments 
saisi  par  les  rayons  lumineux,  au  moment 
où  il  tentait  une  surprise,  qui  cherche  à 


s'échapper  et  abandonne  une  attaque  dont 
le  succès  n'est  plus  possible. 

Les  projecteurs  actuellement  employés  à 


Fig.  275.  — Projections  lumineuses  électriques  d'un  navire  pour  îa  reconnaissance  d'un  bateau  torpilleur. 


bord  de  nos  navires  sont  d'un  type  tout  à 
fait  récent,  et  leur  construction  mérite  que 
nous  en  parlions  avec  quelque  détail.  On 


sait  que  les  projecteurs  de  lumière  sont  des 
appareils  destinés  à  concentrer  les  rayons 
produits  par  un  foyer  puissant,  et  à  les  diri- 
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Kig.  27G.  —  Projecteur  grand  modèle. 


ger  dans  ime  direction  déterminée  en  un 
seul  faisceau,  aussi  dense  que  possible,  sans 
les  laisser  se  disperser  adroite  ou  à  gauche. 
Les  premiers  projecteurs  étaient  des  miroirs 
de  forme  parabolique,  nécessairement  très 
imparfaits  comme  profil  métallique,  et  qui 
avaient  surtout  le  défaut  de  se  déformer  fa- 
cilement ;  aussi  ne  portaient-ils  guère  qu'à 
quelques  centaines  de  mètres.  Ce  ne  fut 
qu'à  l'apparition  des  projecteurs  en  verre 
que  Ton  put  atteindre  des  portées  plus  con- 
sidérables. 

La  construction  des  projeteurs  en  verre, 
Tune  des  branches  les  plus  délicates  de 
l'optique,  a  pris  naissance  à  Paris.  C'est 
à  la  suite  de  ses  travaux  sur  les  phares 
lenticulaires,  — ■  autre  industrie  d'origine 
toute  française,  —  que  M.  Sautter  fut  amené 
à  construire  les  premiers  projecteurs  à  len- 
tilles, tels  que  ceux  du  Livadia,  au  moyen 
desquels  on  atteignait  déjà  à  quatre  mille 
mètres.  Plus  tard,  l'invention  du  colonel 
Mangin  est  venue  perfectionner  cette  indus- 


trie, qui  s'est  maintenue  chez  les  construc- 
teurs, MM.  Sautter  et  Lemonnier,  dont  les 
ateliers  ont  fourni  la  presque  totalité  de  ces 
appareils. 

Le  projecteur  que  l'on  voit  dans  les  figu- 
res 276  et  277  se  compose  d'un  cylindre 


Fig.  277.  —  Projecteur  petit  modèle. 

de  60  centimètres  de  diamètre,  reposant  au 
moyen  d'une  fourche  sur  un  socle  fixé  au 
pont  du  navire.  Un  double  système  de  sus- 
pension, avec  leviers  et  volants,  permet  de  le 
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Fig.  278.  —  Générateur  d'électricité  du  cuirassé  l'Indomptable. 


braquer  dans  toutes  les  directions,  comme 
une  pièce  d'artillerie, ,  et  une  graduation 
tracée  sur  le  socle  donne  la  mesure  des 
angles  qu'il  parcourt  dans  son  mouvement. 
Le  câble  qui  amène  le  courant  électrique 
arrive  par  la  partie  inférieure,  dans  le  socle, 
et  il  aboutit  aux  bornes  d'une  lampe  placée 
à  l'intérieur  du  cylindre  et  qu'un  méca- 
nisme ingénieux  permet  de  manœuvrer  à  la 
main  ou  de  laisser  brûler  seule.  Les  char- 
bons entre  lesquels  jaillit  l'arc  lumineux 
sont  protégés  de  la  pluie  et  du  vent  par 
une  porte  munie  de  glaces. 

Le  réflecteur  en  verre  constitue  la  partie 
la  plus  originale  du  projecteur.  Son  inven- 
tion est  due,  comme  on  le  sait,  au  colonel 
du  génie  Mangin. 

A  l'aide  d'une  combinaison  très  ingé- 
nieuse de  surfaces  courbes,  ce  savant  phy- 
,  sicien  sut  réaliser  un  miroir  en  verre  jouis- 
sant des  mêmes  propriétés  mathématiques 
j  que  le  miroir  parabolique,  et  pouvant  être 
exécuté  avec  une  perfection  absolue,  ce  qui 
n'est  pas  le  cas  pour  ce  dernier. 

Le  faisceau  qui  soft  du  projecteur  Man- 


gin est  limité  par  une  circonférence  sans 
pénombre  et.  n'a  pas  deux  degrés  d'ouver- 
ture angulaire.  Aussi  produit-il  l'effet  d'un 
trait  lumineux  dans  le  ciel,  où  il  s'étend  à 
perte  de  vue.  C'est  ainsi  que  le  croiseur 
représenté  dans  la.  figure  275  (page  333) 
l'emploie,  pour  fouiller  les  côtes  à  grande 
distance  (7  et  8  kilomètres).  Lorsqu'il  est 
nécessaire,  au  contraire,  d'éclairer  un  es- 
pace considérable,  il  suffit  de  déplacer  légè- 
rement le  foyer  lumineux,  à  l'aide  d'une 
vis.  La  lumière  perd  un  peu  de  son  inten- 
sité, mais  elle  est  répandue  dans  un  angle 
beaucoup  plus  large.  C'est  de  cette  manière 
que  T  on  surveille  les  abords  du  navire  pour 
le  défendre  contre  les  torpilleurs  jusqu'à 
3  300  et  4  000  mètres. 

Mais  ce  ne  sont  pas  seulement  les  grands 
navires  que  l'on  munit  de  ces  appareils. 
L'expérience  a  montré  qu'il  était  toujours 
fort  utile,  et  parfois  indispensable,  d'en  éta- 
blir à  bord  des  canots  à  vapeur  et  des  cha- 
loupes armées  d'un  cuirassé. 

On  a  donc  créé,  dans  ce  but,  des  types 
moins  puissants,  de  30  centimètres  de  dia- 
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Fig.  279.  —  Filet  Bullivan  replié. 


mètre  seulement  (fig.  277),  qui  donnent 
300  becs  Carcel  au  lieu  de  2  000.  On  peut 
encore,  à  l'aide  de  ces  petits  projecteurs 
très  légers  et  facilement  maniables,  discer- 
ner les  objets  à  2  000  mètres. 

Quant  au  générateur  d'électricité,  c'est, 
généralement,  une  machine  Gramme  que 
l'on  emploie  ;  mais,  là  encore,  les  perfec- 
tionnements réalisés  sont  considérables. 
Le  poids  et  le  volume  des  dynamos  ont  di- 
minué et  leur  puissance  a  augmenté.  Toute 
une  série  de  moteurs  à  grande  vitesse  a  été 
créée,  de  façon  à  actionner  les  dynamos 
directement,  sans  l'intermédiaire  des  cour- 


roies, ce  qui  permet  de  loger  ces  ensembles 
dans  les  locaux  les  plus  resserrés. 


Fig.  280.  —  Manière  de  tendre  le  filet  Bullivan, 

Nous  représentons  dans  la  figure  278 
(p.  335)  un  des  types  le  plus  perfectionnés 
de  moteur  dynamo-électrique,  placé  à  bord 


Fig.  281.  —  Filet  Bullivan  tendu. 


du  cuirassé  l'Indomptable,  par  MM.  Sautter 
et  Lemonnier,  qui  permet  d'alimenter, 
outre  les  projecteurs,  tout  l'éclairage  in- 
térieur du  navire.  L'ensemble  du  moteur 
et  de  la  dynamo  n'a  pas  plus  de  lra,50  de 
hauteur  et  sa  longueur  atteint  à  peine  2m,50. 
C'est  un  jouet  à  côté  des  machines  à  vapeur 
qui  occupent  à  elles  seules  plus  du  tiers  du 
bâtiment. 

L'éclairage  de  l'horizon  par  des  traînées 
de  lumière  électrique  est  d'une  grande  effi- 
cacité, mais  il  n'est  pas  toujours  suffisant. 

C'est  pour  cela  qu'a  été  imaginé  le  filet 


appelé,  du  nom  de  son  inventeur,  filet 
Bullivan,  réseau  métallique  qui,  disposé 
tout  autour  du  navire,  et  à  une  assez  grande 
profondeur  d'eau,  arrête  la  marche  du  ba- 
teau-torpilleur. 

Le  filet  pare-torpille  (fig,  281)  a  d'abord 
été  en  usage  dans  la  marine  anglaise.  Adopté 
en  France  depuis,  il  est  destiné  à  préserver 
les  navires  cuirassés  ou  croiseurs  des  atta- 
ques des  torpilleurs,  soit  que  ceux-ci  vien- 
nent placer  eux-mêmes  leurs  torpilles  ou 
qu'ils  se  contentent  de  lancer  des  torpilles 
automobiles  Whitehead  ou  autres.  Les 
filets  descendant  au-dessous  de  la  ligne  de 
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flottaison  doivent  forcément  entraver  la 
marche  des  engins  destructeurs,  en  leur 
opposant  une  sorte  de  cotte  de  mailles,  qui 
entoure  le  navire  de  tous  côtés. 

Pour  les  tendre  on  se  sert  d'une  série  de 
tangons  ou  simplement  de  pistolets  d'em- 
barcation fixés  par  une  extrémité  le  long 
des  flancs  du  bateau  au-dessus  de  la  flot- 
taison, de  manière  à  pouvoir  tourner  sur 
eux-mêmes,  et  venir  se  placer  perpendicu- 
lairement au-dessus  de  la  quille.  Ils  sont 
maintenus  dans  cette  position  au  moyen 
de  balancines  frappées  à  leur  extrémité  et 
faisant  retour  à  bord  (fig.  280). 

Suspendu  au  bout  de  tous  ces  arcs-bou- 
tants,  le  filet  tombe  par  son  propre  poids 
à  la  mer.  Entourant  le  navire,  qui  se  trouve 
comme  dans  un  bassin,  le  filet  se  rejoint 
à  l'avant  et  à  l'arrière,  au  moyen  de  nou- 
veaux arcs-boutants  installés  de  la  môme 
façon,  mais  placés  dans  le  sens  de  la 
quille. 

Pour  le  replier,  une  cargue  est  installée 
à  l'extrémité  de  chaque  tangon  et  agit 
comme  pour  une  voile.  Le  filet  se  trouve 
alors  former  une  sorte  de  bourrelet  allongé 
suspendu  au  bout  des  arcs-boutants.  On 
replie  ceux-ci  en  les  faisant  tourner  tous 
ensemble  dans  le  même  sens  ;  ils  viennent 
donc  s'appliquer  le  long  des  flancs  du  na- 
vire, comme  une  ceinture  (fig.  279). 

Les  filets  sont  composés  de  mailles  ron- 
des, enfilées  les  unes  dans  les  autres  dans 
tous  les  sens,  comme  les  mailles  d'une 
bourse,  laissant  à  peine  la  place  de  passer 
le  poing  d'un  homme. 

Le  défaut  de  ce  genre  de  défense  est  dans 
le, poids  relativement  considérable  du  filet 
et  dans  la  lenteur  avec  laquelle  il  se  ma- 
nœuvre. Il  exige  au  moins  dix  minutes  et 
les  bras  d'une  grande  partie  de  l'équipage 
pour  se  mettre  en  place,  alors  qu'une  tor- 
pille peut,  en  quelques  secondes,  fondre  sur 
le  bâtiment. 

Il  ne   peut   guère   fonctionner  qu'au 


mouillage,  car  en  marche,  cédant  sous 
l'effort  de  l'eau,  il  perd  toute  son  efficacité, 
en  absorbant  une  grande  partie  de  la  vitesse 
du  navire. 

Son  poids  est  d'environ  60  à  70  tonnes 
pour  un.  grand  cuirassé. 

On  a,  sur  quelques  navires  étrangers, 
remplacé  ce  filet  par  des  chaînes  reliées 
au  moyen  de  plaques  de  tôle  mince,  qui 
formaient  une  ceinture  tout  autour  du 
bâtiment. 


CHAPITRE  V 

LES  TORPILLEURS.  —  TORPILLEURS  DE  HAUTE  MER.  — 
ACCIDENTS  SURVENUS  AVEC  DES  TORPILLEURS.  —  RÔLE 
DES   TORPILLEURS  DANS  LES  GUERRES  MARITIMES. 

Après  avoir  chargé  les  torpilles  avec  les 
nouveaux,  explosif  s  créés  par  la  chimie  (les, 
dérivés  delà nitro-glycérine,  lefulmi-coton, 
les  fulminates,  les  picrates,  la  mélinite)  et 
avoir  muni  ces  engins  destructeurs  d'un 
mécanisme  qui  les  dirige  automatiquement 
vers  le  but,  on  a  transformé  cette  tactique 
meurtrière.  Au  lieu  de  s'en  rapporter  aux 
éventualités  de  la  mer,,  pour  lancer  les  brû- 
lots modernes,  on  a  voulu  aller  chercher, 
à  coup  sûr,  le  navire  ennemi,  en  mer  ou 
dans  les  rades. 

Pour  y  parvenir,  on  a  construit  un  nou- 
veau type  de  bâtiments,  pourvus  de  qualités 
nautiques  variées,  mais  toujours  d'une 
excessive  vitesse.  Ces  bâtiments  sont  les 
torpilleurs. 

On  distingue,  parmi  les  torpilleurs }  ceux 
qui  s'approchent  assez  du  navire  pour  les 
toucher  et  enfoncer  la  torpille  dans  leur 
coque,  ce  qui  donne  un  résultat  immédiat 
et  certain,  et  ceux  qui  ne  se  rapprochent 
qu'à  200  ou  300  mètres  du  navire  qui  est 
leur  objectif,  et  qui  dirigent  alors  contre 
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lui  une  de  ces.  torpilles  automobiles,  de  ces 
torpilles  Whitehead,  que  nous  avons  dé- 
crites au  chapitre  précédent. 

Qu'ils  soient  de  l'un  ou  de  l'autre  de  ces 
deux  types,  les  navires  torpilleurs  jouent, 
dans  les  flottes  modernes,  le  rôle  que  les 
brûlots  jouaient  dans  les  flottes  de  guerre, 
du  temps  de  Duquesne,  de  Tourville  et  de 
Jean  Bart. 

Contre  un  adversaire  désemparé,  et 
même  contre  un  adversaire  au  mouillage, 
Faction  du  torpilleur  est  irrésistible,  mais 
il  n'en  est  pas  de  même  en  haute  mer.  Là, 
un  navire  torpilleur  est  vite  reconnu  à  son 
allure,  à  sa  forme  ;  et  dès  qu'il  est  aperçu, 
la  mousqueterie  et  les  mitrailleuses  le  font 
bientôt  fuir.  Il  est  certain,  toutefois,  qu'une 
escadre  qui-  serait  privée  de  torpilleurs 
serait  absolument  à  la  merci  de  l'escadre 
ennemie.  De  là,  la  création,  réglementaire, 
de  navires  torpilleurs,  dans  toutes  les  ma- 
rines. 

On  distingue  les  croiseurs-torpilleurs,  les 
avisos-torpilleiirs,  les  torpilleurs  de  haute 
mer  et  les  torpilleurs  ordinaires. 

Nous  avons,  en  France,  5  croiseurs-torpil- 
leurs, 10  avisos-torpilleurs,  9  torpilleurs  de 
haute  mer,  86  torpilleurs  de  lre  classe  et 
47  torpilleurs  de  2  e  classe. 

Les  croiseurs-torpilleurs,  du  type  du  Con- 
dor, pour  la  plupart,  ont  un  déplacement 
de  1200  tonnes,  en  moyenne.  Leurs  dimen- 
sions sont  environ  de  68  mètres  de  lon- 
gueur, sur  9  mètres  de  largeur;  leur  vi- 
tesse a  de  17  à  18  nœuds  et  ils  sont  armés 
de  5  canons  de  10  centimètres  et  de  6  ca- 
nons-revolvers (mitrailleuses  Hotchkiss). 

Ces  croiseurs  sont  appelés  à  rendre  des 
services,  comme  éclaireurs  d'escadre  ;  et  en 
même  temps,  ils  peuvent  lancer  des  tor- 
pilles automobiles. 

Nous  représentons  le  Condor  dans  la 
figuré  282,  page  337. 

Le  Condor  a  beaucoup  attiré  l'attention 
de  nos  marins,  qui  se  préoccupent  aujour- 


d'hui surtout  des  navires  de  tonnage  moyen, 
destinés  à  combattre,  tout  à  la  fois,  les  tor- 
pilleurs et  les  cuirassés. 

Il  fallait,  en  effet,  des  navires  maniables 
ayant  une  vitesse  analogue  à  celle  des  tor- 
pilleurs, mais  pouvant  mieux  tenir  la  mer, 
et  armés  de  torpilles  et  de  canons  à  tir 
rapide  :  en  un  mot  une  sorte  de  bâtiment  à 
tout  faire,  malgré  son  faible  déplacement. 

De  cette  pensée  sont  nés  d'abord  la  Bombe 
(304  tonneaux),  ensuite  le  Condor,  plus  per- 
fectionné, et  jaugeant  1272  tonneaux.  Nous 
possédons  aujourd'hui  quatre  spécimens 
de  ce  type,  car  VÉpervier,  le  Vautour  et 
le  Faucon,  sont  absolument  semblables 
au  Condor,  au  moins  dans  leurs  caractères 
essentiels. 

Ces  bâtiments  mesurent  68  mètres  de 
longueur,  8m,90  de  largeur  au  maître  bau, 
avec  un  tirant  d'eau  de  ^,10. 

La  coque  a  un  pont  cuirassé  en  acier, 
s' étendant  de  bout  en  bout  du  navire,  situé 
un  peu  au-dessous  de  la  flottaison  et  abri- 
tant les  parties  vitales  (machines,  chau- 
dières, servo-moteur  du  gouvernail,  etc.).  En 
outre,  la  coque  est  divisée  en  10  comparti- 
ments étanches  principaux,  par  des  cloisons 
longitudinales  et  transversales,  s'élevant 
jusqu'au  pont  cuirassé. 

Le  Condor  a  5  canons  de  10  centimètres, 
5  tubes  lance-torpilles  et  6  canons  revolvers. 

L'appareil  moteur,  d'une  puissance  de 
3200  chevaux- vapeur,  se  compose  de  2  ma- 
chines compound,  à  connexion  directe. 

Les  plans  du  Condor  sont  les  premiers 
qui  aient  été  faits  pour  répondre  au  pro- 
gramme rappelé  plus  haut.  D'après  ces  plans 
a  été  créé  le  Scout,  en  Angleterre;  mais  le 
Condor  est  supérieur,  comme  vitesse,  aux 
croiseurs-torpilleurs  similaires  construits 
par  nos  voisins.  En  effet,  le  croiseur  anglais 
Cossack  file  seulement  17  nœuds  7,  tandis 
que  le  Condor  a  filé  18  nœuds  5  ;  et  le 
premier  jauge  près  de  400  tonneaux  de  plus 
que  le  second. 
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Le  Cott^/or  maintient  facilement  la  vitesse 
de  47  nœuds. 

Les  avisos-torpilleurs  du  type  la  Bombe 
ont  un  tirant  d'eau  beaucoup  moins  consi- 
dérable; de  sorte  qu'ils  n'ont  à  peu  près 
rien  à  craindre  eux-mêmes  des  torpilles 
automobiles,  qui  cheminent  toujours  à 
8  ou  10  mètres  au-dessous  de  la  surface  de 
la  mer.  Ces  avisos,  qui  déplacent  à  peu  près 
390  tonnes,  ont  59  mètres  de  longueur,  sur 
6  mètres  de  largeur,  et  ils  sont  armés  de 
4  canons  de  47  millimètres,  à  tir  rapide,  et 
de  3  canons-ré  vol  ver  s.  Ils  sont  destinés  à 
courir  sus  aux  torpilleurs  ennemis,  et  à  les 
couvrir  de  projectiles,  avec  leur  artillerie 
légère.  ■ 

Nos  torpilleurs  de  haute  mer,  du  type 
du  Balny  et  du  Déroulède,  mesurent  4i  urè- 
tres de  longueur,  sur  3  mètres  de  largeur. 
Leur  tirant  d'eau  n'est  que  de  2m,23.  Ils 
déplacent  66  tonnes,  et  sont  armés  de  deux 
canons-revolvers  Hotchkiss,  de  37  milli- 
mètres. 

Les  torpilleurs  de  haute  mer  ne  sont,  en 
réalité,  que  des  torpilleurs  de  33  mètres, 
qui  ont  été  modifiés.  On  les  vit,  le  14  avril 
1883,  pendant  qu'ils  accompagnaient  l'es- 
cadre de  la  Méditerranée,  résister  à  un 
coup  de  vent  assez  violent.  Mais  quelque 
temps  après,  il  fut  établi,  de  façon  péremp- 
toire,  qu'ils  n'étaient  pas  capables  de  navi- 
guer isolément,  ni  même  d'escorter  long- 
temps les  escadres  en  haute  mer.  C'est  alors 
que  le  Ministre  de  la  marine  ordonna  de 
les  allonger,  et  de  porter  leur  tonnage  de 
60  à  66  tonnes. 

Jusque  là,  on  avait  beaucoup  prôné,  chez 
les  différentes  nations,  les  torpilleurs  de  25 
mètres,  construits  par  un  ingénieur  anglais, 
M.  Thornscroft.  Ces  petits  torpilleurs  ne 
lançaient  pas  de  torpilles  automobiles;  ils 
allaient  jusqu'aux  flancs  mêmes  du  navire, 
pour  fixer  la  torpille.  Mais  on  a  reconuu 
l'inanité  d'une  telle  manœuvre,  avec  les 
moyens  de  défense  préventifs  dont  les  cui- 
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Fig.  284.  —  Vue  intérieure  de  l'avant,  ou  poste-vigie,  d'un  bateau  torpilleur. 


rassés  et  autres  navires  sont  munis.  Les 
torpilleurs  de  25  mètres  sont  donc  con- 
damnés avec  raison,  bien  qu'ils  entrent 
encore  aujourd'hui  pour  moitié  dans  la 
composition  de  la  flottille  des  torpilleurs 
anglais.  Nos  voisins  les  conservent,  on  ne 
sait  pourquoi  ;  car  ils  sont  d'un  emploi  tou- 
jours difficile j  et  souvent  dangereux. 
En  1863  déjà,  une  commission  française 


réunie  à  Rochefort  avait  étudié  un  mo- 
dèle de  torpilleurs  construit  par  M.  Charles 
Brun,  qui  était  alors  ingénieur  de  la  marine 
et  sénateur  du  Var,  et  qui  fut  ensuite,  pen- 
dant quelques  mois,  ministre  de  la  marine. 
Ce  torpilleur  était  construit  de  manière  à 
pouvoir  s'enfoncer  en  grande  partie  sous 
l'eau,  au  moment  opportun.  Il  affectait  la 
forme  d'un  poisson.  Muni  d'une  hélice,  d'un 
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gouvernail  vertical  et  de  deux  gouvernails 
horizontaux,  il  était  pourvu,  à  l'extérieur, 
de  réservoirs,  dans  lesquels  on  comprimait 
de  Fair,  à  la  pression  de  douze  atmosphères. 
On  pouvait  faire  entrer  de  Feau  dans  des 
compartiments  situés  à  l'avant,  de  façon 
à  former  un  lest,  pour  faire  descendre  le 
hâtiment  au-dessous  de  la  surface  de  Feau. 

On  trouvera  signalées  d'autres  applica- 
tions de  ce  même  principe,  c'est-à-dire  l'em- 
ploi de  compartiments  remplis  d'eau  à  vo- 
lonté, au  chapitre  de  cette  Notice  où  il  sera 
traité  des  bateaux  sous- marins. 

Le  type  proposé  par  M.  Ch.  Brun  n'est  pas 
entré  définitivement  dans  notre  armement. 

Les  torpilleurs  du  type  ordinaire,  régle- 
mentaires aujourd'hui  dans  notre  marine, 
sont  dits  de  lre  classe  et  de  2e  classe.  Ils 
sont  construits  sur  un  modèle  à  peu  près 
uniforme.  Il  y  a,  dans  notre  flotte  actuelle, 
80  torpilleurs  de  lre  classe  et  47  de  2e  classe. 

Pour  donner  une  idée  exacte  de  la  dis- 
tribution intérieure  d'un  torpilleur,  nous 
en  exposons  les  détails  complets  dans  la 
figure  283  (page  340),  qui  donne  la  coupe 
d'un  torpilleur. 

Le  rôle  de  ces  minuscules  bâtiments  est, 
comme  on  le  sait,  de  s'approcher  à  F  im- 
proviste d'un  navire  cuirassé,  et  de  déposer 
sous  ses  lianes  la  torpille,  dont  l'explosion 
doit  l'anéantir.  Pour  que  cette  dangereuse 
mission  ait  quelque  chance  de  succès,  plu- 
sieurs conditions  sont  indispensables  :  d'a- 
bord, une  extrême  vitesse,  afin  que  le  tor- 
pilleur puisse,  en  cas  d'insuccès  ou  d'arrêt 
dans  sa  marche,  rejoindre  le  cuirassé  d'où 
il  est  parti,  et  auquel  son  poids  énorme  ne 
permet  qu'une  marche  relativement  lente, 
et  pour  qu'il  échappe,  non  pas  seulement 
au  tir  de  la  grosse  artillerie  ennemie,  mais 
à  celui  des  canons-revolvers,  dont  les  navi- 
res de  guerre  sont  tous  armés  aujourd'hui 
et  dont  nous  avons  déjà  parlé  (1).  Il  faut 

(1)  Voie  le  Supplément  à  V Artillerie  moderne,  t.  II, 
p.  177,  fig.  150. 


encore  que  le  torpilleur  puisse  s'approcher, 
sans  être  vu  ni  entendu.  Sa  machine  à  va- 
peur ne  devra  donc  faire  aucun  bruit  per- 
ceptible du  dehors;  et  il  sera  très  ras  sur 
Feau,  en  sorte  que,  les  lames  le  recouvrant 
aisément,  l'équipage  devra  pouvoir  complè- 
tement s'enfermer. 

Un  bateau  torpilleur  a  généralement  de 
J  8  à  30  mètres  de  longueur,  et  il  est  monté 
par  dix  hommes.  Ainsi  que  le  montre  la  fi- 
gure 283,  la  plus  grande  place  est  occupée 
par  la  machine  à  vapeur,  la  chaudière  et  le 
ventilateur.  A  F  avant,  se  trouve  le  poste- 
vigie,  dont  la  vue  intérieure  se  voit  dans  la 
figure  284  (page  341).  C'est  là  qu'au  moment 
du  combat  est  placé  l'officier  chargé  du 
commandement.  Il  voit  au  dehors  par  d'é- 
troites ouvertures  garnies  de  fortes  glaces. 
A  sa  droite,  comme  on  le  voit  sur  notre 
dessin,  est  le  cadran- indicateur,  servant  à 
transmettre  les  ordres  aux  mécaniciens. 
Devant  lui,  le  timonier  tient  la  roue  du 
gouvernail.  Enfin,  vers  l'avant,  un  homme 
se  tient  prêt  à  faire  fonctionner  l'appareil 
servant  à  projeter  la  torpille. 

Le  poste-vigie  est  fermé  par  des  cloisons 
étanches,  en  sorte  que  si  une  voie  d'eau  s'y 
produit,  il  est  seul  à  s'emplir  et  le  bateau 
reste  à  flot.  Il  en  est  de  même  du  comparti- 
ment suivant,  qui  contient  la  chaudière  et 
les  machines  à  vapeur. 

Celles-ci  qui  sont  à  condensation,  et  du 
système  compound,  sont  à  la  fois  très  lé- 
gères et  très  puissantes.  La  chaudière  est 
tubulaire,  du  type  de  celles  des  locomotives. 
Pour  arriver  à  lui  faire  produire,  sous  un 
assez  petit  volume,  la  quantité  de  vapeur 
nécessaire,  on  a  recours  à  un  puissant  ven- 
tilateur, qui  entretient  dans  son  foyer  un 
véritable  feu  de  forge.  C'est  grâce  à  ces 
dispositions  toutes  spéciales  qu'on  est  ar- 
rivé à  donner  à  ces  minuscules  navires  les 
vitesses  extraordinaires  de  20,  22  et  même 
24  nœuds,  ou  44  kilomètres  et  demi  à 
l'heure  î 
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Indépendamment  de  leur  mission  particu- 
lière, lés  torpilleurs  peuvent,  dans  un  grand 
nombre  de  cas,  jouer  auprès  d'une  escadre 
îe  rôle  que  remplit  la  cavaleine  légère  dans 
une  armée.  Leur  vitesse  leur  permet  de  se 
lancer  en  éclair eur s,  et  leur  faible  tirant 
d'eau  de  faire  des  reconnaissances  le  long 
des  côtes. 

Quand  il  s:agit  de  faire  sauter  un  navire 
ennemi,  il  importe,  avant  tout,  de  s'appro- 
cher sans  être  vu  ni  entendu;  ce  sera  donc 
pendant  la  nuit  qu'auront  lieu  les  attaques. 
Les  cuirassés,  il  est  vrai,  ont  de  puissants 
fanaux  électriques,  avec  lesquels  ils  explo- 
rent les  ténèbres  de  l'horizon,  mais  l'expé- 
rience a  démontré  que  ces  fanaux,  tels  qu'on 
les  emploie  généralement,  ne  portent  guère 
à  plus  de  quatre  kilomètres,  et  que,  même 
à  cette  distance,  ils  ne  permettent  d'aper- 
cevoir que  les  objets  de  couleur  claire.  C'est 
pour  cela  que  le  torpilleur  est  entièrement 
peint  en  noir  ou  en  gris  foncé.  Les  hommes 
eux-mêmes  ont  les  mains  noircies,  et  le 
visage  couvert  d'un  voile,  qui  leur  donne 
l'aspect  étrange  et  sinistre  à  la  fois  qu'on 
remarque  dans  notre  dessin  (fig.  284). 

Extérieurement,  le  torpilleur  présente, 
sur  toute  sa  longueur,  une  surface  convexe, 
comme  un  dos  de  tortue.  Un  étroit  pas- 
sage règne  des  deux  côtés  de  cette  sorte  de 
rouf  bombé,  sur  lequel  ne  font  saillie  que  la 
cheminée,  la  guérite  de  l'homme  de  barre 
et  la  manche  à  vent,  sorte  d'entonnoir  en 
tôle,  où  le  ventilateur  aspire  l'air,  qu'il  re- 
foule dans  la  chaufferie. 

Intérieurement,  la  majeure  partie  de  l'es- 
pace disponible  est  occupée  par  l'appareil 
moteur.  La  machine  à  vapeur,  qui  est, 
comme  il  est  dit  plus  haut,  du  système 
compound,  se  compose  de  deux  cylindres, 
avec  pompes  indépendantes  pour  le  con- 
denseur ;  elle  imprime  à  l'arbre  de  l'hélice 
une  vitesse  de  près  de  380  tours  par  mi- 
nute. La  chaudière  est  du  type  de  locomo- 
tive. Pour  lui  faire  produire  la  quantité  de 


vapeur  nécessaire  à  la  marche  à  toute  vi- 
tesse, on  a  recours,  avons-nous  dit  plus 
haut,  au  tirage  forcé  :  toute  la  chambre  de 
chauffe  forme  un  compartiment  entière- 
ment fermé,  dans  lequel  un  ventilateur, 
mû  par  une  petite  machine  à  vapeur  spé- 
ciale, comprime  l'air  puisé  au  dehors  par 
la  manche  à  vent.  Cet  air,  ne  trouvant  pas 
d'autre  issue,  s'engouffre  sous  la  grille  du 
foyer,  en  donnant  au  feu  une  activité  ex- 
traordinaire. 

C'est  un  curieux  spectacle  que  celui  de 
la  chaufferie  en  pleine  marche.  A  chaque 
instant,  un  des  chauffeurs  ouvre  la  porte  du 
foyer,  y  jette  à  la  hâte  unepelletée  de  char- 
bon, et  la  referme  vivement;  car  l'afflux  de 
l'air  froid  sur  les  tubes  ferait  baisser  la 
pression.  Par  la  porte  ainsi  brusquement 
ouverte,  le  foyer,  blanc  d'incandescence, 
projette  une  lueur  éclatante  sur  les  visages 
des  chauffeurs,  tandis  que  le  ronflement 
du  ventilateur  complète  l'impression  saisis- 
sante de  cet  enfer  en  miniature  ;  enfer  très 
supportable,  d'ailleurs.  Grâce  à  l'air  frais 
qui  y  est  constamment  refoulé,  la  chambre 
de  chauffe  d'un  torpilleur  est,  en  effet,  d'un 
séjour  bien  moins  pénible  que  la  chaufferie  , 
de  la  plupart  des  grands  navires  à  vapeur  et 
des  paquebots.  Toutefois,  il  a  fallu  prendre 
des  dispositions  spéciales  pour  éviter  les  ' 
dangers  auxquels  sont  exposés  les  hommes 
enfermés  dans  cet  étroit  espace.  Qu'un  tube 
de  niveau  d'eau  vienne  à  casser,  qu'une 
fuite  subite  se  déclare,  et  ceux-ci  seraient 
brûlés  vifs,  si  des  appareils  de  fermeture 
automatiques  n'avaient  rendu  à  peu  près 
impossibles  les  accidents  de  ce  genre,  qui 
étaient  assez  fréquents  autrefois. 

La  chambre  du  capitaine  et  le  logement 
des  mécaniciens  sont  à  l'arrière  de  la  ma- 
chine; le  poste  de  l'équipage  est  à  l'avant, 
mais  chacun  d'eux  n'a  guère  que  trois 
mètres  de  long,  sur  autant  de  large,  et  l'on 
peut  à  peine  s'y  tenir  debout. 

C'est  là  le  défaut  capital,  qui  rend  les 
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bateaux  torpilleurs  à  peu  près  inhabitables 
pendant  une  traversée  un  peu  prolongée. 
L'équipage  d'un  bateau  de  première  classe 
est,  en  effet,  composé  de  deux  officiers  et 
de  dix-sept  hommes.  Qu'on  se  figure  l'exis- 
tence de  ces  dix-neuf  personnes  entassées 
dans  un  aussi  étroit  espace,  en  proie  au 
mal  de  mer  et  privées  de  repos,  car  la  tré- 
pidation rend  tout  sommeil  impossible,  et 
où  l'on  est  tellement  secoué  par  la  grosse 
mer,  que  les  marins  les  plus  endurcis  paient 
leur  tribut,  comme  les  novices. 

Cependant,  les  traversées  faites  par  quel- 
ques-uns de  nos  torpilleurs,  pour  se  rendre 
de  Brest  à  Toulon,  ont  donné,  à  ce  point  de 
vue,  des  résultats  inespérés.  Partis  des  ports 
de  l'Océan,  au  commencement  de  février 
1889,  tous  sont  arrivés  à  Toulon,  en  une 
vingtaine  de  jours,  sans  avaries  graves, 
quoique  plusieurs  d'entre  eux  eussent  à 
lutter  contre  de  très  gros  temps. 


CHAPITRE  VI 

DISCUSSIONS  ET  POLÉMIQUES  SUR  LES  AVANTAGES  COM- 
PARÉS DES  NAVIRES  CUIRASSÉS  ET  DES  TORPILLEURS. 

—  PERTE  DE  DEUX  TORPILLEURS  DE  2e  CLASSE  EN  4889. 

—  RÔLE  JOUÉ  PAR  LES  TORPJXLEURS  DANS  LES  CAM- 
PAGNES NAVALES  DU  CHILI,  DE  LA  CHINE  ET  DU 
TONK1N.  — •  CONCLUSION. 

Des  événements  douloureux  arrivés  en 
haute  mer,  au  mois  de  mars  1889,  ont 
ravivé  les  discussions,  depuis  longtemps  pen- 
dantes, entre  les  partisans  et  les  adversaires 
des  torpilleurs  de  haute  mer. 

Le  21  mars  1889,  deux  torpilleur  s  de  35  mè- 
tres, les  torpilleurs  110  et  111,  devaient  se 
rendre  du  Havre  au  port  de  Cherbourg.  Ils 
quittaient  le  Havre,  où  ils  étaient  venus 
changer  leurs  chaudières.  Quelques  se- 
maines auparavant,  le  torpilleur  102  avait 
été  renversé  par  une  vague,  à  Toulon.  Aussi 
toutes  les  précautions  avaient- elles  été  pri- 


ses, pour  assurer  la  stabilité  des  deux  tor- 
pilleurs 110  et  111;  d'autant  plus  qu'ils 
n'avaient  pas  subi  toutes  les  épreuves  des 
essais  de  réception.  Deux  autres  torpilleurs, 
les  71  et  55,  longs  de  33  et  de  27  mètres, 
avaient  été  désignés  pour  convoyer  les  tor- 
pilleurs 110  et  111.  Vers  midi,  les  quatre 
torpilleurs  quittaient  le  port  du  Havre.  En 
approchant  de  Barfleur,  ils  trouvent  une 
très  grosse  mer,  avec  commencement  de 
mauvais  temps .  Jugeant  qu'il  ne  pouvait 
pas  continuer  sa  route  et  n'ayant  d'autre 
point  de  relâche,  dans  le  voisinage,  que  la 
rade  de  Saint- Vaast,  qui  était  inabordable 
à  ce  moment,  le  torpilleur  55  vire  de  bord 
et  rentre  au  Havre,  dans  la  nuit,  après 
avoir  été  fortement  secoué,  mais  en  bon 
état. 

Les  torpilleurs  71  et  111  trouvèrent  à 
Barfleur  une  mer  terrible  et  ils  arrivèrent 
tous  les  deux  à  Cherbourg,  au  commen- 
cement de  la  nuit,  après  une  navigation 
très  pénible  pour  le  71,  et  très  dangereuse 
pour  le  111,  dont  l'avant  faisait  eau  de 
toutes  parts  et  dont  le  commandant,  le  lieu- 
tenant de  vaisseau  Crespel,  avait  dû  se  faire 
attacher  sur  le  pont,  pour  éviter  d'être  em- 
porté par  les  lames.  Quant  au  torpilleur  110 
(fig.  285),  on  l'attendit  en  vain;  un  bateau- 
pilote  annonça,  depuis,  qu'il  l'avait  vu 
chavirer. 

Cette  catastrophe  eut  un  retentissement 
d'autant  plus  grand  que  les  partisans  des 
cuirassés  et  ceux  des  torpilleurs  étaient  de- 
puis longtemps  aux  prises. 

Les  adversaires  des  bâtiments  cuirassés 
disaient  :  «  Nos  vaisseaux  cuirassés  sont  à 
la  merci  d'un  torpilleur  bien  dirigé  ;  et  d'un 
autre  côté,  ils  sont  d'une  telle  masse  qu'il 
est  impossible  de  leur  imprimer  une  vitesse 
suffisante,  en  cas  de  guerre  d'escadre.  Ce 
qu'il  y  aurait  donc  à  faire,  ce  serait  de  rem- 
placer ces  colosses  par  des  navires  d'un 
tonnage  modéré,  doués  d'une  grande  vi- 
tesse, portant  de  gros  canons,  munis  d'une 
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cuirasse  impénétrable,  et  possédant  une  re- 
marquable facilité  de  manœuvre.  » 

A  celales  partisans  des  vaisseaux  cuirassés 
répondaient  : 

«  Le  problème  est  insoluble;  gardons 
nos  cuirassés.  » 

Mais  les  adversaires  répliquaient  : 

«  Le  problème  n'est  pas  insoluble  :  nous 
avons  les  croiseurs  et  les  torpilleurs,  qui 
répondent  à  tous  les  besoins.  » 

La  question  en  est  là,  et  on  n'entrevoit  pas 
la  solution  de  cette  grave  difficulté,  ou,  du 
moins,  la  possibilité  de  mettre  les  deux  écoles 
d'accord. 

S'il  nous  est  permis  d'émettre  une  opi- 
nion, nous  dirons  que  les  vaisseaux  cuiras- 
^  sés  auront  toujours  un  rôle  très  important 
à  jouer  dans  les  guerres  maritimes,  mais 
qu'il  n'est  pas  nécessaire  de  continuer  indé- 
finiment la  lutte  entre  la  cuirasse  et  le  ca- 
non, d'entasser  autour  des  flancs  des  bâti- 
ments, des  poids  de  plus  en  plus  formidables 
de  fer  et  d'acier,  au  risque  de  les  priver 
ainsi  de  leurs  qualités  essentielles.  Faut-il 
admettre,  d'autre  part,  que  le  matériel  de 
combat  de  l'avenir  doive  consister  simple- 
ment dans  les  croiseurs  et  les  torpilleurs, 
si  rapides  qu'on  les  suppose?  Gomme  le 
disait  le  capitaine  Gougeard^  le  héros  du 
Mans,  qui  fut  trop  peu  de  temps  ministre 
de  la  marine,  «  ce  n'est  pas  avec  ces  co- 
quilles de  noix  que  la  France  pourra  régner 
sur  la  mer,  et  conserver,  pour  son  usage, 
en  les  interdisant  aux  autres,  lés  grandes 
routes  de  l'Océan  ». 

D'où  il  faut  tirer  cette  conclusion  :  Ayons, 
tout  à  la  fois,  des  vaisseaux  cuirassés  et 
des  torpilleurs.  Nous  avons  d'admirables 
cuirassés,  il  faut  les  conserver.  Quant  aux 
navires  torpilleurs,  ils  sont  susceptibles  de 
quelques  reproches,  en  ce  qui  touche  leur 
construction.  A  l'heure  qu'il  est  on  peut 
dire  que  la  France  ne  possède  pas  de  véri- 
tables torpilleurs  de  haute  mer. 

En.  veut-on  une  preuve  ?  Pendant  l'été  de 
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1889,  les  Italiens  ont  donné  aux  équipages 
des  navires  torpilleurs  l'occasion  de  montrer 
le  rôle  qu'ils  auront  à  jouer  dans  la  guerre 
future.  Le  programme  des  exercices  de  leur 
flottille,  arrêté  par  l'amiral  Acton,  était 
divisé  en  trois  parties.  D'abord,  explora- 
tion et  reconnaissance  détaillée  de  la  côte  ; 
— puis,  lancement  de  torpilles,  de  jour  et  de- 
nuit,  afin  d'habituer  le  personnel  à  se  servir 
de  ces  engins,  et  à  les  manier  avec  habileté; 
—  enfin,  usage  tactique  des  torpilleurs. 

L'amiral  Acton  résumait  ainsi  les  expé- 
riences dont  il  avait  été  le  témoin  : 

«  Le  facteur  principal  du  succès  consiste, 
pour  les  torpilleurs,  dans  la  valeur  et  la 
compétence  technique  du  personnel  appelé 
à  les  commander.  » 

Sans  doute,  il  est  très  difficile  d'apprécier, 
en  temps  de  paix,  la  valeur  comparée  d'un 
cuirassé  et  d'un  torpilleur  dans  une  campa- 
gne navale.  Tout  ce  que  l'on  peut  faire 
c'est  interroger  l'histoire  des  combats  aux- 
quels ils  ont  pu  prendre  part  jusqu'ici,  et 
d'en  tirer  une  conclusion  motivée.  Nous 
consacrerons  la  fin  de  ce  chapitre  à  cette 
revue,  aussi  intéressante  qu'instructive. 

Pendant  la  guerre  des  Chiliens  et  des 
Péruviens,  commencée  en  1877,  et  qui  dura 
deux  ans,  les  torpilleurs  jouèrent  un  rôle 
prépondérant.  Les  Chiliens  se  servirent,  les 
premiers,  de  torpilles  et  de  torpilleurs.  Nous 
avons  représenté  au  début  (Je  cette  Notice 
(page  292,  fig.  2511  la  première  bataille  na- 
vale entre  le  Huascar  et  le  Chochrane.  Les 
Péruviens  ne  tardèrent  pas  à  prendre  leur 
revanche.  Le  25  mai  1880,  le  torpilleur  pé- 
ruvien, Independencîa,  envoyait  dans  les 
flancs  du  torpilleur  chilien,  Janique,  une 
torpille  chargée  de  100  livres  de  poudre,  qui 
coula  très  rapidement  le  torpilleur  chilien. 


Pendant  la  guerre  des  Turcs  contre  les 
Russes,  en  1877-1878,  les  deux  adversaires 


firent  usage,  chacun  de  son  côté,  de  plu- 
sieurs espèces  de  torpilles  fixes,  remorquées, 
projetées  et  automobiles. 

Dans  la  nuit  du  12  au  13  mai  1877,  les 
Russes  firent,  dans  la  mer  Noire,  leurs 
premières  démonstrations  torpopédiques 
contre  les  Turcs.  Le  cuirassé  Konstantin, 
quittant  le  port  de  Sébastopol,  arriva  dans 
la  rade  de  Batoum,  où  mouillaient  plusieurs 
navires  turcs,  et  il  mit  à  le  mer  quatre  cha- 
loupes, à  marche  rapide,  portant  des  tor- 
pilles. Les  quatre  chaloupes  ne  purent 
garder  leur  ordre  convenu,  et  l'une  d'elles, 
la  Tcheindy  entrant  la  première  dans  la  rade 
de  Batoum,  se  mit  à  attaquer  la  flotte 
turque,  sans  attendre  les  autres  embar- 
cations. Elle  s'en  prit  à  un  grand  navire 
à  vapeur  à  roues,  et  lui  posa  la  torpille 
sous  la  poupe.  Mais  les  fils  électriques, 
communiquant  avec  la  torpille,  s'embarras- 
sèrent dans  l'hélice  de  la  chaloupe,  et  l'explo- 
sion n'eut  pas  lieu.  Le  navire  turc  ayant 
donné  l'alarme  à  la  flotte,  les  quatre  cha- 
loupes furent  forcées  de  prendre  le  large, 
et  de  rejoindre  le  Konstantin. 

Les  Russes  obtinrent  un  succès  complet 
dans  une  seconde  agression,  qui  eut  lieu 
dans  la  nuit  du  25  au  26  mai  1877. 

Dans  le  Danube,  non  loin  de  la  ville  de 
Matchin,  mouillaient  plusieurs  navires  turcs  ; 
deux  monitors  à  tourelles,  le  Fetl-oul-Islam 
et  le  Douba-Seï/î,  -montés  chacun  par  un 
équipage  de  soixante  hommes,  escortés  du 
navire  à  vapeur,  le  Kilidj-Ali. 

Pour  attaquer  ces  trois  navires,  la  flotte 
russe  n'avait  que  quatre  chaloupes  à  vapeur  : 
le  Cesarewitch,  avec  quatorze  hommes  d'équi- 
page, commandés  par  le  lieutenant  D  ubasofï  ; 
la  Xenia,  avec  neuf  hommes  d'équipage,  sous 
les  ordres  du  lieutenant  Shestakofï*  ;  le  Djigit, 
monté  par  huit  hommes  et  le  lieutenant  Per- 
sine,  et  le  Cesarewna,  avec  neuf  hommes  et 
l'aspirant  Bail.  Ces  quatre  chaloupes  allaient^ 
sans  autre  appui  qu'elles-mêmes,  essayer 
de  détruire  les  grands  monitors  turcs. 
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Le  lieutenant  Dubasofï  a  donne  de  cette 
expédition  hardie  le  récit  complet,  dans 
un  rapport,  que  nous  reproduirons,  pour 
faire  connaître  exactement  le  genre  de  tac-  , 
tique  qui  nous  occupe. 

«  J'avais,  dit, le  lieutenant  Dubasofï,  donné  les 
instructions  suivantes  : 

En  entrant  dans  le  bras  de  Matehin,  les  quatre  em- 
barcations placées  sous  mes  ordres  se  formeront  en  li- 
gne de  file;  le  Cesarewitch  entête;  puis,  la  Xenia; 
puis  le  Djigit  ;  enfin,  la  Cesarewna.  La  flottille  glissera 
ainsi  le  long  de  la  rivé  du  Danube  et  ralentira  sa  mar- 
che lorsqu'elle  arrivera  en  vue  de  Vennemi.  Alors,  elle 
se  dirigera  vers  le  millieu  du  fleuve  sur  deux  lignes, 
le  Cesarewitch  et  la  Xenia  en  tête.  Du  moment  de 
Ventrée  dans  le  bras  de  Matchin  jusqu'à  celui  de  l'at- 
taque, la  vitesse  sera  diminuée  à  V effet  d'atténuer,  le 
plus  possible,  le  bruit  du  sillage  et  des  machines;  elle 
sera  notablement  accrue  lorsqu'on  approchera  de  Ven- 
nemi. 

J'attaquerai,  suivi  de  près  par  Shestakoff;  Persine 
se  tiendra  prêt  à  nous  porter,  en  cas  de  besoin,  secours; 
Bail  restera  en  réserve. 

Si  le  premier  navire  attaqué  par  moi  est  détruit, 
Shestakoff  se  portera  sur  le  deuxième  navire;  Persine 
appuiera  cette  attaque;  Bail  se  tiendra  prêt  à  les  se- 
courir; moi-même,  je  demeurerai  en  réserve. 

Enfin,  si  cette  deuxième  attaque  est  également  cour- 
ronnée  de  succès,  Persine  attaquera  le  troisième  na- 
vire; Bail  appuiera  ;  je  me  tiendrai  prêt  à  les  soutenir 
et  Shestahoff  formera  réserve. 

«  La  nuit  était  voilée  de  nuages,  mais  non  ab- 
solument obscure,  à  raison  d'un  bel  effet  de  clair 
de  lune.  Ilsoufflâit,  du  nord-ouest,  une  jolie  brise 
qui  portait  à  l'ennemi  des  nouvelles  de  notre  mar- 
che. Néanmoins,  à  l'exception  du  Cesarewitch,  ,1a 
flottille  s'avança  sans  bruit... 

«...  J'ordonnai  à  Shestakofî  de  me  suivre  et  je 
me  dirigeai  sur  le  monitor  le  plus  voisin,  lequel 
&e  trouvait  à  la  distance  d'environ  130  mètres.  . 


«  Malgré  le  bruit  de  notre  marche,  nous  ne  fû- 
mes hélés  par  les  factionnaires  qu'après  avoir 
parcouru  la  moitié  de  cette  distance.  Je  fis  une  ré- 
ponse que  je  croyais  régulière...  mais  j'ai  su,  de- 
puis lors,  qu'elle  ne  Tétait  point;  que  mon  erreur 
avait,  à  l'instant,  donné  l'éveil  à  nos  adversaires. 
Les  servants  des  pièces  d'artillerie,  qui  couchaient 
sur  le  pont,  furent  debout  au  premièr  coup  de  fu- 
sil du  factionnaire.    .    .    .    .    .    .    .    .    ,  . 

«Le  monitor  que  je  visais  était  sous  vapeur;  ses 
canons  de  l'arrière  pouvaient  nous  faire  le  plus 
grand  mal.  En  conséquence,  je  résolus  de  l'atta- 
quer par  l'arrière  pour  lui  détruire  ses  moyens 
de  propulsion. 


<c  Mes  prévisions  se  réalisèrent. 

«  A  notre  approche,  une  pièce  ouvrit  le  feu. 
Trois  projectiles  nous  furent  envoyés  sans  aucun' 
effet  et,  avant  que  le  quatrième  coup  pût  être  tiré, 
j'étais  sur  le  navire  à  bâbord.  Je  le  frappai  de  mon 
espar  entre  le  centre  et  l'arrière,  un  peu  en  avant 
de  l'étambot...  L'eau  se  souleva  sur  les  flancs  du 
monitor  et  couvrit  mon  embarcation, 

«  Quelques  débris  furent  projetés  à  près  de  qua- 
rante mètres  de  hauteur.  La  nature  de  ceux  qui 
tombèrent  sur  le  Cesarewitch  nous  permit  d'esti- 
mer que  l'explosion  produite  avait  étendu  ses 
effets  jusqu'au  pont  du  navire... 

L'équipage  du  monitor,  dont  l'arrière  se  sub- 
mergeait à  vue  d'œil,  dut  se  réfugier  à  l'avant... 

«  Pour  assurer  le  salut  de  mes  hommes,  je  fis 
jouer  la  pompe  à  vapeur,  à  l'effet  de  rejeter  l'eau, 
qui  avait  envahi  mon  embarcation... 

<c  A  ce  moment,  le  monitor,  à  demi  submergèy 
rouvrait  son  feu.  J'ordonnai,  à  Shestakofî  de  lui 
porter  un  second  coup.  Cet  officier,  marchant  ra- 
pidement à  l'ennemi,  vint  le  frapper  un  peu  en 
arrière  de  la  tourelle,  juste  à  l'instant  où  celle-ci 
nous  envoyait  son  deuxième  projectile.  Il  l'attei- 
gnit sous  la  quille,  à  six  mètres  environ  de  Té- 
trave... 

«  Gomme  la  première  fois,  l'effet  de  l'explosion 
fut  terrible,  ainsi  qu'on  put  en  juger  à  l'examen 
des  débris  de  mobilier  des  cabines  qui,  projetés 
haut  en  l'air,  retombèrent  sur  la  Xenia... 

«  Alors,  n'ayant  plus  de  coups  de  canon  à  tirer, 
les  braves  gens  de  l'équipage  du  monitor  prirent 
leurs  fusils,  et  nous  envoyèrent  une  grêle  de 
balles... 


«  Shestakofî  et  moi,  nous  ne  nous  dégagions  pas 
aussi  rapidement  que  nous  l'eussions  voulu.  L'hé- 
lice de  la  Xenia  était  prise  dans  les  débris  du  mo- 
nitor; mon  embarcation  était  tellement  pleine 
d'eau,  et  ma  pompe  à  vapeur  si  bien  hors  de  ser- 
vice que  je  dus  employer  tous  mes  hommes  à  la 
manœuvre  des  seaux... 


»  Pendant  ce  temps,  Skestakoff  dirigeait  contre 
l'adversaire  un  feu  nourri  de  mousqueterie... 

******  ************ 

».  Les  deux  navires,  qui  accompagnaient  le  na- 
vire attaqué,  ne  cessèrent  de  tirer  sur  nous,  au 
cours  de  notre  dpératieh.  » 


En  dix  minutes,  le  monitor  Douba-Seïfi 
avait  coulé. 

Le  jour  allait  se  lever  :  le  lieutenant 
Dubasoff  ordonna  la  retraite,  malgré  la  ré- 
sistance des  commandants  du  Djigit  et  de  la 
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Cesarewna,  qui  voulaient  absolument  tor- 
piller les  deux  autres  navires.  Mais  on  avait 
réusi  à  couler  un  navire  ennemi,  sans  avoir 
eu  un  homme  tué,  ni  blessé.  Vouloir  conti- 
nuer l'entreprise,  c'était  s'exposer  à  sacrifier 
inutilement  d'héroïques  matelots. 

Les  deux  navires  turcs  couvrirent  d'éclats 
d'obus  les  quatre  chaloupes  qui  opéraient 
leur  retraite  ;  mais  rien  ne  les  atteignit,  et  les 
flots  du  Danube  reprirent  bientôt  leur  tran- 
quillité. 

Pendant  notre  campagne  contre  la  Chine, 
en  1884,  les  torpilleurs  ont  joué  un  rôle 
important. 

Nous  allons  résumer  les  faits  de  guerre 
auxquels  ils  ont  pris  part. 

Au  mois  d'août  1884,  l'escadre,  com- 
mandée par  l'amiral  Courbet,  après  avoir 
bloqué  l'île  de  Formose,  était  engagée  dans 
la  rivière  Min,  où  elle  était  exposée  à  de 
sérieux  périls.  Elle  était  menacée  par  une 
flottille  chinoise  mouillée  non  loin  de  là,  et 
par  toute  une  armée,  renforcée  par  de  nom- 
breuses batteries,  étagées  en  aval  de  la  ri- 
vière. 

Le  22  août,  arriva  heureusement  à  l'ami- 
ral Courbet  la  signification  de  la  déclara- 
tion de  guerre  et  l'autorisation  de  se  déga- 
ger par  un  coup  de  maître.  Un  conseil  de 
guerre  fut  tenu  aussitôt-,  à  bord  du  vaisseau 
amiral  le  Volta. 

Yoici  quelle  était  la  situation  de  la  flot- 
tille française  et  des  forces  ennemies.  A 
42  milles  en  amont  de  la  rivière  Min,  et  un 
peu  en  aval  de  l'arsenal  de  Fou-chéou,  à  la 
pointe  de  \& pagode,  se  trouvaient  mouillées 
en  lignes  brisées,  par  suite  du  coude  que 
formait  le  fleuve  :  1°  le  croiseur  de  3e  classe 
le  Volta,  portant  le  pavillon  de  l'amiral 
Courbet,  2°  les  canonnières  l'Aspic  et  le 
Lynx,  ainsi  que  les  bateaux  torpilleurs  ra- 
pides n03  45  et  46;  3°  un  peu  au-dessous, 
les  croiseurs  de  première  classe  le  Duguay- 


Trouin,  le  Villars  et  le  d'Estaing.  C'est  ce 
que  Ton  voit  sur  la  figure  286,  qui  montre 
la  situation  de  nos  vaisseaux  et  ceux  des 
chinois. 

Tout  près  de  nos  navires  se  trouvait  un 
égal  nombre  de  bâtiments  chinois.  En 
amont  du  Volta,  entre  le  croiseur  et  l'arse- 
nal de  Fou-chéou,  étaient  mouillés  8  autres 
navires  chinois,  deux  jonques  chargées  de 
soldats  et  un  certain  nombre  d'embarca- 
tions disposées  en  canots  porte-torpille. 
Par  le  travers  étaient  encore  9  jonques  de 
guerre,  en  ligne  le  long  de  la  rive  gauche, 
et  sur  cette  même  rive  6  ou  7  batteries, 
quelques-unes  armées  de  canons  Krupp. 

La  flottille  française  possédait,  en  défini- 
tive, 58  bouches  à  feu  de  49, 14  et  10  centi- 
mètres; la  flottille  chinoise  disposait  de 
56  canons,  parmi  lesquels  on  comptait  des 
pièces  rayées  de  25,  20  18,  16  et  15  centi- 
mètres, en  outre,  sur  les  jonques  de  guerre, 
70  canons  lisses,  d'assez  faible  calibre. 

Le  23  août  1884  à  1  heure  25  minutes 
de  l'après-midi,  le  Volta  et  nos  canonnières 
lèvent  l'ancre,  pour  attaquer  les  navires 
chinois  mouillés  en  amont.  Aucun  coup  de 
canon  n'avait  encore  été  tiré,  lorsque  le  tor- 
pilleur 46  s'élance  sur  le  croiseur  chinois 
le  Yang-Ou,  et  le  torpilleur  45  sur  la  canon- 
nière le  Fou-Sing.  Le  torpilleur  46  frappe  de 
sa  torpille-portée  le  flanc  de  son  adversaire, 
qui,  défoncé  par  l'explosion,  va  bientôt 
s'échouer  sur  la  rive.  Le  torpilleur  n°  45 
atteint  seulement  l'arrière  du  Fou-Sing,  et 
fait  éclater  sa  torpille  ;  mais  il  reste  attaché 
au  navire  chinois  par  sa  hampe,  et  son  capi- 
taine, gravement  blessé,  ne  peut  retirer  son 
bateau  qu'avec  beaucoup  de  peine  de  cette 
position  critique.  Nos  deux  torpilleurs  sont 
entraînés  par  le  courant,  et  bientôt  hors 
de  tout  danger. 

Pendant  ce  temps,  nos  petites  canonnières 
attaquent  à  bout  portant  les  bâtiments  à 
vapeur  chinois.  Nos  croiseurs  de  lre  classe, 
à  cause  de  leur  grand  tirant  d'eau,  ne  peu- 
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Fig.  286.  —  Situation  des  deux  flottilles  française  et  chinoise  sur  la  rivière  du  Min,  le  22  août  1884. 

*  {,  douane.  —  2,  le  Destaing.  —  3,  canonnières  chinoises  et  canots  à  vapeur  armés  et  porte-torpilles.  —  4,  le  Lyux.  —  5,  l'Aspic.  — 
6  torpilleurs  45  et  46.  —  7,  la  Vipère.  —  8,  le  Volta,  bâtiment  amiral.  —  9,  9,  canonnières  chinoises  et  jonques  de  guerre.  —  10,  la 
Pagode.  —  11,  batteries  chinoises.  —  12,  batterie  chinoise  de  trois  pièces  de  campagne.  —  13,  arsenal  de  Fout-Cheou.  —  14,  le  Duguay- 
Trouin. 


vent  suivre  le  Volta,  dans  les  eaux  de  la  ri- 
vière Min,  mais  ils  ouvrent  un  feu  destruc- 
teur, d'un  côté  sur  les  trois  navires  ennemis 
placés  par  leur  travers,  et  de  l'autre,  sur  les 
jonques  de  guerre.  Le  navire  cuirassé  la 
Triomphante,  qui  vient  d'arriver,  leur  prête 
bientôt  le  puissant  appui  de  ses  canons  de 24. 

Moins  d'une  demi-heure  après  le  début 
de  Tengagement,  la  lutte  était  terminée. 
Les  jonques  de  guerre  chinoises  mouillées 
entre  la  pointe  de  la  Pagode  et  l'arsenal, 
coulaient  et  brûlaient  en  même  temps,  et 
les  deux  grandes  jonques  chargées  de  sol- 
dats étaient  en  feu.  Les  trois  navires  chinois 
et  deux  de  leurs  canonnières,  combattus 
par  nos  croiseurs  de  lre  classe,  étaient  allés 
-s'échouer  et  se  remplir  d'eau,  à  quelque  dis- 


tance. Le  Yang-ou  et  deux  transports,  amar- 
rés le  long  des  quais  de  l'arsenal,  étaient 
bientôt  détruits  par  les  obus  de  nos  canon- 
nières et  brûlés. 

Le  feu  cessa  vers  5  heures,  et  nos  bâti- 
ments allèrent  prendre  un  mouillage  pour 
la  nuit,  hors  de  la  portée  des  forts. 

En  résumé,  dans  cette  mémorable  jour- 
née, l'amiral  Courbet  avait  détruit  22  navi- 
res, en  comptant  les  jonques.  5  des  capi- 
taines qui  les  commandaient,  40  officiers 
et  200  matelots  ou  soldats,  étaient  tués; 
nos  pertes  étaient  seulement  de  6  tués  et 
27  blessés. 

L'arsenal  de  Fou-chéou,  situé  à  peu  de 
distance,  était  bombardé,  le  lendemain,  sans 
pourtant  qu'on  réussît  à  le  détruire  en  en- 
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tier  ;  car  les  pièces  de  14  et  10  centimètres 
de  nos  petits  navires  étaient  impuissantes 
pour  le  détruire;  le  Duguay-Trouin  et  la 
Triomphante,  dont  les  gros  canons  auraient 
été  nécessaires  pour  cette  besogne,  ne  pou- 
vaient remonter  jusqu'à  ce  point  de  la  ri- 
vière. 

Cependant,  il  fallait  se  défendre  d'un  re- 
tour offensif  des  Chinois  qui,  dans  le  but 
de  nous  couper  la  retraite,  accumulaient  les 
obstacles  en  aval  de  la  pointe  de  la  Pagode. 
Nos  marins  surmontèrent  toutes  ces  diffi- 
cultés. À  mesure  que  l'escadre  descendait 
la  rivière  Min,  en  chaque  point  où  elle  ren- 
contrait des  batteries  chinoises,  la  grosse 
artillerie  de  la  Triomphante  et  du  Dugay- 
Trouin  commençait  l'attaque,  en  battant 
méthodiquement  chaque  partie  'de  l'ou- 
vrage ennemi,  et  mettant  successivement 
chacune  de  ses  embrasures  ou  de  ses  pièces 
hors  de  service.  Les  canons  de  14  centimè- 
tres de  nos  autres  vaisseaux,  appuyaient 
l'attaque;  enfin,  sous  la  protection  des  pe- 
tites pièces  à  tir  rapide  et  des  salves  de 
mousqueterie  de  nos  canonnières,  une  par- 
tie des  compagnies  de  débarquement  étaient 
jetées  à  terre,  et  tenaient  en  échec  les  trou- 
pes chinoises,  pendant  qu'une  escouade  de 
matelots  torpilleurs  brisaient  les  canons  et 
affûts  chinois,  au  moyen  du  fulmi-coton. 

C'est  en  opérant  ainsi  que  l'amiral  Cour- 
bet ruina  et  franchit  les  solides  fortifications 
des  passes  Mingan  et  Kimpaï. 

Le  29  août,  tous  nos  bâtiments  sortaient 
victorieux  de  la  rivière  Min,  après  avoir 
perdu  seulement  10  tués  et  48  blessés.  Mais 
pendant  ces  six  jours  de  lutte,  les  1800  ma- 
rins qui  les  montaient,  électrisés  par  l'au- 
dace et  l'intrépidité  de  leur  chef,  avaient 
accompli  des  prodiges. 

Le  1er  octobre,  Courbet  occupa  Kelung 
sans  grande  résistance  de  la  part  des  Chinois. 

A  partir  de  ce  moment  l'amiral  dut  se 
contenter  d'occuper  Kelung  et  de  bloquer 
les  autres  ports  de  File  de  Formose. 


Personne,  en  France,  ne  se  doutait  des 
héroïques  actions  de  notre  escadre  de  Chine/ 
quand  un  brillant  fait  d'armes  vint  les  rap- 
peler avec  éclat. 

Une  escadre  chinoise  avait  eu  l'impru- 
dence de  prendre  la  mer.  Courbet  l'apprend, 
et,  avec  le  Bayard,  sur  lequel  il  place  son 
pavillon,  il  se  met  à  sa  recherche.  Le 
13  février  1885,  il  reconnaît  les  vaisseaux 
ennemis. 

Trois  des  croiseurs  chinois  lui  échap- 
pèrent, grâce  à  leur  vitesse  et  à  la  brume. 
La  frégate  le  Yu-Yen  et  la  corvette  le  Tchen- 
King  se  réfugièrent  à  Shei-poo,  port  où  l'on 
n'arrive  que  par  des  canaux  très  étroits  et 
d'une  navigation  difficile.  Comme  on  ne 
pouvait  songer  à  s'engager  dans  ces  passes 
presque  inconnues,  Courbet  prit  un  autre 
moyen  pour  détruire  les  deux  navires  chi- 
nois. Il  chargea  le  capitaine  de  frégate 
Gourdon  et  le  lieutenant  de  vaisseau  Dubois 
d'aller  torpiller  les  navires  ennemis. 

Au  lieu  du  bateau-torpille  du  Bayard,  le 
capitaine  Gourdon  et  le  lieutenant  Dubois 
préférèrent  une  simple  chaloupe  à  vapeur. 

Dans  la  nuit  du  14  au  15  février,  les  deux 
chaloupes  quittent  le  Bayard.  Elles  étaient 
accompagnées  et  guidées  par  une  troisième, 
sous  la  conduite  du  lieutenant  de  vaisseau 
Ravel,  qui  avait  précédemment  exploré  le 
chenal.  L'obscurité  était  si  grande  qu'à 
diverses  reprises  les  trois  canots  se  perdi- 
rent de  vue.  Enfin,  après  un  parcours  de 
sept  à  huit  milles,  ils  aperçoivent  les  navires 
chinois.  On  observe  le  plus  grand  silence  et 
lavitesse  est  ralentie.  Les  petites  machines 
à  vapeur  des  chaloupes  faisaient  grand 
bruit;  ce  qui  était  un  danger.  Heureuse- 
ment les  Chinois  étaient  en  fête  cette  nuit; 
car  le  15  février  est  le  premier  jour  de  leur 
année,  et  ils  en  célébraient  l'anniversaire 
par  des  feux  d'artifice.  Aussi  le  canot  du 
commandant  Gourdon  put-il  atteindre,  sans 
être  aperçu,  le  Yu-Yen.  Il  pose  sa  torpille 
portée,  qui  éclate  avec  un  bruit  formidable. 
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La  chaloupe  est  un  moment  retenue  par 
sa  hampe,  qui  est  prise  sous  la  carêne  de 
la  frégate  chinoise,  mais  le  commandant 
réussit  bientôt  à  se  dégager.  Les  Chinois, 
affolés  par  l'exploxion,  tirent  au  hasard 
des  coups  de  canon,  de  mitrailleuses  et  de 
fusil,  qui  ne  portent  pas. 

Le  lieutenant  Dubois,  qui  s'était  retardé, 
arrive  alors,  et  lance  sa  chaloupe  à  toute 
vitesse.  Il  touche  le  flanc  du  Vu-Yen  avec  sa 
torpille  portée,  qui  éclate  aussitôt  (fig.  287, 
page  353). 

Après  l'explosion  de  la  deuxième  torpille, 
les  deux  chaloupes  s'éloignent  le  plus  rapi- 
dement possible,  non  sans  recevoir  un  cer- 
tain nombre  de  balles  et  de  mitraille,  mais 
par  un  vrai  miracle,  aucune  avarie  grave 
n'en  résulte,  et  un  seul  homme  est  mortel- 
lement frappé  dans  la  chaloupe  du  com- 
mandant Grourdon. 

Seulement,  au  milieu  de  l'obscurité,  nos 
canots  porte-torpille  ne  retrouvent  plus  ni 
leur  route,  ni  le  lieutenant  Ravel,  qui  s'est 
arrêté  à  800  mètres  environ  des  navires 
chinois.  Ils  s'engagent  au  hasard  dans  un 
chenal  autre  que  celui  qui  les  a  conduits 
devant  Shei-poo;  et,  après  de  dangereuses 
péripéties,  ils  arrivent  enfin  à  bord  d'un 
de  nos  transports,  la  Saône,  qui  stationnait 
dans  ces  parages. 

Quel  avait  été  le  résultat  de  l'admirable 
exploit  de  nos  deux  marins  ?  Le  Yu-Yen 
avait  été  coulé  par  l'explosion  de  nos  deux 
torpilles.  Quant  au  Tchen-King,  il  avait  été 
démoli  par  les  projectiles  mêmes  des  canon- 
mers  chinois.  En  effet,  au  moment  de 
l'apparition  de  nos  canots  porte-torpille,  les 
matelots  chinois'  avaient  tous  perdu  la  tête, 
et  ils  s'étaient  mis  à  tirer  dans  toutes  les 
directions;  si  bien  que  leurs  canons  mêmes 
avaient  éclaté  et  démoli  leur  navire. 

L'amiral  Courbet  se  mit  à  la  recherche 
des  trois  croiseurs  qui  lui  avaient  échappé. 
Il  les  trouva  réfugiés  dans  la  rivière  de 
Ning-pô,  en  compagnie  de  quatre  autres 


navires.  Cependant  il  reconnut  l'impossi- 
bilité de  les  attaquer  en  ces  parages  sans 
faire  courir  à  ses  bâtiments  les  plus  extrêmes 
dangers. 

Il  s'en  consola  en  s'emparant,  le  29  mars 
1885,  avec  les  cuirassés  le  Bayard  et  la 
Triomphante,  les  croiseurs  le  àHEnaing  et 
le  Du  Chaffault,  qu'accompagnait  la  canon- 
nière la  Vipère  et  le  grand  transport  ¥  Anna- 
mite, de  Ma-Kung,  port  principal  des  îles 
Pescadores.  Bien  qu'il  fût  défendu  par  cinq 
forts  avec  des  batteries  armés  de  27  canons, 
quelques-uns  de  gros  calibre,  tout  le  petit 
archipel  de  Pescadores  tomba  en  notre 
pouvoir  et  donna  un  port  magnifique  à 
notre  flotte  de  Chine 

Le  11  juin  1885,  dans  ce  même  port  de 
Ma-Kung,  Courbet,  usé  par  les  fatigues  et 
les  déboires  de  toute  espèce  qu'il  avait 
essuyés,  mourait,  à  bord  du  vaisseau  amiral, 
avec  le  stoïcisme  d'un  héros. 

La  campagne  navale  de  la  Chine  de  1884 
nous  a  laissé  des  enseignements  impor- 
tants. La  destruction  de  la  flotte  chinoise, 
le  23  août  4884,  prouve  que  la  cuirasse 
est  suffisante  pour  atténuer  la  force  des- 
tructive de  l'artillerie  nouvelle  ;  l'impuis- 
sance de  nos  obus  de  14  centimètres  pour 
ruiner  l'arsenal  de  Fou-chéou,  et  le  grand 
effet  de  nos  pièces  de  19  et  de  24  cen- 
timètres contre  les  batteries  blindées  de  la 
rivière  Min,  démontrent  la  nécessité  des 
gros  calibres  dans  de  semblables  opéra- 
tions. 

Enfin,  la  destruction  des  deux  croiseurs 
chinois  par  le  torpilleur  du  Bayard  montre 
que  l'art  torpéique  a  aujourd'hui  ses  règles, 
confirmées  par  la  victoire. 

Notre  escadre  a  essayé,  en  1889,  d'établir 
la  tactique  des  torpilleurs  en  exécutant,  à 
Toulon,  des  manoeuvres  navales.  Ces  ma- 
nœuvres ont  offert  le  plus  vif  intérêt.  Mal- 
heureusement, il  a  été  à  peu  près  impossible 
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de  dire  si  les  torpilleurs  s'étaient  assez 
rapprochés  des  cuirassés  pour  les  couler,  ou 
si  les  cuirassés  avaient  assez  criblé  de  pro- 
jectiles les  torpilleurs,  pour  les  empêcher 
d'avancer. 

Un  ancien  officier  de  marine,  qui  fut  le 
témoin  très  impartial  de  ces  manœuvres, 
raconte  en  ces  termes  un  épisode  de  ces 
derniers  exercices  : 

«  Vers  2  heures  30  du  matin,  le  tor-. 
pilleur  62,  commandé  par  le  lieutenant 
Dubois,  le  même  qui  avait  fait  sauter  une 
frégate  chinoise  à  Schee-poo,  se  présente,, 
se  dérobe  en  restant  à  la  lisière  d'un  fais- 
ceau électrique,  et  poussant  à  toute  vi- 
tesse, il  entre  dans  la  baie,  avec  une  admi- 
rable crânerie.  Il  active  son  feu,  en  doublant 
la  jetée.  Le  torpilleur  n'a' essuyé  que  quel- 
ques coups  de  canon-revolver  ;.  malheureu- 
sement, le  lieutenant  se  trompe  sur  la  dis- 
tance ;  il  est  aveuglé  par  les  foyers  des  pro- 
jecteurs de  lumière,  et  il  lance  sa  torpille 
à  500  mètres  de  Y  Hirondelle,  le  croiseur 
de  tête  !  » 

Il  est  donc  vrai  que  la  manœuvre  d'un 
torpilleur  est  sujette  à  bien  des  hasards. 

En  résumé,  il  n'appartient  encore  à  per- 
sonne de  se  prononcer  sur  la  tactique  à 
établir  à  l'égard  des  flottilles  de  torpilleurs. 
La  nation  qui  voudrait  se  servir  exclusive- 
ment de  cuirassés,  ou  exclusivement  de 
torpilleurs,  irait  certainement  au  devant  de 
désastres  ;  mais  si  la  tactique  des  cuirassés 
est  faite,  celle  des  torpilleurs  est  encore  à 
trouver. 

Ce  qui  est  certain,  c'est  que  les  torpil- 
leurs rendront  d'autant  plus  de  services 
qu'ils  seront  plus  transportables.  En  4885, 
le  torpilleur  68  est  allé  du  Havre  à  Mar- 
seille, en  remontant  la  Seine,  traversant 
Paris,  puis  le  canal  de  Bourgogne,  et  des- 
cendant ensuite  la  Saône  et  le  Rhône.  On 
l'a  vu  à  Paris  amarré,  pendant  quelques 
jours,  sur  la  Seine,  au  quai  d'Orsay.  Voilà 


un  fait  qui  démontre  la  bonne  construction 
de  nos  torpilleurs,  sous  le  rapport  de  la 
facilité  du  transport. 

Depuis  cette  époque,  le  gouvernement  a 
mis  à  l'étude  une  très  intéressante  question 
le  transport  des  bateaux- tor  pilleurs  par  les 
chemins  de  fer.  On  a  construit,  pour  cet 
objet  particulier,  un  train  spécial  de  chemin 
de  fer.  Il  est  composé  de  quatre  wagons. 
Chacun  de  ces  wagons  est  pourvu,  en  son 
milieu,  d'une  charpente  horizontale  métal- 
lique, articulée  de  manière  à  lui  permettre 
de  suivre  toutes  les  courbes  de  la  voie,  pen- 
dant que  le  torpilleur,  hissé  sur  les  quatre' 
trucks,  conserve  sa  forme  rigide  ordinaire. 
C'est  dans  ces  conditions  que  le  torpilleur 
71  fut  transporté  de  Toulon  à  Cherbourg, 
en  1889. 

Cette  expérience  est  de  la  plus  grande 
importance.  Sans  qu'il  soit  besoin  de  beau-, 
coup  insister,  on  devine  quels  avantages.il 
y  aurait  à  pouvoir  transporter  notre  flot- 
tille de  torpilleurs  en  deux  jours,  du  Havre, 
à  Marseille,  ou  de  Toulon  à  Cherbourg. 
C'est  le  cas  de  dire  que  nos  torpilleurs  se- 
ront toujours  sur  le  lieu  du  danger. 

En  terminant  l'examen  de  cette  question^ 
nous  exprimerons  un  vœu  :  c'est  que,  de 
part  et  d'autre,  on  abandonne  des  procédés 
de  polémique  qui  sont  fâcheux.  Nul  ne 
songe  à  supprimer  nos  cuirassés,  et  à  com- 
poser la  flotte  française  uniquement  de  croi- 
seurs et  de  torpilleurs.  Ceux  qui  croient  à 
l'action  efficace  des  torpilleurs  et  ceux  qui 
n'ont  de  confiance  que  dans  la  puissance, 
le  tonnage  et  la  masse  des  vaisseaux  cui- 
rassés, poursuivent,  en  définitive,  le  même 
but  :  les  uns  et  les  autres  veulent  que  notre 
marine  soit  forte,  nous  allions  dire  invin- 
cible. Sur  ce  terrain,  tous  les  Français  sont, 
d'accord  ! 
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Fig.  287.  —  Le  torpilleur  du  Bayard,  monté  par  le  capitaine  .Gourd on,  fait  sauter  le  croiseur  chinois  le  Yu-Yen* 
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CHAPITRE  VII 

LA  NAVIGATION  SOUS-MARINE.  —  LES  PREMIÈRES  TENTA- 
TIVES FAITES  PAR  FULTON.  —  BATEAUX  SOUS-MARINS 
CONSTRUITS  BANS  LES  PORTS  D'AMÉRIQUE,  d'aNGLE- 
TERRE,  D'ALLEMAGNE  ET  EN  FRANGE. —  LE  «  GYMNOTE  » 
ET  LE  «  PERAL  ».  —  LE  NOUVEAU  BATEAU  SOUS-MARIN 
LE  «  GOUBET  ». 

Il  nous  reste,  pour  terminer  l'exposé  des 
ressources  militaires  de  la  marine  actuelle, 
à  signaler  une  création  encore  à  l'état 
d'ébauche,  mais  qui,  si  elle  se  perfectionne 
et  devient  pratique,  jettera  un  trouble  ex- 
traordinaire dans  tout  l'effectif  des  marines 
de  guerre  du  monde  entier.  Nous  voulons 
parler  des  bateaux  sous-marins. 

Les  officiers  et  matelots  attachés  aux 
bateaux  torpilleurs  fixent,  à  grand'peine, 
et  en  s'exposant  à  d'énormes  dangers,  des 
brûlots  explosifs  à  la  quille  des  navires 
ennemis.  Mais  ils  échouent  souvent  dans 
ces  coups  d'audace,  en  raison  de  la  sur- 
veillance et  des  moyens  de  défense  qu'on 
leur  oppose.  Outre  les  foyers  électriques 
dont  les  longues  projections  décèlent  au 
loin  leur  présence,  les  filets  Sullivan,  en- 
tourant le  navire,  peuvent  arrêter  leur  élan. 
Si,  au  lieu  de  naviguer  sur  la  mer,  les  torpil- 
leurs pouvaient  plonger  sous  l'eau,  et  aller 
placer  leur  infernal  engin  de  destruction 
au-dessous  de  la  coque  du  navire,  à  l'insu 
de  l'équipage,  en  naviguant  hors  de  sa  vue, 
on  conçoit  à  quels  dangers  les  bâtiments 
seraient  exposés.  On  ne  voit  pas  de  moyen 
de  protection  contre  un  procédé  d'attaque 
aussi  perfide. 

Hâtons-nous  de  dire  que,  malgré  de  très 
nombreuses  tentatives,  le  bateau  sous- 
marin  n'est  pas  encore  créé;  mais  le  mo- 
ment s'approche  peut-être  où  nos  vais- 
seaux auront  à  s'inquiéter  sérieusement  de 
cet  effroyable  ennemi.  Que  sera  alors  la 
guerre  maritime?  Quelle  sécurité  pour- 
ra-t-on  espérer  à  bord  des  colosses  qui  sont 


aujourd'hui  l'orgueil  de  nos  flottes  ?  On  ose 
à  peine  entrevoir  cette  triste  perspective. 

Ce  qui  peut  rassurer,  c'est  que  les  recherr 
ches  concernant  la  navigation  sous-marine 
sont  de  date  fort  ancienne,  et  qu'elles  n'ont 
pourtant  jamais  abouti,  jusqu'à  ce  jour,  à 
rien  de  pratique. 

En  1801,  ainsi  que  nous  l'avons  raconté 
dans  les  Merveilles  de  la  science ,  Fulton 
avait  construit  un  bateau  plongeur,  qui 
était  pourvu  de  deux  hélices  parallèles,  et 
dont  les  mouvements  d'ascension  et  de  des- 
cente s'obtenaient  au  moyen  d'une  vis  fonc- 
tionnant verticalement.  Fulton  fit  des  essais 
de  son  embarcation  sous-marine  au  Havre 
et  à  Rouen.  Il  accomplit  même  une  partie 
de  la  traversée  du  Havre  à  Brest,  en  navi- 
guant sous  l'eau. 

L'empereur  Napoléon  Ier  n'encouragea 
pas  la  tentative  de  Fulton,  pas  plus  qu'il 
n'avait  accueilli  ses  fourneaux  submergés, 
c'est-à-dire  les  torpilles. 

La  question  fut  reprise  en  France,  en  1863. 
L'amiral  Bourgeois  construisit,  à  Toulon, 
un  bateau  sous-marin,  qu'il  nommait  le 
Plongeur. 

Le  Plongeur  était  en  tôle,  et  affectait 
la  forme  d'un  cigare  aplati.  Il  jaugeait 
450  tonneaux,  et  mesurait  42  mètres  de 
longueur,  sur  .6  mètres  de  largeur  et 
3  mètres  de  hauteur,  y  compris  la  quille.  Il 
était  propulsé  par  une  hélice,  que  com- 
mandait une  machine  mue  par  de  l'air  com- 
primé à  12  atmosphères,  et  contenu  dans 
une  série  de  réservoirs  cylindriques,  d'un 
volume  total  de  150  mètres  cubes,  ce  qui 
suffisait  à  l'aération  du  bateau  pendant  un 
temps  assez  long.  Les  moyens  de  descente 
et  de  remonte  se  composaient  de  réservoirs 
à  eau,  d'une  capacité  de  50  mètres  cubes, 
qui  pouvaient  se  remplir  ou  se  vider  plus 
ou  moins  complètement,  par  l'effet  d'air 
comprimé.  Ces  réservoirs,  étant  remplis 
d'eau,  rendaient  le  bateau  plus  lourd  que  le 
!  liquide  qu'il  déplaçait,  et  il  ne  restait  plus 
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alors  qu'à  maintenir  sa  stabilité  d'immer- 
sion. On  obtenait  cette  stabilité  au  moyen 
de  deux  cylindres  régulateurs.  Chacun  de 
ces  eylindres^était  pourvu  de  pistons,  que 
l'on  pouvait  faire  monter  ou  descendre, 
suivant  que  Ton  désirait  augmenter  ou  di- 
minuer la  fiottabilité.  Un  gouvernail  hori- 
zontal, double,  placé  à  l'arrière  du  bateau, 
et  mû  à  la  main,  ajoutait  son  action  à  celle 
des  cylindres  régulateurs. 
^  Toutes  ces  dispositions  étaient  admira- 
blement calculées  ;  malheureusement  l'ami- 
ral Bourgeois  ne  réussit  jamais  à  maintenir 
le  Plongeur  entre  deux  eaux.  Il  allait 
toucher  le  fond  quand  son  mouvement  de 
descente  était  commencé,  même  par  8  où 
9  mètres  d'eau  seulement. 

Il  est  juste  de  dire  qu'à  l'époque  où  l'amiral 
Bourgeois  fit  les  essais  de  son  bateau  sous- 
marin,  on  ne  savait  pas  confectionner  des 
réservoirs  en  acier  suffisamment  légers,  et 
des  pompes  de  compression  assez  puissantes 
pour  emmaganiser  couramment  de  l'air  à 
la  pression  de  10  atmosphères. 

On  a  fait  un  certain  bruit,  en  Amérique, 
en  1880,  d'un  bateau  sous-marin  que  le  cons- 
tructeur appelait  le  Pacificateur,  voulant 
exprimer  par  là  que  la  navigation  sous- 
marine  rendant  la  guerre  maritime  impos- 
sible, on  devrait  arriver  aussi  à  une  paix 
générale. 

On  voit  dans  la  figure  288  la  coupe  du 
bateau  le  Pacificateur  et  dans  les  figures  289 
et  290  l'ensemble  ,  du  bateau. 

Le  bateau  sous-marin  le  Pacificateur 
mesure  9m,15  de  bout  en  bout,  2^,68  de 
largeur  et  lm,83  de  creux.  Sur  chacun  des 
côtés  est  placée  une  certaine  quantité  de 
plomb,  dont  le  poids  est  calculé  exacte- 
ment pour  maintenir  le  bateau  à  fleur  d'eau. 
Pour  le  faire  descendre  sous  l'eau  à  des 
profondeurs  variables,  on  remplit  plus  ou 
moins  d'eau  des  compartiments  ad  hoc. 

L'atmosphère  est  renouvelée  au  moyen 


de  provisions  d'air  comprimé,  contenu  dans 
des  réservoirs. 

Le  bateau  est  dirigé  dans  le  sens  hori- 
zontal, au  moyen  d'un  gouvernail  ordi- 
naire; dans  le  sens  vertical,  on  fait  agir  un 
double  gouvernail ,  dont  les  charnières  sont 
placées  des  deux  côtés  à  l'arrière  et  qui  font 
monter  ou  descendre  le  torpilleur,  en  lui 
imprimant  une  direction  oblique. 

Une  petite  coupole,  saillante  de  30  cen- 
timètres, d'un  diamètre  de  35  centimètres, 
et  percée  d'ouvertures  munies  de  glaces, 
se  trouve  à  la  partie  supérieure  de  la  coque. 
Le  capitaine,  assis  au  centre,  a  sa  tête  sous 
cette  coupole. 

L'équipage  ne  se  compose  que  de  deux 
hommes,  le  capitaine  et  le  mécanicien.  En 
passant  sous  la  coque  d'un  navire  ennemi, 
le  capitaine  fait  jouer  un  appareil  qui  dé- 
tache du  torpilleur  deux  cartouches  explo- 
sibles,  reliées  entre  elles  par  un  fil  d'acier 
et  communiquant  au  torpilleur  par  un  fil 
électrique.  Ces  cartouches,  munies  de  flot- 
teurs qui  tendent  à  les  faire  remonter  à  la 
surface,  vont  d'elles-mêmes  se  fixer  contre 
les  flancs  du  navire.  Le  torpilleur  s'éloigne, 
et  quand  il  est  à  distance  convenable,  le  fil 
électrique  enflamme  l'amorce  et  détermine 
l'explosion. 

Les  diverses  machines  du  torpilleur  fonc- 
tionnent au  moyen  de  l'air  comprimé  à 
une  pression  de  50  kilogrammes. 

Ce  bateau,  d'après  des  expériences  faites 
à  New-York,  est  resté  dans  l'eau,  avec  ses 
deux  hommes,  abord,  à  une  profondeur 
de  17  mètres,  pendant  près  de  7  minutes, 
parcourant  près  d'un  mille  et  demi.  A  la 
surface  sa  vitesse  était  de  6  milles  à  l'heure, 
mais  l'inventeur  prétend  que  sous  l'eau  elle 
atteint  12  milles. 

Le  Pacificateur  est  passé  sous  la  coque 
de  2  steamers  en  marche  et  s'est  approché 
à  3  mètres  d'un  remorqueur.  Il  évoluait 
facilement  dans  toutes  les  directions. 

Il  n'est  plus  question  aujourd'hui,  en 
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Amérique,  du  Pacificateur  ;  ce 
qui  fait  croire  que  les  résultats 
ultérieurs  n'ont  pas  répondu 
aux  espérances  conçues  à  l'é- 
poque de  ses  essais.  Mais  on 
parle  en  ce  moment  aux  Etats- 
Unis  d'un  navire  sous-màrin, 
qui  a  été  mis  en  chantier  en 
1890,  qui  est  dû  à  un  ingénieur 
nommé  Thomas  et  qui  est 
patronné  par  l'amiral  Porter. 
Toutes  ses  parties  hors  de  l'eau 
seront  cuirassées  ;  il  aura  un 
éperon  et  portera  au-dessous 
de  la  flottaison  un  canon  sous- 
marin,  système  Ericsson.  Il 
sera  même,  ajoute-t-on,  pourvu 
d'une  tourelle  abritant  un  ca- 
non. 

Un  autre  inventeur,  M.  Ca- 
wett,  conducteur  des  travaux 
de  la  Poster  machine  Com- 
pany, de  Pittsburg,  a  dressé 
les  plans  d'un  bélier  sous-ma-- 
rin,  qu'on  pourrait  embarquer 
sur  un  bâtiment  de  guerre.  Le 
pont,  en  forme  de  tortue,  serait 
cuirassé.  A  la  partie  avant,  il  y 
aurait  un  cvlindre  horizontal, 
de  4m,50  de  longueur,  conte- 
nant un  piston  de  50  centi- 
mètres de  diamètre.  Ce  piston, . 
traversant  l'étrave  du  bateau 
et  mis  en  action  par  la  vapeur, 
agirait  contre  les  flancs  du  na- 
vire ennemi,  pour  enfoncer  sa 
qui  Ile ,  y  pratiquer  une  rupture. 
La  vapeur  aurait  assez  de  puis- 
sance pour  donner  au  bateau 
une  vitesse  de  20  à  22  nœuds. 

Tout  ceci  nous  paraît  quel- 
que peu  fantaisiste,  et  inspiré 
des  romans  de  Jules  Verne, 
plutôt  que  des  conceptions  cal- 
culées d'un  homme  de  l'art. 
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Un  troisième  bateau  sous-marin  a  été 
proposé  en  Amérique,  par  le  lieutenant 
commandeur  Basher,  de  la  marine  natio^ 


nale  et  construit  par  le  Coîombian  Iron 
.  Works  Company,  de  Baltimore. 

Il  peut  agir  dans  trois  positions  diffé- 


Fig.  289.     Le  Pacificateur  (vue  extérieure). 


rentes.  Dans  la  première,  le  bateau  a  la 
moitié  de  la  coque  hors  de  T  eau,  et  se  sert 
de  toutes  ses  armes.  Dans  la  seconde,  il  est 


à  fleur  d'eau  et  n'expose  que  sa  tourelle 
tournante  et  quelques  centimètres  de  sa 
surface  arrière.  Un  tube  placé  dans  l'axe 


Fig.  290.  —  Le  Pacificateur  (vue  intérieure). 


du  bateau  peut  alors  lancer  à  environ 
100Q  mètres,  un  obus  chargé  de  dynamite. 

Dans  la  dernière  position  le  bateau  est 
complètement  submergé.  Le  tube  horizon- 


tal, placé  dans  l'axe  du  bateau,  lance,  soit 
à  l'aide  de  l'air  comprimé,  soit  avec  de 
la  poudre,  des  projectiles  de  20  centi- 
mètres, à  plusieurs  centaines  de  mètres, 
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et  même  des  torpilles  de  tous  les  systèmes. 

Ce  bateau  a  la  forme  d'un  cigare;  il  a 
deux  coques  et  entre  Tune  et  l'autre  des 
compartiments  sont  ménagés,  pour  recevoir 
l'eau  et  provoquer  ainsi  sa  descente. 

La  respiration  des  matelots  est  assurée 
par  une  provision  d'air  comprimé. 

Il  ne  s'agit,  en  tout  cela,  que  de  projets,  et 
il  est  à  craindre  qu'ils  aient  le  sort  du  Paci- 
ficateur. 

En  France,  on  a  repris,  en  1886,  à  Tou- 
lon, l'étude  des  bateaux  sous-marins,  com- 
mencée par  l'amiral  Bourgeois. 

Le  bateau  sous-marin  de  l'amiral  Bour- 
geois avait  une  stabilité  parfaite  à  la  surface 
de  l'eau;  mais  son  équilibre  entre  deux 
eaux  n'avait  pu  être  obtenu,  ni  au  repos  ni 
en  marche;  il  montait  ou  descendait  sans 
cesse.  Le  Gymnote,  tel  est  le  nom  du  nou- 
veau bateau  sous-marin  qui  a  été  construit 
à  Toulon  en  4886,  dans  les  chantiers  de 
l'État,  a  bénéficié  des  derniers  progrès 
de  l'art  de  l'ingénieur;  il  s'enfonce,  reste  sur 
place,  et  revient  à  la  surface,  à  la  volonté  du 
marin  chargé  de  le  diriger. 

Le  Gymnote  a  été  mis  en  chantier  à  Tou- 
lon, sous  la  direction  de  M.  Romazetti,  ingé- 
nieur de  la  marine,  le  30  avril  1887,  et 
lancé  à  l'eau  le  23  septembre  1889.  L'illustre 
ingénieur  de  marine,  Dupuy  de  Lôme,  qui 
a  touché  à  tant  de  questions,  avait  tracé  le 
plan  général  de  ce  bateau  sous-marin,  qui 
a  été  exécuté  sur  chantier,  par  le  comman- 
dant du  port  de  Toulon,  M.  Zédé. 

Le  Gymnote  (fig.  294 ,  p.  360)  a  la  forme 
d'un  faisceau  effilé.  Il  mesure  17  mètres  de 
longueur  sur  lm,80  de  diamètre.  G'est  assez 
dire  que  ceux  qui  se  trouvent  dans  l'inté- 
rieur peuvent  tout  juste  se  tenir  debout.  Il 
ne  déplace  que  trente  tonnes  ;  sous  l'eau  il 
doit  pouvoir  marcher  avec  une  vitesse  de 

10  nœuds.  Pour  déterminer  son  immersion, 

11  suffit  de  faire  pénétrer  une  certaine  quan- 
tité d'eau  dans  des  réservoirs  intérieurs. 


Pour  lui  imprimer  la  direction,  on  met  en 
action  deux  gouvernails  horizontaux,  tout  à 
fait  analogues  au  gouvernail  de  la  torpille 
automobile  de  Whitehead. 

L'enfoncement  sous  l'eau  est  produit  par 
les  deux  gouvernails  horizontaux,  et  par 
l'introduction  de  l'eau  de  la  mer  dans  des 
réservoirs  disposés  dans  l'entre-cloisonne- 
ment  des  deux  enveloppes  de  la  coque.  En 
ouvrant  plus  ou  moins  les  robinets,  on  des- 
cend plus  vite  et  plus  profondément.  La 
stabilité  du  bateau  est  complète  ;  ce  qui  est 
d'autant  plus  remarquable  que,  dans  les 
bateaux  sous-marins  de  l'amiral  Bourgeois, 
il  suffisait  d'un  léger  excès  d'eau  dans  les 
réservoirs  pour  déterminer  la  chute  du  ba- 
teau au  fond  de  la  mer. 

Sur  la  partie  supérieure  se  dresse  une 
petite  coupole,  une  sorte  de  kiosque,  garni 
de  glaces,  de  35  centimètres  de  diamètre, 
où  se  tient  l'officier  chargé  de  la  direction. 
Au  moyen  de  quelques  leviers  tenus  à  la 
main,  il  obtient  la  submersion  du  bateau, 
son  inclinaison,  les  changements  de  vi- 
tesse, etc. 

Le- Gymnote  est  mu  par  des  accumula- 
teurs électriques,  actionnant  une  machine 
dynamo-électrique.  Le  moteur  électrique 
ne  pèse  pas  plus  de  2  000  kilogrammes,  tout 
en  donnant  une  vitesse  de  deux  cents  tours 
par  minute.  Ce  moteur  actionne  l'hélice 
directement,  c'est-à-dire  sans  transmission. 
Le  bateau  est  éclairé,  à  l'intérieur,  par  des 
lampes  électriques  à  incandescence. 

Le  Gymnote  évolue  comme  un  poisson, 
en  direction  ainsi  qu'en  profondeur,  et  on  y 
respire  à  l'aise. 

L'équipage  comprend  un  officier,  deux 
mécaniciens  et  un  manœuvrier. 

Pour  sa  sortie  d'essai  faite  à  Toulon,  le 
Gymnote  avait  reçu  cinq  personnes  : 
M.  Zédé,  le  capitaine  Krebs,  M.  Romazetti, 
M.  Baudry  de  Lacan tinerie,  commandant 
du  bateau  et  M.  Picon,  contre-maître,  chef 
de  construction. 
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Les  résultats  des  essais  donnent  quel- 
ques espérances,  si  l'on  peut  appeler  de  ce 
nom  la  destruction  et  la  ruine  des  superbes 
constructions  qui  font  l'orgueil  des  nations 
maritimes. 

En  novembre  et  décembre  1889,  le  Gym- 
note a  fait  des  plongées  très  précises,  tant 
en  profondeur  qu'en  direction.  Il  a  franchi 
sous  l'eau  une  distance  de  1  200  mètres, 
évitant  les  ancres  et  les  chaînes  d'amarre, 
et  passant  sous  les  vaisseaux  cuirassés  avec 
facilité.  Il  est  descendu  jusqu'à  la  pro- 
fondeur de  46  mètres.  Les  accumulateurs 
électriques  alimentaient  le  courant  avec 
une  entière  régularité. 

Le  commandant  du  Gymnote,  M.  le  lieu- 
tenant de  vaisseau  Baudry  Lacantinerie,  a 
remplacé  la  lunette  de  vision  coudée,  qui 
servait  lorsqu'on  était  à  une  petite  profon- 
deur, par  un  périscope,  qui  embrasse  tout 
l'horizon. 

Pour  remplacer  le  compas  compense, 
qui,  dans  la  coque  de  fer  d'un  bateau, 
est  sujet  à  de  continuelles  perturbations, 
on  a  installé  un  giroscôpe  électrique,  qui 
donne  la  direction  d'une  façon  régulière. 
Un  ventilateur  électrique  renouvelle  l'air 
en  quelques  minutes.  Un  servo-moteur  élec- 
trique permet  de  gouverner  de  partout,  et 
un  plomb  de  sonde  spécial  sert  à  mesurer 
les  profondeurs  et,  au  besoin,  servirait 
d'ancre. 

Pendant  qu'à  Toulon  le  ministère  de  la 
marine  faisait  exécuter  les  expériences  du 
Gymnote,  un  inventeur,  M,  Goubet,  faisait 
construire  à  ses  frais,  risques  et  périls,  un 
nouveau  modèle  de  bateau  sous-marin.  Ce 
bateau  a  été  construit  sur  la  Seine,  à  Pu- 
teaux,  en  1888.  Il  est  en  tôle  et  a  la  forme 
d'un  cigare.  Des  lentilles  permettent  de 
voir  au  sein  de  l'eau.  Son  moteur  est  une 
machine  dynamo-électrique  Edison,  ali- 
mentée par  des  accumulateurs,  et  action- 
nant une  hélice  par  des  roues  dentées.. 


L'hélice  s'incline  dans  tous  les  sens,  dé 
façon  à  faire  plonger  ou  marcher  l'em- 
barcation. D'énormes  cisailles,  destinées  à 
couper  les  fils  des  torpilles,  sont  placées 
à  l'avant,  et  se  manœuvrent  de  l'intérieur. 
Des  lampes  électriques  à  incandescence 
éclairent  le  bateau,  dont  l'équipage,  réduit 
à  deux  hommes  seulement,  a  pour  respirer 
une  provision  d'oxygène  comprimé. 

Après  les  premiers  essais  faits  sous  la 
Seine,  M  Goubet  fit  transporter  son  bateau, 
sur  un  truck  de  chemin  de  fer,  à  Cher- 
bourg, pour  y  continuer  ses  expériences 

Là  le  bateau  sous-marin  a  évolué  sous 
l'eau,  selon  des  directions  différentes,  dési- 
gnées d'avance,  et  il  est  resté  englouti 
assez  de  temps  pour  prouver  que  le  pro- 
blème de  la  respiration  des  hommes  dans 
une  embarcation  submergée  est  désormais 
résolu. 

Les  premières  expériences  faites  par  l'in- 
venteur à  Cherbourg  sont  du  mois  de  sep- 
tembre 1888  ;  elles  ont  été  continuées  au 
mois  de  mars  1889. 

Un  journal  de  Paris  a  publié  un  récit  assez 
amusant  du  séjour  de  deux  marins  sous 
l'eau,  dans  l'expérience  du  1er  mars  1889. 

Deux  hommes,  écrivait-on  à  ce  journal,  à  la 
date  du  1er  mai  1889,  le  scaphandrier  Kieffer  et 
un  de  ses  camarades,  Prot,  ont  été  enfermés  dans 
le  Goubet.  et  descendus  à  six  mètres  de  profondeur, 
à  9  heures  i  5  minutes.  Ils  ont  été  remontés  à  5  heures 
15  minutes,  après  8  heures  d'immersion,  absolu- 
ment frais  et  dispos.  Nous  allons  laisser  le  scaphan- 
drier Kieffer  raconter  ses  impressions  : 

On  nous  a  descendus  à  six  mètres,  profondeur 
constatée  d'après  nos  manomètres. 

Première  heure.  —  La  première  heure  a  été  prise 
à  régler  tous  nos  instruments,  les  tubes  d'oxygène 
et  les  pompes. . 

Nous  n'avions  plus  alors  rien  à  faire  qu'à  don- 
ner un  coup  de  piston  de  temps  en  temps.  ■ 

Deuxième  heure.  —  Nous  avions  emporté  un  jeu 
de  cartes.  Nous  nous  sommes  mis  à  faire  une  partie 
de  piquet. 

Troisième  heure.  —  L'oxygène  nous  avait  rendus 
un  peu  gais  :  nous  venions  de  prendre  un  petit 
apéritif.  Nous  nous  mîmes  donc  à  déjeuner  de  très 
bon  appétit.  Nous  avons  dévoré  des  hors-d' œuvre, 
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un  bon  poulet,  un  pâté  de  lièvre,  deux  bonnes 
bouteilles  de  bordeaux,  fromage,  dessert,  etc. 

Quatrième  heure.  —  Café  î  Nous  avons  bien  du  café 
dans  une  bouteille,  mais  il  faut  le  faire  chauffer. 
Mais  comment?  Nous  n'avons  qu'une  veilleuse.  On 
ne  peut  pourtant  pas  faire  chauffer  la  bouteille.,. 

—  Allons,  dis-je  à  mon  compagnon,  il  reste 
quatre  sardines  dans  la  boîte.  Nous  allons  en 
manger  chacun  deux,  et  nous  ferons  chauffer  notre 
café  dans  la  boite. 

—  Bien  trouvé,  me  répond-il. 
Et  nous  nous  remettons  à  table. 

Cinquième  heure. —Enfin,  nous  finissons  parfaire 
chauffer  notre  café,  et  nous  le  buvons.  Nous  l'avons 
bien  gagné  ï 

Nous  nous  remettons  à  joxier  aux  cartes;  mais, 
à  chaque  instant,  on  nous  dérange  par  le  télé- 
phone, pour  nous  demander  si  nous  sommes  bien. 
Nous  sommes  joliment  mieux  que  la  commission 
qui  reçoit  des  averses,  tandis  que  nous  sommes 
à  l'abri,  avec  nos  six  mètres  d'eau  sur  la  tête. 

Sixième  heure.  —  Le  préfet  maritime,  M.  Lespès, 
nous  parle  par  le  téléphone  : 

—  Êtes-vous  bien  là  dedans? 
Réponse.  —  Très  bien,  amiral! 

—  Allons,  du  courage  ! 

Septième  heure.  —  Nous  nous  mettons  à  contem- 
pler notre  entourage,  qui  n'est  que  du  «  bouillon  », 
sauf  quelques  poissons,  qui  passent  par-ci  par-là. 

Nous  remarquons  une  embarcation  qui  passe 
au-dessus  du  bateau,  et  nous  entendons  très  bien 
les  limes  grincer  sur  le  bordage  du  Goeyte,  à  deux 
cents  mètres  de  là.  Nous  avons  également  constaté 
que  l'on  entendait  très  bien  tomber  la  pluie  sur  la 
surface  de  l'eau.  Étant  dans  ces  conditions,  d'im- 
mersion, on  entendrait  très  bien  un  bateau  à  va- 
peur marcher  de  très  loin. 

—  Quatre  heures  et  demie,  dis-je  à  mon  compa- 
gnon. 

—  Déjà!  répond-il,  le  temps  passe  vraiment  vite 
là-dedans. 

Huitième  heure.  —  Par  le  téléphone,  le  commandant 
président  de  la  commission  :  Eh  bien!  ça  va-t-il 
toujours. 

Réponse.  —  Très  bien,  commandant. 

—  Vous  n'avez  plus  qu'une  heure. 

—  Ça  ne  nous  gêne  guèré. 

Un  autre  membre  de  la  commission  :  Vous  savez, 
si  vous  êtes  gênés,  il  faut  le  dire. 
Réponse.  —  Mais  non]  nous  sommes  très  bien! 
Encore  un  coup  de  sonnette! 

—  Ils  ne  vont  donc  pas  bientôt  nous  laisser 
tranquilles  ! 

Cette  fois  c'est  M.  Goubet  : 

• —  Encore  une  demi-heure,  Kieffer. 

Réponse.  —  L'affaire  est  faite...  Tiens!  Une  fa- 
mille de  poissons  qui  passe.  Nous  les  contemplons. 
Ding!  un  coup  de  sonnette!  Sont-ils  ennuyeux  avec 
leur  carillon  ! 
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Fig.  292.  —  Le  Goubet  submergé. 


—  Vous  n'avez  plus  qu'un  quart  d'heure  ! 

—  C'est  bon,  c'est  boni  Ça  va  bien! 

...  —  Encore  cinq  minutes,  dis-je  à  Prot,  mon 
compagnon, 

—  C'est  tout  de  même  curieux,  comme  le  temps 
passe  vite. 

—  Ding!  Un  coup  de  sonnette! 

Le  président  de  la  commission.  Les  huit  heures 
sont  terminées.  On  va  vous  remonter.  » 

Le  bateau  expérimenté  à  Cherbourg  est 
donc  habitable.  En  ce  qui  concerne  sa  sta- 
bilité, les  expériences  sont  concluantes.  Le 
Goubet  évoluait  continuellement  à  Cher- 
bourg, s'enfonçant  à  volonté  à  0m,50,  i  mè- 
tre, 6  mètres,  et  10  mètres.  A  cette  profon- 
deur, il  manœuvrait  avec  la  même  régularité 
et  la  même  précision. 

Enfin,  aucun  arrêt  dans  la  machine  ne 
peut  entraver  sa  marche,  car  il  est  pourvu 
de  rames,  et  si  l'air  respirable  manque,  il 
suffit  pour  remonter  à  la  surface  de  décro- 
cher le  poids  de  900  kilogrammes,  qu'il 
porte  sous  sa  quille. 

Le  Goubet  est  demeuré  impunément 
huit  heures  sous  l'eau, 
s.  t.  n* 


Il  a  l'avantage*;  au  dire  de  l'inventeur,  de 
rester  immobile  entre  deux  eaux,  à  une 
hauteur  déterminée.  Le  Gymnote,  actuelle- 
ment à  l'étude  à  l'arsenal  de  Toulon,  et  qui 
n'est  guère  autre  chose  qu'une  torpille  Whi- 


Fig.  293-  —  Le  Goubet  remonté  à  la  surface  de  l'eau. 

tehead  agrandie,  ne  peut  se  tenir  immergé 
que  quand  il  est  en  mouvement;  aussitôt 
arrêté,  il  remonte  forcément  à  la  surface. 

Le  Goubet  (fig.  292)  a  la  forme  d'un  œuf 
allongé.  Mais  son  museau  pointu,  les  hu- 
blots de  cristal  de  son  dôme,  qui  sont 
comme  des  yeux  vivants,  les  ailettes,  en 
forme  de  nageoires,  de  ses  flancs,  ,  la  cour- 
bure de  son  ventre  et  sa  queue  hélicoïdale, 
lui  donnent  comme  un  air  vague  de  bête 
d'Apocalypse. 
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Coulé  en  bronze,  d'un  seul  morceau, 
il  ne  mesure  pas  plus  de  5m,60  de  long,  sur 
lm,53  de  diamètre,  et  pèse,  tout  armé, 
6000  kilogrammes,  ce  qui  permet  de  le 
transporter  comme  un  colis  ou  une  cha- 
loupe, sur  un  truck  de  chemin  de  fer  ou  à 
bord  d'un  cuirassé.  N'est-ce  pas  par  voie 
ferrée,  et  en  grande  vitesse,  dans  les  ba- 
gages de  V inventeur ,  qu'il  a  fait  le  voyage 
d'Auteuil  à  Cherbourg? 

Cette  légèreté  relative  ne  l'empêche  pas 
d'avoir,  en  raison  de  ses  formes,  une  as- 
siette prodigieuse,  et  de  tenir  admirable- 
ment la  mer.  Quand  il  flotte  à  la  surface 
même  par  une  forte  houle,  il  porte  très  bien 
sur  son  dos,  sans  vaciller,  deux  ou  trois 
hommes. 

Pendant  les  nouvelles  expériences  faites 
le  31  mars  1890,  dans  le  bassin  du  com- 
merce, à  Cherbourg,  l'invisible  bateau- 
poisson  évolua  entre  deux  eaux,  et,  passant 
par-dessous  les  torpilleurs,  alla,  toujours 
entre  deux  eaux,  couper  les  fils  des  bouées 
sous-marines  suspendues  autour  d'un  canot 
isolé  au  milieu  du  bassin. 

La  marine  espagnole  a  suivi  les  traces 
des  autres  nations  maritimes,  en  construi- 
sant le  bateau  sous-marin  connu  sous  le 
nom  de  Ferai,  du  nom  du  lieutenant  de 
vaisseau  de  la  marine  espagnole  qui  en  a 
dirigé  l'exécution. 

Ce  bateau,  qui  a  21  mètres  de  long,  sur 
2m,75  de  large,  déplace  89  tonneaux.  Il  est 
muni  de  deux  gouvernails  et  de  trois  hélices  ; 
on  y  embarque  par  une  sorte  d'écoutille. 
A  l'avant  se  trouve  un  tube  lance-torpille. 
Il  est  formé  de  lames  d'acier  bien  assem- 
blées. 

On  commence  par  faire  pénétrer  de  l'eau 
dans  des  caisses  spéciales  disposées  sur  les 
deux  flancs  du  bateau,  jusqu'à  ce  que  le 
pont  soit  au  ras  de  la  mer;  alors,  on  met 
le  moteur  électrique  en  marche,  de  manière 
à  obtenir  la  vitesse  de  cinq  nœuds  ;  on  in- 


cline les  plaques  de  côté,  et  Ton  fait  ainsi 
immerger  le  bateau  plus  ou  moins.  Deux 
grands  réservoirs  contenant  de  l'air  com- 
primé fournissent  l'air  respirabie. 

L'équipage  ne  comprend  que  deux  hom- 
mes. Deux  gouvernails  horizontaux  main- 
tiennent le  bateau  horizontalement,  quand 
il  est  immergé  ;  et  deux  gouvernails  verti- 
caux servent  à  en  régler  la  marche.  Il  est 
en  outre  pourvu  de  deux  tubes  lance-tor- 
pilles. 

Les  premières  expériences  ont  été  faites 
à  la  fin  de  février  1889.  Il  s'agissait  alors 
non  d'examiner  les  qualités  du  bateau 
comme  plongeur,  mais  simplement  de  vé- 
rifier ses  capacités  nautiques,  comme  pour 
tout  navire  ordinaire.  Il  naviguait  donc  à 
fleur  d'eau.  Malheureusement,  une  des 
hélices  refusa  de  tourner,  et  Ton  dut  ren- 
trer, pour  le  réparer. 

Le  20  juillet  1889,  le  Péral  sortait,  pour 
la  seconde  fois.  Aucun  accident  ne  fut  alors 
à  regretter;  le  bateau  manœuvrait  merveil- 
leusement, il  obéissait  à  son  constructeur, 
«  comme  un  esclave  à  son  maître  »,  dit  la 
Cronica  gênerai.  Mais  les  Espagnols  sont 
enthousiastes,  et  bien  avant  les  expériences, 
ils  portaient  déjà  aux  nues  le  bateau  et  son 
constructeur.  Il  ne  faut  donc  pas  trop  pren- 
dre à  la  lettre  les  éloges  décernés  au 
Péral.  Pendant  les  expériences  de  vitesse, 
ce  bateau  a  toujours  eu  quelque  contre- 
temps; il  s'est  même  échoué  sur  un  banc 
de  sable. 

Mais  un  bateau  sous-marin  n'est  pas  des- 
tiné à  manœuvrer  à  la  surface  de  l'eau,1  il 
doit  naviguer  entre  deux  eaux.  Sous  ce 
rapport,  les  expériences  sont  loin  d'être 
concluantes.  Certainement,  le  Péral  plonge, 
mais  si  peu,  et  pendant  si  peu  de  temps  !  Le 
bateau  est  resté  submergé  un  quart  d'heure, 
mais  immobile,  attaché  au  quai  par  une 
longue  corde^  Onne  peut  tirer  d'une  telle 
expérience  aucune  conclusion  sur  sa  sta- 
bilité. Peut-il,  à  volonté,  se  maintenir  à 
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une  profondeur  déterminée,  et  peut-il,  sans 
crainte ,  évoluer  librement  à  cette  profon- 
deur? On  ne  saurait  répondre  à  ces  ques- 
tions, et  il  faut  attendre  de  nouvelles  expé- 
riences. 

Nous  représentons  dans  les  figures  294  et 
295  (page  365)  le  Péral  avant  sa  disparition 
sous  l'eau. 

Comme  on  peut  le  voir  sur  nos  dessins 
le  Péral  a  la  forme  d'un  cigare;  il  est  mû 
au  moyen  d'une  hélice,  actionnée  par  l'élec- 
tricité. Sa  cargaison  consiste  exclusivement 
en  torpilles.  Tous  les  détails  du  méca- 
nisme intérieur  sont  tenus  dans  le  plus  pro- 
fond mystère,  et  il  n'y  a  que  fort  peu  de 
personnes  au  courant  de  sa  manœuvre.  Au 
milieu  du  bateau  s'élève  une  petite  tourelle, 
où  se  tient  le  capitaine,  et  d'où  il  peut  gou- 
verner. Quatre  hommes  d'équipage  suffi- 
sent pour  la  manœuvre,  mais  le  bateau  pou- 
rait  en  contenir  bien  davantage. 

Les  premiers  essais  ont  été  faits  à  la  Ca- 
raea,  et  ont  été  repris  dans  la  baie  de  Cadix. 
Le  Péral  est  resté  sous  Teau  pendant  trois 
quarts  dlieure,  et  a  pu  s'y  mouvoir  avec  une 
vitesse  de  six  nœuds,  bien  que  l'inventeur 
prétende  qu'il  puisse  fournir  une  vitesse 
double. 

M.  Péral  espérait  avoir  résolu  deux  pro- 
blèmes, qui  sont  jusqu'à  présent  demeurés 
sans  solution  de  sa  part.  Il  comptait  que 
son  bateau  se  maintiendrait  d'une  façon 
automatique,  à  la  profondeur  voulue,  hori- 
zontalement, et  que  l'on  pourrait  sans  diffi- 
culté lancer,  de  l'intérieur,  une  torpille. 
L'équipage  devait  se  composer  de  quatre 
lieutenants  de  vaisseau,  d'un  mécanicien  et 
d'un  contremaître.  Mais,  nous  le  répétons, 
les  essais  n'ont  pas  entièrement  réussi. 

En  Angleterre,  deux  ingénieurs,  MM.  Wa- 
dington  et  Nordenfeldt,  ont  imaginé  un  tor- 
pilleur sous-marin.  Au-dessus  du  centre 
de  ce  bateau,  se  trouve  un  kiosque, 
pourvu  de  hublots  assez  larges,  et  d'un  petit 


panneau,  que  l'on  peut,  à  volonté,  fermer 
hermétiquement.  L'intérieur  est  divisé  en 
trois  compartiments.  Quarante-cinq  caisses 
d'accumulateurs  fournissent  l'électricité  né- 
cessaire h  la  production  de  3a  force  mo- 
trice. 

M.  Nordenfeld,  constructeur  anglais,  à 
qui  l'on  doit  d'excellentes  mitrailleuses  et 
des  canons  â  tir  rapide,  a  expérimenté  avec 
succès,  dans  un  voyage  de  150  milles,  de 
Stockholm  à  Gottenburg,  ce  torpilleur  sous- 
marin,  dont  il  avait  commencé  la  construc- 
tion trois  années  auparavant. 

Ce  bateau ,  qui  a  une  forme  très  allon- 
gée, a  19ra,50  de  long,  sur  3m,65  dans  sa 
plus  grande  largeur.  C'est  par  une  petite 
tour  de  0m,30  de  saillie  et  fermée  par  une 
coupole  en  verre,  que  le  capitaine  peut 
explorer  l'horizon,  quand  le  bateau  flotte  au- 
dessus  de  l'eau  :  c'est  cette  même  tour  qui 
est  l'unique  capot  d'entrée  et  de  sortie  du 
bateau . 

Une  hélice  à  l'arrière  et  deux  hélices  la- 
térales servent  de  propulseurs  ;  les  hélices 
latérales  agissent  également  de  façon  à  faire 
enfoncer  l'appareil  de  la  quantité  jugée  né- 
cessaire; quand  elles  cessent  de  fonction- 
ner, le  bateau  remonte  de  lui-même  à  la 
surface.  Des  pompes  puissantes  peuvent 
rejeter  au  dehors  l'eau  qui  aurait  pu  péné- 
trer à  l'intérieur,  ou  celle  qui  remplit  les 
chaudières. 

Tous  les  appareils  sont,  en  effet,  action- 
nés par  des  machines  à  vapeur  ordinaires, 
la  chaudière  étant  chauffée  par  un  mélange 
de  vapeur  de  pétrole  et  d'oxygène  compri- 
més. Quand  le  bateau  esta  fleur  d'eau,  c'est 
la  vapeur  qui  fait  marcher  ses  hélices; 
quand  il  plonge,  c'est  l'eau  des  chaudières 
surchauffée  qui  est  employée.  La  provision 
d'eau  chaude  est  assez  considérable  pour  per- 
mettre de  parcourir  16  milles  marins  sans 
production  de  nouvelle  vapeur. 

Un  mécanisme  automatique  arrête  le 
mouvement  des  hélices  d'immersion,  quand 
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la  profondeur,  fixée  d'avance,  est  atteinte; 
et  les  fait  agir  de  nouveau  lorsque  le  bateau 
tend  à  remonter. 

Pour  donner  passage  à  la  torpille,  la  par- 
tie avant  du  bateau  s'ouvre  et  fait  bas- 
cule. 

L'équipage  se  compose  de  6  hommes,  y 
compris  le  capitaine.  Les  expériences  ont 
prouvé  que  ce  bateau  sous-marin  peut  res- 
ter, sans  inconvénient,  pour  les  hommes  ni 
pour  les  machines,  plus  de  six  heures,  à  la 
profondeur  de  5m,30,  grâce  au  grand  volume 
d'air  qui  est  emmagasiné  dans  sa  coque. 

Deux  autres  ingénieurs  anglais,  MM.Chap- 
man  et  Bright,  ont  mis  en  chantier  un  ba- 
teau sous-marin.  Comme  MM.  Wading- 
ton  et  Nordenfeldt,  MM.  Chapmanet  Bright 
emploient  pour  produire  la  vapeur  dans  ]  es 
chaudières  un  mélange  d'essence  de  pétrole 
et  d'oxygène,  comprimé  à  80  atmosphères, 
qui  brûle,  soit  dans  le  foyer  d'une  chaudière 
ordinaire  à  vapeur,  soit  dans  une  machine 
spéciale  à  gaz.  L'immersion  s'obtient  au 
moyen  d'une  pompe  centrifuge  qui  intro- 
duit l'eau  dans  la  cale,  ou  la  rejette  à  l'ex- 
térieur, par  deux  tubes.  La  profondeur  de 
l'immersion  est  automatiquement  contrôlée 
par  un  appareilélectrique. 

L'Allemagne  n'est  pas  restée  en  arrière 
du  mouvement  qui  pousse  les  nations  des 
deux  mondes  à  des  recherches  concernant 
la  navigation  sous-marine.  On  a  essayé,  en 
4888,  à  Wilhemshayen,  puis  à  Dantzig,  un 
torpilleur  sou  s -marin,  d'une  capacité  consi- 
dérable, car  il  n'a  pas  moins  de  35  mètres  de 
longueur.  Il  filerait,  dit-on,  douze  nœuds,  et 
pourrait  parcourir  une  étendue  de  900  milles 
sans  renouveler  son  charbon.  Il  pourrait 
descendre  à  une  profondeur  de  13  mètres. 

L'appareil  d'immersion  consiste  en  deux 
propulseurs  verticaux,  mis  en  mouvement 
par  une  machine  à  vapeur  de  six  chevaux, 
à  double  cylindre.  Le  degré  d'immersion 


est  réglé  par  un  réservoir,  d'une  capacité  de 
cinq  tonnes  d'eau.  Son  armement  consiste 
en  un  canon  à  tir  rapide.  Trois  torpilles 
sont  placées  sur  le  pont,  et  sous  le  pont, 
deux  autres  torpilles  mobiles  peuvent  être 
lancées  par  les  moyens  en  usage. 

Il  y  a  là  bien  des  singularités  ;  et  l'on  nous 
paraît  demander  ici  à  la  mécanique  beau- 
coup plus  qu'elle  ne  peut  accorder. 

Hâtons-nous  de  dire  qu'aucun  de  ces  ba- 
teaux sous-marins  dont  nous  venons  de 
parler,  pas  plus  le  Gymnote^  que  le  Goubet 
ou  le  Péral,  n'ont  fait  l 'épreuve  décisive  d'une 
navigation  prolongée.  Tout  s'est  réduit,  pour 
eux,  à  des  expériences  dans  les  ports,  expé- 
riences qui  ne  sont  pas  suffisantes  pour 
tirer  une  conclusion  certaine  sur  l'efficacité 
pratique  de  ces  nouveaux  engins. 

En  résumé,  la  navigation  sous-marine, 
qui  menacerait  si  gravement  les  marines 
militaires  de  toute  nature,  sera  peut-être 
créée  un  jour,  mais  ce  jour  n'est  pas  encore 
venu. 


CHAPITRE  VIII 

FORCES  ACTUELLES  DES  MARINES  MILITAIRES  EUROPÉENNES. 

—  COMMENT  L'ALLEMAGNE  A  CRÉÉ  SA  FLOTTE  DE  GUERRE. 

—  CE  QUE  COUTE  l' ORGANISATION  D'UNE  MARINE.  — 
LA  MARINE  ALLEMANDE.  —  EFFECTIF  DE  LA  FLOTTE 
ALLEMANDE.  —  LA  MARINE  ANGLAISE.  —  LA  MARINE 
ITALIENNE.  —  LA  FLOTTILLE  RUSSE  DE  LA  MER  NOIRE. 

—  FORCES  NAVALES  DES  AUTRES  NATIONS  DE  L'EUROPE 
ET  DES  ÉTATS-UNIS. 

Arrivons  à  la  description  des  forces  ac- 
tuelles des  nations  militaires  de  l'Europe. 

En  1870,  la  France  et  l'Angleterre  pos- 
sédaient une  puissante  marine  militaire, 
tandis  que  l'Allemagne  ne  disposait  encore 
que  de  quatre  vaisseaux  cuirassés,  et  d'une 
dizaine  de  bâtiments  de  guerre,  de  moindre 
tonnage.  Les  Prussiens  avaient  pourtant 
reconnu,  dès  1864,  qu'il  était  urgent  pour 
eux  de  renouveler  un  matériel  presque 
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hors  d'usage,  et  d'augmenter  le  plus  rapi- 
dement possible  l'effectif  d'une  marine  qui 
n'avait  réussi  à  mettre- en  ligne,  pendant  la 
guerre  de  Danemark,  que  sept  navires  et 
quinze  canonnières,  tandis  que  le  Dane- 
mark disposait  lui-même  de  vingt-deux  na- 
vires de  premier  ordre,  armés  de  321  ca- 
nons. Dès  ce  moment,  la  question  était 
posée  pour  l'Allemagne  :  elle  avait  à  créer 
tout  un  armement  navaL 

Ce  n'est- pourtant  qu'en  1873  que  le  but 
proposé  fut  atteint.  Pendant  neuf  ans,  les 
préoccupations  militaires  et  diplomatiques 
avaient  absorbé  l'attention  publique,  chez 
nos  voisins  d'outre-Rhin.  Mais  dès  que  la 
guerre  de  France  fut  terminée,  les  con- 
seillers du  nouvel  empire,  jetant  leurs 
regards  vers  les  terres  lointaines,  son- 
gèrent à  se  faire  colonisateurs,  rôle  fort 
nouveau  pour  eux,  et  peu  dans  leurs  apti- 
tudes. Le  continent  européen  paraissant 
voué  à  la  paix,  c'est  au-delà  des  mers  qu'il 
fallait,  selon  les  gros  bonnets  politiques  de 
la  Prusse,  chercher  des  débouchés  à  l'ac- 
tivité germanique. 

Dès  1 867,  le  gouvernement  prussien  avait 
projeté  la  construction  de  quarante-qua- 
tre navires  de  guerre;  mais,  en  1868,  l'af- 
faire du  Luxembourg  le  forçait  à  reporter 
toute  son  attention  sur  l'armée  de  terre.  Le 
6  mai  1872,  seulement,  le  Reichstag  invi- 
tait le  gouvernement  de  l'empire  à  lui  sou- 
mettre un  plan  définitif  de  réorganisation 
de  la  marine  militaire  allemande. 

Ce  plan  fut  adopté,  dans  les  premiers 
jours  du  mois  de  février  1873.  Pendant 
dix  ans,  l'amirauté  germanique  s'y  est  scru- 
puleusement conformée,  et  elle  a  réussi, 
contre  toute  attente,  à  l'exécuter  dans  les 
délais  prévus. 

Le  Parlement  de  1873  avait  accordé  au 
ministre  300  millions  pour  la  transforma- 
tion de  la  marine  de  guerre  impériale. 
L'amirauté  prussienne  consacra  139  mil- 
lions à  la  construction   des  bâtiments,  I 


24  millions  aux  fortifications  de  Wilhelm- 
shaven,  33  millions  au  port  de  Kiel,  13  mil- 
lions aux  établissements  de  Dantzig,  et 
10  millions  à  l'achat  de  torpilleurs. 

Un  mot  à  propos  des  ports  militaires  al- 
lemands ne  sera  pas  de  trop  ici.  Kiel,  Wil- 
helmshaven,  et  Dantzig,  sont  les  ports  mili- 
taires, les  centres  de  ravitaillement,  d'action 
et  de  concentration,  de  la  flotte  allemande. 
Le  canal  de  jonction  des  deux  mers,  qui  est 
à  l'étude,  chez  nos  voisins,  serait  une  fron- 
tière presque  infranchissable  contre  une 
armée  ou  une  flotte  qui  arriverait  du  nord. 

La  flotte  allemande  comprend  aujour- 
d'hui treize  vaisseaux  cuirassés  de  premier 
rang,  dont  dix  ayant  la  vitesse  de  14  nœuds, 
et  deux  la  vitesse  de  13  nœuds.  Ils  sont 
tous  en  fer  et  en  acier,  et  leur  rayon  d'ac- 
tion est  représenté  par  un  approvisionne- 
ment en  charbon  qui  varie  de  600  à  700 
tonnes.  Ajoutons  treize  garde-côtes  cuiras- 
sés, portant  une  artillerie  puissante,  et  for- 
tement blindés.  Ces  derniers  navires  sont 
d'une  vitesse  inférieure  à  celle  des  cuirassés 
(9  nœuds),  mais  ils  sont  appropriés  au 
rôle  qu'on  leur  destine,  c'est-à-dire  à  la 
défense  de  la  mer  Baltique  et  de  ses  ri- 
vages, —  dix-neuf  croiseurs,  tous  en  fer 
ou  en  acier,  dont  la  vitesse  varie  entre  18 
et  14  nœuds;  —  sept  éclaireurs,  à  vitesse 
moyenne  de  16  nœuds;  —  cent  cinquante 
torpilleurs,  qui  ont  une  vitesse  supérieure 
à  20  nœuds  et  qui  sont  armés  de  la  torpille 
Schwarkof. 

Le  Roi-Guillaume ,  construit  en  1870,  est 
encore  un  des  plus  beaux  vaisseaux  de  l'es- 
cadre cuirassée  de  l'Allemagne. 

Parmi  les  cuirassés  allemands  récemment 
construits,  il  en  est  deux  qui  sont  à  tourelles 
fermées,,  deux  autres  à  réduit,  entre  autres 
le  Kaiser,  qui  a  servi  pour  les  voyages  sur 
mer  de  l'empereur  Guillaume  II. 

La  coque  du  Kaiser  (fig.  296,  page  369)  est 
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en  fer;  l'étrave  est  renversée^  Le  réduit,  rec- 
tangulaire, à  pans  coupés  est  placé  en  avant 
et  en  saillie  sur  les  flancs.  On  remarque  un 
blockhaus  en  avant  de  la  cheminée.  La  cein- 
ture cuirassée  s'étend  de  bout  en  bout.  Les 
plaques,  qui  sont  en  fer  forgé,  ont,  à  la  cein- 
ture, une  épaisseur  de  234  millimètres. 

Ce  cuirassé  est  armé  de  huit  canons,  de 
26  centimètres,  installés  dans  une  batterie; 
de  six  canons  de  45  placés  sur  le  pont  des 
gaillards  ;  de  quatre  canons  de  8  ;  de  six  mi- 
trailleuses, et  d'un  éperon  ayant  3m,20  de 
saillie. 

Sur  le  modèle  du  Kaiser,  on  a  construit  un 
second  cuirassé  d'escadre,  le  Deutschland, 

Le  Kaiser  et  le  Deutschland  ont  chacun 
environ  285  pieds  de  longueur  et  une  lar- 
geur de  62  pieds.  Leur  déplacement  est  de 
7  600  tonneaux.  La  carène  est  divisée  en 
compartiments  étanches  obliques;  il  y  a 
32  compartiments.  Si  le  navire  touchait  un 
écueil,  quatre  à  peine  de  ses  cloisons 
seraient  inondées.  La  capacité  de  chaque 
cloison  est  de  40  tonnes. 

La  batterie  centrale  établie  sur  le  pont 
principal  renferme  quatre  canons  Krupp, 
sur  chaque  côté.  Les  canons  les  plus  en 
avant  tirent  d'un  bout  à  l'autre  de  la  ligne, 
avec  une  inclinaison  qui  produit  un  feu 
convergent  en  avant.  Les  embrasures  sont 
disposées  de  telle  façon  que  tous  les  obus 
peuvent  converger  sur  un  espace  de  276 
pieds,  c'est-à-dire  à  peu  près  la  longueur 
du  navire. 

Les  canons  Krupp  de  26  centimètres 
sont  à  culasse  d'acier.  Leur  diamètre  est 
de  9  pouces  3/4  ;  ils  pèsent  environ  â2  ton- 
nes chacun;  Un  canon  Krupp  de  26  centi- 
mètres, du  calibre  de  8  pouces  1/4  et  du 
poids  de  18  tonnes,  placé  sur  le  pont  d'ar- 
rière, complète  la  défense  du  navire,  qui  est 
protégé  par  une  cuirasse.  Toutes  les  parties 
exposées  aux  coups  de  canon  sont  défen- 
dues par  des  blindages  de  différentes  épais- 
seurs, à  l'extérieur  et  à  l'intérieur  du  navire. 


La  puissance  des  machines  à  vapeur,  qui 
ont  été  construites  par  MM.  Demi,  est 
de  8  000  chevaux.  Le  diamètre  des  cylin- 
dres est  de  122  pouces,  la  longueur  du  corps 
du  cylindre  de  4  pieds,  et  le  nombre  de 
rotations  de  l'arbre  est  de  75  par  minute. 

Il  y  a  huit  chaudières.  Les  soutes  con- 
tiennent 710  tonnes  de  charbon  ;  ce  qui  est 
suffisant  pour  une  distance  de  3  400  milles, 
à  une  vitesse  de  10  nœuds. 

Le  Kaiser  et  le  Deutschland  ont  fourni 
aux  essais  une  vitesse  de  14  nœuds  et  demi. 

Parmi  les  croiseurs  de  la  marine  alle- 
mande, il  faut  signaler  la  corvette  Irène,  qui 
porte  le  pavillon  du  prince  Henri  de  Prusse, 
frère  de  l'empereur  Guillaume  II,  et  la 
Princesse-Wiihem,  son  congénère.  La  coque 
est  en  acier,  avec  revêtement  en  bois  et 
doublage  en  cuivre  ;  son  cloisonnement  est 
double,  transversal  et  longitudinal.  U  Irène 
possède  un  pont  sous-marin  cuirassé  jus- 
qu'à 2  mètres  au  dessous  de  la  flottaison; 
l'épaisseur  de  la  cuirasse  de  ce  pont  est  de 
76  millimètres. 

L'armement  de  Y  Irène  comprend  qua- 
torze canons  de  15  centimètres,  dont  six 
sont  installés  dans  des  tourelles;  huit 
mitrailleuses  et  quatre  tubes  lance -tor- 
pilles. 

U  Irène  est  long  de  94  mètres  et  large  de 
14  mètres.  La  puissance  de  sa  machine  à 
vapeur  est  de  2  000  chevaux.  Il  file  16  à 
18  nœuds. 

Ses  machines  à  vapeur,  au  nombre  de 
deux,  activent  chacune  une  hélice  à  l'ar- 
rière. 

Un  navire  de  ce  genre,  c'est-à-dire  le 
croiseur,  ne  devant  naviguer  qu'à  la  vapeur, 
V Irène  n'a  que  des  mâts  militaires,  sans  ver- 
gues. 

Il  compte  320  hommes  d'équipage. 

Ce  sont  là  deux  types  les  plus  récents  et 
les  plus  complets  de  la  marine  allemande; 
les  autres  bâtiments  ne  sont  pas  tous  aussi 
largement  pourvus  d'artillerie.  Le  Roi-Guil- 
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laume,  cuirassé  d'escadre,  dont  nous  par- 
lions plus  haut,  n'a  que  dix-huit  canons, 
de  24  centimètres. 

Jusqu'en  1881,  les  navires  de  l'escadre 
allemande  étaient,  en  outre,  garnis  de  petits 
canons,  destinés  aux  troupes  de  débarque- 
ment. L'apparition  de  torpilleurs  qui  mar- 
chent avec  une  vitesse  de  24  milles  marins 
à  l'heure  a  forcé  l'amirauté  prussienne  à 
prendre  d'énergiques  mesures  de  défense. 
On  a  remplacé  les  canons  de  débarque- 
ment par  des  mitrailleuses  Hotchkiss.  D'a- 
près un  ordre  impérial,  du  14  janvier  1881, 
ces  mitrailleuses  doivent  être  en  assez 
grand  nombre  à  bord,  pour  pouvoir  cou- 
vrir de  leurs  projectiles  une  zone  de  200  mè- 
tres, à  l'entour  du  bâtiment. 

Quelques  corvettes  allemandes  sont  gar- 
nies de  cuirasses  de  406  millimètres  d'épais- 
seur, qui  ne  peuvent  être  brisées  que  par  un 
obus  de  30  centimètres,  lancé  à  450  mètres 
seulement  de  distance,  hypothèse  tellement 
invraisemblable  que  les  officiers  de  la  ma- 
rine allemande  ont  refusé  de  l'envisager 
jusqu'à  présent. 

La  flotte  allemande,  outre  le  Kaiser  et 
le  Deittschland,  renferme  cinq  cuirassés 
refondus,  qui  avaient  été  construits  en 
1870.  En  cas  de  guerre,  ils  formeraient 
l'escadre. 

Il  faut  leur  aj  outer  le  cuirassé  Aldenbourg , 
bâtiment  remarquable  ;  21  canonnières  ;  un 
vi&ixmonitor,  V Arminius;  des  croiseurs  bien 
armés  et  de  nombreux  torpilleurs;  enfin 
des  canonnières  spéciales  portant  8  canons 
et  destinées  à  l'Afrique. 

La  défense  des  côtes  serait  confiée,  en  cas 
de  guerre,  à  quatre  corvettes  de  croisière, 
cuirassées  et  sans  mâts,  qui  filent  à  peine 
12  nœuds. 

En  résumé,  la  marine  militaire  allemande 
manque  absolument  d'originalité.  On  se 
borne  à  étudier  ce  qui  se  fait  en  France  et 
en  Italie,  et  à  se  l'appproprier,  quand  on 


le  juge  bon.  Nul  programme  n'est  arrêté, 
et  l'on  tient  secret  l'emploi  de  l'énorme 
budget  que  l'on  a  fait  voter  au  Parlement, 
pour  accroître  les  forces  navales  de  l'Em- 
pire. 

Nous  avons  tenu  à  commencer  la  revue 
des  forces  navales  étrangères  par  la  flotte 
allemande  et  l'historique  de  sa  formation. 
Ce  n'est  pas  que  cette  flotte  soit  une  des  plus 
puissantes  de  l'Europe  ;  tant  s'en  faut.  Si 
nous  avons  rendu  justice  aux  qualités  des 
hommes  de  l'art  qui  ont  su  la  créer,  c'est 
qu'il  est  bon  de  regarder  en  face  l'adversaire 
de  demain,  et  qu'il  y  aurait  imprudence  à 
ne  montrer  que  les  lacunes  de  l'organi- 
sation militaire  d'un  ennemi. 

Nous  passons  à  l'effectif  de  la  flotte  mili- 
taire française. 

Notre  armement  militaire  naval  se  com- 
pose de  trente-huit  bâtiments  cuirassés, — 
en  comptant  les  canonnières  —  de  qua- 
rante croiseurs,  de  quelques  corvettes  et  de 
cent  trente  navires  ou  bateaux  torpilleurs. 
Ces  forces  sont,  d'ailleurs,  destinées  à  s'ac- 
croître prochainement,  de  façon  à  n'être 
inférieures  à  aucune  de  celles  qu'elles  peu*- 
vent  rencontrer  sur  les  mers. 

Comme  type  de  nos.  vaisseaux  cuirassés, 
nous  avons  déjà  représenté  (pages  305  et 
309)  X  Amiral-Baudtn,  le  Hoche  et  le  Riche- 
lieu. Nous  mettons  sous  les  yeux  du  lecteur 
deux  autres  grands  bâtiments  cuirassés  de 
la  flotte  française,  le  Redoutable  (fig.  297) 
et  le  Duguesclin  (fig.  298,  page  373). 

Le  Redoutable  est  à  réduit  central  comme 
la  plupart  de  nos  vaisseaux  cuirassés  cons- 
truits depuis  quelques  années  ;  c'est-à-dire 
que  sa  cuirasse  ne  protège  que  son  fort  cen- 
tral, ainsi  que  sa  carène,  presque  au-dessus 
de  la  flottaison.  L'avant  et  l'arrière,  légère- 
ment construits  en  tôle,  peuvent  être  dé- 
truits par  les  projectiles  ennemis,  sans  cau- 
ser de  danger  au  navire. 
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A  bord  du  Redoutable,  le  fort  central  est 
en  ressaut,  ce  qui  a  permis  de  construire 
des  sabords  d'angle,  pour  que  les  pièces  du 
réduit  central  puissent  battre  tout  l'hori- 
zon, les  pièces  de  l'avant  tirant  de  l'avant 
au  travers,  et  les  pièces  de  l'arrière  tirant 
du  travers  à  l'arrière. 

C'est  là  un  perfectionnement  sur  l'artil- 
lerie du  Richelieu  et  du  Suffren,  dont  les 
angles  de  chasse  et  de  retrait  dans  la  bat- 
terie sont  limités. 

^Redoutable  a  95  mètres  de  long,  20  mè- 
tres de  large,  7  mètres  de  tirant  d'eau.  Il 
déplace  9200  tonneaux.  Sa  machine  à  va- 
peur, de  la  force  de  6  000  chevaux,  lui  donne 
une  vitesse  de  14  nœuds,  5;  Sa  cuirasse  mé- 
tallique a  33  centimètres  d'épaisseur.  Son 
artillerie  se  compose  de  4  canons  de  27  cen- 
timètres, un  à  l'avant,  le  second  à  l'arrière, 
et  les  deux  autres  au-dessus  du  fort  cen- 
tral, tirant  dans  toutes  les  directions. 

Le  Duguesclin  (fig.  298)  a  84m,30  de  lon- 
gueur, 8im,60  à  la  flottaison.  Sa  largeur  est 
de  17m,45.  Il  a  7m/75  de  creux.  Le  tirant 
d'eau  moyen  du  plan  est  de  7m,10,  le  tirant 
d'eau  arrière  de  7m,70.  Le  déplacement 
total  représente  5  869  tonneaux. 

Sa  mâture  est  celle  d'un  brick.  La  sur- 
face de  voilure  est  de  "2247  mètres  carrés. 

Les  machines  à  vapeur,  du  système  Com- 
pound,  sont  à  trois  cylindres  verticaux  :  elles 
proviennent  de  l'établissement  d'Indret.  Il 
y  a  8  corps  de  chaudières,  avec  16  foyers, 
mettant  en  mouvement  deux  hélices. 

Le  Duguesclin  est  protégé  par  une  cein- 
ture cuirassée  à  la  flottaison,  d'une  épais- 
seur de  25  centimètres  au  milieu,  de  18  cen- 
timètres à  l'extrême  avant,  et  de  16  centi- 
mètres à  l'extrême  arrière.  La  tour  est 
défendue  par  une  cuirasse  de  20  centimètres 
d'épaisseur.  Le  pont  est  également  cuirassé 
avec  des  plaques  de  fer  de  5  centimètres 
d'épaisseur. 

Son  artillerie  se  compose  de  quatre  ca- 
nons de  24  centimètres,  placés  dans  la  tou- 


relle blindée,  de  six  canons  de  14  centi- 
mètres dans  labatterie.  Sur  les  gaillards  sont 
installés  un  canon  de  19  et  un  canon  de  12* 

La  coque  a  sept  grandes  cloisons  é  tanches. 

Un  détail  caractéristique  de  la  construc- 
tion du  Duguesclin,  c'est  que  la  cuirasse 
repose  sur  matelas  de  bois  de  teck,  qui  est 
fixé  sur  les  tôles  du  bordé.  Sur  cette  même 
cuirasse,  un  soufflage  en  bois,  avec  dou- 
blage en  cuivre,  s'élève  un  peu  au-dessus 
de  la  flottaison. 

Les  plans  du  Duguesclin  sont  de  M.  Le- 
belin  de  Dionne,  un  de  nos  meilleurs  ingé- 
nieurs des  constructions  navales.  Ce  cui- 
rassé, destiné  aux  stations  lointaines,  a 
coûté,  matière  et  main-d'œuvre,  environ 
5  millions  et  demi. 

Nous  avons  donné  dans  le  chapitre  II 
(pages  313-315)  les  dessins  d'un  garde-côtes 
cuirassé  et  d'un  croiseur.  Il  serait  donc  inu- 
tile de  revenir  sur  ces  types  de  constructions 
navales  se  rattachant  à  notre  flotte.  Nous 
avons  également  représenté  un  torpilleur 
et  donné  ses  plans  et  sa  coupe.  Mais  nous 
n'avons  rien  dit  de  la  composition  des  tor- 
pilles, qui  sont  l'âme  de  ces  redoutables 
navires.  Nous  comblerons  ici  cette  lacune. 

La  marine  française  fait  usage  de  plusieurs 
sortes  de  torpilles.  La  plus  employée  est  la 
torpille  portée,  ainsi  nommée  parce  que  le 
torpilleur  va  littéralement  la  porter  sous  les 
flancs  du  navire  ennemi. 

La  torpille  portée  est  une  cartouche  con- 
tenant 20  kilogrammes  environ  de  fulmi- 
coton,  fixée  à  l'extrémité  d'une  barre  ou 
hampe  en  fer,  de  12  mètres  de  longueur,, 
qui  s'attache  obliquement,  de  haut  en  bas,  à 
l'avant  du  bateau.  On  met  le  feu  à  la  charge 
au  moyen  de  l'étincelle  électrique,  grâce  à 
un  fil  conducteur  attaché  à  la  hampe  et  à 
un  appareil  placé  à  l'intérieur  du  poste- 
vigie.  A  la  faveur  de  l'obscurité,  le  torpil- 
leur s'approche,  sans  être  aperçu,  du  navire 
à  attaquer.  Arrivé  par  le  travers  du  cuirassé, 
il  stoppe  brusquement  et  met  le  feu  à  la 
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torpille,  qui  éclate  dès  qu'elle  est  en  contact 
avec  la  muraille  de  l'ennemi. 

La  gerbe  d'eau  produite  par  l'explosion, 
recouvre  parfois  complètement  le  bateau , 
torpilleur  qui  serait  coulé  à  fond  si  toutes 
les  issues  n'en  étaient  fermées ,  de  manière 
à  en  faire  une  véritable  bouée. 

Il  paraît  extraordinaire  que  l'explosion 
ne  soit  pas  aussi  dangereuse  pour  l'assaillant 
que  pour  son  adversaire.  Pour  le  compren- 
dre, il  faut  se  rappeler  que  la  matière 
explosive  dont  sont  chargées  les  torpilles, 
c'est-à-dire  le  fui  mi-coton,  est  extrêmement 
brkante ,"  qu'elle  fait  brèche  dans  la  cuirasse 
la  plus  résistante  lorsqu'elle  est  en  contact 
avec  elle,  mais  qu'à  une  distance  de  quel- 
ques mètres,  on  n'en  ressent  d'autre  effet 
que  la  commotion  transmise  par  le  liquide. 
C'est  pour  cela  que  l'intervalle  d'une  dou- 
zaine de  mètres  représenté  par  la  hampe 
suffit  pour  protéger  le  torpilleur. 

Il  n'en  est  pas  moins  vrai  que  l'attaque 
d'un  cuirasse,  par  un  bateau  armé  d'une 
torpille  portée,  est  une  opération  très  péril- 
leuse, qui  exige  des  hommes  déterminés, 
d'un  sang-froid,  d'un  courage  et  d'une 
expérience  à  toute  épreuve. 

La  marine  française  fait  également  usage 
de  la  torpille  Whitehead,  que  nous  avons 
décrite  avec  tous  lès  détails  nécessaires.  La 
torpille  Whitehead  se  compose,  comme  nous 
l'avons  dit  (page  327),  d'un  cylindre  métalli- 
que, effilé  aux  deux  bouts  et  contenant  non 
seulement  la  charge  de  fulmi-coton,  mais 
une  machine  à  air  comprimé,  qui  fait  fonc- 
tionner deux  hélices.  C'est  un  véritable  petit 
navire  sous- marin,  qui  se  meut  de  lui-même 
dans  la  direction  où  on  l'a  lancé,  et  à  une 
profondeur  réglée  d'avance  par  un  appareil 
spécial.  La  torpille  Whitehead  se  loge, 
comme  on  l'a  vu  (fig.  269,  page  328),  dans 
un  tube  situé  à  l'avant  du  bateau  torpil- 
leur, et  d'où  on  la  chasse  au  moyen  de 
l'air  comprimé.  Une  fois  lancée,  elle  s'im- 
merge à  la  profondeur  pour  laquelle  on  l'a 


réglée,  et  chemine  entre  deux  eaux,  jus- 
qu'au but,  où  le  choc  de  sa  pointe  déter- 
mine l'explosion.  Le  navire  torpilleur  peut 
ainsi  opérer  à  distance  et  éviter  les  dan- 
gers d'un  contact  immédiat  avec  l'ennemi. 

Malheureusement,  cet  avantage  est  com- 
pensé par  des  inconvénients  graves.  D'abord, 
chaque  torpille  Whitehead  coûte  fort  cher, 
environ  10  000  francs  ;  ensuite  son  action 
est  incertaine,  car  les  courants  un  peu  forts 
la  font  dévier  de  la  direction  qu'on  a  voulu 
lui  imprimer. 

Quoi  qu'il  en  soit,  tous  nos  ports  mili- 
taires sont  munis  de  flottilles  de  torpilleurs; 
et  d'écoles  où  les  officiers  et  les  hommes 
chargés  de  ce  service  sont  soumis  à  de' fré- 
quents-exérci  ces  sur  les  torpilles  portées  el- 
les torpilles  Whitehead. 

Des  canonnières  de  différents  types  dont 
nous  avons  décrit  les  plus  récentes,  c'est-à- 
dire  celles  qui  sont  destinées  à  naviguer 
avec  sécurité  et  rapidité  sur  les  fleuves  et 
les  rivières  du  Ton  k  in  et  de  la  Cochinchine, 
complètent  l'effectif  de  la  flotte  militaire 
française. 

Une  considération  particulière  relative  à 
nos  bâtiments  de  guerre. 

Autrefois,  c'est-à-dire  au  temps  de  la 
marine  à  voile,  nos  bâtiments  étaient  dé- 
sarmés,  en  temps  de  paix.  Mais,  en  cas  de 
déclaration  de  guerre,  il  fallait  des  mois  en- 
tiers pour  armer  un  navire.  Sans  chemins 
de  fer,  sans  machines  à  vapeur,  sans  même 
de  bonnes  routes  terrestres,  un  temps  con- 
sidérable était  nécessaire  pour  faire  ar- 
river dans  un  port  de  guerre  le  matériel 
destiné  à  armer  un  navire  ;  de  sorte  que 
les  combats  d'escadre  ne  pouvaient  com- 
mencer que  longtemps  après  la  déclaration 
de  guerre.  Aujourd'hui,  on  maintient  dans 
nos  ports  militaires  les  navires  tout  armés 
et  prêts  à  prendre  la  mer.  Si  bien  que  quatre 
ou  cinq  jours  après  la  déclaration  de  guerre, 
cuirassés  et  croiseurs  seraient  en  état  de  se 
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rendre  aux  lieux  désignés  par  l'amiral  com- 
mandant Tescadre. 

Il  faut  que  la  mobilisation  d'une  flotte  mi- 
litaire soit  aussi  prompte  que  la  mobilisa- 
tion des  armées  de  terre. 

On  a  d'autant  plus  raison  d'en  agir  ainsi, 
que  nos  appareils  à  vapeur,  nos  chau- 
dières, nos  servo-moteurs,  notre  artillerie 
de  marine  et  nos  fusils/  sont  d'un  méca- 
nisme fort  compliqué,  et  que  le  meilleur 
moyen  de  ne  pas  être  exposé  à  des  déceptions 
cruelles,  c'est  de  tenir  toujours  ce  matériel 
en  état.  À  cette  condition  seule,  il  ne  se 
dérangera  pas,  et  pourra  fonctionner  au  mo- 
ment opportun. 

C'est  en  raison  de  cette  double  nécessité 
que,  dans  nos  arsenaux  et  ports  militaires  de 
Toulon,  Cherbourg,  Brest  et  Lorient,  on 
garde,  sur  les  cuirassés  et  les  torpilleurs,  le 
matériel  complet,  avec  un  équipage  de  ma- 
telots, réduit  sans  doute,  mais  suffisant 
pour  l'entretien  des  coques,  des  chaudières, 
des  tiroirs  de  machines  à  vapeur,  des  cui- 
rasses, etc.  Le  bâtiment  qui  rentre,  après 
un  service  de  transport,  ou  après  des  ma- 
nœuvres, n'est  pas  désarmé,  comme  autre- 
fois :  il  est  mis  en  réserve. 

Comme  l'Allemagne,  l'Angleterre  s'est 
imposé  de  lourds  sacrifices,  pour  augmen- 
ter l'effectif  de  sa  flotte  militaire.  Ce  n'est 
pas,  comme  ont  essayé  de  le  faire  croire 
quelques publicistes  d'outre-Rhin,  que  l'An- 
gleterre nourrisse  le  projet  de  prendre  part 
à  la  guerre  future  dont  on  nous  menace  sans 
cesse,  et  dont  l'échéance  paraît  être  heu- 
reusement fort  éloignée  ;  mais  l'Angleterre 
possède  un  si  grand  nombre  de  colonies 
qu'elle  est  obligée  de  les  défendre  toutes, 
et  de  plus,  comme  le  disait  si  justement 
un  écrivain  anglais,  sir  Samuel  Baker, 
le  véritable  danger  qui  menace  la  Grande- 
Bretagne,  en  cas  de  guerre  européenne,  ce 
n'est  pas  une  invasion,  c'est  plutôt  la  famine. 

Le  même  écrivain  ajoutait  : 


«.  Nous  sommes  si  bien  habitués  à  voir 
arriver  ponctuellement  dans  nos  ports  tout 
ce  qui  nous  est  indispensable  pour  vivre  et 
pour  travailler,  que  l'idée  ne  nous  vient 
même  pas  que  les  choses  puissent  aller 
différemment;  et  pourtant,  il  n'est  pas  dou- 
teux qu'aux  premiers  bruits  de  guerre  im- 
minente avec  une  grande  puissance  mari- 
time, le  prix  du  pain  doublerait  d'emblée 
dans  toute  l'Angleterre,  et  que  l'on  assiste- 
rait à  une  panique  industrielle  comme  on 
n'en  a  pas  vu  souvent.  » 

En  d'autres  termes,  la  marine  anglaise 
doit  posséder  un  nombre  suffisant  de  croi- 
seurs pour  assurer  la  protection  des  convois 
de  toute  sa  marine  marchande.  C'est  pour 
cela  que,  depuis  1887,  l'Angleterre  a  fait 
construire  quarante-huit  vaisseaux,  d'un 
tonnage  total  de  164  000  tonneaux. 

En  somme,  la  flotte  militaire  anglaise 
comprend  aujourd'hui  : 

42  cuirassés  d'escadre; 

12  croiseurs  cuirassés; 
18  garde-côtes  cuirassés; 
58  croiseurs  non  cuirassés; 
10  croiseurs  torpilleurs; 

23  croiseurs  auxiliaires  (steamers  amé- 
nagés) ; 
2  avisos  ; 

27  corvettes  non  cuirassées; 

97  canonnières  et  chaloupes  canonnières  ; 

13  canonnières  torpilleurs; 
161  torpilleurs  ; 

13  transports. 

Parmi  les  vaisseaux  cuirassés,  le  Colosse, 
le  ColUngwood  et  le  Trafaïgai\  méritent 
une  mention  spéciale. 

Le  ColUngwood  est  un  cuirassé  d'escadre 
à  tourelles-barbette.  Sa  coque  est  en  acier,  à 
double  fond,  avec  cloisonnement  transver- 
sal et  longitudinal;  le  réduit  central,  sur- 
monté d'un  blockhaus,  est  rectangulaire. 
La  cuirasse,  qui  s'étend  sur  une  longueur 
de  45  mètres,  se  relie  à  des  cloisons  trans- 
(  versales  cuirassées,  pour  former  le  réduit 
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central.  Le  pont  sous-marin  est  protégé 
par  une  cuirasse,  dont  les  plaques,  en  fer 
et  en  acier,  ont  une  épaisseur  de  69  mil- 
limètres; la  cuirasse  du  réduit  central  a  une 
épaisseur  de  406  millimètres.  Le  franc  bord 
de  ce  navire  est  très  bas;  de  sorte  qu'il 
est  forcé  de  ralentir  sa  marche,  pour  peu 
qu'il  rencontre  une  mer  houleuse. 

Comme  armement ,  le  Collingwood  pos- 
sède quatre  canons  de  12  pouces,  placés 
dans  les  deux  tourelles,  six  canons  de  6 
dans  la  batterie  ;  quinze  canons  à  tir  rapide 
et  treize  mitrailleuses. 

Le  Colosse,  construit  sur  les  plans  du 
Collingwood,  est  un  des  plus  beaux  bâti- 
ments de  la  marine  anglaise. 

Le  Trafàlgar,  qui  n'a  été  construit  que 
cinq  ans  après  le  Collingwood,  en  diffère 
par  quelques  parties  essentielles  :  deux 
tourelles  cuirassées  sont  placées  aux  extré- 
mités du  réduit  supérieur,  et  protégées,  à 
leur  base,  par  des  cloisons  paraboliques; 
chacune  de  ces  tourelles  contient  deux  ca- 
nons de  13  pouces.  Les  plaques  d'acier 
des  tourelles  ont  457  millimètres  d'épais- 
seur; en  outre,  l'armement  du  Trafàlgar 
comporte  huit  canons  de  5  pouces^  dix-neuf 
mitrailleuses  Hotchkiss;  le  champ  de  tir  des 
canons  situés  dans  les  tourelles  est  de  280°. 

Le  Trafàlgar  est  représenté  dans  la 
fig.  300,  page  377. 

La  Dévastation  est  un  autre  cuirassé  an- 
glais de  premier  rang. 

Citons  également  le  Thunderer,  batterie 
flottante  cuirassée  d'une  grande  puissance. 

Dans  ces  derniers  temps,  l'amirauté  an- 
glaise a  fait  construire  un  type  remarquable 
de  croiseurs  à  ceinture  cuirassée,  YOrlando, 
Ce  bâtiment,  qui  a  été  lancé  en  1886,  est 
mis  en  mouvement  par  deux  machines  à 
vapeur  horizontales,  à  triple  expansion,  et 
possède  quatre  chaudières  et  deux  hélices 
en  bronze.  La  ceinture  cuirassée  a  60  mè- 
tres de  longueur;  elle  recouvre  les  deux 
parties  centrales  du  navire,  et  est  reliée, 


à  ses  deux  extrémités,  par  des  cloisons 
transversales  cuirassées.  On  a  constitué,  de 
la  sorte,  vers  le  milieu  du  bâtiment,  un 
réduit  central  cuirassé.  Ce  réduit  est  armé 
de  deux  canons  de  22  tonnes,  et  de  dix  ca- 
nons de  6  pouces.  A  l'avant  et  à  l'arrière 
du  navire,  en  dehors  du  réduit  central,  on 
a  disposé  seize  canons  à  tir  rapide  et  sept 
mitrailleuses.  L'éperon  de  YOrlando  est  en 
acier  coulé;  enfin,  toutes  les  embrasures 
des  canons  sont  protégées  par  des  masques 
cuirassés. 

Une  mention  particulière  est  due  aux  tor- 
pilleurs anglais.  Nous  représentons  dans  la 
figure  299  (page  376),  un  torpilleur  de  la 
flotte  anglaise,  le  Flamingo. 

Le  Flamingo  est  disposé  pour  marcher 
tant  à  la  vapeur  qu'à  la  voile.  Il  est  pourvu 
de  deux  canons,  d'un  éperon  mobile,  de 
torpilles,  et,  grâce  à  de  nombreuses  cloi- 
sons étanches,  il  est  à  l'abri  des  attaques 
de  l'éperon  d'un  vaisseau  ennemi.  Il  n'a 
pas  davantage  à  redouter  les  bateaux  tor- 
pilleurs qui  tenteraient  de  l'approcher,  car, 
grâce  aux  nombreux  canons  qu'il  porte  avec 
lui,  il  peut  établir  un  cercle  de  défense. 

Dans  notre  gravure,  le  Flamingo  est  re- 
présenté comme  s'il  devait  entrer  en  ligne 
de  bataille.  Les  porte-torpilles  sont  prêts 
pour  descendre  au-dessous  du  niveau  de 
l'eau.  Les  terribles  engins  et  les  canonniers 
sont  à  leur  poste. 

Ce  vaisseau  est  également  muni  d'un 
nouveau  système  qui  lui  permet  de  placer 
des  torpilles  sur  les  côtes  sans  arrêter  sa 
marche  :  c'est  le  système  Harvey. 

En  résumé,  la  flotte  militaire  de  l'Angle- 
terre manque  de  tout  caractère  d'originalité. 
On  se  borne,  comme  en  Allemagne,  à  imi- 
ter les  constructions  navales  de  la  France 
et  de  l'Italie.  En  cas  de  guerre  l'effectif  ac- 
tuel serait  insuffisant,  mais  l'armement  en 
guerre  d'une  quantité  considérable  de  pa- 
quebots et  grands  navires  de  commerce  ré- 
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pondrait  à  toutes  les 
nécessités  des  ba- 
tailles navales,  des 
croisières  et  des 
transports  de  troupe 
ou  de  matériel. 

Depuis  la  triste  dé- 
faite navale  qu'elle 
subit  à  Lissa,  où  la 
flotte  autrichienne 
lui  infligea  tant  de 
pertes,  l'Italie  a  re- 
doublé d'efforts  pour 
mettre  sa  marine  sur 
le  même  pied  que 
celle  des  autres  puis- 
sances. Elle  avait 
d'autant  plus  de  mo- 
tifs pour  hâter  son 
armement  qu'elle  a 
un  plus  grand  déve- 
loppement de  côtes  à 
protéger. 

La  flotte  militaire 
•italienne  compte  au- 
jourd'hui : 

8  vaisseaux  cuiras- 
sés; 

7  frégates,  dont  5 
antérieures  à  1860; 

2  corvettes  cuiras- 
sées; 

1  canonnière  cui- 
rassée ; 

12  béliers  torpil- 
leurs, non  cuirassés  ; 

7  corvettes  non 
cuirassées  ; 

4  croiseurs  non 
cuirassés; 

8  croiseurs  auxi- 
liaires; 

8  canonnières  or- 
dinaires ; 
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64  torpilleurs  de  haute  mer; 
59  torpilleurs  ordinaires. 
Pour  les  cuirassés  italiens,  nous  noterons 
une  seule  particularité.  Ils  ont  deux 
réduits  superposés,  placés  au  centre  du 
navire,  et  tous  deux  cuirassés.  Le  réduit 
inférieur,  qui  a  45  mètres  de  long,  contient 
les  trois  canons,  de  42  centimètres,  de  la  bat- 
terie; le  réduit  supérieur  abrite  la  base  des 
deux  tourelles  cuirassées,  qui  sont  armées, 
chacune,  de  deux  canons  de  103  tonnes. 

Le  Re-Umberto,  qui  est  l'un  des  derniers 
cuirassés  lancés  par  les  chantiers  du  gou- 
vernement italien,  est  muni  d'un  pont  cui- 
rassé, qui  traverse  le  navire'  dans  toute  sa 
longueur,  et  qui,  avec  ses  plaques  de 
400  millimètres  d'épaisseur,  protège  les 
machines,  les  chaudières  et  les  soutes  à 
munitions.  Les  cheminées  sont  elles-mêmes 
cuirassées  jusqu'à  90  centimètres  au-des- 
sus de  la  flottaison. 

Le  Lépanto,  construit  dans  le  même  sys- 
tème, est  un  des  plus  beaux  navires  cuirassés 
de  la  marine  italienne. 

Son  lancement  eut  lieu  àLivourne,  le  17 
mars  1883.  Avec  le  Duilio,  leDandolo,  et  17- 
talia,  il  forme  une  importante  escadre  de  qua- 
tre navires  de  guerre  les  plus  grands  du  monde 
entier,  pourvus  d'une  artillerie  formidable. 

Tous  les  quatre  sont  du  même  type,  mais 
le  Lepanto  dépasse  encore  ses  aînés  en 
puissance  et  en  dimensions.  Si  nous  le  com- 
parons au  plus  puissant  de  ceux-ci,  Yltaliay 
nous  trouvons  les  mesures  suivantes  ; 

Iialia  Lepanto 

Longueur,  sans  l'éperon..  . .        120  m.  122  m. 

Largeur   21  22,28 

Déplacement  total   13. 708  t.  14,700t. 

Les  plus  grands  cuirassés  des  autres  na- 
tions maritimes  n'approchent  pas  de  tels 
chiffres.  L'Amiral  Baudin  et  la  Foudroyante, 
en  France,  n'ont  que  11  440  tonneaux  de 
déplacement  ;  l'Angleterre  a  Y  Inflexible  ^ 
de  il  408  tonneaux;  la  Russie  le  Pierre-le- 
Grandj  de  9  510  tonneaux. 


Le  lancement  de  l'énorme  masse  du  Lé- 
panto  présentait  un  intérêt  tout  particulier, 
en  raison  des  conditions  spéciales  où  il  s'ef- 
fectuait. Le  bassinde  Livourne,  dans  lequel 
il  avait  lieu,  n'a,  en  effet,  que  268  mètres 
de  longueur,  et  il  fallait  arrêter  la  course 
du  navire  dans  un  espace  de  100  mètres, 
pour  l'empêcher  d'aller  se  briser  sur  les 
quais  situés  en  face  de  la  cale. 

Pour  obtenir  cet  arrêt,  on  avait  établi 
dans  le  bassin  un  réseau  de  vingt-trois  cor- 
dages de  12  centimètres  de  diamètre,  pla- 
cés en  travers  de  la  route  du  navire. 

Uétambot  de  celui-ci,  garni  de  pièces  de 
bois,  devait  rompre  successivement  ces  cor- 
dages, et  l'on  avait  calculé  qu'il  lui  suffirait 
d'en  rompre  dix-huit  sur  vingt-trois,  pour 
que  son  élan  fût  amorti. 

L'exactitude  de  ces  calculs  fut  confirmée 
par  l'expérience,  et  l'opération  du  lancement 
eut  lieu  sans  aucun  accident. 

U Iialia ,  que  nous  représentons  dans  la 
figure  301,  page  381,  est  un  des  derniers  et 
des  plus  formidables  cuirassés  de  la  ma- 
rine  italienne. 

Notre  dessin  montre  l'aspect  de  ce  puis- 
sant navire,  sa  cuirasse,  la  disposition  de  ses 
batteries,  celle  des  machines,  des  cloisons 
é tanches  et  des  ponts.  Quatre  canons  Arm- 
strong,  se  chargeant  par  la  culasse,  et  du 
poids  de  100  tonnes  chacun,  sont  placés  sur 
le  pont  supérieur,  par  paires,  et  en  barbette, 
c'est-à-dire  à  découvert,  de  façon  à  tirer  en 
avant  et  en  arrière,  en  ligne  et  sur  les  cô- 
tés, dans  toutes  les  directions. 

La  coque,  qui  est  en  acier,  est  doublée  en 
bois.  Les  cloisons  et  les  ponts  donnent  une 
grande  force  de  résistance  à  cette  masse. 
Deux  lignes  de  cloisons  étanches  s'étendent, 
sur  une  longueur  de  254  pieds  6  pouces,  dans 
le  navire.  Celles-ci,  avec  les  cloisons  trans- 
versales, divisent  la  coque  en  cinquante-trois 
grands  compartiments,  qui  sont  eux-mêmes 
encore  divisés  en  quatre  ponts  étanches. 

Le  premier  des  ponts  cuirassés  s'élève  à 
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5  pieds  6  pouces  au-dessous  de  la  ligne 
d'eau,  et  est  protégé  par  une  cuirasse  d'acier, 
de  3  pouces  d'épaisseur.  Il  s'étend  de  l'avant 
à  l'arrière  du  navire,  formant  une  courbe 
à  chaque  extrémité,  et  allant  rencontrer,  à 
l'avant,  l'éperon;  ce  qui  lui  donnerait  une 
grande  puissance  dans  le  cas  où  il  faudrait 
se  servir  du  navire  comme  bélier. 

Immédiatement  au-dessus  de  ce  pont,  il 
en  est  un  autre,  s'élevant  de  6  pieds  au-des- 
sus de  la  ligne  d'eau,  construit  en  fer  et 
acier  et  recouvert  en  bois. 

Les  compartiments  des  côtés  entre  les 
deux  ponts,  sont  divisés  en  cloisons  étanehes, 
et  remplis  de  liège,  comme  dans  Y  Inflexible. 

Le  pont  de  batterie  est  à  14  pieds  au-des- 
sus de  la  ligne  d'eau.  Douze  canons,  du  ca- 
libre de  six  pouces,  y  sont  installés.  La  puis- 
sance de  ces  canons  semble  modeste,  mais 
leur  nombre  compense  cette  infériorité. 

A  9  pieds  6  pouces  du  pont  de  batterie 
et  à  25  pieds  au-dessus  de,  la  ligne  d'eau, 
s'élève  le  quatrième  pont,  supportant  la  bat- 
terie de  casemate  de  7  pieds  6  pouces  de 
hauteur.  Cette  batterie  porte  les  gros  ca- 
nons Armstrông  de  cent  tonnes  dont  il  est 
parlé  au  commencement. 

Les  machines  à  vapeur  sont  doubles. 
Elles  sont  du  système  Compound,  à  trois 
cylindres  verticaux,  ce  qui  donne  douze 
cylindres  en  tout.  La  vapeur  leur  est  four- 
nie par  vingt-six  chaudières,  ayant  chacune 
trois  fourneaux  ;  douze  des  chaudières  sont 
séparées  et  placées  derrière  les  machines, 
quatorze  sont  en  avant.  La  force  des  ma- 
chines à  vapeur  peut  être  estimée  à  quinze 
mille  chevaux.  Elles  fournissent  une  vitesse 
de  seize  nœuds. 

La  longueur  de  Yltalia  est,  comme  on  l'a 
vu  plus  haut,  de  120  mètres. 

Ultalia  est,  avec  le  Lépanto,  un  colossal 
navire  qui  ne  peut  être  comparé  à  aucune 
autre  construction  navale,  par  ses  dimen- 
sions et  sa  puissance. 

La  flotte  italienne,  qui  comptait  à  peine 


en  1870,  est  aujourd'hui  une  des  plus  puis- 
santes de  l'Europe.  Elle  vient  après  l'Angle- 
terre et  la  France.  Elle  est  plus  remarquable 
par  la  force  individuelle  de  ses  bâtiments, 
que  par  leur  nombre,  qui  est  pourtant  con- 
sidérable. En  effet,  parmi  ses  vingt  bâtiments 
cuirassés  (navires  d'escadre,  croiseurs,  fré- 
gates, garde -côtes),  on  en  compte  dix  au 
moins  qui  sont  d'énormes  constructions  de 
11,000  à  14,000  tonneaux,  filant  de  14  à 
17  nœuds,  portant  des  cuirasses  de  fer 
épaisses  de  50  centimètres,  et  des  canons 
rayés,  de  43  à  45  millimètres. 

Il  reste  à  savoir  si  les  énormes  cuirassés 
de  la  marine  italienne  seront  plus  redou- 
tables au  feu  que  des  navires  de  dimension 
moindre,  et  si  leurs  mouvements  seront  fa- 
ciles pendant  le  combat. 

Comme  conséquence  du  grand  dévelop- 
pement de  ses  cuirassés,  la  marine  italienne 
possède  peu  de  croiseurs,  les  premiers  ayant 
dévoré  les  ressources  des  budgets  annuels. 
Il  est  vrai  que  ces  croiseurs  sont  joints  à  une 
flottille  de  140  navires  ou  bateaux  torpil- 
leurs. 

En  résumé,  la  marine  italienne  profite  des 
leçons  du  passé.  Elle  cherche,  travaille  et  se 
perfectionne.  Elle  serait,  en  cas  de  guerre, 
une  puissance  navale  redoutable.  Nous  voilà 
bien  loin  de  Lissa,  la  bataille  légendaire. 
La  marine  austro-hongroise  était  alors 
bien  supérieure,  quant  au  nombre  des  na- 
vires, à  celle  d'Italie.  Aujourd'hui,  les  rôles 
sont  bien  changés. 

La  marine  autrichienne  compte,  en  effet, 
assez  peu  dans  le  contingent  des  flottes  mili- 
taires européennes.  Tout  au  plus  peut-elle  se 
comparer  à  la  marine  allemande  ;  car  elle 
n'a  que  huit  cuirassés,  six  bons  croiseurs 
et  cinquante  torpilleurs. 

La  Russie  possède  deux  flottes  militaires, 
l'une  destinée  à  défendre  les  côtes  de  la 
mer  Baltique,  à  protéger  les  navires  de 
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commerce,  et  à  intervenir,  s'il  y  a  lieu,  dans 
une  guerre  européenne;  l'autre,  exclusive- 
ment affectée  à  la  garde  de  la  mer  Noire. 

La  première  de  ces  flottes  comprend  neuf 
vaisseaux  cuirassés,  six  croiseurs  cuirassés, 
et  onze  monitors,  à  tourelles  cuirassées. 

Le  Pierre-le-Grand  est  le  type  des  grands 
cuirassés  russes. 

La  flotte  de  la  mer  Noire  se  compose  : 
l°de  trois  cuirassés  à  tourelles,  qui  déplacent 
chacun  40,000  tonneaux,  et  sont  armés,  cha- 
■cun,  de  six  canons  de  42,  de  sept  canons 
de  6  et  de  quatorze  mitrailleuses;  2°  de 
croiseurs  cuirassés  et  de  2  canonnières; 
3°  de  9  croiseurs-canonnières  non  cuiras- 
sés, plus  de  2  yachts  et- de  29  torpilleurs. 

Il  faut  ajouter  à  l'effectif  précédent  la 
flottille  de  Sibérie  et  celle  de  la  mer  Cas- 
pienne, qui  sont  formées  l'une  et  l'autre 
d'une  dizaine  de  canonnières  et  de  quel- 
ques bateaux  à  vapeur. 

La  flottille  de  Sibérie  seule  possède 
sept  torpilleurs  ;  la  flottille  de  la  mer  Cas-  j 
pienne  n'en  a  pas,  par  cette  bonne  raison  j 
que  l'on  ne  voit  pas  très  bien  à  quels 
puissants  bâtiments  ennemis  les  navires 
russes  de  la  mer  Caspienne  pourraient  ja- 
mais avoir  affaire. 

En  résumé,  douze  à  quinze  cuirassés, 
quinze  monitors,  ou  batteries  flottantes, 
vingt  croiseurs,  cent  quarante  navires  ou 
bateaux  torpilleurs,  tel  est  l'effectif  total 
de  la  flotte  russe,  effectif  peu  considérable, 
sans  doute,  mais  qui  s'explique  si  l'on  con- 
sidère que  depuis  la  guerre  de  Crimée  la 
Russie  n'avait  plus  sa  liberté  d'action  dans 
la  mer  Noire.  Pendant  quinze  années  de 
recueillement,  l'empire  russe  s'est  contenté 
de  réunir  dans  la  mer  Baltique  une  solide 
flotte  de  défense.  Il  s'occupe  maintenant 
d'augmenter  sa  flotte  de  haute  mer,  au  nord, 
comme  au  midi.  Le  grand-duc  Constantin, 
l'amiral  qui  la  commande,  est  animé  du 
désir  de  la  tenir  à  la  hauteur  des  travaux 
modernes,  et  il  se  consacre  avec  ardeur  à 


reconstituer  le  matériel  militaire  naval  dé 
la  mer  Noire  et  de  la  Baltique. 

Les  torpilleurs  ont  été  l'objet  d'études 
toutes  particulières  en  Russie.  Nous  repré- 
sentons dans  la  figure  302  un  torpilleur 
russe,  avec  les  détails  de  l'installation  inté- 
rieure de  ses  différents  organes. 

Les  Russes  ont  pensé  que  les  bateaux- 
torpilleurs,  avec  lesquels  ils  avaient  accom- 
pli de  si  audacieux  exploits  sur  le  Danube, 
leur  seraient  de  la  plus  grande  utilité  pour 
lutter  contre  d'autres  flottes.  A  cet  effet, 
ils  ont  fait  construire  cent  bateaux,  sur  le 
modèle  des  quatre  qui  avaient  opéré  contre 
les  cuirassés  turcs. 

La  carapace  blindée  de  ces  torpilleurs  a  la 
forme  du  dos  de  la  baleine  ;  ce  qui  permet 
de  donner  une  plus  grande  hauteur  à  la 
chambre  de  la  machine,  en  même  temps 
que  le  bateau  offre  moins  de  prise  aux 
balles  et  aux  boulets. 

Ils  ont  25  mètres  de  long,  sur  3m,33  de 
large,  avec  un  tirant  d'eau  de  4 m, 66,  et  peu- 
vent acquérir  une  vitesse  de  22  milles  à 
l'heure.  Ils  sont  divisés  en  plusieurs  com- 
partiments, avec  cloisons  étanches,  et  armés 
de  trois  porte-torpilles  en  acier  creux  :  un 
à  l'avant  et  les  deux  autres  aux  flancs  du 
navire.  La  torpille  elle-même  est  composée 
d'une  boîte  en  cuivre,  qui  renferme  une 
charge  variant  de  20  à  25  kilogrammes  de 
dynamite.  Cette  charge  est  plus  que  suffi- 
sante pour  faire  sombrer,  par  son  explosion, 
les  plus  forts  cuirassés. 

Ces  cent  bateaux-torpilles  ont  été  cons- 
truits ou  assemblés,  à  Saint-Pétersbourg. 
Le  gouvernement  avait  confié  les  différentes 
pièces  des  machines  à  plusieurs  industriels 
d'Europe. 

Plusieurs  de  ces  bateaux  sont  aujour- 
d'hui à  flot  dans  la  mer  Noire,  à  quelques 
milles  du  Bosphore. 

L'Espagne,  venue  la  dernière  dans  la  car- 
rière navale  militaire  moderne,  se  trouve, 
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par  le  fait,  en  harmonie  avec  les  tendances 
actuelles  des  Amirautés.  Elle  ne  s'est  pas 
ruinée  en  constructions  de  navires  cuiras- 
sés, et  conformément  à  l'esprit  du  jour,  elle 
s'applique  à  constituer  une  flotte  de  croi- 
seurs rapides  et  de  torpilleurs.  Ses  quatre 
cuirassés,  commandés  par  de  bons  officiers, 
et  manœuvrés  par  d'excellents  équipages, 
suffiraient  à  composer  une  flotte  de  guerre, 
dans  les  conditions  actuellement  acceptées 
comme  vraies. 

La  Turquie  s'est  longtemps  appliquée  à 
développer  sa  flotte  militaire.  Elle  a  fait 
construire,  dans  les  chantiers  anglais  et 
français,  jusqu'à  dix  bâtiments  cuirassés. 
C'était  la  grande  préoccupation  des  derniers 
sultans  de  Constantinople.  Mais  aujour- 
d'hui, ces  cuirassés  sont  vieux,  et  la  guerre 
des  Turcs  contre  les  Russes,  en  4877,  a 
prouvé  que  les  marins  turcs,  quel  que  soit 
leur  courage  militaire,  ne  possèdent  pas 
les  qualités  nécessaires  pour  tirer  parti  de 
leur  matériel  naval.  Il  faut  encore  aujour- 
d'hui, aux  cuirassés  turcs,  des  mécaniciens 
et  des  chauffeurs  étrangers,  pour  diriger  la 
marche  et  exécuter  les  manœuvres. 

Pour  terminer  cette  revue  par  les  peuples 
chez  lesquels  la  marine  militaire  est  sans 
importance,  disons  que  le  Portugal  n'a 
qu'un  cuirassé  et  quelques  croiseurs,  qui 
suffisent,  en  temps  de  paix,  à  son  com- 
merce et  à  ses  colonies,  mais  qui  seraient  bien 
au-dessous  des  besoins,  en  cas  de  guerre. 
C'est  ce  que  l'on  a  vu ,  au  mois  de  janvier  i  890, 
dans  le  conflit  du  Portugal  avec  l'Angle- 
terre, où  cette  dernière  puissance,  prompte 
à  montrer  les  dents,  fit  rapidement  baisser 
pavillon  au  gouvernement  portugais,  devant 
la  simple  menace  d'envoyer  ses  forces  na- 
vales devant  Lisbonne. 

La  Grèce  n'a  que  quelques  navires  de 
guerre,  de  peu  de  puissance. 


La  Hollande,  le  Danemark,  la  Suède  et 
la  Norvège,  se  contentent  de  quelques  croi- 
seurs et  de  flottilles  de  torpilleurs,  spécia- 
lement constituées  pour  la  défense  des 
côtes,  mais  non  pour  l'attaque.  Monitors, 
canonnières,  croiseurs,  bateaux  torpilleurs, 
telles  sont  les  bases  de  leurs  insignifiantes 
forces  navales.  Mais  les  officiers  qu'elles  pos- 
sèdent, très  instruits,  avec  des  matelotstrès 
braves,  très  disciplinés,  et  rompus  au  métier 
de  la  mer,  suppléeraient,  en  cas  de  guerre, 
à  l'insuffisance  de  ce  matériel,  surtout  grâce 
à  l'ardent  patriotisme  qui  anime  les  peuples 
du  Nord. 

Si  nous  passons  aux  États-Unis  d'Amé- 
rique, nous  y  trouverons  une  situation  toute 
différente  de  celle  qui  existe  en  Europe,  si- 
tuation résultant,  elle-même,  de  la  diffé- 
rence des  conditions  politiques.  Chez  cette 
heureuse  et  puissante  nation,  la  guerre  est 
considérée  commeune  ex  ception passagère, 
qu'il  faut  parfois  subir,  en  vue  de  nécessités 
pressantes,  mais  qui  ne  doit  pas  être  un  élé- 
ment à  considérer  en  tout  temps,  et  dont 
on  ait  à  se  préoccuper  sans  cesse,  comme 
on  le  fait  en  Europe.  Quand  la  guerre  de 
Sécession  éclata,  les  deux  partis  ennemis 
constituèrent  une  flotte  de  guerre  avec  leurs 
navires  de  commerce  et  les  ressources  de 
leurs  vastes  chantiers  maritimes.  Mais  une 
fois  la  paix  conclue,  on  a  laissé  pourrir 
dans  les  ports  cuirassés  et  torpilleurs,  et 
on  ne  les  a  pas  remplacés.  En  moins  de 
quatre  années  à  l'époque  de  la  guerre  ci- 
vile, on  avait  vu  surgir  cinquante  à  soixante 
vaisseaux  cuirassés,  et  cinq  cents  à  six  cents 
navires  de  guerre,  de  toute  espèce,  grands 
cuirassés,  monitors,  corvettes,  canonnières, 
bateaux  de  rivière,  torpilleurs,  etc.  La  guerre 
terminée,  on  ne  s'est  pas  inquiété  de  les 
entretenir  ou  de  les  conserver.  On  a  seu- 
lement construit  quelques  cuirassés,  quel- 
ques croiseurs  et  quelques  torpilleurs,  que, 
d'ailleurs,  on  ne  fait  guère  manœuvrer. 
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Nous  sommes  de  ceux  qui  approuvent  cette 
sage  philosophie  politique,  qui  épargne 
l'argent  des  contribuables,  sans  exposer  la 
nation  à  des  dangers  d'aucune  sorte»  La  vita- 
lité de  l'Amérique  est  telle,  les  ressources 
de  ses  ateliers  de  construction  sont  si  puis- 
santes, qu'en  cas  de  conflit  armé,  on  ver- 
rait se  renouveler  le  fait  merveilleux  de  la 
guerre  de  Sécession,  c'est-à-dire  une  flotte 
de  guerre  sortir  des  ports  américains,  en 
moins  de  temps  qu'il  n'en  aurait  fallu  à  l'An- 
gleterre ou  à  la  France  pour  construire, 
lancer  et  armer  un  seul  bâtiment  cuirassé. 

On  peut  dire  du  Brésil  ce  que  nous  venons 
d'affirmer  concernant  les  États-Unis.  Après 
la  guerre  du  Paraguay,  le  Brésil  ne  s'est  pas 
occupé  de  remplacer  sa  flotte  de  guerre;  il 
s'est  borné  à  organiser  une  défense  des 
côtes,  très  respectable,  moyennant  une  flot- 
tille de  torpilleurs.  Mais,  en  cas  de  guerre, 
il  improviserait  très  rapidement,  à  la  façon 
des  États-Unis,  de  grandes  forces  mari- 
times. 

Le  Javary  est  un  ancien  navire  cuirassé 
qui  remonte  à  la  guerre  de  1879  et  que  le 
gouvernement  brésilien  conserve  comme 
type  des  vaisseaux  de  guerre. 

Le  Pérou,  vaincu  par  le  Chili,  en  1879,  vit 
alors  ruiner  sa  petite  marine.  Le  Chili  pos- 
sède donc  seul  une  escadre  de  quelque  im- 


portance. Les  combats  d'Iquique  et  de 
Fonta-Agar  ont  prouvé,  d'ailleurs,  toute 
la  valeur  militaire  des  équipages  chiliens. 

Les  deux  grands  empires  asiatiques,  la 
Chine  et  le  Japon,  sont  entrés,  à  leur  tour, 
dans  le  mouvement  militaire  moderne.  Ils 
ont,  comme  les  nations  de  l'Europe  et  de 
l'Amérique,  des  cuirassés,  des  croiseurs 
rapides  et  des  torpilleurs.  Sans  doute,  les 
officiers  instruits  et  les  mécaniciens  habiles 
font  encore  défaut  aux  Chinois,  comme  aux 
Japonais,  mais  ils  ont  le  bon  esprit  d'em- 
baucher des  Européens,  pour  l'état-major 
de  leurs  navires,  et  même  pour  leurs  équi- 
pages, en  attendant  qu'ils  puissent  trouver 
chez  eux  ce  même  personnel.  Le  contact 
des  Européens  finira  par  donner  à  leurs 
officiers  et  à  leurs  matelots  les  qualités  de 
solidité,  d'instruction  et  d'expérience  néces- 
saires à  la  marine  militaire. 

Nous  avons  terminé  cette  rapide  revue 
des  flottes  françaises  et  étrangères.  Quand  le 
jour  viendrait-il, 'où  ces  flottes  seront  en 
présence?Il  est  à  souhaiter  qu'il  soit  très  éloi- 
gné, car  les  batailles  navales  de  l'avenir  se- 
ront bien  autrement  redoutables  que  celles 
d'autrefois.  La  science,  en  se  mêlant  à  la 
guerre,  l'a  rendue  terrible  et  sanglante, 
dans  des  proportions  que  l'imagination  peut 
à  peine  se  figurer. 
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SU  PPLEMENT 

.A 

L'ART  DE  L'ÉCLAIRAGE 

—  "  -— - —  ; — —  1      —  i-- — !.  :  


L'art  de  l'éclairage,  public  ou  privé, 
comprend  : 

1°  L'éclairage  par  les  corps  gras  liquides 
(huiles)  ; 

2°  L'éclairage  par  les  corps  gras  solides 
(chandelle  et  bougie  stéarique); 

3°  L'éclairage  par  le  gaz; 

i°  L'éclairage  électrique  ; 

5°  Enfin,  l'éclairage  par  les  hydro-carbures 
(huile  de  schiste  et  pétrole). 

Dans  les  Merveilles  de  la  science  (1),  nous 
avons  étudié  ces  divers  modes  d'éclairage, 
au  point  de  vue  historique  et  technique. 
Nous  avons,  dans  ce  Supplément,  à  faire 
connaître  les  perfectionnements  qui  leur 
ont  été  apportés  depuis  Tannée  1870  jus- 
qu'à ce  jour. 

Des  différents  procédés  d'éclairage  énon- 
cés plus  haut,  les  deux  premiers  sont  restés 
stationnaires.  Les  appareils  d'éclairage  par 
les  huiles,  c'est-à-dire  les  lampes  à  modéra- 
teur et  les  lampes  Carcel,  ne  diffèrent  point 
de  ceux  que  nous  avons  décrits  ;  et  d'autre 
part,  les  procédés  d'extraction  et  de  prépa- 

(1)  Tome  IV,j)ages  2-230. 
S.  T.  II. 


ration  des  huiles  et  de  la  stéarine  n'ont  subi 
aucune  modification  digne  d'être  signalée. 
On  voyait,  dans  les  galeries  de  l'Exposition 
universelle  de  4889,  les  produits  de  la  stéa- 
rinerie  des  principales  nations  des  deux 
mondes,  et  sauf  quelques  modifications, 
d'importance  secondaire,  apportées  à  la  pré- 
paration de  la  stéarine  par  la  distillation  des 
corps  gras,  les  appareils  ne  différaient  que 
bien  peu  de  ceux  que  nous  avons  lon- 
guement décrits  dans  les  Merveilles  de  la 
science. 

L'industrie  du  gaz  a  réalisé,  depuis  1870, 
quelques  progrès,  qui  ont  porté  surtout  sur 
le  mode  de  combustion  du  gaz,  c'est-à-dire 
ont  consisté  dans  l'adoption  de  becs  nou- 
veaux servant  à  assurer  une  lumière,  à  la 
fois  plus  puissante  et  plus  économique  ;  mais 
lés  procédés  mêmes  de  la  préparation  du 
gaz  au  moyen  de  la  houille,  et  l'emploi  des 
sous-produits  de  la  distillation  du  charbon 
de  terre,  sont  restés  sans  variations.  Nous 
n'aurons,  par  conséquent,  en  ce  qui  con- 
cerne l'industrie  du  gaz,  qu'à  signaler  les 
nouvelles  dispositions  de  becs  et  l'emploi 
de  substances  éclairantes  que  l'on  mélange 

142 


386 


MERVEILLES  DE  LA  SCIENCE. 


quelquefois  au  gaz,  à  l'état  de  vapeurs,  pour 
accroître  son  pouvoir  lumineux. 

Si  l'industrie  du  gaz  n'a  que  fort  peu  pro- 
gressé, on  ne  peut  en  dire  autant  de  celle 
des  hydrocarbures  liquides,  non  pour  l'huile 
de  schiste  et  les  mélanges  d'alcool  et  d'es- 
sence de  térébenthine,  qui  ont,  au  contraire, 
perdu  beaucoup  de  terrain,  mais  en  ce  qui 
concerne  le  pétrole*  Il  y  a  eu  un  bond  im- 
mense dans  la  consommation  de  ce  liquide 
éclairant,  par  suite  de  l'invention  de  nou- 
veaux artifices  pour  la  combustion  de  ses 
vapeurs  amenées  au  bec.  La  construction 
des  lampes  Linck,  ou  lampes  à  deux  mèches , 
a  provoqué  une  véritable  révolution  dans 
l'usage  du  pétrole.  Exclu  des  appartements, 
en  raison  des  dangers  auxquels  exposait  son 
maniement,  le  pétrole,  grâce  à  ces  nou- 
veaux becs,  est  devenu  d'un  usage  absolu- 
ment sans  danger.  L'odeur  qui  le  décelait 
et  le  caractérisait  autrefois,  ainsi  que  sa 
dangereuse  inflammabilité,  ont  complète- 
ment disparu  ;  si  bien  que  ce  liquide  natu- 
rel, si  longtemps  proscrit  de  nos  demeures, 
jouit  aujourd'hui  d'une  vogue  incontes- 
table, et  qu'il  fait  une  concurrence  sérieuse 
à  l'huile  à  brûler,  à  la  bougie  stéarique  et 
au  gaz. 

Mais  de  tous  les  modes  d'éclairage,  celui 
qui  a  pris,  depuis  1870,  le  plus  prodi- 
gieux développement,  c'est  l'éclairage  élec- 
trique. 

Nous  avons  signalé,  dans  les  Merveilles  de 
la  science,  les  premiers  débuts  de  l'éclairage 
par  l'électricité,  et  constaté  les  doutes  qui 
étaient  émis  en  1870,  sur  son  avenir.  Au- 
jourd'hui, par  un  coup  de  baguette  magique, 
pour  ainsi  dire,  l'éclairage  électrique,  dont 
on  a  si  longtemps  désespéré,  a  pris  posses- 
sion des  rues  et  places  des  grandes  villes, 
des  magasins,  des  lieux  publics  et  des  théâ- 
tres; et  l'électricité  appliquée  à  l'éclairage 
forme  maintenant  une  science  et  un  art,  qui 
ont  de  savants  maîtres,  de  splendides  ateliers, 
qui  occupent  des  milliers  d'ouvriers,  et  né- 


cessitent un  grand  nombre  d'ingénieurs,  uni- 
quement consacrés  à  son  service. 

D'après  les  considérations  qui  précèdent, 
nous  aurons  à  traiter,  dans  ce  Supplément  : 

1°  Des  progrès  de  l'industrie  du  gaz,  par- 
ticulièrement de  la  construction  des  nou- 
veaux becs,  depuis  1870; 

2°  De  l'éclairage  électrique,  dans  son  en- 
semble et  dans  ses  détails  ; 

3°  Des  perfectionnements  apportés  .  h 
l'extraction  du  pétrole,  et  de  la  forme  et  du 
mécanisme  des  becs  où  il  est  brûlé. 


CHAPITRE  PREMIER 

LES  BECS  INTENSIFS,  POUR  L'ACCROISSEMENT  DE  LA  PUIS- 
SANCE de  l'éclairage  par  le  gaz.  —  les  becs  a 
gaz  réchauffé.  —  le  bec  siemens»  — ■  les  becs 
delmas,  b  and  sept,  etc.  —  l'enrichissement  du  gaz 

PAR  DES  VAPEURS  CARBURÉES.  —  l'aLBO-CARBON  ET 
LE  BEC  DÉRY.  —  SUBSTANCES  ÉTRANGÈRES  INTRO- 
DUITES DANS  LA  FLAMME,  POUR  EN  ACCROITRE  L  IN- 
CANDESCENCE. —  LE  BEC  CLAMOND.  —  LE  BEC  POPP. 
—  LE  BEC  AUER  DE  WELSBACH. 

Devant  les  progrès  incessants  de  la  lu- 
mière électrique,  les  Compagnies  de  gaz  ont 
dû  chercher  à  perfectionner  leur  éclairage, 
à  accroître  la  puissance  de  leurs  foyers  lu- 
mineux. C'est  sous  cette  impulsion  du  pro- 
grès qu'ont  été  créés  ce  que  Ton  nomme 
aujourd'hui  les  becs  à  gaz  intensifs,  lesquels, 
composés  d'une  réunion  de  plusieurs  flam- 
mes de  gaz,  produisent  un  effet  lumineux 
considérable. 

C'est  dans  la  rue  du  Quatre-Septembre,  à 
Paris,  que  l'on  fit,  pour  la  première  fois, 
en  1878,  l'expérience  de  ces  becs  :  de  là  le 
nom,  assez  impropre,  de  becs  de  la  rue  du 
Quatre-Septembre ,  qu'on  leur  donna  quel- 
que temps,  et  qui  a  fait  place  aujourd'hui 
au  nom,  plus  logique,  de  bec  intensif. 

L'accroissement  notable  d'effet  lumineux 
est  obtenu  tout  simplement  par  la  réunion 
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de  six  becs  ordinaires,  dits  papillons.  Ces 
six  becs  brûlent  an  milieu  d'une  coupe  en 
cristal  taillé,  qui  diffuse  et  égalise  la  lumière. 
Au-dessus  de  la  coupe  est  un  chapeau  m é- 


Fig.  303.  —  Bec  à  gaz  intensif.  . 

tallique,  très  poli,  qui  fait  l'office  de  réflec- 
teur (%.  303). 

Les  becs  intensifs  sont  placés  à  une  hau- 
teur de  3m,20,  et  donnent,  chacun,  l'éclai- 
rage de  14  becs  Carcel.  Chaque  bec  n'éclaire 
pourtant  que  180  mètres  en  surface;  ce  qui 
le  laisse  bien  au-dessous  de  l'effet  lumineux 
de  l'arc  électrique. 

Les  becs  intensifs  sont  aujourd'hui  très 
répandus.  Ils  donnent  un  éclairage  à  la  fois 
puissant  et  agréable.  C'est  ainsi  que  la  rue 
de  la  Paix,  à  Paris,  pourvue,  de  chaque 
côté,  d'une  rangée  de  lanternes  à  gaz,  à  bec 
intensif,  présente  vraiment,  chaque  soir, 
l'aspect  d'un  salon. 

Les  becs  intensifs  n'ont  rien  de  scientifique, 
puisque  tout  l'outillage  s'est  réduit  à  réunir 
un  certain  nombre  de  becs  de  gaz,  pour 
accroître  l'effet  éclairant;  mais  on  a  déve- 
loppé une  véritable  science  dans  les  com- 
binaisons qui  ont  présidé  à  la  création  des 
becs  dits  réchauffetirs  de  gaz. 

Deux  facteurs  seulement  interviennent 


dans  la  solution  du  problème  consistant  à 
accroître  l'effet  lumineux  d'un  bec  de  gaz  ; 
ce  sont  l'air  et  le  gaz  lui-même.  Par  l'in- 
vention des  nouveaux  brûleurs,  on  est  ar- 
rivé à  tirer  un  parti  très  important,  comme 
rendement  lumineux,  de  la  chaleur  prove- 
nant de  la  combustion  du  gaz. 

L'artifice  a  consisté  à  utiliser  la  chaleur 
produite  par  la  combustion  du  gaz,  pour 
chauffer  l'air,  qui  doit  alimenter  cette 
même  combustion.  En  effet,  le  pouvoir 
éclairant  d'un  gaz  est  d'autant  plus  fort  que 
l'air  qui  l'alimente  est  plus  chaud.  C'est  un 
principe  qui  a  été  de  bonne  heure  reconnu 
par  les  physiciens. 

Ce  principe  est  commun  à  tous  les  becs 
à  gaz  réchauffé,  qui  ont  été  construits  de 
nos  jours.  Nous  décrirons  les  principaux, 
en  commençant  par  le  bec  Siemens. 

Le  bec  Siemens  (fi g.  304)  est  un  véritable 
appareil  de  physique,  ayant  pour  but  de 


Fig.  304.  —  Bec  à  gaz  Siemens. 

k,  brûleur  ;  L,  cheminée 

chauffer  le  gaz  par  sa  propre  combustion 
avant  de  l'amener  aubec  où  il  doit  se  brûler. 
Il  est  constitué  par  trois  chambres  concen- 
triques, en  bronze,  A,BîC  (fig.  305). 

Le  gaz  est  introduit  par  un  tuyau  b  dans 


388 


MERVEILLES  DE  LA  SCIENCE. 


la  chambre  annulaire  B  (3e  figure,  coupe 
suivant  ZZ),  où  il  se  détend  et  arrive  à 
n'avoir  plus  qu'une  pression  presque  nulle  ; 
il  sort  de  cette  chambre  par  un  tube  annu- 
laire, C,  constitué  par  une  série  de  petits 
tubes  verticaux  de  5  à  6  millimètres  de  dia- 
mètre t  (2e  figure,  coupe  suivant  YYY). 

A  la  sortie  de  ces  tubes,  il  se  mélange 
avec  l'air  qui  débouche  en  o  (lre  figure), 
après  s'être  élevé  dans  la  chambre  A  et  avoir 
léché  les  parois  des  chambres  intérieures. 

La  combustion  s'effectue  donc  en  o  (fig. 
305,  1"  figure),  et  la  nappe  lumineuse,  îot- 


dtfa.  Combustion- 


Fig,  305.  —  Coupe  du  bec  à  gaz  Siemens. 

mée  par  la  juxtaposition  des  petits  jets  de 
gaz  s'élève  tout  d'abord,  puis  se  renverse, 
grâce  à  l'appel  d'une  cheminée  latérale,  L 
(fig.  304)  autour  d'un  cylindre  en  matière 
réfractaire  n,  dont  elîe  vient  déborder 
l'arête  supérieure  en  rentrant  à  l'intérieur 
de  la  chambre  YC  (fig.  305).  Les  parois  de 
cette  chambre  YC  se  trouvent  ainsi  por- 
tées à  une  haute  température  par  la  seule 
chaleur  des  produits  de  la  combustion  qui 
s'échappent  par  la  cheminée  latérale. 

L'air  arrivant  en  sens  inverse  s'échauffe 
progressivement,  au  contact  de  ces  parois, 
dans  la  chambre  annulaire  A,  et  atteint  une 


température  voisine  de  500  degrés  lorsqu'il 
se  mélange  en  o  avec  le  gaz,  qui  se  trouve 
lui-même  chauffé  dans  la  chambre  B.  Un 
écran  à  dents,  ou  déflecteur  y  placé  en  o  à  la 
sortie  de  l'air,  divise  cet  air  en  une  série 
de  lames,  et  de  même  un  déflecteur  placé  à 
deux  centimètres  environ  au-dessus  du  pre- 
mier divise  les  jets  de  gaz,  en  sorte  que 
air  et  gaz  se  trouvent  intimement  mélangés 
à  l'intérieur  des  losanges  que  l'on  voit  figurés 
en  coupe  dans  les  deuxième  et  troisième 
figures.  Grâce  à  cette  disposition,  l'intensité 
lumineuse  est  triplée. 

Le  tableau  suivant  donne  les  chiffres  com- 
parés de  l'intensité  lumineuse  des  becs  Sie- 
mens avec  celle  des  becs  papillon  ordinaires 
employés  à  Paris  et  celle  du  bec  intensif. 
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Ainsi,  un  bec  Siemens  brûlant  600  litres 
donne  plus  de  lumière  qu'un  bec  intensif 
brûlant  1400  litres,  et  il  faut  réduire  sa 
consommation  à  500  litres  environ  pour 
arriver  à  la  même  intensité  lumineuse. 

Le  bec  Siemens  ne  diffère  pas  par  son 
aspect  du  bec  ordinaire,  car  la  cheminée 
latérale  L  (fig.  304),  dans  laquelle  le  gaz  est 
chauffé,  peut  être  disposée  pour  servir  d'or- 
nement. 

Plusieurs  villes,  en  Russie  et  en  Alle- 
magne, ont  fait  Fessai  de  ce  nouveau 
système,  qui  a  en  sa  faveur  l'avantage  d'une 
grande  économie. 

Le  bec  Delmas-Àzémase  compose  (fig.  306) 
d'un  brûleur  en  stéatite,  enfermé  dans  un 
globe  ovale,  G,  de  façon  que  l'air  ne  puisse 
pénétrer  par-dessous.  Ce  globe,  de  la  hauteur 
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de  la  flamme,  supporte  une  cheminée  cen- 
trale aplatie  suivant  la  forme  de  la  flamme 
et  qui  constitue  l'appareil  réchauffeur.  Un 
plissé,  P,  destiné  à  multiplier  les  surfaces 
d'échauffement,  entoure  la  cheminée,  et 
s'arrête  à  15  millimètres  de  la  partie  supé- 
rieure. Il  est  contenu  lui-même  dans  une 
enveloppe,  D?  qui  embrasse  sa  partie  supé- 
rieure et  se  prolonge  à  sa  partie  inférieure 
où  il  est  fixé  au  globe,  de  façon  à  empêcher 
toute  rentrée  d'air. 

Ajoutons  que  tout  l'appareil  est  enveloppé 
par  un  troisième  tube  ovale,  C,  qui  fait  au- 
tour du  globe  une  saillie  uniforme  de  40  mil- 
limètres et  reçoit  un  réflecteur. 


Fig.  306.  —  Bec  à  gaz  réchauffeur  de  M.  Delmas-Azéma. 

Ces  dispositions  ont  pour  but  d'obliger 
l'air,  pour  arriver  au  brûleur,  à  remonter 
par  l'espace  annulaire  compris  entre  les 
tubes  ovales  C  et  D,  en  empruntant  aux 
parties  métalliques  de  ce  dernier  toute  la 
chaleur  due  à  l'échappement  des  produits 
de  la  combustion  par  la  cheminée  centrale. 

Il  existe  deux  types  de  becs  donnant  sans 
réflecteur,  l'un  1,3  carcel  pour  90  litres 
de  gaz,  l'autre  2,25  carcel  pour  140  litres. 
Il  dépenserait  donc  69  ou  62  litres  de  gaz, 
pour  produire  l'effet  d'une  lampe  Carcel. 

Le  bec  à  gaz  à  air  chaud  de  M.  Delmas- 
Azéma  est  placé  dans  toutes  les  lanternes  à 


gaz  de  la  ville  de  Toulouse,  qui  économise, 
par  son  emploi,  une  somme  annuelle  de 
cent  mille  francs  tout  en  ayant  plus  de  2/7 
de  lumière. 

Il  existe  beaucoup  d'autres  becs  à  gaz  ré- 
chauffé. A  l'Exposition  universelle  de  4889, 
on  voyait,  dans  le  pavillon  du  gazy  la  col- 
lection complète  de  tous  les  systèmes  de  ce 
genre.  Nous  nous  contenterons  de  citer  un 
de  ceux  qui  furent  les  plus  remarqués. 
Nous  voulons  parler  du  bec  multiplex  de 
M.  Bandsept,  de  Bruxelles, 

Le  gaza  dans  l'électricité  un  rival  redou- 
table, dont  il  faut,  à  tout  prix,  égaler,  sinon 
surpasser,  la  qualité  maîtresse  :  la  puis- 
sance lumineuse. 

En  se  jetant  dans  la  même  voie  que  l'élec- 
tricité, les  gaziers  ont  abandonné,  à  tort 
peut-être,  leur  forte  position  :  le  fractionne- 
ment de  la  lumière,  inaccessible  encore  ac- 
tuellement à  l'électricité,  dans  des  condi- 
tions suffisamment  économiques. 

La  divisibilité  de  la  lumière  est  l'apanage 
du  gaz,  qui,  en  passant  brusquement  d'an 
extrême  à  l'autre,  c'est-à-dire  du  bec  an- 
cien, ne  donnant  qu'un  éclairage  médiocre, 
au  bec  intensif,  d'un  éclat  éblouissant,  a 
négligé  une  transition  dont  l'absence  se  fait 
sentir  aujourd'hui. 

Les  lampes  à  gaz,  à  bec  intensif,  répon- 
dent à  un  besoin  spécial,  et  leur  emploi 
est  tout  indiqué  dans  les  vastes  locaux  et 
les  établissements  publics.  Mais  pour  les 
usages  domestiques,  la  lumière  du  gaz  doit 
être  détaillée  sur  tous  les  points  où  elle  est 
nécessaire. 

Les  becs  anciens,  tout  en  répondant  à  ce 
programme,  ne  fournissent  pas  une  clarté 
suffisante. 

Les  recherches  devaient  donc  se  porter 
sur  la  création  d'an  bec  qui,  dans  les  con- 
ditions d'économie  des  brûleurs  en  usage, 
produisît  une  clarté  notablement  supé- 
rieure. Dans  ces  conditions,  le  problème 
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change  de  face.  A  la  méthode  du  bec  in- 
tensif, qui  consiste  à  réunir  en  un  point 
focal  les  actions  calorifiques  et  lumineu- 
ses de  masses  gazeuses  considérables,  se 
substitue  un  procédé  plus  direct,  permet- 
tant de  retirer  du  gaz  tout  ce  qu'il  peut  don- 
ner, même  sous  un  faible  volume. 

Une  telle  solution  n'est  pas  sans  présen- 
ter de  difficultés.  M.  A.  Bandsept,  ingé- 
nieur de  Bruxelles,  bien  connu  pour  ses 
importants  travaux  en  matière  d'éclairage, 
est  parvenu  à  en  donner  une  solution  sim- 
ple et  pratique,  avec  son  bec  multiplex,  qui, 
d'après  des  expériences  sérieuses,  possède 
un  pouvoir  éclairant  de  deux  carcels  et 
demi,  pour  une  consommation  horaire  de 
125  à  130  litres,  c'est-à-dire  un  carcel  pour 
50  litres  de  gaz  environ. 

Ce  rendement  est  un  des  plus  élevés  que 
Ton  puisse  obtenir  pour  un  aussi  faible  débit. 

Le  bec  multiplex  est  caractérisé  par  un 
mode  spécial  d'éclairage,  qu'on  ne  retrouve 
pas  ailleurs.  Son  foyer,  disposé  au  centre 
d'une  coupe  en  verre,  envoie  ses  rayons 
dans  le  champ  horizontal  et  à  la  partie  su- 
périeure des  espaces  à  éclairer,  tandis  que 
les  appareils  intensifs  actuellement  en  usage 
projettent  généralement  leur  lumière  de 
haut  en  bas. 

L'éclairement  horizontal,  réalisé  par  le 
nouveau  bec,  s'obtient  en  abaissant  la  posi- 
tion du  brûleur,  et  en  portant  celui-ci  à 
une  distance  assez  considérable  du  conduit 
d'alimentation  intérieure.  Or,  l'exécution  de 
cette  mesure  n'est  possible  que  dans  les 
conditions  particulières  dans  lesquelles  la 
flamme  est  engendrée  ici.  La  flamme  monte 
librement  vers  la  tubulure  centrale  du  ré- 
cupérateur ;  elle  est  rendue  absolument  fixe 
par  l'attraction  qui  s'exerce  entre  sa  zone 
extrême  de  combustion  complète,  et  le  mé- 
tal porté  au  rouge.  Cette  formation  spé- 
ciale de  la  flamme  est  due  à  la  combinaison 
des  courants  d'air  intérieur  et  extérieur, 
dont  l'effet  est  de  ralentir  le  mouvement 


ascensionnel  du  gaz,  et  de  produire  la  com- 
bustion du  mélange  à  la  plus  basse  pres- 
sion possible,  développant  ainsi  le  maxi- 
mum de  pouvoir  éclairant. 

Ajoutons  que  la  construction  très  élé- 
mentaire de  l'appareil  donne  pour  l'allu- 
mage la  facilité  et  la  sécurité  requises  dans 
la  pratique  ,  et  qu'elle  dispense  de  tout  entre- 
tien. 

Le  bec  multiplex  se  compose,  comme  on 
le  voit  dans  la  figure  ci-dessous,  d'un  petit 
brûleur  vissé  sur  une  colonnette  qui  se  fixe 
dans  la  douille  du  porte-bec.  Une  couronne 
métallique  b,  supportée  au  moyen  de  trois 
tigeiles  brasées  sur  le  porte-bec,  présente 


Fig.  307.  —  Bec  à  gaz  multiplex  de  M.  Bandsept. 

une  saillie  circulaire,  sur  laquelle  repose 
la  coupe  en  cristal  dt  dont  le  col  s'engage 
librement  dans  la  douille  inférieure  c.  La 
même  couronne  porte  également  le  distri- 
buteur d'air  e,  surmonté  de  sa  cheminée  /, 
et  qui  prend  toujours  la  position  qui  lui  est 
assignée  dans  l'axe  du  brûleur,  ce  qui  as- 
sure à  la  flamme  sa  régularité. 

Le  distributeur  d'air,  <?,  est  constitué  par 
un  nombre  impair  de  carneaux,  en  forme 
de  V,  aboutissant  à  une  tubulure  centrale, 
fermée  par  une  grille  sertie  sur  le  bord. 

Entre  l'extrémité  de  cette  tubulure  et  le 
brûleur,  on  ménage  une  distance  détermi- 
née d'après  le  volume  de  la  flamme,  celle- 
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ci  s'élevant  jusqu'au  niveau  de  la  grille 
lorsque  le  bec  fonctionne  à  son  régime  nor- 
mal. Pour  le  type  de  J  30  litres,  brûleur  de 
9  3/4  millimètres  de  diamètre,  avec  trous 
de  i/3  de  millimètre,  cette  distance  est  de 
25  à  27  millimètres. 

L'air  d'alimentation  entre  par  la  partie 
supérieure  de  l'appareil,  et  s'échauffe  en  tra- 
versant le  distributeur.  Une  partie  de  l'air 
ainsi  chauffé  va,  de  haut  en  bas,  au  centre 
de  la  flamme,  et  détermine  un  arrêt  dans 
le  mouvement  ascendant  du  gaz,  de  sorte 
que  la  combustion  s'effectue  sous  une  vi- 
tesse modérée.  L'autre  partie  entre  dans  la 
coupe  en  verre,  où,  après  avoir  perdu  leur 
vitesse  initiale  par  le  frottement,  les  veines 
fluides  changent  de  direction,  pour  alimen- 
ter la  flamme  extérieurement. 

Le  mélange  gazeux  s'effectue,  par  consé- 
quent, à  la  plus  basse  pression  possible,  ce 
qui  contribue  à  l'économie  du  gaz  d'éclai- 
rage. 

Sous  l'action  combinée  des  courants  d'air 
intérieur  et  extérieur,  la  flamme,  légère- 
ment épanouie  à  l'origine,  se  redresse  et  se 
développe,  suivant  une  nappe  en  tulipe,  dont 
les  ailes  se  trouvent  sollicitées  vers  le  bord 
de  la  tubulure  centrale.  L'attraction  qui  se 
manifeste  entre  le  métal  rougi  et  la  nappe 
incandescente  donne  à  la  flamme  une  fixité 
remarquable,  sans  le  secours  d'aucun  tu- 
teur. 

Le  contact  de  la  flamme  avec  le  métal 
rougi  n'est  pas  absolu.  Une  mince  couche 
d'air  calciné  les  sépare,  et  réalise  la  com- 
bustion lumineuse  dans  la  partie  supérieure 
de  la  flamme,  celle  qui  avoisine  la  tubulure 
centrale.  Grâce  à  l'interposition  de  cette 
couche  isolante,  le  tamis  nickelé  se  con- 
serve indéfiniment,  quelles  que  soient  les 
températures  admises  par  le  bec. 

C'est  à  la  combinaison  rationnelle  des 
différents  éléments  contribuant  au  tirage 
qu'il  faut  attribuer  la  configuration  spéciale 
du  foyer,  qui  prend  l'aspect  d'une  tulipe 


lumineuse,  dont  le  fond  est  la  zone  de  pré- 
paration. 

Le  brûleur,  éloigné  à  une  distance  relative- 
ment considérable  du  distributeur,  abaisse 
la  position  du  foyer  lumineux  dans  la  coupe 
de  cristal.  A  ce  point  de  vue,  le  bec  nou- 
veau se  distingue  essentiellement  des  autres 
becs  intensifs  à  flammes  épanouies,  néces- 
sairement confinées  à  la  partie  supérieure 
du  globe.  Au  lieu  de  mouler  la  flamme  sur 
un  tuteur,  ainsi  que  cela  se  pratique  géné- 
ralement, et  ce  qui  exige  un  appel  éner- 
gique d'air  et  de  gaz  dans  la  cheminée,  la 
flamme  est  libre  dans  le  bec  multiplex; 
Elle  doit  sa  fixité  à  un  phénomène  qui  n'a- 
vait pas  encore  été  mis  à  profit  :  l'attrac- 
tion entre  corps  solides  chauffés  au  rouge 
et  les  gaz  en  ignition 

Le  gaz  arrivant  par  le  bas  (a)  dans  le 
bec  multiplex,  il  n'y  a  plus  d'obstructions, 
comme  dans  les  lampes  suspendues,  où  le 
plus  souvent  le  tuyau  adducteur  traverse 
la  cheminée  et  le  récupérateur.  Du  reste, 
les  carneaux  du  distributeur,  spécialement 
profilés  pour  faciliter  l'écoulement  des  pro- 
duits de  la  combustion,  évitent  les  dépôts 
de  noir  de  fumée  que  l'on  rencontre  dans 
les  lampes  avec  récupérateurs  à  fonds  plats, 
contre  lesquels  les  flammes  vont  buter.  Ces 
récupérateurs  ont,  en  outre,  le  défaut  grave 
de  se  détériorer  assez  rapidement;  ce  qui 
n'a  plus  lieu  pour  les  carneaux  en  forme 
de  V 

L'allumage  du  bec  se  fait  par  la  chemi- 
née, à  la  manière  ordinaire  des  becs  à  verre, 
ou  bien  en  ouvrant  l'appareil,  pour  mettre 
le  feu  au  brûleur. 

Nous  ajouterons  que  ce  système  de  bec 
a  valu  à  son  auteur,  M.  Bandsept,  la  mé- 
daille d'or,  c'est-à-dire  la  plus  haute  dis- 
tinction dans  la  catégorie  des  appareils 
intensifs,  à  l'Exposition  universelle  de  Paris 
de  1889,  et  qu'il  a  donné  partout  où  il  a 
été  employé  les  plus  favorables  résultats, 
en  réalisant  dans  l'éclairage,  tout  à  la  fois 
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économie  de  gaz  et  augmentation  de  pou- 
voir éclairant. 

Un  procédé  dés  tout  différent  précédents 
consiste  à  augmenter  la  puissance  éclai- 
rante du  gaz  en  le  mélangeant,  dans  le  brû- 
leur même,  avec  des  vapeurs  carburées. 

Le  pétrole,  l'essence  de  térébenthine, 
mélangés  au  gaz,  à  l'état  de  vapeurs,  dou- 
blent son  effet 'lumineux.  Mais  leur  usage 
est  peu  pratique.  La  substance  qui  a  donné 
les  meilleurs  résultats,  c'est  la  naphtaline, 


Fig.  308.  —  Bec  à  l'àlbo-carbon. 


que  les  usines  à  gaz  fournissent  avec  abon- 
dance et  à  bas  prix. 

M.  Roosevelt,  inventeur  de  ce  système, 
appelle  albo-carbon  la  naphtaline  employée 
dans  ce  but  particulier. 

Dans  le  brûleur  dit  à  Yalbo-carbon 
(fig.  308),  le  gaz  arrive  par  le  tube  M  au  ro- 
binet N,  et  traverse  le  récipient,  K,  rempli 
à! albo-carbon,  d'où,  après  s'être  enrichi,  il 
parvient  jusqu'au  bec,  S.  Si  on  ne  veut  pas 
faire  traverser  le  récipient  de  naphtaline 
par  tout  le  gaz,  on  l'amène  directement  au 
bec,  en  tournant  le  robinet  N  plus  large- 


ment. Alors,  en  même  temps  qu'il  tra- 
verse la  naphtaline,  K,en  passant  par  le 
tube  P,  le  gaz  se  rend  directement  au  brû- 
leur, S,  par  le  tube  0,Q,  R.  Le  robinet,  N, 
sert  donc  à  régler  l'émission  du  gaz  carburé, 
en  permettant  de  faire  varier  les  quantités 
de  gaz  qui  passent  par  l'un  ou  l'autre  tuyau. 

Comme  la  naphtaline  n'est  volatile  qu'à 
une  température  élevée,  il  faut  chauffer  le 
récipient  K.  Pour  cela,  on  place  au-dessus 
du  brûleur  une  plaque  mobile  Q,  qui,  en 
se  chauffant,  communique  sa  température 
au  récipient  et  volatilise  la  naphtaline. 

Le  bec  à  Yalbo-carbon  est  assez  répandu 
aujourd'hui;  son  pouvoir  éclairant  estsen-  . 
siblement  supérieur  à  celui  d'un  bec  ordi- 
naire. En  brûlant  80  à  90  litres  de  gaz  par 
heure,  il  produit  l'effet  éclairant  de  deux 
lampes  Carcel. 

La  lampe  Dery,  qui  a  été  construite  pour 
l'éclairage  des  voitures  de  chemin  de  fer, 
brûle  également  des  vapeurs  de  naphtaline, 
mais  avec  des  dispositions  un  peu  différentes 
de  celles  des  lampes  de  M.  Roosevelt. 

Le  tuyau  qui  amène  le  gaz  débouche  à 
la  partie  supérieure  d'un  récipient  en  cuivre 
rouge,  renfermant  la  naphtaline.  Pour  la 
volatiliser,  on  profite  de  la  chaleur  des  pro- 
duits de  la  combustion.  Après  s'être  ré- 
chauffé, le  gaz  traverse  ce  récipient,  où  il 
se  charge  de  matière  carburante,  et  en  sort 
par  un  autre  tube,  qui  le  conduit  au  brûleur. 

L'air  nécessaire  à  la  combustion  arrive 
au  brûleur  après  avoir  léché  le  récipient  et 
s'être  échauffé  à  son  contact. 

En  usage  dans  beaucoup  de  gares  de 
chemins  de  fer,  la  lampe  de  Dery  produit 
un  éclairage  égal  à  celui  d'une  lampe  Carcel 
et  consommant  par  heure  55  litres  de  gaz 
et  %  grammes  de  naphtaline. 

D'autres  inventeurs  ont  essayé  d'accroître 
la  puissance  lumineuse  d'un  bec  de  gaz  en 
interposant  dans  la  flamme  un  corbillon 
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d'une  vis  de  pression,  placée  au  bas  de  l'ap- 
pareil. 

Quand  on  allume  ce  bec,  la  température 
excessivement  élevée  que  le  gaz  a  prise 
dans  le  bec  Bunsen,  fait  rougir  le  capu- 
chon ?  qui  devient  extraordinairement  lumi- 
neux, et  répand  alors  une  lumière  blanche 
très  pure.  D'après  M.  Auer,  ce  bec  donne  une 
lumière  de  1,21  Carcel,  pour  une  consom- 
mation de  98  litres  de  gaz,  par  heure  *  ce 
qui  revient  à  Brûler  80  litres  de  gaz  pour 
obtenir,  par  heure,  la  lumière  d'une  lampe 
Carcel. 


CHAPITRE  II 


l  eclairage  electrique.  —  historique.  —  davy  de- 
couvre le  phénomène  essentiel  sur  lequel  repose 
l'éclairage  par  l'électricité.  ■ —  léon  foucault 
applique  a'  l'éclairage  le  phenomene  de  la  dé- 
charge électrique  dans  le  vide,  découvert  par 
davy.  — les  régulateurs  de  la  lumière  électrique. 
—  régulateur  léon  foucault  et  dubôsq.  —  régu- 
lateur serrin.  —  m,  jarlochkoff  supprime  tout 
régulateur,  par  l'invention  de  la  bougie  ëlec-. 
trique.  —  la  bougie  jablochkoff.  —  lampe  wer- 
dermann.  —  decouverte  de  l'éclairage  électrique 

PAR  L'INCANDESCENCE  d'un  FIL  FIN  DANS  LE  VIDE.  — 
M.  DE  CHANGY.  —  LES  LAMPES  RUSSES.  —  RECHERCHES 
ET  TRAVAUX  d'edISOR,  DE  SWANN,  DE  MAXIM  ET  DE 
LA  NE  FOX. 


de  platine,  qui  rougit  et  —  c'est  un  fait 
d'expérience  —  rend  la  lumière  plus  vive  et 
plus  blanche. 

M.  Clamond  a  construit,  avec  des  dispo- 
sitions spéciales,  un  bec  de  ce  genre,  que 
M.  Popp,  l'inventeur  des  horloges  pneuma- 
tiques, a  rendu  plus  pratique. 

La  substance  étrangère  introduite  au  sein 
de  la  flamme,  dans  le  bec  Popp,  est  un  globule 
de  magnésie.  Mais  le  globule  de  magnésie 
s'use  vite,  il  faut  le  remplacer  au  bout  de 
12 à  15  heures;  ce  qui  a  empêché  ce  sys- 
tème de  se  répandre. 

Un  bec  à  gaz  réchauffé  plus  simple  que 
tous  les  précédents,  est  le  bec  Auer,  du  nom 
de  son  inventeur,  M.  Auer  de  Welsbach. 
C'est  une ^  application  à  l'éclairage,  du  bec 
Bunsen,  dont  on  se  sert,  dans  les  labora- 
toires de  chimie,  pour  accroître  considéra- 
blement la  température  de  la  combustion 
clu  gaz  de  l'éclairage. 

On  sait  que  le  bec  Bunsen  est  un  tube 
vertical,  ouvert  à  sa  partie  supérieure,  et 
portant  à  sa  partie  inférieure,  un  peu  en 
dessous  de  la  tubulure  par  laquelle  arrive 
le  gaz,  de  petits  trous,  pour  laisser  passer  de 
l'air.  Le  gaz  aspire  l'air,  lequel  se  mélange 
intimement  avec  lui,  et  constitue  une  sorte 
de  gaz  tonnant,  qui  brûle  avec  une 
flamme  bleue,  peu  lumineuse,  mais  extraor- 
dinairement chaude.  M.  Auer  de  Welsbach 
a  mis  à  profit  la  très  haute  température  de 
cette  flamme,  en  lui  communiquant  un 
grand  effet  lumineux  par  l'interposition 
d'un  corps  étranger. 

-  Pour  cela  M.  Auer  de  Welsbach  place 
par-dessus  le  bec  Bunsen,  une  sorte  de  ca- 
puchon composé  de  substances  terreuses 
(zircone,  yltria,  oxyde  de  laatane),  d'une 
longueur  de  6  à  7  centimètres,  et  en  forme 
de  cône,  que  l'on  soutient  au  moyen  d'un 
fil  de  platine,  supporté  par  une  tringle  de 
cuivre  et  un  anneau.  Ce  capuchon  peut, 

d'ailleurs,  s'élever  ou  s'abaisser  au  moyen 
s.  t.  h.  : 


Dans  les  Merveilles  de  la  science  (1),  nous 
avons  fait  connaître  le  principe  de  Féclai- 
r âge  électrique  par  l'arc  lumineux  voltaïque, 
et  nous  avons  décrit  les  premiers  appareils 
destinés  h  régler  la  marche  des  charbons 
lumineux.  Il  sera  nécessaire,  pour  la  clarté 
de  ce  qui  doit  suivre,  de  rappeler  briève- 
ment ce  que  nous  avons  dit,  à  ce  propos, 
dans  les  Merveilles  de  la  science. 

Le  premier  créateur  de  l'éclairage  par 
l'électricité  est  le  chimiste  anglais  Hum- 
phry  Davy,  qui,  en  1813,  dans  une  expé- 

(1)  Tome  IV,  pages  214-226. 
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rience,  restée  célèbre,  produisit  un  arc  élec- 
trique, d'un  éclat  éblouissant,  en  effectuant 
la  décharge  électrique  d'une  pile  très  puis- 
sante entre  les  deux  fils  conducteurs  termi- 
nés par  deux  crayons  de  charbon  de  bois, 
placés  eux-mêmes  dans  un  vase  de  cristal, 
où  existait  le  vide. 

Cette  belle  expérience  fut  longtemps  ré- 
pétée dans  les  cours  publics,  où  elle  exci- 
tait une  admiration  universelle,  sans  que 


Fig.  309.  —  M.  Jablochkoff. 


l'on  songeât  à  l'appliquer  à  l'éclairage.  Ce 
fut  le  physicien  français  Léon  Foucault,  qui, 
le  premier,  en  1844,  transporta  ce  remar- 
quable phénomène  dans  la  pratique,  et  ob- 
tint un  éclairage  éblouissant,  en  se  servant 
de  charbons  de  cornue  de  gaz,  comme  con- 
ducteurs du  courant,  et  opérant,  non  plus 
dans  le  vide,  comme  faisait  Humphry  Davy, 
mais  à  l'air  libre,  grâce  à  la  très  faible 
combustibilité  de  ce  genre  de  charbon. 

Comme  les  charbons  s'usaient  en  brûlant 
dans  Fair,  et  s'usaient  d'ailleurs  inégale- 


ment, il  était  nécessaire  de  les  rapprocher, 
au  fur  et  à  mesure  de  leur  combustion,  pour 
maintenir  égale  la  distance  entre  les  deux 
pointes  du  charbon  et  assurer  ainsi  la  con- 
tinuité de  l'arc  lumineux.  De  là  la  nécessité- 
de  régulateurs. 

Le  premier  régulateur  construit  par  Léon 
Foucault  et  Dubosq  remplissait  parfaite- 
ment cet  office,  et  nous  l'avons  décrit  dans 
les  Merveilles  de  la  science  (1).  Nous  avons 
également  décrit  le  régulateur  Serrin,  per- 
fectionnement extrêmement  remarquable 
de  l'appareil  de  Foucault  et  Dubosq,  et  qui 
est  encore  aujourd'hui  d'un  grand  usage 
pour  l'éclairage  par  l'arc  électrique,  en 
raison  de  la  perfection  de  ses  organes  et  de 
la  régularité  de  son  mécanisme. 

En  traitant  de  l'éclairage  électrique  dans 
les  Merveilles  de  la  science,  nous  nous 
sommes  arrêté  au  régulateur  Serrin,  qui 
permettant  un  usage  très  régulier  et  très 
pratique  de  l'éclairage  par  l'arc  électrique, 
commença  de  donner  une  certaine  extension 
aux  applications  de  l'éclairage  par  l'électri- 
cité. Nous  avons  dit  que,  permettant  d'éclai- 
rer de  grands  espaces,  l'arc  électrique  régu- 
larisé par  l'appareil  Serrin,  servait  déjà, 
en  1870,  à  favoriser  les  travaux  de  nuit  en 
différents  chantiers. 

Nous  reprendrons  la  question  de  l'éclai- 
rage électrique,  au  point  où  nous  en  étions 
resté  en  1870  environ,  dans  les  Merveilles  de 
la  science. 

C'est  en  1876  que  se  produisit,  dans 
l'éclairagé  par  l'arc  électrique,  la  grande 
révolution  qui  vint  imprimer  à  cette  indus- 
trie nouvelle  une  impulsion  inattendue.  Un 
jeune  ingénieur  russe,  M.  Jablochkoff,  in- 
ventait, à  cette  époque,  ce  qu'il  appela  la 
bougie  électrique,  qui  vint  rendre  inutile 
l'emploi  de  tout  régulateur,  et  imprimer, 
par  cette  suppression,  un  élan  immense  aux 

(1)  Tome  IV,  page  219. 
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«applications  économiques  de  l'éclairage 
électrique  par  l'arc  lumineux. 

M.  Jablochkoff  a  donné  le  nom  de  bougie 
électrique  à  un  mode  tout  particulier  de  ter- 
minaison des  pôles  de  là  pile,  entre  lesquels 
le  courant  électrique  se  décharge,  qui  rend 
inutile  tout  moyen  mécanique  d'assurer  le 
rapprochement  des  deux  charbons,  au  fur 
et  à  mesure  de  leur  usure  par  la  combustion. 

La  bougie  électrique  Jablochkoff  se  com- 
pose de  deux  baguettes  de  charbon  placées 


Fig.  310.        Fig.  31  l.—  GIobepour  l'éclairage  élec- 
.  Bougie  Jablochkoff.   trique  par  les  bougies  Jablochkoff. 

parallèlement  l'une  à  l'autre,  et  séparées  par 
une  matière  isolante,  fusible  :  le  plâtre; 
l'extrémité  des  deux  charbons  est  donc  seule 
visible.  Ces  deux  extrémités  sont  exactement 
comme  deux  mèches  de  bougies  placées  en 
regard  l'une  de  l'autre  ;  et  c'est  entre  ces 
deux  extrémités  libres,  c'est-à-dire  en  haut 
de  ce  double  crayon  que  jaillit  l'arc  élec- 
trique. A  mesure  que  les  charbons  brûlent, 
le  plâtre  fond,  comme  le  corps  gras  d'une 
bougie;  il  se  volatilise,  et  laisse  ainsi  con- 
tinuellement à  nu  la  même  longueur  des 
deux  charbons  nécessaire  à  l'entretien  de 
l'arc  lumineux. 


La  figure  310  représente  la  bougie  élec- 
trique Jablochkoff ';.  ab,  cd7  sont  les  deux 
baguettes  de  charbon  réunies  inférieurement 
par  un  manchon,  M,  et  séparées  Tune  de 
Y  autre  par  une  lam  e  de  plâtre . 

Les  bougies  Jablochkoff  sont  enfermées 
dans  un  globe  de  verre  dépoli  ou  émaillé, 
qui  a  pour  effet  d'atténuer  la  trop  vive  lu- 
mière de  Tare  électrique,  lequel,  vu  directe- 
ment, blesserait  les  yeux.  Nous  représentons 
dans  la  figure  311,  moitié  en  coupe,  moitié 
en  élévation,  le  globe  de  verre  qui  enve- 
loppe la  bougie  Jablochkoff, 

Cinq  ou  six  bougies  électriques  sont  pla- 
cées sur  le  môme  support,  et  quand  Tune  a 
fini  de  se  consumer,  il  faut  qu'une  autre  la 
remplace.  Pour  cela,  l'intervention  de  la 
main  de  l'homme  est  nécessaire.  Il  faut 
qu'à  chaque  intervalle  d'une  heure  et  demie 
environ,  le  surveillant  des  appareils  fasse, 
au  moyen  d'une  clef,  tourner  le  disque  por- 
teur des  bougies,  et  mette  ainsi  une  bougie 
nouvelle  en  communication  avec  le  courant. 

Telle  était,  du  moins,  la  disposition  pri- 
mitive employée  par  l'inventeur  ;  mais,  nous 
n'avons  pas  besoin  de  le  dire,  l'intervention 
d'un  surveillant  avait  un  grand  inconvé- 
nient. M.  Jablochkoff  arriva  à  le  faire  dispa- 
raît^ par  des  dispositions  très  ingénieuses, 
que  nous  ferons  connaître  plus  loin. 

Un  autre  système  de  lampe  électrique, 
qui  a  rendu  quelques  services,  par  la  sim- 
plicité de  son  mécanisme ,  est  celui  de  M.  Wer- 
derrnann, physicien  anglais,  qui  fusionna 
son  invention  avec  celle  d'un  physicien  fran- 
çais, M.  Reynier;  de  sorte  que  le  nom  de 
système  Werderrnann  engloba  les  deux  in- 
ventions. 

Le  mécanisme  de  la  lampe  Werderrnann 
consiste  à  faire  pousser  le  charbon  de  bas 
en  haut,  au  fur  et  à  mesure  de  sa  combustion, 
par  un  contre-poids,  lequel,  agissant  comme 
pourrait  le  faire  un  ressort  à  boudin,  re- 
monte constamment  le  charbon,  et  le  fait 
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buter  contre  un  disque  supérieur,  lequel 
sert  à  établir  le  courant. 

La  figure  312  fera  comprendre  ce  méca- 
nisme. 

Une  baguette  de  charbon  est  mobile  à 
l'intérieur  du  tube  métallique,  T,  et  peut, 
un  moyen  d'un  contre-poids  attaché  à  une 
corde,  qui  se  réfléchit  sur  une  poulie,  à  l'in- 
térieur du  tube  T,  pousser  de  bas  en  haut 
ce  charbon.  L'extrémité  supérieure  de  ce 
charbon  vient  buter  contre  un  disque  de 
cuivre,  qui  est  en  rapport  avec  le  pôle  né- 
gatif de  la  pile  ou  du  générateur  d'électri- 
cité, tandis  que  le  tube  métallique,  T,  com- 


Fig.  312.  —  Lampe  Werdermann. 


munique  avec  le  pôle  positif.  Il  n'y  a  donc 
de  portée  à  l'incandescence  par  le  passage 
du  courant  que  la  partie  d,  du  charbon  com- 
prise entre  le  tube  métallique  qui  lui  sert 
de  support  et  le  disque  de  cuivre  supérieur. 
Cette  partie  incandescente  n'a  que  trois 
quarts  de  pouce  environ,  et  elle  constitue 
le  point  lumineux. 

Avec  cette  lampe,  on  peut  obtenir,  à  vo- 
lonté, l'arc  voltaïque,  en  tenant  les  deux 
charbons  un  peu  éloignés  l'un  de  l'autre, 
ou  Y  incandescence  7  en  les  laissant  en  contact. 
Nous  verrons  plus  loin  l'utilité  et  le  rôle 
spécial  des  lampes  à  incandescence.  Disons 
seulement,  pour  le  moment,  que  la  lampe 
Werdermann  peut  remplir  ce  double  rôle. 

La  lampe  Werdermann  obtint  un  certain 


succès  en  Angleterre.  Elle  y  popularisa 
l'usage  de  l'éclairage  électrique,  pendant 
que  la  lampe  Jablochkoff  le  popularisait  en 
France. 

Grâce  à  la  bougie  Jablochkoff  et  aux 
lampes  qui  furent  construites  pour  leur 
application,  l'éclairage  électrique  prit,  à  par- 
tir de  1876,  une  assez  grande  extension. 
La  bougie  électrique  donnait  le  moyen  de 
transporter  largement  ce  mode  d'éclairage 
dans  la  pratique  ;  ce  qui  était  impossible 
avec  le  régulateur  électro-magnétique ,  ap- 
pareil coûteux  et.  su  jet  à  des  dérangements. 
En  même  temps,  M.  Jablochkoff  supprima 
la  pile  voltaïque,  pour  la  production  de 
l'électricité.  Une  machine  à  vapeur,  action- 
nant une  machine  électro-magnétique  de 
Gramme,  rendit  plus  facile  et  plus  écono- 
mique, la  production  du  courant  voltaïque. 

Ces  deux  perfectionnements  permirent, 
en  1878,  pendant  l'Exposition  universelle, 
d'éclairer,  à  Paris,  par  la  lumière  électri- 
que, différentes  places  publiques  et  avenues. 
Ce  mode  d'éclairage  fut  continué  en  1879, 
1880  et  1881.  Plusieurs  villes  importantes 
des  pays  étrangers,  telles  que  Londres, 
New-York,  Madrid,  Bruxelles,  etc.,  firent 
également  l'essai,  en  1879,  1880  et  1881, 
de  ce  nouveau  mode  d'éclairage. 

L'Exposition  internationale  d'électricité, 
qui  s'ouvrit  au  palais  de  l'Industrie,  à  Paris, 
pendant  l'été  et  l'automne  de  1881,  permit, 
d'apprécier  les  progrès  qu'avait  fait  ce  mode 
d'éclairage  depuis  quelques  années.  Et  ces 
progrès  étaient  considérables.  Nous  allons 
les  résumer  brièvement. 

Ce  n'est  point  dans  l'éclairage  à  grande 
intensité,  dans  l'éclairage  des  rues,  des  pla- 
ces publiques  et  des  vastes  espaces  que  l'on 
put  constater,  à  l'Exposition  de  1881,  des 
progrès  bien  saillants.  L'éclairage  par  Tare 
voltaïque  qui  produit  les  puissantes  et  splen- 
dides  illuminations  que  chacun  connaît, 
était  déjà  arrivé  à  son  apogée.  On  a  lu  plus 
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seur,  quand  il  traite  des  effets  delà  pile  vol- 
taïque, réunir  les  deux  pôles  de  la  pile  par 
des  fils  métalliques  de  faible  section,  et 
tout  aussitôt,  ces  fils  de  rougir,  et  de  fondre, 
quand  le  métal  est  très  fusible,  comme  l'ar- 
gent, l'or,  le  cuivre,  èt  même  quand  il  est 
peu  fusible,  comme  le  platine,  si  l'on  accroît 
suffisamment  l'intensité  du  courant. 

C'est  précisément  ce  phénomène  d'incan- 
descence dont  on  a  tiré  parti  pour  i'appli- 


haut  la  description  des  lampes  Jablochkofï 
et  Werdermann.  Des  systèmes  fort  nom- 
breux de  lampes  à  arc  voltaïque  figuraient 
à  l'Exposition  d'électricité  de  4881 .  Tels  sont 
ceux  de  M.  Siemens,  de  M.  Lontin,  etc.,  etc. 
Mais  ils  ne  diffèrent  pas  assez  des.  systèmes 
Jablochkoff  et  Werderman,  pour  que  nous 
entrions  dans  leur  examen  particulier  (1). 

La  véritable  et  grande  nouveauté,  la  révo- 
lution, on  peut  le  dire,  qui  se  révéla  à  l'Ex- 
position internationale  d'électricité  de  1881, 
c'est  la  production  d'un  luminaire  de  petit 
volume,  n'ayant  plus  la  puissance  de  l'arc 
voltaïque,  et  se  trouvant  réduit  aux  propor- 
tions de  l'éclairage  domestique. 

Quel  est  le  procédé  qui  permet  d'obtenir, 
avec  le  courant  électrique,  des  foyers  dune 
faible  intensité,  applicables  à  l'éclairage  des 
appartements  ?  C'est  ce  que  les  électriciens 
appellent  le  procédé  par  incandescence.  Mais 
ce  terme  a  besoin,  pour  être  compris,  de 
quelques  explications. 

Si  l'on  réunit  les  deux  pôles  d'une  pile 
voltaïque 'par  un  fil  de  métal,  ou  par  une 
tige  plate  ou  carrée  de  ce  même  métal,  la 
recomposition  des  deux  électricités  contrai- 
res qui  s'opère  dans  ce  fil,  ne  s'accompagne 
d'aucun  phénomène  extérieur,  quand  le  fil 
ou  la  tige  ont  une  assez  grande  dimension. 
Mais  si  ce  fil  ou  cette  tige  sont  de  faible 
section,  et  n'offrent  ainsi  à  l'écoulement  de 
l'électricité  qu'un  passage  très  réduit,  l'élec- 
tricité, s'accumulant  en  grande  quantité 
dans  cet  étroit  espace,  échauffe  le  métal, 
le  fait  rougir,  le  porte  à  Y  incandescence. 

C'est  là  une  expérience  que  l'on  fait  dans 
tous  les  cours  de  physique.  Chaque  assis- 
tant d'un  cours  de  physique  a  vu  le  profes- 

(1)  Un  système  d'éclairage  par  l'arc  voltaïque  qui 
mérite  une  mention  particulière,  est  celui  que  M.  Clerc 
désigna  sous  le  nom  de  lampe-soleil.  L'arc  voltaïque 
entoure  des  fragments  de  chaux,  qu'il  rend  prodigieuse- 
ment lumineux.  Le  grand  volume  de  la  masse  échauffée 
donne  à  la  lumière  beaucoup  de  fixité.  Il  faut,  toutefois, 
acheter  cet  avantage  par  une  diminution  de  l'éclat 
ordinaire  de  l'arc  jaillissant  entre. les  deux  pointes  de 
charbon. 


Fig.  31S-      M.  de  Ghangy. 


quer  à  l'éclairage  par  l'électricité.  Les  phy- 
siciens et  les  industriels  se  sont  appliqués 
à  rendre  l'incandescence  d'un  fil  de  platine 
ou  de  charbon  assez  durable  et  assez  écla- 
tante pour  servir  de  moyen  d'éclairage. 

On  obtient  ainsi  une  illumination  de  peu 
de  puissance,  mais  qui  est  précisément  ce 
que  l'on  recherchait  pour  l'éclairage  de  l'in- 
térieur des  maisons.  C'est  ce  que  l'on  appe- 
lait, autrefois,  la  division  de  la.  lumière 
électrique,  terme  impropre,  qui  signifiait 
seulement  son  affaiblissement  d'intensité, 
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sa  réduction  à  une  médiocre  intensité  éclai- 
rante. On  obtient,  en  effet,  par  l'incandes- 
cence, un  éclairage  de  l'intensité  d'environ 
deux  becs  Carcel. 

Le  premier  qui  essaya  de  créer  Y  éclai- 
rage électrique  par  incandescence,  fut  un 
ingénieur  français,  M.  de  Changy,  qui, 
en  1859,  publia  de  curieuses  expériences 
sur  l'incandescence  électrique  du  platine 
employé  comme  moyen  d'éclairage. 

M.  de  Changy  plaçait  dans  une  clochette 
de  verre  le  fil  de  platine  rendu  incandescent. 

Les  lampes  de  M.  de  Changy  furent  ex- 
périmentées dans  les  mines  de  houille  de 
la  Belgique,  pour  y  servir  de  moyen  d'éclai- 
rage à  l'abri  des  atteintes  du  grisou.  En 
effet,  produite  dans  l'intérieur  d'une  clo- 
chette sans  communication  avec  l'air  des 
galeries,  la  lumière  ne  pouvait  se  commu- 
niquer au  dehors,  ni  mettre  le  feu  au  gri- 
sou. 

À  cela  ne  se  seraient  point  bornés  certai- 
nement les  usages  de  la  lampe  à  incandes- 
cence de  platine  inventée  par  M.  de  Changy. 
Malheureusement,  le  platine  entrait  sou- 
vent en  fusion,  et  les  essais  de  l'inventeur 
français  furent  arrêtés  par  cet  obstacle. 

On  pensa  alors  à  substituer  au  platine  le 
charbon,  qui,  étant  calciné,  devient  bon 
conducteur  de  l'électricité,  et  est  absolu- 
ment infusible.  Seulement,  le  charbon 
brûle  à  l'air.  Il  faut  donc  enfermer  le 
charbon  à  l'intérieur  d'une  cloche  dans  la- 
quelle on  a  fait  le  vide,  ainsi  que  l'avait  si 
ingénieusement  exécuté  Humphry  Davy, 
en  1813,  ou  bien  enfermer  le  charbon  dans 
un  gaz  impropre  à  la  combustion,  comme 
l'oxyde  de  carbone  ou  l'azote. 

C'est  sur  ce  principe  que  l'on  vit  paraî- 
tre, vers  1870,  différentes  lampes  par  incan- 
descence, dues  à  MM.  King,  Lodyguine, 
Bouiignies,  Swan,  Sawyer,  etc.  C'est  ce 
que  Ton  appela  les  lampes  russes. 

Ces  essais  avaient  tous  mal  réussi,  lors- 
qu'on annonça,  en  1879,  que  le  physicien 


américain,  Edison,  avait  résolu  le  pro- 
blème de  l'éclairage  électrique,  par  incan- 
descence. 

Cette  annonce  était  prématurée,  car 
M.  Edison  n'en  était  encore,  en  1879,  qu'à 


Fig.  314.  —  Bec  de  la  lampe  Edison. 

la  période  des  essais,  et  le  procédé  qu'il 
employait  alors  était  assez  imparfait.  Aussi 
des  doutes  bien  légitimes  accueillirent-ils, 
en  Europe,  l'annonce  de  cette  découverte. 
Cependant,  M.  Edison  continua  ses  re- 


Fig.  315.  —  Lampe  Edison. 


cherches,  et  à  force  de  patience  et  de  saga- 
cité, il  finit  par  réaliser  sa  lampe  à  incan- 
descence, dont  les  visiteurs  admirèrent  les 
effets  à  l'Exposition  d'électricité  de  Paris, 
en  1881. 

La  lampe  à  incandescence  de  M.  Edison 
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Fig.  316.  —  Lustre  électrique  Edison. 


consiste  en  une  petite  cloche,  de  forme 
ovoïde,  dans  laquelle  on  a  fait  le  vide,  pour 
empêcher  la  combustion  du  charbon. 

Le  charbon  est,  en  effet,  le  corps  conduc- 
teur de  l'électricité  qui,  porté  à  une  très 
haute  température  par  le  passage  du  courant 
électrique,  produit  l'effet  lumineux. 

La  manière  de  préparer  ce  charbon  est 
ce  qui  présenta  le  plus  de  difficultés  à 
M.  Edison,  comme  aux  autres  inventeurs, 
ses  rivaux.  De  la  manière  dont  il  est  obtenu 
dépendent,  en  effet,  l'éclat,  la  couleur  et 
les  qualités  de  la  lumière. 

M.  Edison  prépare  au  jourd'hui  son  char- 
bon, non  comme  il  le  faisait  d'abord,  avec 
des  feuilles  de  carton  Bristol  carbonisé 


en  vase  clos,  mais  avec  des  filaments  de 
bambou  carbonisé.  Les  filaments  de  bam- 
bou, après  leur  calcination,  se  réduisent  à 
l'épaisseur  d'un  crin  de  cheval.  On  en  fait  une 
sorte  d'arc,  et  on  fixe  les  deux  extrémités  de 
cet  arc  charbonneux  dans  un  petit  fil  de 
platine,  en  rapport  avec  le  courant  électrique. 
On  fait  ensuite  le  vide  dans  cette  petite 
cloche  ;  enfin  on  la  scelle,  pendant  qu'elle 
est  parfaitement  privée  d'air,  au  moyen  d'un 
ciment  particulier. 

Chaque  petit  luminaire  a  environ  la  puis- 
sance de  deux  becs  Carcel. 

La  figure  314  représente  le  bec  Edison, 
qui,  placé  à  volonté  sur  différents  sup- 
ports, forme  une  lampe  électrique  (fig.  315). 
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En  réunissant  un  certain  nombre  de  ces 
lampes,  on  compose  un  lustre,  tel  que  ceux 
qui  figuraient  à  l'Exposition  d'électricité. 
On  voit  dans  la  figure  316  l'un  de  ces  lustres 
formé  de  la  réunion  d'un  certain  nombre  de 
lampes. 

On  pourrait  craindre  quë  ces  petits  us- 
tensiles soient  de  peu  de  durée.  Ils  peuvent 
cependant  servir,  pendant  mille  heures. 
D'ailleurs,  vu  leur  prix  minime  (4  fr.  25), 


Fig.  317.  —  M.  Edison. 

on  peut  les  remplacer  sans  grande  consé- 
quence, quand  ils  sont  usés,  de  même  que 
nous  remplaçons  les  verres  cassés  de  nos 
lampes  à  l'huile. 

Nous  n'avons  pas  besoin  de  dire  que 
chaque  lampe  doit  être  mise  en  communi- 
cation avec  un  courant  électrique  continu, 
fourni  par  une  machine  dynamo-électrique. 

Pendant  que  M.  Edison  construisait,  à 
New- York,  sa  lampe  à  incandescence,  en 


perfectionnant  la  lampe  russe,  d'autres  phy- 
siciens ou  constructeurs,  s'appliquant  aux 
mêmes  recherches,  arrivaient  à  des  résul- 
tats à  peu  près  semblables* 

MM.  Swann,  à  Newcastle  (Angleterre), 
Maxim,  à  New- York,  et  Lane  Fox,  à  Lon- 
dres ^  ont  attaché  leurs  noms  à  des  lampes 
à  incandescence  électrique,  que  nous  ne  si- 
gnalerons qu'en  peu  de  mots,  car  toute  la 
différence  entre  ces  lampes  et  celle  d'Edi- 
son  consiste  dans  la  forme  donnée  au  char- 
bon conducteur,  ou  dans  le  mode  d'attache 
du  charbon  aux  deux  pôles  de  la  pile. 

M.  Swann  persévérait  dans  l'emploi  du 
carton  Bristol  carbonisé,  pour  composer  le 
charbon  conducteur  placé  dans  l'ampoule, 
alors  que  M.  Edison  l'abandonnait,  pour 
adopter  lê  bambou.  Il  est  arrivé  plus  tard 
à  un  très  bon  résultat,  en  substituant  au 
carton  le  fil  de  coton. 

Lés  filaments  de  charbon  qui  sont  em- 
ployés dans  les  lampes  Swann,  pour  cons- 
tituer le,  corps  rayonnant,  proviennent  de 
fils  ou  de  tresses  de  coton,  renflés  à  leur 
bout.  On  les  a  plongés  préalablement  dans 
de  l'acide  sulfurique  du  commerce  étendu 
de  la  moitié  de  son  poids  d'eau,  pour  les 
durcir  et  les  transformer  en  papier-parche- 
min, —  selon  le  procédé  dont  on  me  doit 
l'invention,  soit  dit  en  passant.  — On  les 
introduit  alors  dans  de  la  poussière  de  char- 
bon, et  on  les  place  ensuite  dans  la  lampe, 
préalablement  purgée  d'air  par  la  pompe 
pneumatique  de  Sprengel.  Alors,  onles porte 
à  l'incandescence,  en  les  faisant  traverser 
par  le  courant  électrique,  ce  qui  a  pour 
effet  de  chasser  les  gaz  qu'ils  pouvaient 
retenir  et  de  les  rendre  conducteurs.  Ainsi 
traité,  le  charbon  a  acquis  beaucoup  de 
densité  et  de  résistance  mécanique,  et  il 
peut  servir  à  construire  les  lampes. 

Comme  la  lampe  Edison,  la  lampe  Swann 
se  compose  donc  d'une  ampoule  de  verre 
dans  laquelle  on  a  fait  le  vide,  et  qui  renferme 
deux  porte-charbons  en  platine,  munis  de 
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mâchoires  et.  d'anneaux  de  pression,  sem- 
blables à  ceux  de  nos  anciens  porte-crayons 
métalliques.  Le  filament  de  charbon,  placé 
entre  ces  mâchoires,  est  replié  en  hélice 
,  plate,  de  manière  à  former  un  anneau  au 
milieu  de  l'ampoule,  et  à  accumuler  en  ce 
milieu  une  plus  grande  quantité  de  lumière. 

Une  rue  de  la  ville  de  Newcastle  est 
éclairée  par  les  lampes  Swann.  Différentes 
salles  de  l'Exposition  internationale  d'élec- 
tricité, en  1881,  étaient  éclairées  par  le 
même  -système. 

Un  constructeur  de  New-York,  M.  Maxim, 
fabriqua  ensuite  des  lampes  par  incandes- 
cence, d'un  type  particulier. 


Fig.  318.  —  Lampe  Maxim. 

Le  charbon  employé  par  M.  Maxim  s'ob- 
tient en  carbonisant  légèrement,  c'est-à-dire 
en  faisant  seulement  roussir,  le  carton  Bris- 
tol, entre  deux  plaques  de  fonte,  convenable- 
ment chauffées.  Ensuite,  on  le  découpe,  de 
manière  à  lui  donner  la  forme  d'un  M.  Pour 
le  rendre  plus  dense,  on  le  place  dans  une 
atmosphère  de  gaz  hydrogène  bicarboné, 
dans  laquelle  on  le  chauffe.  Ce  gaz,  se 
décomposant,  laisse  du  charbon;  qui  se 
dépose  sur  le  papier  à  demi  carbonisé.  Eln 
faisant  le  vide  dans  cette  même  capacité, 
on  extrait  les  gaz  qui  étaient  retenus  par 
le  charbon.  Des  fils  de  platine  sont  fixés 
sur  le  charbon,  et  on  scelle  ces  fils  dans  le 
verre  par  un  mastic  particulier  (fig.  318), 

Le  prix  de  revient  est  le  côté  faible  des 

s.  T.  IL 


lampes  électriques  par  incandescence.  Leur 
puissance  éclairante  est  fondée  sur  le  rou- 
gissement à  blanc  du  corps  conducteur  qui 
réunit  les  deux  pôles  d'une  pile.  Or,  il  faut, 
pour  produire  réchauffement  à  blanc  d'un 
conducteur  continu,  une  quantité  d'électri- 
cité beaucoup  plus  grande  que  pour  provo- 
quer une  forte  étincelle  jaillissant  entre  les 
deux  pôles  d'une  pile,  et  tenus  à  quelque 
distance  l'un  de  l'autre.  On  a  reconnu  qu'il 
faut  un  courant  quatre  fois  plus  fort  pour 
obtenir  une  lumière  égale  avec  les  lampes  à 
incandescence  qu'avec  les  lampes  à  arc  vol- 
taïque. 


CHAPITRE  III 

DESCRIPTION  DES   APPAREILS   EN   USAGE  POUR  OBTENIR 
L  ECLAIRAGE  PAR  L'ARC  VOLTAIQUE  ET  PAR   LES  FILS 
"  CONDUCTEURS  INCANDESCENTS. 

D'après  l'historique  et  l'exposé  qui  pré- 
cèdent, on  voit  que  l'éclairage  électrique 
s'obtient,  industriellement,  par  deux  pro- 
cédés généraux  : 

1°  Par  le  courant  électrique  disjoint,  qui 
produit  l'illumination  de  grands  espaces, 
c'est-à-dire  par  Tare  électrique; 

2°  Par  le  courant  électrique  continu,  cir- 
culant à  l'intérieur  d'un  fil  conducteur,  et 
produisant  l'incandescence  de  ce  fil.  On 
emploie,  en  d'autres  termes,  Yarcvoltaïque 
pour  obtenir  un  éclairage  puissant,  et  éclai- 
rer les  vastes  étendues,  et  le  fil  incandes- 
cent, pour  produire  de  petits  éclairages. 

ÉCLAIRAGE  PAR  L'ARC  VOLTAIQUE. 

L'éclairage  par  Tare  voltaïque  résulte  de 
la  décharge,  s'opérant  au  sein  de  l'air,  d'un 
courant  électrique,  entre  les  deux  pôles  con- 
ducteurs, composés  de  charbon  de  cornue 
de  gaz,  matière  conductrice  de  l'électricité 
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et  peu  combustible  à  l'air,  en  raison  de  son 
énorme  cohésion. 

Cependant,  quelque  faible  que  soit  la  com- 
bustibilité à  l'air  des  charbons  de  cornue  de 
gaz,  ces  charbons  s'usent  forcément,  par  la 
combustion  ;  de  là,  la  nécessité  de  les  rappro- 
cher, pour  maintenir  constante  la  longueur 
de  Tare  éclairant. 

Le  maintien  de  l'égalité  de  longueur  de 
l'arc  voltaïque,  s'obtient  par  deux  moyens 
très  différents  : 

4°  Par  des  régulateurs  mécaniques; 

2°  Par  la  disposition  spéciale  supprimant 
tout  régulateur  mécanique,  c'est-à-dire  par 
la  bougie  Jablochkoff. 

Régulateurs  de  l'arc  électrique.  —  L'arc 
électrique  résultant  de  l'étincelle  électrique 
jaillissant  entre  deux  conducteurs  de  char- 
bon, au  sein  de  Fair,  est  en  usage  aujour- 
d'hui dans  un  grand  nombre  de  villes  des 
deux  mondes,  tant  pour  l'éclairage  des 
rues  et  places  publiques,  que  pour  celui  des 
ateliers  et  des  manufactures.  L'avantage  de 
ce  système,  c'est  de  produire  une  lumière 
très  intense,  avec  une  faible  dépense  d'élec- 
tricité. Son  inconvénient  c'est  que  le  mé- 
canisme régulateur  est  sujet  à  des  déran- 
gements, quand  il  n'est  pas  fondé  sur  des 
principes  de  physique  rigoureux,  et  cons- 
truit par  d'habiles  fabricants. 

Une  perte  d'électricité  très  sensible  se 
constate  si  Ton  compare  l'intensité  du  cou- 
rant produit  par  les  machines  dynamo-élec- 
triques et  son  intensité  quand  il  est  parvenu 
aux  bornes  de  la  lampe.  Cette  perte  est  de 
30  pour  100  environ:  mais  il  faut,  à  ce  que 
l'on  assure,  l'accepter,  car  il  est  reconnu 
que  sans  la  perte  résultant  de  la  résistance 
métallique  intercalée  entre  la  machine  pro- 
ductrice d'électricité  et  les  charbons  éclai- 
rants, la  lumière  serait  désagréable,  irrégu- 
lière, et  sujette  à  de  fréquentes  extinctions. 

Nous  avons  décrit,  dans  les  Merveilles  de 
la  science,  le  régulateur  Serrin,  le  meilleur 
des  appareils  de  ce  genre.  Mais  il  a  un  in- 


convénient, c'est  qu'il  ne  peut  être  placé 
qu'isolément  dans  le  circuit,  c'est-à-dire 
qu'il  ne  peut  servir  à  alimenter  qu'une  seule 
série  de  lampes  :  il  est  monophote,  comme 
disent  les  électriciens  qui  aiment  à  parler 
grec. 

Les  régulateurs  polyphotes,  c'est-à-dire 
pouvant  être  disposés  en  série,  sur  des  con- 
ducteurs de  faible  section,  par  de  multiples 
dérivations  d'un  même  courant,  sont  au- 
jourd'hui très  nombreux.  Ce  serait  une  tâ- 
che aussi  fastidieuse  qu'inutile  que  de  faire 
connaître  ici  les  centaines  de  régulateurs 
mécaniques,  ou  électro-mécaniques,  qui  sont 
en  usage  dans  les  deux  mondes.  Forcé  de 
faire  un  choix,"  nous  nous  bornerons  à  si- 
gnaler les  appareils  les  plus  en  vogue.  Ce 
sont  les  régulateurs  Gramme,  et  Cance 
pour  la  France  ;  le  régulateur  Siemens,  pour 
l'Allemagne;  et  le  régulateur  Thomson- 
Houston,  pour  l'Amérique. 

Il  importe,  avons- nous  dit,  que  les  régu- 
lateurs puissent  s'installer  sur  un  même 
circuit  voltaïque,  de  manière  que  les  lam- 
pes puissent  fonctionner  indépendamment 
les  unes  des  autres.  Les  lampes  dites  diffé- 
rentielles, résolvent  cette  difficulté. 

Les  lampes  différentielles  les  plus  connues 
sont  celle  de  Gramme  et  celle  de  M.  Sie- 
mens, de  Berlin. 

Dans  la  lampe  différentielle,  c'est  un 
électro-aimant  qui,  comme  dans  les  régula- 
teurs Foucault  et  Serrin,  fait  descendre  le 
charbon  supérieur.  Seulement,  cet  électro- 
aimant n'est  pas  placé,  comme  dans  les 
lampes  Foucault  et  Serrin,  sur  le  courant 
principal.  C'est  une  dérivation  de  ce  cou- 
rant qui  anime  l'électro- aimant.  De  cette 
manière,  lorsque  l'arc  électrique  s'allonge, 
la  dérivation  de  l'électro- aimant  devient 
plus  forte;  l'électro-aimant  entre  en  action, 
et  rapproche  les  charbons.  Ce  n'est  donc 
plus,  comme  dans  la  lampe  Serrin,  l'inten- 
sité du  courant  total  qui  règle  la  marche  des 
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charbons,  mais  bien  la  résistance  électrique 
de  Tare  lumineux  lui-même.  Et  comme  la 


Fig.  319.  —  Vue  extérieure  du  régulateur  Gramme  et 

de  son  globe. 


résistance  de  l'arc  n'influe  nullement  sur 
le  courant,  comme  les  foyers  sont  indépen- 
dants les  uns  des  autres,  on  peut  disposer 
plusieurs  foyers  sur  un  même  courant. 


Nous  représentons  dans  la  figure  319  lé 
régulateur  Gramme  dans  son  aspect  exté- 
rieur; dans  la  figure  320,  sa  vue  en  perspec- 


Fig.  320.  —  Régulateur  Uramm^  (Vue  perspective). 

tive,  et  dans  la  figure  321,  la  coupe  du 
même  appareil. 

Dans  la  lampe  différentielle  de  Gramme, 
comme  dans  celles  du  même  genre,  le  char- 
bon supérieur  est  fixé  aune  crémaillère,  qui 
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engrène  avec  un  rouage,  lequel  embraye  avec 
une  seconde  crémaillère.  Si  Tare  électrique 


Fig.  321.  —  Régulateur  Gramme  (Coupe). 


culer  et  attire  son  armature,  en  déclenchant 
le  rouage  qui  permet  à  la  crémaillère  de 
descendre. 

Le  refoulement  des  charbons  est  pro- 
duit par  un  autre  électro-aimant .  C'est 


ce  que  montrent  les  figures  320  et  324. 

Le  charbon  supérieur  est  attaché  à  une  tige 
FD,  se  terminant  par  une  crémaillère,  liée 
à  une  traverse,  C,  qui  n'est  autre  chose  que 
l'armature  d'un  électro-aimant  double,  A  A. 
La  même  armature  fait  partie  d'un  cadre 
EGEC,  formé  de  la  traverse  supérieure  C,  de 
deux  tiges  verticales  EE,  et  d'une  traverse 
inférieure  G,  qui  servent  de  porte-charbon 
négatif.  Deux  ressorts  antagonistes,  R,  R, 
tendent  à  maintenir  la  traverse  C,  et,  par 
suite,  l'ensemble  du  cadre,  éloigné  des  pôles 
de  l'électro-aimant  AA. 

Le  courant  électrique  arrive  par  la  borne 
marquée  du  signe  -(-,  il'  sort  par  la  borne 
marquée  du  signe  —  après  avoir  traversé 
l'électro-aimant  AA.  Tant  que  le  courant 
électrique  n'est  pas  établi  >  les  deux  pointes 
des  crayons,  sont  en  contact  et  pressés 
l'un  contre  l'autre,  par  l'effet  des  ressorts 
antagonistes,  RR,  dont  on  peut  régler  la 
tension  à  volonté.  Quand  on  établit  le  cou- 
rant, l'électro-aimant  AA  est  actif  et  sur- 
monte la  puissance  des  ressorts.  Alors,  la 
traverse  C  est  attirée  et  s'abaisse;  le  cadre 
ECEGr  s'abaisse  également,  les  charbons 
s'écartent,  et  l'arc  lumineux  jaillit  entre 
leurs  pointes,  a. 

.  Le  rapprochement  des  crayons,  au  fur  et 
à  mesure  de  leur  usure,  est  produit  par  un 
second  électro-aimant,  B,  d'une  faible  éner- 
gie. L'armature,  I,  de  cet  électro-aimant,  B, 
est  fixée  â  l'une  des  extrémités  d'un  levier, 
L,  lequel,  maintenu  par  un  ressort  anta- 
goniste, U,  oscille  autour  du  point  V,  et 
est  muni,  à  l'autre  extrémité,  d'une  petite 
lame  MS,  recourbée  à  angle  droit,  et  ser- 
vant à  embrayer  le  volant  à  ailettes  d'un 
mouvement  d'horlogerie,  H.  La  tige,  D,  dont 
l'une  des  faces  est  taillée  en  crémaillère, 
engrène  avec  la  roue  principale  du  mouve- 
ment d'horlogerie,  H  ;  de  sorte  que  la  lame  S, 
en  empêchant  le  volant  de  tourner,  empêche 
la  tige  D  de  descendre  et  tous  les  rouages 
du  mouvement  de  défiler. 
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sir  'arc  dépasse  une  longueur  déterminée, 
l'intensité  du  courant  principal  diminue, 
et  celle  du  courant  dérivé  augmente.  Alors, 
l'armature  I,  de  l'ectro-aimant  B,  se  trouve 
attirée  par  l' électro-aimant  B,  et  la  crémail- 
1ère  descend  ;  ce  qui  a  pour  effet  de  rappro- 
cher les  charbons. 

La  lampe  différentielle  Gramme  présente 
une  autre  disposition  particulière,  qui  donne 
aux  mouvements  des  charbons  une  ampli- 
tude extrêmement  faible,  et,  pour  ainsi  dire, 
imperceptible;  ce  qui  permet  d'obtenir  une 
lumière  très  fixe.  Quand  l'armature  de  l' élec- 
tro-aimant B  (fig.  321)  a  dégagé  le  rouage, 
elle  rompt,  en  même  temps,  le  courant  dé- 
rivé en  MN.  Dès  lors,  l'attraction  cesse,  le 
rouage  se  trouve  de  nouveau  embrayé  et  le 
charbon  cesse  de  descendre.  Mais  aussitôt 
le  courant  dérivé  se  rétablit  et  peut  produire 
un  nouvel  effet  d'attraction,  et  ainsi  de  suite. 
Comme  nous  le  disions,  la  distance  des  char- 
bons est  ainsi  réglée  par  des  mouvements 
extrêmement  faibles  et  la  lumière  est  d'une 
grande  fixité. 

Le  régulateur  construit  par  M.  Siemens, 
de  Berlin,  est  fondé  sur  ce  principe  qu'un 
cylindre  de  fer  placé  dans  un  solénoïde,  ou 
aimant  creux,  monte  ou  descend  dans  la 
cavité  intérieure  du  solénoïde,  selon  les 
variations  d'intensité  du  courant. 

Gomme  la  représente  le  schéma  de  la 
figure  322,  le  porte-charbon  x  est  fixé  à  l'ex- 
trémité d'un  levier  y,  y',  mobile  autour  du 
point  et  dont  l'autre  bout  est  relié  à  un 
barreau  de  fer  doux  ZZ'.  Ce  barreau  pé- 
nètre dans  l'intérieur  des  deux  bobines  A 
etB,  c'est-à-dire  d'un  solénoïde.  La  bobine  A 
est  à  fil  très  fin,  reliée  en  dérivation  sur  les 
bornes  de  l'appareil;  la  bobine  B  est  à  gros 
fils,  placés  sur  Je  circuit  de  l'arc  lumineux. 
Suivant  les  variations  de  résistance  de  l'arc 
lumineux,  l'attraction  de  Tune  ou  de  l'autre 
de  ces  bobines  est  prédominante,  et  attire 
le  noyau  ZZ',  en  produisant  le  rapproche- 


ment ou  l'écartement  des  charbons,  aux- 
quels ce  système  est  lié  par  l'intermédiaire 
du  levier  mobile  y,  y*. 


Fig.  322.  —  Schéma  du  régulateur  Siemens, 


On  voit  dans  la  figure  323,  la  coupe  du 
régulateur  différentiel  Siemens.  Le  barreau 
de  fer  doux,  S,  traverse  les  deux  aimants 
creux,  ou  solénoïdes,  TT,  RR.  Le  solé- 
noïde, TT,  est  composé  de  fils  fins  très  ré- 
sistants, le  solénoïde,  RR,  de  gros  fils, 
n'offrant  presque  aucune  résistance. 

Le  courant  électrique  arrive  au  régula- 
teur par  la  borne  L,  et  se  partage  entre  les 
deux  bobines  R  et  T;  la  plus  grande  partie 
passant  dans  le  solénoïde  R  et  le  porte-char- 
bon supérieur  L,  traverse  l'arc  et  le  porte- 
charbon  inférieur  et  quitte  l'appareil  par  la 
borne  M  ;  l'autre  partie  traversant  le  solé- 
noïde T,  s'échappe  par  la  même  sortie  M. 

Le  courant  principal  traverse  donc  l'arc, 
qui  lui  oppose  une  résistance  variable  selon 
la  distance  des  charbons.  Les  bobines  atti- 
rent le  barreau  de  fer  doux,  avec  une  inten- 
sité qui  dépend  de  celle  du  courant  et  du 
nombre  de  tours  de  fils.  Le  barreau  monte 
et  descend,  dès  lors,  par  une  série  de  mou- 
vements dépendant  uniquement  de  la  résis- 
tance de  l'arc  lumineux.  Quand  les  charbons 
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s'écartent  trop,  la  résistance  de  Tare  lumi- 
neux augmente  en  proportion,  et  Faction  du 
solénoïde  T  s'accroît,  et  le  barreau  est  dé- 
placé vers  le  haut.  Si,  au  contraire,  la  résis- 
tance de  Tare  diminue,  c'est  le  solénoïde  R 
qui  devient  prépondérant,  et  le  mouvement 


.  Fig.  323.  —  Régulateur  Siemens. 

inverse  se  produit.  Si  l'on  règle  convena- 
blement le  support  des  résistances  des  solé- 
noïdes,  l'équilibre  du  barreau  sera  indépen- 
dant des  variations  d'intensité  du  courant- 
total  :  il  ne  dépendra  plus  que  du  rapport 
des  courants  principal  et  dérivé  ou,  ce  qui 
revient  au  même,  de  la  longueur  de  Tare.  . 

Tel  est  le  principe  du  régulateur  différen- 
tiel, ou  de  la  lampe  différentielle  Siemens. 
Dans  la  figure  323  on  voit  les  principaux 
organes  auxquels  on  vient  de  faire  allusion. 


La  tige  supérieure,  Z,  porte,  à  l'aide  de  la 
pince,  le  charbon  positif,  g  ;  une  tra- 
verse, b,  porte  le  charbon  négatif,  n.  La 
traverse  b  est  fixe,  de  sorte  que  le  foyer 
lumineux  descend  pendant  toute  la  durée 
de  la  marche  de  l'appareil. 

La  lampe  à  régulateur  Cance  est  aujour- 
d'hui très  répandue,  en  raison  de  sa  sim- 
plicité. Son  organe  essentiel  est  une  vis  sans 
fin,  verticale,  qui  peut  tourner  moyennant 
le  mouvement  d'un  écrou,  qui  fait  corps 
avec  le  porte-charbon  du  pôle  positif. 

Quand  le  courant  électrique  traverse 
l'appareil,  les  deux  solénoïdes,  ou  aimants 
creux,  placés  sur  le  circuit  de  l'arc,  et  con- 
tenant un  barreau  de  fer  doux,  attirent  le 
barreau,  qui  est  relié  à  une  traverse  su- 
périeure. La  traverse  vient  buter  contre 
l'écrou  supérieur  et  le  maintient  immo- 
bile; ce  qui  empêche  la  vis  de  tourner  et 
le  charbon  supérieur  de  descendre.  Lorsque 
l'arc  augmente  de  longueur,  l'attraction 
des  solénoïdes,  et  par  suite,  la  pression  sur 
l'écrou,  diminuent,  et  la  vis  tourne,  en 
produisant  le  rapprochement  des  charbons. 

Ce  mécanisme  est,  en  quelque  sorte,  un 
frein  électrique  ;  il  possède  une  grande  sen- 
sibilité et  donne  une  fixité  remarquable  à 
la  lumière. 

On  voit  ces  différents  organes  sur  la 
figure  324  qui  donne  la  coupe  du  régula- 
teur Cance.  Sut  la  vis  centrale,  V,  se  meut 
un  écrou,  À,  faisant  corps  avec  le  porte-char- 
bon positif,  BB'.  L'écrou,  A,  tend  à  des- 
cendre par  son  propre  poids,  et,  comme  les 
deux  tringles  latérales,  CC,  l'empêchent  de 
tourner,  il  communique,  en  descendant,  un 
mouvement  de  rotation  à  la  vis  V,  laquelle 
est  maintenue  entre  les  deux  plateaux  de 
l'appareil. 

A  la  partie  supérieure  de  la  lampe  se 
trouve  un  second  écrou,  D,  reposant  sur 
une  embase,  E,  fixée  à  la  vis,  et  un  pla- 
teau, F,  soutenu  par  les  noyaux,  en  fer, 
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ou  armatures,  GG,  des  solénoïdes,  H,  H. 

Les  fils  de  ces  solénoïdes  sont  en  com- 
munication avec  le  circuit  principal;  ils  re- 


.  Fig.  324.  —  Coupe  du  régulateur  Cance. 

çoivent  tout  le  courant  alimentant  l'arc  lu- 
mineux. 

Les  ressorts  antagonistes,  RR,  sont  fixés 
a  la  partie  inférieure  des  noyaux  en  fer,  GG, 
et  au  moyen  d'une  vis  de  réglage  au  pla- 
teau inférieur  de  la  lampe. 

Voici  comment  fonctionne  l'appareil.  Dès 
que  le  courant  traverse  les  solénoïdes,  les 


tiges  de  fer,  GG  sont  poussées  contre  le  pla- 
teau, F,  et  le  soulèvent.  Le  plateau  presse 
sur  l'éerou  supérieur,  et  l'entraîne  dans  son 
mouvement  ascensionnel;  ce  qui  fait  tour- 
ner la  vis  de  droite  à  gauche.  La  rotation  de 
la  vis  détermine  à  son  tour  l'élévation  de  fé- 


Fîg.  32V      Bégulateur  Gaace. 

crou  A  et  du  porte-charbon  supérieur  B,  B', 
ce  qui  donne  naissance  à  l'arc  lumineux. 

Si  l'arc  s'allonge  et  devient  très  grand,  l'in- 
tensité du  courant  diminue,  et  les  tiges  GG, 
sollicitées  par  les  ressorts  RR ,  pressent  moins 
fortement  contre  le  plateau  F  ;  ce  qui  per- 
met à  la  vis  de  tourner  de  gauche  à  droite, 
et  à  l'éerou  de  descendre,  avec  les  pièces 
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qui  en  dépendent.  Les  charbons  se  rappro- 
chent, et  l'arc  prend  les  mêmes  dimensions 
qu'avant  l'écartement. 

La  figure  325  représente  l'ensemble  du 
régulateur  Cance. 

Bougie  Jablochkoff.  —  L'invention  de  la 
bougie  électrique,  faite  en  1876,  par  M.  Ja- 
blochkoff, fut,  avons-nous  dit,  dans  l'histo- 
rique, la  cause  déterminante  de  l'adoption 
générale  de  l'éclairage  par  l'arc  électrique. 
En  effet,  ce  système,  si  nouveau  et  si  ori- 
ginal, supprimait  tout  appareil  mécanique 
coûteux,  et  exigeant  pour  son  maniement, 
des  personnes  instruites.  Le  premier  ou- 
vrier venu  pouvait  allumer  et  surveiller  les 
lampes.  En  réunissant  plusieurs  lampes  sur 
un  même  support  automatique,  ou  chande- 
lier automatique,  comme  on  l'appelle,  on  se 
procurait  l'éclairage  d'une  soirée  entière, 
sans  que  l'on  eût  à  s'en  occuper. 

Le  succès  de  cette  invention  fut  donc 
grand  et  rapide.  En  1878,  l'avenue  de 
l'Opéra,  à  Paris,  fut  éclairée  tout  entière 
par  des  bougies  Jablochkoff.  L'Hippodrome, 
plusieurs  théâtres,  et  de  grands  magasins, 
comme  ceux  du  Louvre,  l'adoptèrent,  en 
même  temps. 

On  voit  dans  la  figure  326/ la  splendide 
installation  de  bougies  Jablochkoff  dans  la 
vaste  enceinte  de  l'Hippodrome  de  Paris, 
faite  dès  les  premiers  temps  de  l'invention 
du  savant  russe. 

Cependant,  cette  belle  création  n'a  pas  eu 
le  développement  commercial  qu'elle  pro- 
mettait, et  qu'auraient  pu  lui  assurer  ses 
inestimables  qualités.  C'est  que  les  régula- 
teurs qu'elle  avait  pour  mission  de  détrôner, 
se  sont ,  depuis  son  apparition ,  singulièrement 
perfectionnés  et  multipliés.  Les  bougies 
électriques  ont  conservé  la  place  qu'elles 
avaient  prise  dès  le  début,  dans  quelques 
théâtres,  et  dans  les  grands  magasins.  Elle 
se  sont  introduites  dans  de  nouvelles  usines, 
mais  elles  sont  loin  d'avoir  suivi  la  progres- 


sion, toujours  croissante,  des  régulateurs. 

On  leur  reproche  de  coûter  un  peu  plus 
cher  que  les  simples  charbons  (ce  qui  est 
assez  naturel)  et  d'exiger,  à  lumière  égale, 
une  force  motrice  supérieure  à  celle  que 
demandent  les  régulateurs.  Il  faut  noter  en- 
core que  l'éclat  et  la  couleur  de  la  lumière 
sont  sujets  à  des  variations  qui  fatiguent  la 
vue,  et  peuvent  donner  lieu,  tantôt  à  des 
extinctions,  tantôt  à  des  accroissements  su- 
bits d'intensité  lumineuse,  avec  apparition 
de  feu  rougeâtre,  et  projection  de  parcelles 
de  charbon  incandescent.  Enfin,  leur  inten- 
sité n'est  que  de  40  à  100  becs  Carcel, 
dépassée,  aujourd'hui,  par  la  plupart  des 
éclairages  à  arc  munis  d'un  régulateur, 

Il  faut  rémarquer,  d'ailleurs,  que  la  bougie 
JaMochkoff  exige  l'emploi  des  courants  al- 
ternatifs, qui  ne  sont  point  nécessaires  dans 
l'éclairage  par  les  régulateurs.  En  effet,  on 
sait  que  les  charbons  placés  aux  deux  pôles 
du  courant,  s'usent  inégalement,  que  le 
charbon  du  pôle  positif  s'use  deux  fois  plus 
vite  que  celui  du  pôle  négatif.  C'est  précisé- 
ment, d'ailleurs,  sur  l'idée  de  faire  usage  de 
courants  alternatifs,  c'est-à-dire  d'un  cou- 
rant se  distribuant  tantôt  à  l'un,  tantôt, à 
l'autre  pôle,  pour  parer  à  l'inconvénient 
de  l'usure  inégale  des  charbons,  que  re- 
pose le  principe  de  l'invention  des  bougies 
Jablochkoff.  Mais  l'usage  des  courants  alter- 
natifs nécessite  un  appareil  d'inversion  qui 
n'est  pas  nécessaire  dans  l'éclairage  par  le 
courant  continu. 

Tels  sont  les  avantages  et  les  inconvé- 
nients de  la  bougie  Jablochkoff;  et  ainsi 
s'explique  que  cette  invention  remarquable 
et  qui  fut  si  justement  admirée,  à  l'époque 
de  son  apparition,  n'ait  pas  vu  confirmer  par 
la  suite  les  grands  espoirs  qu'elle  avait  fait . 
naître.  Lés  gens  de  finance,  qui  étaient  res- 
tés froids  à  l'égard  de  l'éclairage  électrique, 
à  ses  débuts,  se  jetèrent  avec  ardeur  dans 
l'exploitation  de  la  découverte  du  physicien 
russe  ;  et  de  là  partit  le  mouvement  général 
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des  capitaux  qui  vint  patronner  l'éclairage  perdit  rapidement  toute  sa  valeur  finan- 
électrique.  Seulement,  la  spéculation  ne  cière;  tandis  que  l'éclairage  électrique  par 
réussit  qu'à  demi.  La  bougie  Jablochkoff    les  régulateurs,  se  développait  rapidement, 


avec  l'appui  des  capitalistes  de  toute  l'Eu- 
rope. 

La  Société  Jablochkoff \  formée  pour  l'ex- 
s.  t.  n. 


ploitation  de  l'invention  du  physicien  russe, 
obtint  de  la  ville  de  Paris  l'éclairage  de 
l'avenue  de  l'Opéra,  et  elle  effectua  cet  éclai- 

m 
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rage,  avec  un  éclat  et  un  succès  remarqua- 
bles, pendant  l'année  1878.  Cette  innovation 
fut  très  remarquée  pendant  l'Exposition  uni- 
verselle de  1878,  mais,  après  l'expiration 
de  cette  concession,  le  contrat  avec  la  ville 
de  Paris  ne  fut  pas  renouvelé,  et  le  gaz  re- 
prit sa  place  sur  cette  grande  voie  publique. 

Un  mot  sur  la  fabrication  et  le  mode  d'em- 
ploi de  la  bougie  électrique,  que  nous  repré- 
sentons dans  la  figure  ci-dessous. 

Les  charbons  généralement  employés  ont 


Fig.  327.  —  Bougie  et  chandelle  Jablochkoff. 

4  millimètres  de  diamètre.  La  matière  iso- 
lante qui  les  sépare,  se  nomme  colombin. 

La  substance  servant  de  colombin  a  été 
plusieurs  fois  modifiée  ;  car  elle  doit  réu- 
nir différentes  propriétés.  Il  faut  qu'elle  isole 
bien  à  froid,  et  qu'à  la  température  de  l'arc 


voltaïque,  elle  devienne  assez  conductrice 
pour  donner  passage  au  courant,  afin  de  li- 
miter celui-ci  à  l'extrémité  seule  des  char- 
bons. La  matière  doit  se  consumer  exacte- 
ment, au  fur  et  à  mesure  de  l'usure  de  ces 
mêmes  charbons.  Il  faut  enfin  qu'elle  ne 
laisse  pas  d'espaces  vides  dans  son  intérieur, 
ce  qui  produirait  des  extinctions  de  lumière. 

Le  kaolin  fut  la  première  substance  dont 
M.  Jablochkoff  fit  usage.  On  lui  substitua, 
plus  tard,  un  mélange  de  sulfate  de  chaux 
et  de  sulfate  de  baryte,  qu'on  moule  très 
facilement. 

Les  deux  charbons  étant  toujours  sépa- 
rés par  une  matière  isolante  interposée, 
pour  que  l'allumage  puisse  se  faire,  il  faut 
que  les  deux  pointes  de  charbon  soient  mises 
préalablement  en  communication  électri- 
que. Dans  ce  but,  on  roule  l'extrémité  de  la 
bougie  dans  du  charbon  ou  du  coke  en  pou- 
dre ;  la  chaleur  du  courant  électrique 
brûle  le  charbon,  et  l'arc  prend  ainsi  nais- 
sance, pour  continuer  ensuite,  aux  dépens 
du  colombin. 

Comme  les  bougies  sont  d'une  faible  lon- 
gueur, elles  ne  suffiraient  pas  à  l'éclairage 
d'une  soirée.  De  là  la  nécessité  de  placer 
plusieurs  bougies  sur  un  même  support. 
Pour  rendre  ce  moyen  pratique,  il  faut  que 
le  remplacement  d'une  bougie  consumée 
par  une  bougie  neuve,  se  fasse  automatique- 
ment, c'est-à-dire  sans  qu'on  ait  besoin  de 
toucher  à  la  lampe,  pendant  sa  marche 

Tel  est  le  but  du  chandelier  automatique 
de  M.  Jablochkoff. 

Le  chandelier  automatique  Jablochkoff 
porte  six  bougies,  tenues  chacune  dans  une 
pince  à  ressort,  dont  les  branches  sont  iso- 
lées et  communiquent  avec  les  fils  du  cou- 
rant voltaïque.  Il  est  fondé  sur  le  principe 
suivant.  Toutes  les  bougies  reçoivent  à  la 
fois  le  courant;  celle  qui  offre  le  moins 
de  résistance,  ou  le  plus  de  conductibilité, 
brûle  la  première,  et  elle  brûle  jusqu'à 
extinction.  Celle-ci  étant  usée,  le  courant 
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passe  dans  celie  qui  offre  le  moins  de  résis- 
tance, et  ainsi  de  suite,  pour  toutes  les  bou- 
gies ;  ce  qui  assure  l'éclairage  de  la  soirée. 
Nous  représentons  dans  la  figure  328  le  j 
-  chandelier  Jablochkoff  à  dérivation.  Il  est 
caractérisé  par  l'emploi  d'un  fil  métallique 


-    Fig.  328.  —  Chandelier  Jablochkoff  à  dérivation. 


qui  tend  un  ressort  et  maintient  un  méca- 
nisme, dont  les  deux  positions  extrêmes 
correspondent  au  passage  du  courant  : 
4°  dans  une  bougie  ;  2°  dans  la  bougie  sui- 
vante. La  dérivation  se  produit  lorsque,  la 
première  bougie  étant  usée,  la  flamme  est 
venue  brûler  le  fil. 

Cependant,  avec  le  chandelier  à  simple 
dérivation,  il  arrive  souvent  que  le  courant 
passe  trop  vite  d'une  bougie  à  l'autre,  qu'il 
les  allume  en  partie  toutes,  et  n'en  consume 
aucune  en  entier  ;  ce  qui  produit  des  inter- 
ruptions d'éclairage,  et  même  une  extinc- 
tion totale, 

.  Ce  système,  simple  en  théorie,  fonction- 
nant assez  mal  dans  la  pratique,  on  a  cher- 
ché d'autres  chandeliers  automatiques. 


Dans  les  magasins  du  Louvre,  à  Paris,' 
on  fait  usage  du  chandelier  automatique  de 
M.  Clariot,  qui  repose  sur  le  même  principe 
que  celui  du  chandelier  automatique  de 
la  Société  Jablochkoff,  mais  qui  présente 
de  meilleures  dispositions  pour  introduire 
successivement  les  bougies  neuves  dans  le 
circuit. 

Un  constructeur  étranger,  M.  Bobenrieth , 
a  imaginé  un  chandelier  automatique,  que 
l'on  considère  comme  supérieur  au  précé- 
dent. Son  principe,  c'est  d'augmenter  con- 
sidérablement la  résistance  électrique  des 
amorces  des  bougies,  en  la  portant,  au  lieu 


Fig.  329.  —  Chandelier  Bobenrieth. 


de  16  ohms,  h 20  000  et  même  100  000  ohms. 
Grâce  à  ces  grandes  différences  de  résis- 
tance, les  bougies  s'allument  à  coup  sûr. 

La  figure  329  représente  le  chandelier 
Bobenrieth. 

Le  support  est  à  six  pinces  :  trois  inté- 
rieures et  trois  extérieures.  Les  premières 
sont  en  communication  avec  une  rondelle 
métallique,  A,  et  toutes  les  pinces  exté- 
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Heures,  au  contraire,  sont  isolées,  an  moyen 
d'un  disque  de  porcelaine»  Le  disque  cen- 
tral porte  six  petites  tiges  métalliques,  re- 
liées avec  les  six  pinces  intérieures,  au 
moyen  d'anneaux  en  plomb,  que  l'on  place 
au  moment  même  où  l'on  garnit  le  chande- 
lier de  bougies. 

Quand  le  courant  arrive,  il  traverse  toutes 
les  bougies,  et  allume  la  moins  résistante  : 
cette  lampe  se  consume  jusqu'à  ce  que  l'an- 
neau de  plomb  sur  lequel  elle  repose,  se  fon- 
dant par  l'effet  de  la  chaleur  qui  vient  l'at- 
teindre, supprime  son  contact  avec  le  disque 
central,  et  l'isole  ainsi  du  circuit.  Le  cou- 
rant allume  alors  la  bougie  de  moindre 
résistance,  et  ainsi  de  suite. 

En  ce  qui  concerne  la  fabrication  des 
bougies  électriques,  nous  dirons  que  chaque 
bougie  se  compose  de  deux  baguettes  cylin- 
driques, de  charbon  de  cornue  de  gaz,  de 
4  millimètres  de  diamètre,  et  de  25  centi- 
mètres de  longueur,  et  d'un  colombin,  ou 
lame  isolante,  qui  sépare  les  crayons  dans 
toute  leur  longueur,  enfin  de  deux  douilles 
de  cuivre  de  45  centimètres  de  hauteur, 
dans  lesquelles  s'emboîtent  les  deux  crayons. 

Le  colombin  aujourd'hui  employé  se 
compose,  comme  il  a  été  dit  plus  haut,  d'une 
partie  de  sulfate  de  baryte  et  de  deux  par- 
ties de  plâtre.  Ce  mélange  se  volatilisant  au 
fur  et  à  mesure  de  la  combustion  des  char- 
bons, donne  une  lumière  régulière. 

Le  mélange  de  plâtre  et  de  sulfate  de  ba- 
ryte est  additionné  d'eau,  pour  former  une 
pâte,  que  Ton  étend  sur  une  plaque  de  mar- 
bre, et  que  l'on  découpe  à  l'aide  d'un  outil 
approprié,  de  manière  à  lui  donner  transver- 
salement la  forme  d'une  lame  concave  sur 
ses  deux  champs  ;  on  la  sèche  enfin  à  l'étuve. 

Il  ne  reste  qu'à  introduire  le  colombin 
entre  les  crayons,  et  à  serrer  les  douilles  en 
cuivre  qui  doivent  maintenir  cet  assem- 
blage. On  coupe  l'extrémité  du  colombin 
de  façon  qu'elle  soit  de  1/2  centimètre 


au-dessous  des  pointes  des  crayons,  et  on 
trempe  l'extrémité  de  la  bougie  dans  un 
mélange  composé  d'eau  gommée,  de  coke 
et  de  plombagine,  qui  doit  servir,  comme 
nous  l'avons  dit,  à  produire  l'allumage* 

Quelquefois,  on  recouvre  de  cuivre 
chaque  bougie  ;  ce  qui  en  augmenté  un  peu 
la  durée.  On  opère  ce  cuivrage  par  la  galva- 
noplastie. Les  bougies  ordinaires  durent 
deux  heures  lorsqu'elles  sont  cuivrées,  et 
dix  minutes  de  moins  lorsqu'elles  ne  le 
sont  pas.  Malheureusement,  le  cuivrage  ôte 
de  la  fixité  à  la  lumière. 

Pour  éviter  la  casse  ou  la  dislocation  des 
éléments,  on  dispose  les  bougies  dans  des 
cadres  en  carton,  garnis  de  feutre,  que  l'on 
place  les  uns  sur  les  autres,  dans  une  caisse 
en  bois. 

Les  bougies  de  4  millimètres  donnent 
une  intensité  de  quarante-cinq  becs  Carcel, 
lorsque  l'intensité  est  mesurée,  les  deux 
crayons  étant  de  face  ;  et  de  quarante  becs, 
lorsqu'ils  sont  mesurés  de  profil. 

Si  on  entoure  les  bougies  d'un  globe  opa- 
lin, l'éclairage  diminue  d'intensité,  selon  le 
diamètre  du  globe  et  sa  nature.  Les  globes, 
dont  on  fait  généralement  usage,  entraînent 
une  perte  de  lumière  de  20  pour  100. 

Les  bougies  de  6  millimètres,  dont  on  se 
sert  dans  plusieurs  magasins,  ainsi  qiïe 
pour  l'éclairage  des  phares,  des  quais  et  dès 
ports,  donnent  une  intensité  lumineuse  de 
quatre-vingts  becs  Carcel,  lorsqu'on  mesure 
cette  intensité  de  face,  et  de  soixante-treize 
becs  Carcel,  lorsqu'on  la  mesure  de  profil. 

La  production  annuelle  des  bougies  Ja- 
blochkoff  est,  pour  la  France  seulement, 
de  1 300 000.  C'est  l'éclairage  des  phares  et 
des  ports  qui  en  consomme  la  plus  grande 
partie. 

ÉCLAIRAGE  PAa  INCANDESCENCE. 

La  lampe  à  incandescence  est  le  modo 
d'éclairage  électrique  le  plus  répandu  au- 
jourd'hui, surtout  pour  les  intérieurs,  c'est- 
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à-dire  les  ap  parlements /les  théâtres  et  les 
lieux  publics.  Cette  préférence  s'explique 
par  l'extrême  commodité  que  présente  ce 
mode  d'éclairage.  Pour  allumer7  comme 
pour  éteindre  un  bec  électrique,  il  suffit 
de  tourner  un  robinet.  Le  danger  d'in- 
cendie est  absolument  écarté  par  ce  lumi- 
naire, puisqu'il  est  à  l'abri  de  tout  con- 
tact atmosphérique.  Si  la  clochette  qui 
entoure  le  fil  incandescent,  vient  à  se  bri- 
ser, la  lumière  s'éteint  immédiatement, 
car  le  filament  de  charbon  brûle  à  l'air,  et 
disparaît.  Aucun  entretien  n'est  nécessaire, 
le  filament  conducteur  durant  trois  à 
quatre  mois  sans  être  usé.  L'éclat  de  la 
lumière,  ainsi  que  sa  couleur,  ne  laissent 
rien  à  désirer.  Enfin,  la  dépense  n'est  pas 
supérieure  à  celle  de  l'éclairage  au  gaz, 
et  l'on  est  dispensé  de  tous  les  soins  d'en- 
tretien, nécessaires  avec  les  lampes  à  huile, 
ou  de  la  surveillance  qu'exige  l'emploi  du 
gaz  ou  du  pétrole. 

Tous  ces  avantages  sont  énormes  ;  ils  suf- 
fisent à  expliquer  l'emploi,  si  général  au- 
jourd'hui, de  l'éclairage  électrique  par  in- 
candescence. 

Comme  on  l'a  vu,  dans  la  partie  histo- 
rique de  cette  Notice,  l'éclairage  par  l'incan- 
descence d'un  fil  parcouru  par  un  courant 
électrique,  fut  réalisé  d'abord  par  M,  de 
Changy,  en  France,  en  se  servant  d'un  fil 
de  platine  qui  rougissait  à  l'air  libre,  mais 
sans  faire  emploi  du  vide.  ; 

Les  premières  lampes  électriques  à  fil 
placé  dans  le  vide,  furent  les  lampes  dites 
rimes,  construites  par  Lodyguine,  en  1872. 

C'est  en  perfectionnant  la  lampe  russe  que 
M.  Edison,  en  4879,  créa  la  première  lampe 
électrique  industrielle  ^  fondée  surl'incandes- 
cence  d'un  filament  de  charbon,  placé  dans  le 
vide.  Le  constructeur  anglais  Swann  suivit 
de  près  Edison,  et,  à  leur  suite,  différents 
concurrents  créèrent  des  lampes  auxquelles 
leur  nom  resta  attaché,  mais  qui  ne  diffé- 
raient que  par  la  nature  du  filament  de 


M3 


charbon,  pu  parle  procédé  servant  à  le  fa- 
briquer. M.  Edison  employa  la  fibre  du 
bambou  carbonisé  ;  Swann,  du  coton  tressé 
carbonisé;  M,  Maxim,  du  carton  Bristol  car- 
bonisé; M.  Anatole  Gérard,  du  charbon  ag- 
gloméré passé  à  la  filière. 

Quelle  que  soit  la  nature  du  filament  car- 
bonisé, celui-ci  est  placé  dans  le  vide,  pour 
empêcher  sa  combustion.  La  forme  du  vase, 
ou  ampoule,  dans  lequel  le  filament  con- 
ducteur est  placé,  varie  selon  les  construc- 
teurs. 

Nous  allons  décrire  les  différentes  lampes 
à  incandescence  qui  existent  aujourd'hui,  et 
la  manière  de  les  construire. 

Nous  prendrons  pour  type  la  fabrication 
des  lampes  dans  les  ateliers  de:  M.  Edison 
à  New-York,  et  à  Ivry  (Seine),  le  célèbre 
constructeur  américain  étant  le  premier 
qui  ait  rendu  ce  mode  d'éclairage  pratique 
et  commercial. 

La  matière  qui  doit  former,  après  sa  car- 
bonisation, le  filament  conducteur  de  la 
lampe  Edison,  c'est  le  bambou  du  Japon. 
Arrivé  à  l'usine,  le  bambou  est  découpé  en 
petites  lanières,  puis  recourbé  en  forme 
d'U,  et  introduit  dans  des  boîtes  plates  en 
nickel,  bien  fermées.  Ces  boîtes  sont  entas- 
sées, par  centaines,  dans  un  fourneau,  et  on 
remplit  de  plombagine  l'intervalle  qui  existe 
entre  elles,  pour  empêcher  l'accès  de  l'air. 
On  chauffe  alors  fortement  le  fourneau. 
Par  la  chaleur,  le  filament  de  bambou  est 
transformé  en  charbon  solide,  flexible,  assez 
dur,  et  conservant  la  forme  recourbée  en 
U  qu'on  lui  avait  donnée,  en  le  plaçant 
dans  la  boîte  de  nickel. 

Chaque  extrémité  du  filament  de  char- 
bon est  ensuite  fixée  à  un  fil  de  platine, 
contourné,  au  bas,  en  une  sorte  de  pince. 
Le  filament  charbonneux  est  ainsi  soutenu 
en  l'air  par  un  fil  de  platine  recourbé,  qui 
établit  sa  communication  directe  avec  le 
courant  électrique. 
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Il  s'agit  maintenant  de  placer  le  filament 
de  charbon  et  le  support  de  platine,  dans 
l'ampoule  de  verre  où  l'on  doit  faire  le 
vide. 

Le  fil  de  platine  et  le  filament  de  char- 
bon sont  introduits  dans  un  petit  tube  de 
verre,  ouvert  à  ses  deux  extrémités,  et  sou- 
dés à  ce  tube,  par  le  dard  d'un  chalumeau. 
Pour  assurer  la  parfaite  adhérence  du  fila- 
ment de  charbon  avec  le  platine,  on  a  eu 
le  soin  de  recouvrir  les  deux  parties  de  pla- 
tine et  charbon  d'un  dépôt  galvanopl as- 
ti que  de  cuivre,  qui,  par  son  excellente . 
conductibilité,  donne  un  contact  parfait. 

Le  filament  de  charbon  et  son  support  de 
platine  étant  ainsi  fixés  au  tube  de  verre,  on 
les  introduit  dans  une  ampoule,  ou  cloche, 
en  verre  de  Bohême,  renflée  en  haut,  ou- 
verte par  le  bas,  et  se  terminant  en  haut 
par  un  rétrécissement  tubulaire.  On  ferme 
la  partie  inférieure  de  l'ampoule  par  une 
forte  couche  de  plâtre,  qui,  en  même 
temps,  maintient  le  tube  de  verre  et  le 
filament  de  charbon  bien  en  place. 

Pour  faire  le  vide  dans  la  clochette,  on 
met  celle-ci  en  communication,  par  le  petit 
tube  qui  la  surmonte  supérieurement,  avec 
une  pompe  de  Sprengel. 

On  sait  que  la  pompe  de  Sprengel,  en 
usage  dans  les  laboratoires  de  physique, 
est  un  appareil  qui  sert  à  faire  le  vide  par 
un  moyen  des  plus  simples  :  par  la  chute 
d'une  quantité  suffisante  de  mercure,  qui, 
en  tombant  dans  le  vase  inférieur  et  le  rem- 
plissant, en  chasse  l'air  devant  lui.  Mise  en 
rapport,  par  sa  tubulure  supérieure,  avec 
une  pompe  de  Sprengel,  la  cloche  est  bientôt 
vide  d'air,  et  quand  le  vide  est  obtenu,  on 
la  ferme  en  fondant  au  chalumeau  la  tubu- 
lure supérieure.  On  a  eu  toutefois  la  précau- 
tion, avant  que  le  vide  soit  complètement 
obtenu,  de  faire  passer,  dans  le  conducteur 
de  charbon,  un  courant  voltaïque.  Ce  cou- 
rant a  échauffé  le  fil,  et,  par  ce  moyen, 
chassé  les  gaz  qu'il  contenait. 


Le  filament  conducteur  se  trouve  ainsi 
placé  dans  un  espace  absolument  privé  d'air 
ou  d'autres  gaz. 

Pour  mettre  la  cloche  en  rapport  perma- 
nent avec  le  courant  électrique,  on  en- 
châsse sa  partie  inférieure,  qui  était  bou- 
chée, comme  il  a  été  dit,  par  une  forte  cou- 
che de  plâtre,  sur  une  douille  de  laiton, 
filetée  extérieurement,  et  reliée  avec  un  des 
fils  de  platine, 

La  cloche  ainsi  préparée  est  apte  à  rece- 
voir le  courant  électrique.  Pour  la  fixer  aux 
appareils  d'éclairage,  il  suffit  de  poser  la 


Fig.  330.  —  Bec  de  lampe  Edison. 

douille  métallique  filetée  dont  elle  est 
pourvue,  avec  une  pareille  vis  également 
filetée,  qui  la  met  en  communication  avec 
les  fils  du  courant  électrique. 

La  figure  ci-dessus  montre  l'aspect  de  l'en- 
semble de  la  lampe  électrique  par  incan- 
descence d'Edison,  telle  qu'on  la  construit 
aujourd'hui. 

Il  existe  deux  types  de  lampe  à  incan- 
descence Êdison,  Tune  donnant  une  inten- 
sité de  16  bougies,  l'autre  de  10  bougies. 
Elles  brûlent,  en  moyenne,  mille  heures, 
avant  d'être  usées. 

La  lampe  à  incandescence  Edison  est  la 
plus  répandue  en  France  et  aux  États-Unis; 
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mais,  en  Angleterre,  c'est  la  lampe  Swann 
qui  obtient  la  préférence. 

C'est  que  l'on  considère,  en  Angleterre, 
M.  Swann  comme  l'inventeur  de  la  lampe  à 
incandescence  électrique.  Il  est  certain  que, 
bien  ayant  Edison,  c'est-à-dire  après  l'appa- 
rition des  lampes  russes,  M.  Swann  travail- 
lait à  rendre  ces  lampes  pratiques,  et  qu'il 
en  présenta  des  modèles  très  perfectionnés 
dans  une  conférence  publique  faite  par  lui, 
à  Londres.  Cependant,  les  lampes  du  cons- 
tructeur anglais  n'avaient  pas  encore  atteint 
un  degré  suffisant  de  perfectionnement  pour 
être  livrées  au  commerce.  C'est  à  la  suite 
du  succès  obtenu  par  la  lampe  Edison,  en 
Amérique,  que  M.  Swann  reprit  ses  recher- 
ches, et  arriva  à  perfectionner  la  lampe  qu'il 
fabrique  actuellement. 

Le  filament  du  conducteur  de  la  lampe 
Swann  provient  d'un  gros  fil  de  coton, 
préalablement  'parcheminé  par  son  immer- 
sion dans  l'acide  sulfurique  concentré.  Il 
présente  la  forme  d'une  boucle,  comme  le 
représente  la  figure  ci-dessous. 


Fig.  331.  —  Bec  de  lampe  Swann. 

Les  extrémités  du  filament  charbonneux 
sont  fixées  à  un  support  métallique,  enve- 
loppées de  verre  sur  presque  toute  leur 
étendue,  et  maintenues  par  une  traverse, 


également  en  verre.  Les  fils  de  platine  con- 
ducteurs se  terminent,  à  l'extérieur,  par 
une  capsule  métallique  qui  sert  à  mettre  la 
cloche  en  communication  directe  avec  le 
courant. 

D'autres  fois,  les  fils  de  platine  sont  sou- 


Fig,  332.  —  Lampe  Swann. 


dés,  chacun  à  une  rondelle  métallique,  fixée 
à  une  substance  isolante  que  l'inventeur 
appelle  vitrite. 

La  figure  ci- des  sus  montre  l'aspect  que  pré  - 
sente  la  lampe  Swann,  une  fois  mise  en  place. 

Il  existe  plusieurs  types  de  lampes  Swann 
à  incandescence  donnant  l'intensité  de  5, 
10,  16  ou  32  bougies. 

Dans  ]a  lampe  Lane  Fox,  en  usage  en 
Angleterre,  comme  la  précédente,  le  fila- 
ment conducteur  consiste  en  une  fibre  végé- 
tale, que  l'on  soumet  à  un  procédé  imaginé 
par  le  constructeur  américain  Maxim,  que 
nous  avons  déjà  fait  comnaître  (page  401). 
Ce  procédé,  consiste  à  nourrir  le  filament, 
c'est-à-dire  à  le  recouvrir  secondairement 
de  charbon,  par  la  décomposition  par  la 
chaleur,  au  moyen  d'une  substance  orga- 
nique ajoutée  au  filament  végétal. 

C'est  le  chiendent  ou  la  fibre  du  bouleau, 
qui  servent  à  préparer  le  charbon  Conduc- 
teur, dans  la  lampe  Lane  Fox.  Après  avoir 
carbonisé  le  chiendent  dans  des  boîtes  bien 
fermées,  on  dépose  encore  du  charbon  dans 
les  pores  du  produit,  en  les  suspendant 
dans  des  vases  de  verre  remplis  dô  la  subs- 
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tance  gazeuse  nommée  benzol,  et  en  carbo- 
nisant celui-ci  par  le  passage  d'un  fort  cou- 
rant voltaïque.  Porté  à  la  chaleur  rouge, 
le  filament  décompose  les  vapeurs  de  ben- 
zol, et  les  particules  de  charbon  provenant 
de  cette  opération  se  déposent  sur  les  par- 
ties les  plus  extérieures  du  filament. 


la  cloche,  au  moyen  d'un  bouchon  de  plâ- 
tre, /,  qui  remplit  l'ouverture  du  cylindre 
en  cristal. 

La  lampe  Anatole  Gérard  (fig.  334),  qui 
est  exploitée  en  France,  renferme  un  char- 
bon provenant,  non  de  la  combustion  d'une 
matière  végétale,  mais  composé  tout  simple- 
ment de  coke  purifié  et  réduit  en  poudre 
très  line.  Cette  poudre  agglomérée  avec  du 
j  brai  et  des  matières  gommeuses,  forme  une 


Fig.  333.  —  Bec  de  lampù  Lane  Fox. 

Les  filaments  conducteurs  ainsi  consti- 
tués sont  garnis,  à  leurs  extrémités,  de  petits 
cylindres  de  charbon  ce  (fig.  333),  et  intro- 
duits dans  l'ampoule  de  verre,  au  moyen 
des  dispositions  suivantes.  Les  petits  cy- 
lindres de  charbon  ce  sont  rattachés  à  deux 
crochets  de  cuivre,  eey  qui  servent  à  relier 
les  lampes  avec  le  circuit  voltaïque.  La  con- 
ductibilité électrique  des  cylindres  de  char- 
bon ce  avec  les  crochets  de  cuivre  ee,  est 
assurée  par  un  petit  réservoir,  aa,  plein  de 
mercure.  Le  tout  est  fixé  et  maintenu,  sur 


Fig.  334.  —  Bec  de  lampe  Anatole  Gérard. 

pâte,  que  l'on  passe  à  la  filière,  sous  une 
forte  pression.  On  donne  à  ce  filament  la 
forme  d'un  triangle,  en  réunissant  ses  deux 
bouts  à  leur  partie  supérieure. 

Les  extrémités  libres  de  ce  triangle  sont 
fixées  et  soudées,  au  moyen  d'une  pâte  de 
charbon,  dans  deux  petits  cylindres,  égale- 
ment en  charbon,  montés  sur  des  fils  de 
platine,  que  l'on  noie  dans  une  tige  d'émail 
qui  traverse  le  col  de  l'ampoule.  On  les 
relie,  à  leur  sortie,  l'un  à  un  collier  en  cui- 
vre fixé  au  col  de  la  lampe,  l'autre  à  une 
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rondelle  en  cuivre  isolée  du  collier  métal- 
lique, et  qui  traverse  la  base  de  la  cloche. 

Ces  lampes  ne  demandent  qu'une  assez 
faible,  dépense  de  coifrant  . 

Les  quatre  types  de  lampes  Anatole 
Gérard ,  que  l'on  fabrique,  produisent  la  lu- 
mière de  8,  15,  20  et  32  bougies. 

Les  lampes  Weston  sont  très  usitées  au- 
jourd'hui aux  Etats-Unis.  On  voit  dans  les 
rues  de  New- York  beaucoup  de  ces  lampes, 


Fig.  336.  —  Lampe  Western. 


de  l'intensité  de  125  bougies,  pour  l'éclai- 
rage des  rues. 

La  matière  qui  compose  les  filaments  des 
lampes  Weston  (fig.  335)  est  une  sorte  de 
cellulose,  appelée  termidine,  qui  s'obtient  en 
traitant  du  fort  papier  par  un  mélange  d'a- 
cides sulfurique  et  azotique,  qui  le  dissout, 
en  formant  du  fulmicoton.  On  évapore 
la ,  dissolution  jusqu'à  consistance  demi- 
solide,  et  Ton  coupé  la  matière  en  feuilles 
de  0mm,15  d'épaisseur,  qu'on  plonge  dans 
l'ammoniaque  pendant  une  heure  environ, 
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après  quoi  on  les  lave  et  on  les  sèche. 

Ces  feuilles  ont  toutes  les  propriétés  de 
la  cellulose.  On  les  chauffe  à  une  tempéra- 
ture élevée,  et  l'on  obtient  un  filament  de 
charbon  d'une  grande  résistance  électrique 
et  d'une  parfaite  homogénéité. 

Pour  fixer  le  filament  dans  le  charbon, 
on  l'attache  à  un  fil  de  platine,  terminé  par 
des  boucles  de  jonction,  et  on  l'introduit 
dans  un  culot  en  verre,  qui  se  soude  à  l'am- 
poule, pour  former  sa  partie  inférieure.  On 
réunit  les  boucles  et  les  filaments  au  moyen 
de  petits  boulons. 

M.  Weston  fait  usage,  pour  supporter  ses 
cloches,  d'une  douille  particulière,  qui  éta- 
blit ou  ferme  le  passage  du  courant  d'une 
façon  très  simple. 

Une  lampe  à  incandescence  nouvelle,  qui 
se  fabrique  à  Paris,  est  la  lampe  Cruto,  dont 
le  mode  de  fabrication  est  assez  original. 

On  prend  un  fil  de  platine  recouvert  d'un 
dépôt  d'argent  assez  épais,  et  on  passe  ce 
fil  à  la  filière,  jusqu'à  ce  que  son  diamètre 
soit  d'un  dixième  de  millimètre.  On  dis- 
sout l'enveloppe  d'argent,  à  l'aide  d'acide 
azotique,  et  l'on  obtient  ainsi  un  fil  de 
platine,  d'un  centième  de  millimètre  de  dia- 
mètre. On  le  coupe  à  la  longueur  voulue, 
et  on  le  recourbe  en  forme  d'U  ;  puis  on  le 
fixe,  par  ses  deux  extrémités,  à  deux  pinces 
métalliques,  isolées  l'une  de  l'autre,  et 
montées  sur  un  support.  Le  tout  est  alors 
enfermé  dans  une  ampoule  de  verre,  dans 
laquelle  on  fait  passer  un  courant  de  gaz 
hydrogène  bicarboné,  et  Ton  fait  traverser 
le  filament  par  un  courant  électrique.  La 
chaleur  du  courant  décompose  le  bicarbure 
d'hydrogène,  et  laisse  un  dépôt  de  charbon 
sur  le  filament,  Lorsque  le  dépôt  de  char- 
bon a  acquis  l'épaisseur  désirée,  on  arrête 
le  courant,  et  l'on  fixe  le  filament  sur  des 
supports  de  platine,  à  l'aide  d'un  dépôt  de 
charbon,  obtenu  également  par  la  décompo- 
sition électrolytique  du  bicarbure  d'hydro- 
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gène.  Le  tout  est  introduit  dans  l'ampoule, 
où  on  fait  le  vide;  puis  on  ferme  la  lampe. 

Ces  lampes  sont  généralement  munies 
d'un  culot  en  vitrite. 

Les  quatre  types  de  ces  lampes  fournis- 
sent un  éclairage  de  la  valeur  de  10,  16, 
32  et  50  bougies. 

Nous  venons  de  faire  connaître  les  prin- 
cipales lampes  à  incandescence  en  usage  en 
France,  en  Angleterre  et  aux  États-Unis. 
Il  nous  reste  à  dire  que,  depuis  quelque 
temps,  on  commence  à  employer  des  lampes 
à  incandescence  avant  l'ambition  d'entrer 
en  concurrence  avec  les  lampes  à  arc  et  les 
bougies  Jablochkoff. 

En  forçant  la  tension  du  courant,  on 
espère  produire  un  éclairage  supérieur  à 
celui  des  lampes  à  incandescence  ordinaires, 
et  se  rapprochant  de  celui  des  lampes  à  arc. 

On  a  beaucoup  remarqué,  à  l'Exposition 
universelle  de  1889,  les  lampes  Sunbeam, 
qui  répondaient  au  programme  sus-indiqué. 

Spécialement  construites  pour  des  inten- 
sités lumineuses  variant  depuis  150  jusqu'à 
1500  bougies,  ces  lampes  conviendraient 
pour  l'éclairage  de  grands  espaces.  Leur 
rendement  lumineux  est  considérable,  com- 
parativement à  celui  des  lampes  à  incan- 
descence ordinaires,  et  la  durée  de  leur  ser- 
vice est  beaucoup  plus  longue.  Les  globes 
dont  on  entoure  les  foyers  lumineux,  sont 
de  grandes  dimensions.  Les  types  existants 
ont  la  puissance  de  150,  200,  300,  400, 
500,  600,  800,  1000, 1200,  et  1500  bougies. 

L'avantage  de  ce  nouveau  système  serait 
de  produire  la  même  puissance  éclairante 
que  les  bougies  Jablochkoff,  ou  les  lampes 
à  arc,  sans  nécessiter  le  remplacement  quo- 
tidien des  crayons  de  charbon.  C'est  ce  qui 
pourra  amener  le  succès  de  ce  nouveau 
système.  La  main-d'œuvre  est,  en  effet, 
plus  qu'une  dépense  :  c'est  une  sujétion, 
qui  présente  quelquefois  de  graves  incon- 
vénients. 


C'est  à  l'expérience  à  prononcer,  sur  les 
avantages  de  la  substitution  dont  il  s'agit. 
Si  le  prix  de  la  main-d'œuvre  et  celui  des 
crayons  de  charbon  diminuait,  ou  bien  si 
la  dépense  de  la  force  motrice  s'abaissait,  il 
pourrait  arriver  que  la  bougie  Jablochkoff 
et  la  lampe  à  arc  cédassent  le  pas  aux  lampes 
à  incandescence  à  éclairage  intensif.  Mais 
ni  l'expérience  ni  la  pratique  n'ont  encore 
prononcé  sur  cette  question,  et  l'avenir  de 
cette  innovation  est  problématique.  Avec 
les  lampes  à  incandescence  on  produit  un 
éclairage  aussi  puissant  qu'on  le  désire,  en 
multipliant  les  becs.  Il  n'est  pas  prouvé  qu'il 
y  eût  avantage  économique  à  accroître  la  lu- 
mière obtenue  par  incandescence,  dans  une 
même  ampoule  de  verre,  pour  lutter  contre 
les  bougies  électriques  ou  les  lampes  à  arc. 


CHAPITRE  IV 

sources  d'électricité  pour  l'éclairage, 
la  machine  dynamo-électrique. 

Le  courant  électrique  qui  doit  fournir 
aux  lampes  à  arc  et  aux  lampes  à  incan- 
descence leur  illumination,  au  moyen  des 
procédés  et  appareils  que  nous  venons  de 
faire  connaître,  peut  être  fourni  par  trois 
sources  : 

1°  Par  les  machines  dynamo -électriques, 
que  l'on  nomme,  par  abréviation,  machines 
dynamos  ou  dynamos  ; 

2°  Par  les  accumulateurs  ; 

3°  Par  la  pile  voltaïque. 

Les  machines  dynamos  sont  employées 
pour  fournir  le  courant  aux  lampes  à  arc 
et  aux  lampes  à  incandescence. 

Les  accumulateurs  servent  comme  source 
auxiliaire,  tenue  en  réserve,  en  cas  d'acci- 
dent, pendant  la  durée  du  service  de  l'éclai- 
rage. 

Quant  aux  piles  voltaïques,  elles  ne  sont 
pas  applicables  à  un  éclairage  important.  Le 


Fig.  336.  —  Machine  dynamo-électrique  Edison. 


faible  courant  qu'elles  produisent,  ne  saurait 
être  utilisé  que  pour  des  éclairages  de  peu 
de  durée,  d'une  soirée  tout  au  plus.  Nous 
ne  les  citons  ici  que  pour  mémoire,  leur 
rôle  étant  presque  nul,  comparé  aux  deux 
autres  sources  d'électricité. 

Machines  dynamo-électriques oudt/namos. 
—  Nous  avons  consacré  dans  le  premier 
volume  de  ce  Supplément,  un  long"  chapitre 
et  de  nombreux  dessins  à  décrire  les  prin- 
cipales machines  dynamo-électriques,  en 
distinguant  les  machines  produisant  un  cou- 
rant d'électricité  continu  et  les  machines 
donnant  un  courant  alternatif  (1). 

Nous  avons  décrit  et  figuré,  dans  le 

(1)  Pages  432-451. 


chapitre  qui  leur  est  consacré,  les  machines 
dynamos  à  courant  continu  de  MM.  Gramme, 
Siemens,  Bréguet,  Brùsh,  Edison,  Bour- 
goin,  Sehukert,  Gérard,  Weston,  Elmore, 
Mathé,  etc. 

Nous  ajouterons  ici,  comme  appareils 
construits  depuis,  ou  récemment  perfection- 
nés, les  machines  à  courant  continu  de 
M.  Edison,  en  Amérique,  de  M.  Bréguet,  en 
France,  de  M.  Jaspar,  en  Belgique  et  de 
M.  Thomson  Houston,  aux  États-Unis. 
.  Dans  la  machine  dynamo  -  électrique 
Edison,  que  nous  avons  représentée  par 
la  figure  375  (page  440)  du  tome  Ier  de  ce 
Supplément,  Yinduit  était  constitué  par  des 
fils  se  croisant  d'un  côté  de  l'âme  cylindri- 
que, et, Rattachant,  de  l'autre  côté  de  l'âme, 


m 


MERVEILLES  DE  LA  SCIENCE. 


Fig.  337.  —  Machine  dynamo-électrique  Bréguet. 


aux  lamelles  du  collecteur.  Une  plaque  de 
zinc  très  épaisse  séparait  les  pièces  polaires 
du  bâti  de  la  machine,  afin  de  l'isoler,  au 
point  de  vue  magnétique,  du  reste  de  la 
dynamo. 

En  1886,  la  Société  -Edison  a  construit, 
dans  ses  ateliers  d'Ivry  (Seine),  d'après  les 
études  et  les  calculs  de  M.  Pirou,  directeur 
de  ces  ateliers,  un  nouveau  type  différant, 
par  quelques  dispositions  secondaires,  de 
celui  que  nous  avons  décrit,  et  qui  est  sur- 
tout remarquable  par  ses  dimensions.  Une 
de  ces  machines  a  été  installée  dans  les 
sous-sols  de  l'Opéra  de  Paris.  Nous  la 
représentons  dans  la  figure  336.  Le  poids 
total  de  ce  puissant  appareil,  qui  alimente, 
à  l'Opéra,  1000  becs  à  incandescence,  de 
la  valeur  de  46  bougies,  est  du  poids.de 
100  tonnes.  Il  donne  95  pour  100  d'effet 
utile  du  courant  électrique  engendré. 

A  l'Opéra,  chaque  machine  dynamo  est 
actionnée  séparément  par  une  machine  à 


vapeur  à  grande  vitesse  de  MM.  Wehyer  et 
Richemond,  de  la  force  de  150  chevaux. 
C'est  une  des  plus  puissantes  qui  existent 
aujourd'hui  en  Europe. 

Nous  avons  décrit,  dans  le  tome  Ier  de  ce 
Supplément,  la  machine  dynamo  de  M.  Bré- 
guet. Un  type  un  peu  différent,  et  qui  est 
d'un  assez  grand  usage  pour  l'éclairage 
électrique,  a  été  construit  depuis.  Nous  le 
représentons  dans  la  figure  337. 

L'induit  est  un  anneau  Gramme,  muni 
d'un  collecteur  cylindrique,  et  de  balais, 
également  du  système  Gramme. 

L'inducteur  est  composé  de  deux  barres 
horizontales,  garnies  de  fils  et  de  deux 
fortes  traverses  verticales. 

Les  pièces  polaires  sont  fixées  au  milieu 
dés  barres  horizontales.  Les  paliers  sont 
très  larges. 

La  poulie  est  placée  entre  deux  paliers 
complètement  indépendants  de  la  machine 
qui  est  entraînée  au  moyen  d'un  accouple- 
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Fig.  3S8.  —  Machine  dynamo-électrique  Thom son-Houston. 


ment  élastique  fort  ingénieux,  imaginé  par 
M,  Raffard.  Une  autre  disposition  nouvelle 
amortit  les  vibrations  dues  au  moteur  et 
assure  à  l'arbre  moteur  un  mouvement  très 
régulier. 

Les  machines  dynamos  de  M.  Bréguet 
sont  installées  à  bord  de  différents  navires, 
notamment  de  la  Champagne ,  de  la  Bre- 
tagne^ du  Lafayette,  et  du  Saint- Germain, 
de  la  Compagnie  transatlantique,  sur  trente- 
deux  bateaux  du  service  des  «  Express  »  de 
la  Seine  ;  aux  raffineries  de  Saint-Louis,  à 
Marseille,  etc. 

Én  Belgique,  on  se  sert  beaucoup  des 
machines  dynamos  construites  à  Liège,  par 
M.  Jaspar,  qui  le  premier,  dans  son  pays, 
a  construit  de  grands  appareils  électriques 
industriels,  et  à  qui  l'on  doit  les  installa- 
tions de  lumière  électrique  des  mines  de 
Seraing  (le  Greusot  de  la  Belgique),  de 
Raismes,  de  Gamand,  et  celle  de  la  place 
des  Nations,  à  Bruxelles. 

La  machine  dynamo-électrique  de  M.  Jas- 
par, a  un  induit  très  allongé.  U  inducteur . 
est  formé  de  deux  pièces  de  fonte  verticales. 

Dans  les  appareils  de  la  place  des  Na- 
tions, à  Bruxelles,  M.  Jaspar  a  remplacé  la 


potence  fixe  supportant  le  foyer,  par  des 
mâts  à  bascule  de  son  invention,  qui  per- 
mettent de  garnir  le  régulateur  de  crayons, 
sans  le  secours  d'une  échelle. 

La  machine  dynamo-électrique  la  plus 
en  usage  aux  Etats-Unis,  est  celle  de 
MM.  Thomson-Houston,  qui  éclaire  un 
grand  nombre  de  voies  publiques  et  d'ate- 
liers. Elle  a  été -importée  en  France;  et  à 
l'Exposition  de  1889,  elle  desservait  une 
partie  du  circuit  électrique  qui  distribuait 
la  lumière  dans  les  différentes  salles. 

La  machine  dynamo  Thomson-Houston 
doit  son  succès  au  système  de  régulateur 
qui  maintient  constante  l'intensité  du  cou- 
rant électrique,  quelle  que  soit  la  résistance 
intérieure,  et  à  un  petit  appareil,  appelé 
soufflerie,  qui  empêche  la  destruction  du 
collecteur  par  les  étincelles  électriques. 
Grâce  au  régulateur  automatique,  le  cou- 
rant peut  varier  depuis  la  plus  faible  inten- 
sité jusqu'au  nombre  total  de  lampes  qu'il 
s'agit  d'alimenter,  et  la  vitesse  peut  aug- 
menter dans  la  même  proportion,  sans  nuire 
au  bon  fonctionnement  du  circuit. 

Nous  donnons,  dans  la  figure  338,  la  vue 
d'ensemble  de  la  machine  dynamo  Thom- 
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son-Houston,  et  dans  la  figure  339  une 
coupe  partielle. 

\J inducteur  est  formé  d'électro- aimants 
en  fonte,  I  (fig.  339),  placés  sur  le  pro- 


Fig.  339.  —  Coupe  de  l'inducteur  de  la  machine 
.  ThomsoD-Houston. 

longement  l'un  de  l'autre  et  sur  lesquels 
s'enroulent  les  fils  de  la  bobine,  C.  Deux 
barres  de  fer,  ôb,  maintiennent  ce  système 
rigide.  Entre  les  cylindres  I,  se  place 
Yinduit,  A,  qui  est  sphérique,  et  qui  est 


A.SiBUT:  ? 

Fig.  340-  —  Induit  et  bobine  de  la  machine 
Thonison-Houston. 


enveloppé  presque  entièrement  par  les  bo-  ; 
bines  de  l'inducteur.  Au  centre  de  Y  induit,  \ 
ou  armature,  A,  passe  l'arbre  moteur  :  on 
en  voit  la  section  en  X. 

Cet  induit,  A,  a  la  forme  d'une  sphère 


légèrement  aplatie.  Son  noyau  est  com- 
posé d'une  carcasse  en  fer  ayant  la  forme 
d'un  sphéroïde  monté  sur  l'arbre  X  (fig.  340). 
Les  pièces  polaires  sont  deux  disques  de 
fonte,  reliés  par  une  série  de  traverses  iso- 
lées, munies  de  tenons.  Sur  ces  traverses 
est  enroulée  une  certaine  quantité  de  fils  de 
fer  g,  g,  recouverts  de  gomme-laque.  On 
recouvre  le  noyau  de  l'armature  ainsi  for- 
mée de  plusieurs  couches  de  papier  isolant, 
sur  lequel  on  enroule  le  fil  de  cuivre  isolé. 

Nous  omettons  l'organe  de  la  machine 
Thomson-Houston  qui  est  particulier  aux 
machines  à  arc,  et  qui  ne  se  trouve  pas 
dans  les  machines  pour  l'éclairage  par  in- 
candescence ;  nous  voulons  parler  de  la 
soufflerie,  qui  sert  à  préserver  les  collec- 
teurs d'une  usure  trop  rapide,  moyennant 
une  injection  d'air  froid. 

Le  régulateur  automatique  constitue  la 
nouveauté  de  cette  machine  dynamo.  L'effet 
de  cet  appareil  est  rapide  et  sûr;  on  peut 
éteindre  ou  allumer  un  grand  nombre  de 
becs  à  la  fois,  sans  troubler  la  marche  des 
autres. 


CHAPITRE  V 

DIVERS  GENRES  DE  MOTEURS  EN  USAGE  POUR  ACTIONNER 
LES  MACHINES  DYNAMO-ÉLECTRIQUES.  —  MACHINES  A 
VAPEUR,  MOTEUR  A  GAZ,  AIR  COMPRIME,  CHUTES  D'EAU 
ET  TURBINES  OU  ROUES  HYDRAULIQUES. 

La  production  d'électricité,  dans  les  ma- 
chines dynamo-électriques  que  nous  ve- 
nons de  décrire,  étant  due  à  la  transfor- 
mation du  mouvement  en  électricité,  on 
comprend  que  la  force  mécanique  servant  à 
engendrer lemouve ment,  puisse  être  fournie 
;  par  un  moteur  quelconque.  Dans  la  pra- 
\  tique,  la  force  motrice  qui  actionne  les  ma- 
1  chines  dynamos  est  empruntée,  selon  les 
circonstances  locales,  à  quatre  sources 
différentes  : 


SUPPLÉMENT  A  L'ART  DE  L'ÉCLAIRAGE. 


1°  A  la  machine  à. vapeur; 

2°  Àii  moteur  à  gaz; 

3°  A  l'air  comprimé,  ou  au  vent; 

4°  Aux  chutes  d'eau,  ou  aux  turbines, 
avec  roues  hydrauliques. 

Machines  à  vapeur.  —  Une  machine  à 
vapeur  quelconque  peut  actionner  les  ma- 
chines dynamos.  II  faut  seulement  qu'elle 
imprime  à  l'arbre  moteur  de  la  dynamo 
une  vitesse  suffisante.  Nous  avons  décrit, 
dans  ce  Supplément,  les  machines  à  va- 
peur à  grande  vitesse  (1);  nous  renvoyons 
à  ce  chapitre,  pour  la  description  des  ma- 
chines à  grande  vitesse  de  MM.  Wehyer  et 
Richemond,  Garnier,  Whîtehouse,  etc. 

Les  machines  à  vapeur  à  grande  vitesse 
sont  les  meilleurs  moteurs  dont  on  puisse 
faire  usage  pour  actionner  les  machines  dy- 
namos. Cependant ,  une  machine  à  vapeur 
à  vitesse  moyenne,  telle  qu'elle  existe  dans 
les  usines,  les  filatures,  les  manufactures 
diverses  et  les  ateliers  de  construction,  peut 
fournir  de  bons  résultats,  sous  le  rapport 
de  l'économie,  si  elle  est  pourvue  d'un  ré- 
gulateur très  sensible,  qui  donne  au  mouve- 
ment l'uniformité  exigée  pour  une  marche 
très  régulière. 

La  dépense  de  charbon  est  proportion- 
nelle à  la  force  produite. 

Il  est  bon  de  remarquer  que  les  machines 
à  vapeur  à  condensation,  c'est-à-dire  les 
machines  compound,  dépensent .  moins  de 
charbon  que  les  machines  à  robinet,  ou 
machines  genre  Cortiss',  mais  cet  avantage 
est  jusqu'à  un  certain  point  contre-balancé 
par  le  prix  plus  élevé  de  ces  machines,  et 
la  dépense  d'eau  nécessaire  pour  la  conden- 
sation de  la  vapeur. 

Les  locomobiles  peuvent  être  employées 
pour  des  installations  temporaires;  mais  il 
faut  prendre  des  machines  à  deux  cylindres, 
dont  la  vitesse  est  plus  régulière  que  celle 
des  machines  à  un  seul  cylindre. 

(1)  Tome  ï<*  pages  324-3.30- 
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On  se  sert  beaucoup,  à  Paris,  des  ma- 
chines à  vapeur  demi- fixes  de  MM.  Wehyer 
et  Richemond.  Nous  avons  décrit  et  repré- 
senté ces  appareils  dans  ce  Supplément  (1). 
La  chaudière  et  les  cylindres  à  vapeur  sont 
placés  sur  le  même  bâti,  comme  on  peut 
le  voir  sur  les  divers  dessins  que  nous  en 
avons  donnés.  Dans  les  installations  d'éclai- 
rage électrique  des  théâtres  de  Paris,  ce  sont 
les  machines  demi-fixes  de  MM.  Wehyer  et 
Richemond,  qui  fonctionnent  généralement. 
Telles  sont  celles  de  l'Opéra. 

Les  constructeurs  de  machines  à  vapeur 
ont.  exécuté,  depuis  quelqiies  années,  des 
types  particuliers,  dans  lesquels  des  mo- 
teurs à  vapeur,  comme  le  moteur  Westing- 
house,  qui  tourne  à  la  vitesse  de  200  tours  à 
300  tours  par  minute,  sont  attelés  directe- 
ment à  la  dynamo.  Dans  le  présent  volume 
(page  335,  fig.  278)  nous  avons  représenté 
une  machine  à  grande  vitesse  attelée  à 
une  dynamo,  qui  sert  à  produire  l'éclai- 
rage électrique  du  bâtiment  cuirassé  X In- 
domptable. 

Un  tel  moteur  donne  une  lumière  très 
fixe,  en  raison  de  la  vitesse  excessive,  et 
d'ailleurs,  uniforme,  de  l'arbre  moteur,  mais 
|  la  consommation  de  vapeur  est  considé- 
rable, et  la  dépense  est  bien  supérieure  à 
celle  des  machines  à  vapeur  ordinaires,  sépa- 
rées de  la  dynamo.  Ce  n'est  donc  que  quand 
on  dispose  de  peu  d'espace,  comme  sur  un 
navire,  que  l'on  doit  avoir  recours  à  cette 
alliance  sur  le  même  bâti  du  moteur  et 
de  la  dynamo. 

Sur  certaines  machines  pour  l'éclairage 
des  navires,  comme  sur  celle  de  Y  Océanien, 
on  est  allé  jusqu'à  donner  à  l'arbre  de  cou- 
che de  la  dynamo,  tme  vitesse  de  755  tours 
par  minute;  ce  qui  est  excessif.  Il  est  bon  de 
ne  pas  dépasser  la  vitesse  de  330  tours. 

C'est  pour  réagir  contre  cette  exagéra- 
tion que  MM.  Sautter  et  Lemonier  ont 

(t)  Tome  I«  pages  80-95. 
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construit,  pour  les  navires,  la  machine  à 
lumière  électrique  dont  il  est  question  plus 
haut,  et  qui  ne  dépasse  pas  la  vitesse  de 
300  tours. 

La  machine  à  vapeur  rotative,  c'est-à- 
dire  supprimant  toute  transmission  de  mou- 
vement, et  agissant  directement  sur  l'arbre 
moteur,  était  tout  indiquée  pour  intervenir 
dans  le  cas  qui  vient  d'être  mentionné.  On 
a  adopté  Ja  machine  rotative  attelée  à  une 
dynamo,  sur  quelques  paquebots.  La  dé- 
pense de  vapeur  est  considérable,  mais  le 
navire,  disposant  d'une  quantité  de  vapeur 
énorme,  peut  subvenir  sans  inconvénient  à 
ce  gaspillage. 

Ce  sont  là,  toutefois,  des  cas  exceptionnels. 
L'habitude  générale,  pour  les  installations 
d'électricité,  c'est  l'usage  des  machines  à 
vapeur  demi-fixes,  telles  que  lès  construi- 
sent, à  Paris,  MM.  Wehyer  et  Richemond, 
Boulet  et  autres. 

Moteur  à  gaz.  —  Le  moteur  à  gaz  offre 
de  tels  avantages,  par  sa  facilité  d'instal- 
lation, que  bien  des  magasins,  dans  les 
grandes  villes,  font  usage  de  ce  moteur, 
commode,  sinon  économique.  Dans  cer- 
tains cas,  d'ailleurs,  c'est  le  seul  agent  de 
force  auquel  on  puisse  avoir  recours,  en 
raison  de  l'exiguïté  de  la  place  dont  on  dis- 
pose, et  de  l'impossibilité  de  faire  usage 
d'une  machine  à  vapeur. 

Par  l'instantanéité  de  son  action,  par  la 
dépense  strictement  limitée  à  l'effet  pro- 
duit et  l'avantage  qui  lui  est  propre  de  ne 
travailler  qu'au  moment  nécessaire,  le  mo- 
teur à  gaz  offre  quelquefois  autant  d'éco- 
nomie, bien  calculée,  qu'une  machine  à 
vapeur. 

Il  est  toutefois  une  condition  essentielle, 
quand  on  a  recours  au  moteur  à  gaz,  c'est 
d'emp  Loyer  un  moteur  à  d  eux  cyli  ndres,  et  de 
placer  un  volant  sur  la  dynamo.  Sans  cette 
précaution,  la  marche  est  irrégulière,  et  il 
se  produit,  dans  l'éclairage,  des  variations 
d'éclat,  extrêmement  désagréables. 


Air  comprimé.  —  L'air  comprimé  cons- 
titue une  force  mécanique  d'un  emploi 
extrêmement  commode,  dans  la  pratique, 
si  une  canalisation  convenable  en  permet 
la  distribution  irréprochable.  C'est  ce  qu'a 
réalisé,  à  Paris,  depuis  plusieurs  années, 
l'ingénieur  autrichien,  M.  Victor  Popp,  à 
qui  l'on  doit  la  remarquable  découverte  dé 
la  distribution  de  l'heure  aux  cadrans  des 
horloges  des  villes,  au  moyen  de  l'air 
comprimé. 

M.  Victor  Popp  a  créé  à  Paris,  à  Ménil- 
montant  (rue  Saint-Fargeau),  une  vaste: 
usine,  dont  la  surface  couverte  est  de  plus 
de  2000  mètres  carrés,  et  qui  occupe  une 
superficie  totale  de  15  000  mètres  carrés. 
Elle  possède  sept  machines  à  vapeur,  de  la 
force  de  quatre  cents  chevaux  chacune,  et 
deux  machines  de  cent  chevaux,  formant 
un  total  de  trois  mille  chevaux  de  force,  et 
pouvant  prendre  dans  l'atmosphère,  chaque 
jour,  93  000  mètres  cubes  d'air,  pour  les 
distribuer  à  Paris,  avec  six  kilogrammes 
de  pression.  La  consommation  du  charbon 
est  de  50000  kilogrammes  par  jour. 

Ce  producteur  de  force  a  l'avantage  do 
rendre  inutile  toute  installation  de  machine 
à  vapeur  ou  de  moteur  à  gaz,  chez  les  parti- 
culiers, ou  dans  les  établissements  publics, 
installation  qui  n'est  pas  toujours  pos- 
sible, vu  les  craintes  que  propriétaires  et 
locataires  éprouvent  du  voisinage  d'une  ma- 
chine à  vapeur  ou  d'un  moteur  à  gaz,  et  les 
procès  qui  s'ensuivent.  Aussi  M.  Victor  Popp 
a-t-il  rendu  un  grand  service  à  beaucoup 
de  marchands  et  boutiquiers  de  Paris,  ainsi 
qu'à  divers  théâtres,  en  leur  distribuant, 
par  sa  canalisation,  la  force  motrice  néces- 
saire pour  produire  leur  éclairage.  Le  prix, 
plus  élevé,  de  cet  agent  moteur  est  large- 
ment compensé  par  ses  avantages  pratiques. 

La  canalisation  d'air  comprimé  créée  par 
M.  Victor  Popp,  est  utilisée,  à  Paris,  sur 
toutes  les  voies  qu'elle  traverse.  Sans  parler 
de  l'éclairage  des  boulevards,  dans  la  section 


qui  lui  a  été  concédée,  en  1889,  M.  Victor 
Popp  dessert,  pour  leur  éclairage  électrique, 
beaucoup  d'établissements  importants,  tels 
'  que  plusieurs  théâtres,  plusieurs  cafés  des 
boulevards,  les  Montagnes-Russes,  diffé- 
rents cercles,  etc. 

La  canalisation  de  l'air  comprimé,  placée, 
tantôt  dans,  les  égouts,  tantôt  dans  des 
tranchées,  est  aujourd'hui  d'une  longueur 
d'environ  cinquante  kilomètres. 

Les  machines  dynamos  actionnées  par 
l'air  comprimé ,  sont  réparties  en  divers 
points  de  la  canalisation,  convenablement 
choisis. 

M:  Popp  a  créé,  a  Montpellier,  une  instal- 
lation pareille  à  celle  de  Paris,  pour  l'éclai- 
rage du  Grand-Théâtre,  et  celui  de  beaucoup 
de  magasins  et  ateliers  de  la  ville. 

On  peut  rattacher  à  l'air  comprimé  em- 
ployé comme  moyen  d'actionner  les  ma- 
chines dynamos,  et  de  produire  l'éclairage 
électrique,  l'usagé  du  vent 

Le  discrédit  dans  lequel  sont  tombés, 
dans  notre  siècle,  les  moulins  à  vent,  tient 
à  trois  - causes  :  le  temps  de  leur  chômage, 
qui  est,  en  France,  de  plus  d'un  tiers  du 
temps  total,  l'irrégularité  de  leur  vitesse, 
et  l'imperfection  des  récepteurs. 

Le  vent  n'est  utilisable,  en  effet,  que 
lorsque  sa  vitesse  est  comprise  entre  cer- 
taines limites  :  de  trois  mètres  à  douze 
mètres  par  seconde.  Dé  plus,  entre  ces 
limites,  les  variations  de  son  intensité  ne 
permettent  pas  toujours  d'employer  directe- 
ment la  force  disponible.  D'où  la  nécessité 
d'avoir  recours  à  des  appareils  qui  emma- 
gasinent ce  travail  imparfait,  pour  le  resti- 
tuer, avec  perte  il  est  vrai,  mais  sous  une 
forme  susceptible  d'emploi. 

Au  point  de  vue  des  récepteurs  du  mou- 
vement, il  est  nécessaire  que  la  voilure 
augmente  ou  diminue  automatiquement, 
quand  la  vitesse  du  vent  varie  en  sens  in- 
verse, De  la  sorte,  on  fend  à  avoir  une 
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production  de  travail  constante,  et  si  le 
vent  tourne  en  tempête  *  les  accidents  sont 
évités. 

Comme  les  moulins  à  vent  d'aujourd'hui 
remplissent  à  peu  près  ces  conditions,  on 
a  cherché  de  nouveau  à  les  utiliser.  En 
Hollande  et  en  Egypte,  on  les  emploie  à 
faire  manœuvrer  des  pompes  d'épuisement. 
En  Amérique,  on  les  compte  par  centaines 
.  de  mille.  Leur  rôle  consiste  à  entretenir 
pleins  d'eau  les  abreuvoirs  des  exploitations 
agricoles,  ainsi  que  les  réservoirs  d'eau  des 
stations  de  chemins  de  fer. 

Lors  de  l'installation  de  la  lumière  élec- 
trique au  phare  de  la  côte  du  Havre,  à 
l'extrémité  du  cap  de  la  Hève,  on  a  réussi 
k  utiliser  la  force  motrice  du  vent.  Deux 
machines  dynamos,  actionnées  par  un  mou- 
lin à  vent,  emmagasinent  l'énergie  élec- 
trique dans  des  accumulateurs,  qui  la 
distribuent  ensuite,  sous  forme  de  lu- 
mière. 

Cette  dernière  installation  présente  un  cer- 
tain intérêt  au  point  de  vue  du  moteur,  et 
nous  en  donnerons  la  description. 

Le  moteur  à  vent  est  du  système  Halladay , 
modifié  ;  il  développe,  paraît-il,  une  force 
de  dix-huit  chevaux,  mesurés  sur  l'arbre 
droit,  par  une  vitesse  de  dix  mètres  de  vent 
à  la  seconde. 

Monté  sur  une  charpente  de  bois,  établie 
sur  des  massifs  en  maçonnerie,  le  moulin 
donne  le  mouvement,  par  l'intermédiaire 
d'un  arbre  vertical  et  de  deux  paires  d'en- 
grenages coniques,  à  un  arbre  de  couche, 
placé  à  une  hauteur  convenable  au-dessus 
du  soi.  Sur  cet  arbre  de  couche  sont  mon- 
tées les  poulies,,  qui,  au  moyen  de  cour- 
roies, commandent  les  machines  dynamos, 
reliées  elles-mêmes  à  une  série  d'accumu- 
lateurs. 

Le  moulin  devait  être  automatique,  résis- 
ter aux  tempêtes,  développer,  au  besoin, 
une  grande  force,  et  être  capable,  cepen- 
dant, de;  recueillir  des  souffles  légers., 
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L'orientation  automatique  a  été  facilitée 
au  moyen  d'un  jeu  de  galets  interposés 
entre  le  plateau  fixe  et  la  plaque  tournante, 
et  d'un  système  de  régulateur  à  boules, 
agissant  par  friction,  sur  un  treuil,  qui  ouvre 
ou  ferme  la  voilure,  dont  la  projection  sur 
un  plan  perpendiculaire  à  l'arbre  du  mou- 
lin, se  trouve  ainsi  augmentée  ou  diminuée, 
suivant  la  vitesse  du  vent. 

La  voilure  des  ailes  se  distingue  par  un 
grand  nombre  d'ailettes  droites,  groupées 
en  roues;  cette  disposition  est  particulière 
aux  moulins  américains. 

Les  deux  machines  dynamo-électriques 
développent,  l'une  et  l'autre,  aux  bornes,  à 
des  vitesses  variables,  une  différence  de  po- 
tentiel constante  de  soixante-quinze  volts. 

L'intensité  du  courant  de  la  machine  la 
plus  petite,  est  de  huit  ampères ?  quand  la 
vitesse  de  rotation  de  L'anneau  est  de  cent 
tours  à  la  minute,  et  de  quarante  ampères, 
quand  cette  vitesse  atteint  deux  cent  soixante 
tours.  La  plus  grande  donne  un  courant  de 
quarante  à  cent  ampères^  pour  une  vitesse 
de  rotation  de  l'anneau  de  deux  cent  cin- 
quante à  six  cent  cinquante  tours,  par 
minute. 

Quant  au  rendement  mécanique,  il  est 
de  un  à  quatre  chevaux-vapeur,  pour  la 
machine  la  plus  petite,  et  de  quatre  à  seize 
chevaux- vapeur  pour  la  plus  grande.  Ces 
deux  machines  fonctionnent  alternative- 
ment, suivant  la  quantité  d'énergie  emma- 
gasinée dans  les  accumulateurs. 

L'embrayage  et  le  débrayage  se  font  au- 
tomatiquement. 

Dans  la  séance  du  2  mai  1888,  de  la 
Société  de  physique  de  Glasgow,  le  pro- 
fesseur Blith  a  décrit  une  expérience  qu'il 
fit,  dans  l'été  de  1887,  sur  l'emploi  de  la 
force  motrice  du  vent  pour  la  production 
de  l'électricité  destinée  à  fournir  un  éclai- 
rage. 

M.  Blith  installa  un  "petit  moulin  à  vent, 


pour  charger  des  accumulateurs,  et  procurer 
ainsi  l'éclairage  électrique  dans  le  petit 
village  de  Marykirk,  où  il  passait  ses  va- 
cances. Le  moulin  était  du  type  ancien,  et 
s'élevait  dans  le  jardin.  La  tour  consistait 
en  un  trépied  de  bois,  solidement  assis  sur 
le  sol,  et  consolidé  par  des  entretoises  en 
bois.  L'axe  se  trouvait  à  11  mètres  au-des- 
sus du  sol,  et  portait  quatre  ailes,  à  angle 
droit  les  unes  sur  les  autres,  de  4™, 30  de 
long.  La  machine  dynamo-électrique,  du 
type  Burgin,  était  menée  par  une  simple 
corde,  et  l'on  obtenait  une  vitesse  suffi  santé, 
même  lorsque  le  moulin  ne  tournait  pas  très 
rapidement.  Le  courant  chargeait  12  accu- 
mulateurs, qui  alimentaient  les  lampes  de 
la  maison.  On  n'a  jamais  employé  à  la  fois 
plus  de  10  lampes  de  8  bougies  à  vingt- 
cinq  volts,  mais  on  aurait  pu  aisément  pro- 
duire de  quoi  en  alimenter  beaucoup  plus. 
Un  jour,  par  une  bonne  brise,  on  obtint, 
en  une  demi-journée,  de  quoi  s'éclairer 
pendant  trois  soirées,  de  trois  à  quatre 
heures  chacune. 

Chutes  d'eau  et  roues,  hydrauliques.  — 
Les  chutes  d'eau  naturelles,  lorsqu'elles 
ne  sont  pas  trop  éloignées  du  lieu  où  leur 
puissance  doit  être  utilisée,  offrent  de 
grands  avantages,  comme  force  motrice 
économique,  puisque  l'on  tire  parti,  de 
cette  manière,  d'une  force  fournie  par  la 
nature,  et  qui  ne  coûte  que  son  aménage- 
ment à  cet  usage  particulier. 

On  peut  placer  la  roue  ou  la  turbine 
près  des  lieux  à  éclairer;  ou  bien  produira 
l'électricité  à  côté  du  cours  d'eau,  au 
moyen  de  la  machine  dynamo,  et  amener 
le  courant  à  grande  distance,  jusqu'aux 
lampes. 

La  seule  condition  et  la  vraie  difficulté, 
c'est  de  donner  au  courant  ou  à  la  chute 
d'eau,  qui  sont  essentiellement  variables, 
l'extrême  régularité  qu'exige  l'éclairage 
électrique. 

La  Société  Edison  construit,  pour  le  trans- 
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Fig.  340  et  341.  —  Dynamo,  à  armature  supérieure,  de  la  Société  Edison,  pour  le  transport  de  la  force  à 

distance,  et  machine  réceptrice  du  courant. 

D,  dynamo.  —  R,  réceptrice. 


port  de  la  force  à  distance,  par  L'électricité, 
des  dynamos  et  des  réceptrices,  d'un  type 
particulier,  que  nous  représentons  dans  les 
figures'  ci-dessus. 

La  chute  d'eau!  actionnant  la.  dynamo 
dont  nous  donnons  le  dessin,  envoie  son 
courant,  à  distance,  à  là  réceptrice,  que 
nous  figurons  également,  et  l'électricité 
ainsi  engendrée  et  transportée,  peut  servir 
à  alimenter  des  lampes  électriques. 

:  Après  ces  explications  théoriques,  nous 
ferons  connaître ,  à  titré  d'exemple ,  les 
cas  réalisés  jusqu'ici,  de  chutes  d'eau  utili- 
sées pour  le  travail  mécanique  qui  noits 
occupe. 

r 

La  ville  de  Bourganeuf  possède,  depuis 
1889,  un  éclairage  électrique,  pour  lequel 
on  a  convenablement  aménagé  la  chute 
d;eau  dite  de  la  Maulde,  située  en  un  lieu 
nommé  les  Jonauds,  à  un  kilomètre  envi- 
ron de  Sain  t-Martin-le- Château,  et  à  qua- 
torze kilomètres  de  Bourganeuf.  La  quan- 
tité d'eau  que  débite  cette  chute,  même  en 


été,  étant  très  supérieure  à  celle  dont  on 
avait  besoin,  on  s'est  contenté  d'en  dériver 
une  partie,  au  moyen  de  conduites  en 
fonte,  qui  amènent  l'eau,  sous  pression, 
jusqu'au  moteur,  situé  à  31  mètres  plus 
bas. 

Ce  moteur  est  une  turbine  à  axe  hori- 
zontal, dont  la  puissance  maxima  est  de 
130  chevaux-vapeur,  lorsqu'elle  tourne  à  la 
vitesse  de  150  tours  par  minute,  et  qui 
transmet  son  mouvement  à  la  machine  gé- 
nératrice, située  au  premier  étage  du  pa- 
villon, au  moyen  de  deux  courroies,  qui 
attaquent  directement  les  poulies  de  cette 
dernière. 

La  machine  génératrice  d'électricité  est 
à  haute  tension,  et  à  deux  anneaux  égaux, 
montés  sur  le  même  arbre,  et  excités  par 
deux  inducteurs  rectilignes,  parallèles  à 
l'axe  de  rotation,  et  dont  les  quatre  pôles 
sont  entièrement  libres. 

La  ligne  est  formée  de  deux  fils  (un  pour 
Taller,  l'autre  pour  le  retour  du  courant), 
posés  sur  des  poteaux  en  sapin,  garnis  d'iso- 
loirs en  porcelaine.  Le  fil,  en  bronze  sili- 
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ci  eux,  est  nu,  et  son  diamètre  est  de  5  mil- 
limètres. 

La  machine  réceptrice  est  identique  à  la 
génératrice,  et  comme  elle,  excitée  à  part, 
au  moyen  de  machines  à  basse  tension, 
qu'elle  met  en  mouvement  par  deux  cour- 
roies. 

Au  moment  du  démarrage,  le  champ 
magnétique  de  la  réceptrice  est  excité  par 
des  accumulateurs,  que  l'on  supprime  dès 
que  la  vitesse  normale  est  obtenue. 

Les  machines  à  lumière  électrique  sont 
du  type  Gramme,  et  construites  par  M.  Bre- 
guet,  pour  donner  chacune  110  volts  et 
250  ampères. 

La  marche  des  machines,  grâce  à  l'em- 
ploi d'un  rhéostat  liquide,  à  circulation 
d'eau,  est  d'une  régularité  irréprochable, 
et  leur  conduite  peut  être  confiée  à  de 
simples  ouvriers,  installés  à  demeure,  l'un  à 
la  turbine,  l'autre  à  la  réceptrice.  La  durée 
de  la  marche,  qui  dans  les  premiers  temps 
était  de  dix  heures  par  jour  (cinq  heures 
dans  la  journée  pour  charger  les  accumu- 
lateurs, cinq  heures  le  soir  pour  l'éclairage 
direct  sans  le  secours  de  ceux-ci),  a  été 
réduite  à  six  heures. 

Le  préposé  à  la  turbine  est  soumis  au 
même  genre  de  vie  qu'un  gardien  de  phare. 
Il  doit,  dans  la  mauvaise  saison,  s'appro- 
visionner de  vivres,  pour  une  semaine  au 
moins,  et  se  trouver  isolé  de  toutes  com- 
munications avec  l'extérieur.  Il  est,  d'ail- 
leurs, dans  un  site  absolument  sauvage,  et 
n'a,  en  cas  d'avarie,  aucun  secours  à  at- 
tendre que  de  lui-même. 

C'est  également  pour  produire  un  éclairage 
électrique  au  moyen  de  la  force  d'une  chute 
d'eau  transportée  à  distance,  qu'une  usine  a 
été  créée  en  France,  près  de  la  ville  de 
Châteaulin,  dans  le  département  du  Fi- 
nistère. 

L'inauguration  de  cette  intéressante  instal- 
lation mécanique,  a  été  faite  le  20  mars 


1887.  L'usine  est  placée  à  environ  2  kilo- 
mètres et  demi  de  la  ville,  sur  le  canal 
de  Nantes  à  Brest,  près  d'une  écluse,  où 
existe  une  chute  d'eau,  de  lm,30  de  hauteur. 
La  force  motrice  est  fournie  par  une 
turbine,  de  la  force  de  45  chevaux.  Une 
machine  dynamo  alimente  directement  les 
lampes  électriques,  par  des  câbles  en  cui- 
vre, de  12  millimètres  de  diamètre,  d'une 
longueur  de  1900  mètres.  Ces  câbles  abou- 
tissent à  des  conducteurs  de  distribution, 
dont  la  longueur  totale  est  de  6  kilomè- 
tres. Les  fils  sont  aériens.  Lés  installations 
intérieures  sont  faites  avec  des  câbles  envi- 
ronnés de  plomb. 

.  La  machine  dynamo  est  arrêtée  à  minuit, 
heure  à  laquelle  cesse  l'éclairage  public. 
A  partir  de  ce  moment,  le  courant  est  fourni 
aux  lampes  des  abonnés  qui  désirent  encore 
s'éclairer,  par  une  batterie  de  60  accumu- 
lateurs. 

L'éclairage  public  comprend  35  lanternes, 
de  la  valeur  de  10,  20,  30  et  50  bougies,  qui 
fournissent  à  l'éclairage  des  quais,  des 
ponts,  des  rues  et  des  places  publiques.  Un 
certain  nombre  sont  placés  dans  la  mairie, 
l'église,  les  halles,  les  cafés,  les  hôtels,  les 
magasins  et  quelques  maisons  particulières. 

La  ville  a  traité  à  forfait  avec  les  direc- 
teurs de  l'usine,  pour  une  somme  de 
1 600  francs  par  an.  Les  abonnés  payent 
leur  lumière  à  raison  de  3  francs  50  par 
lampe  et  par  mois.  L'entreprise  est  entre 
les  mains  d'une  petite  société  locale,  dont 
le  capital  est  de  80  000  francs. 

La  station  de  Châteaulin  a  été  exécutée 
suivant  le  système  adopté  par  M.  E.  Lamy, 
pour  diverses  autres  villes  où  il  a  déjà  éta- 
bli la  lumière  électrique.  Elle  montre  les 
avantages  que  présente  l'électricité  pour 
l'éclairage  des  petites  villes  où  il  n'existe 
pas  d'usine  à  gaz,  et  où  l'on  peut  disposer 
d'une  force  hydraulique  pouvant  être  amé- 
nagée pour  cet  usage. 

M.  Lamy  a  déjà  obtenu  des  concessions 
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analogues  à  Mende,  Espalion,  Saint-Hilaire 
du  Hareouët,  enfin  à  Léon  (Espagne). 

La  lumière  électrique  produite  par  une 
force  éloignée,  a  été  également  introduite, 
au  commencement  de  mai  4887,  dans  les 
Grands-Moulins  de  CorbeiL  L'installation, 
exécutée  par  la  Compagnie  électrique, 
comprend  300  lampes  à  incandescence, 
de  1(>  bougies,  et  une  machine,  dynamo 
Gramme,  de  30  chevaux  de  force. 

Accumulateurs..—-  Les  piles  secondaires, 
ou  accumulateurs,  découvertes  par  le  re- 
gretté physicien,  Gaston  Planté,  ont  été  étu- 
diées avec  les  détails  nécessaires  dans  le 
tome  Ier  (pages  418-422)  de  ce  Supplément, 

Un  accumulateur  étant  un  appareil  que 
l'on  charge  d'électricité,  et  qui  restitue  en- 
suite cette  électricité,  sous  la  forme  d'un 
courant,  peut  être  utilisé  pour  actionner  les 
machines  dynamos  employées  à  produire 
l'éclairage  électrique.  Tel.  est,  en  effet,  leur 
rôle,  mais  rôle  limité  par  le  peu  de  durée 
et  la  faible  intensité  du  courant  qui  leur  est 
propre. 

Dans  les  grandes  installations,  les  accu- 
mulateurs sont  employés  pour  entretenir 
l'éclairage,  quand  la  machine  dynamo  a  été 
arrêtée,  dans  son  fonctionnement,  par  un 
accident  quelconque.  Dans  les  théâtres  par 
exemple,  il  y  a  toujours  un  certain  nombre 
de  caisses  d'accumulateurs,  qui  sont  appor- 
tées chargées,  chaque  matin,  pour  rempla- 
cer celles  qui  ont  pu  être  dépensées  la  veille. 

On  emploie  également  les  accumulateurs, 
en  même  temps  que  les  machines  dynamos, 
pour  parer  à  l'impuissance  du  courant 
fourni  par  ces  dernières,  ou  pour  obvier 
aux  irrégularités  de  lumière,  résultant  de 
l'irrégularité  du  moteur  lui-même,  cas  plus 
rare  que  le  précédent. 

Les  accumulateurs  doivent  être  placés 
dans  une  pièce  séparée  de  l'atelier  méca- 
nique,   et   jouissant    d'une  température 


moyenne.  Chaque  élément,  ou  batterie,  doit 
être  isolé,  en  le  plaçant  sur  un  support  en 
porcelaine,  ou  en  bois  paraffiné.  Chaque 
accumulateur  doit  être  séparé  du  précédent 
par  un  intervalle  de  2  à  3  centimètres, 
afin  que  l'on  puisse  facilement  remplacer 
un  élément  qui  ne  fonctionne  plus,  par  un 
autre. 

Le  récipient  des  accumulateurs  se  fait  en 
verre,  en  grès,  en  bois  doublé  de  plomb,  ou 
en  ébonite.  On  le  remplit  d'acide  sulfurique 
étendu,  au  moment  de  le  mettre  en  fonction. 

Piles  voltaïques.  —  La  pile  de  Volta  a  été, 
pendant  trois  quarts  de  siècle,  le  seul  moyen 
industriel  de  produire  un  courant  électrique, 
et  jusqu'à  ce  moment,  les  applications  du 
courant  électrique  à  l'éclairage  furent  à 
peu  près  nulles,  la  pile  ne  pouvant  produire 
qu'un  courant  d'une  intensité  infime,  si  on 
le  compare  aux  courants  développés  par  les 
agents  mécaniques.  L'éclairage  électrique, 
ainsi  que  d'autres  grandes  applications  de 
l'électricité,  n'ont  pris  naissance  que  le  jour 
où  la  pile  a  été  remplacée  par  des  moteurs, 
tels  que  la  vapeur,  le  moteur  à  gaz  ou  les 
forces  naturelles.  Si  la  pile  voîtaïque  est 
encore  conservée  dans  l'éclairage  électrique, 
ce  n'est  que  pour  éclairer  les  appartements, 
pendant  une  soirée,  et  pour  des  installations 
domestiques  passagères,  alimentant  tout  au 
plus  une  dizaine  de  lampes  à  incandes- 
cence, qui  ne  doivent  jamais  fonctionner  en 
même  temps. 

Ces  considérations  peuvent  nous  dispen- 
ser de  citer  les  piles  voltaïques  qui  servent 
à  l'éclairage  électrique,  dans  les  conditions 
qui  viennent  d'être  énoncées.  Bornons- 
nous,  en  conséquence,  à  dire  que  la  pile  au 
bichromate  de  potasse,  que  nous  avons  dé- 
crite dans  le  Supplément  à  la  pile  de  Volta 
du  tome  Ier  de  cet  ouvrage  (1)  est  la  forme 
la  plus  commode  pour  obtenir  cet  éclairage 
momentané.  Le  prix  de  revient,  calculé 

(t)  Pages  391-393. 
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par  des  praticiens  expérimentés,  serait  de 
1  franc  par  heure,  pour  produire  l'effet  d'une 
lampe  Carcel;  chiffre  énorme,  comme  on 
le  voit. 

On  trouve  dans  le  commerce,  sous  le  nom 
de  lampes  électriques  portatives,  de  petits 
appareils  ayant  la  forme  d'une  lampe  à  huile 
ou  à  pétrole,  qui  contiennent,  dans  le  socle, 
une  minuscule  pile  au  bichromate  ■  de  po- 
tasse,  et  une  clochette  à  incandescence.  Les 
marchands  assurent  que  ces  lampes  élec- 
triques  portatives  peuvent  remplacer  les 
lampes  à  huile  ou  à  pétrole,  pour  l'éclairage 
des  appartements  et  des  bureaux. 

La  vérité  est  que  ces  appareils  sont  de 
simples  jouets,  qui  amusent  pendant  quel- 
ques heures,  mais  qui  sont  difficiles  à  ma- 
nœuvrer, en  raison  des  propriétés  corrosives 
^  du  liquide  acide  qui  les  alimente.  Elles  ne 
donnent  qu'une  lumière  faible  et  d'une 
durée  très  courte.  On  les  fait  fonctionner 
deux  ou  trois  fois,  puis  on  les  met  au  rebut. 
Les  marchands  de  ces  pauvres  luminaires 
ont  le  soin  de  changer  souvent  de  domicile, 
pour  éviter  les  réclamations  des  acheteurs. 


CHAPITRE  YI 

LES  CONDUCTEURS    ET    LES    APPAREILS    DE    MARCHE  ET 
DE  SURVEILLANCE,  POUR  L'ÉCLAIRAGE  ÉLECTRIQUE. 

Qu'il  soit  engendré  par  une  machine 
dynamo-électrique,  par  un  accumulateur, 
ou  par  une  force  naturelle  (hydraulique  ou 
atmosphérique),  le  courant  d'électricité  de- 
vant servir  à  l'éclairage,  doit  être  amené, 
de  la  source  productrice,  au  bec  éclairant. 

On  désigne  sous  le  nom  de  conducteurs 
principaux  les  fils  métalliques,  nus  ou  iso- 
lés, simples  ou  composés  d'un  assemblage 
de  fils,  qui  servent  à  transporter  l'énergie 
électrique  de  la  source  aux  appareils  qui 
doivent  l'utiliser. 


On  donne  le  nom  de  canalisation,  ou  de 
réseau  électrique,  à  l'ensemble  des  conduc- 
teurs, principaux  et  secondaires,  composant 
un  service  d'éclairage. 

Les  conducteurs  se  font  en  cuivre  ou  en 
bronze  siticieux,  nom  qui  ne  désigne  guère 
autre  chose  que  du  cuivre  pur  ;  car  la  con- 
ductibilité de  cet  alliage  ne  dépend  que  de 
la  quantité  de  cuivre  qu'il  renferme,  et  non 
du  silicium  auquel  il  est  associé  en  très 
faible  proportion. 

On  ne  pouvait  songer  à  prendre  ici, 
comme  dans  la  télégraphie  électrique,  des 
fils  de  fer  pour  conducteurs,  malgré  leur 
excessif  bon  marché,  par  cette  raison  que 
le  cuivre  a  une  conductibibilité  six  fois  su- 
périeure à  celle  du  fer;  ce  qui  permet  de 
donner  au  fil  un  petit  diamètre,  tout  en  lui 
conservant  une  grande  conductibilité. 

Les  fils  de  cuivre  sont  employés  nus, 
quand  il  s'agit  d'installations  aériennes  ; 
mais  le  plus  souvent,  ils  sont  isolés  par  une 
enveloppe  de  coton,  de  soie  ou  de  caout- 
chouc. 

On  fait  cette  enveloppe  avec  une  machine 
tout  à  fait  analogue  aux  métiers  des  pas- 
sementiers. Le  fil  de  cuivre  est  tiré,  d'une 
manière  continue,  par  le  moteur  de  l'usine > 
pendant  qu'une  bobine  de  coton,  de  soie 
ou  de  caoutchouc,  tourne  horizontalement 
autour  du  fil  de  cuivre,  en  le  recouvrant 
exactement  de  spires  réguliers.  Suivant  le 
degré  d'isolement  que  l'on  veut  obtenir,  on 
entoure  le  fil  de  cuivre  de  deux  ou  de  trois 
couches  de  soie,  de  coton  ou  de  caoutchouc, 
en  alternant  le  sens  d'enroulement,  pour 
assurer  un  recouvrement  complet. 

Après  avoir  reçu  l'enveloppe  isolante  de 
soie,  de  coton  ou  de  caoutchouc,  le  fil  est 
passé  dans  un  bain  de  gomme  laque,  ou 
de  bitume  de  Judée,  pour  le  défendre  de 
l'humidité. 

En  réunissant  plusieurs  fils  ainsi  recou- 
verts, et  les  tordant  ensemble,  on  obtient 
des  câbles  conducteurs.  Quand  il  s'agit  d'ins- 
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tallations  très  importantes,  on  réunit  plu- 
-sieurs  de  ces  câbles,  et  on  les  recouvre 
d'une  nouvelle  tresse  de  coton .  et  d'une 
tresse  de  soie,  d'une  couche  de  gutta-per- 
cha,  puis  d'une  seconde  tresse  de  coton, 
imprégnée  de  résine,  de  paraffine  ou  de 
vernis  isolant  ;  et  Ton  a  ainsi  de  volumineux 
câbles,  à  l'abri  de  toute  attaque  dè  Peau,  qui 
servent  aux  canalisations  souterraines  ou 
sous-marines. 

La  figure  ci-dessous  représente  les  câ- 
bles conducteurs  souterrains  construits  par 
M..  Siemens,  à  Berlin.  Ils  sont,  pour  leur 
défense  extérieure,  enveloppés  d'un  tube 


Fig.  342.  —  Coupe  des  câbles  Siemens  pour  l'éclairage 


électrique. 

de  plomb,  et  contiennent,  à  l'intérieur,  une 
enveloppe  en  tôle,  qui  augmente  leur  résis- 
tance. Les  fils  de  cuivre  de  l'intérieur,  sont 
isolés  par  des  tours  de  coton  paraffiné. 

Pour  isoler  ses  conducteurs  principaux, 
la  .  Société  Edison  fait  usage  de  tiges  de 
cuivre,  à  section  circulaire,  au  nombre  de 
deux  ou  trois,  placées  dans  des  tuyaux  de 
fer,  isolées,  et  séparées  par  des  cordes  de 
chanvre,  comme  le  montre  la  figure  343. 

Ces  câbles. sont  posés  dans  une  rigole  de 
bois  ou  de  béton,  remplie  d'une  couche  iso- 
lante, composée  debitumede  Judée  etd'huile 
lourde.,  On  coule  dans  la  rigole  cette  ma- 
tière fondue  par  la  chaleur;  en  se  refroidis- 
sant, elle  demeure  visqueuse  et  demi-solide. 
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La  manière  d'isoler  les  câbles  souterrains 
dans  les  rigole-s  qui  les  reçoivent,  varie, 


Fig.  343.  —  Conducteur  Edison  pour  l'éclairage 

électrique. 

d'ailleurs,  selon  les  fabricants.  Il  est  facile 
de  comprendre  que  tout  consiste  à  obtenir, 
sans  trop  de  dépense,  un  isolement  parfait. 


Fig.  344  et  345.  —  Boîtes  de  jonction  de  M.  Siemens. 


Comme  les  conducteurs,  fils  ou  câbles, 
ont  une  longueur  limitée,  il  faut  raccorder 
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Fïg.  346.  —  Boîte  de  jonction  d'une  canalisation  principale  d'éleclricitê  avec  une  conduite  d'immeuble. 


les  deux  bouts,  par  des  joints.  On  se  sert, 
pour  cela,  de  manchons  de  fer,  semblables 
aux  manchons  de  poterie  qui  unissent  les 
tuyaux  de  drainage.  Ces  manchons  sont  en 
fer  galvanisé,  ou  en  bronze,  d'un  calibre 
correspondant  à  la  grosseur  du  câble,  et  ils 
sont  percés  d'une  ouverture  longitudinale. 
On  rattache  ensemble,  en  les  repliant  plu- 
sieurs fois  l'un  sur  l'autre,  les  fils,  préala- 
blement dénudés  de  leur  enveloppe;  puis 
on  introduit  leurs  deux  extrémités  dans  le 
manchon,  et  on  coule  par  l'ouverture,  de 
la  soudure  de  plomb  et  d'étain. 

Pour  réunir  les  différentes  branches  des 
conducteurs  principaux  et  celles-ci  avec  les 
conducteurs  secondaires,  il  faut  faire  usage 
de  boites  de  jonction. 

Les  figures  344  et  345  représentent  les 
boîtes  de  jonction  employées  par  M.  Siemens, 
de  Berlin.  La  première  représente  l'assem- 
blage de  deux  conducteurs  bout  à  bout,  la 
seconde  l'assemblage  d'un  conducteur  prin- 


cipal avec  un  conducteur  secondaire.  Les 
boîtes  sont  en  fonte,  et  en  forme  de  coquille. 

Les  deux  bouts  du  conducteur  principal 
et  celui  du  conducteur  secondaire  étant 
dépouillés  de  leur  enveloppe  isolante,  et  mis 
en  contact,  sont  pincés  fortement,  à  l'aide 
de  quatre  boulons,  entre  deux  manchons 
de  cuivre  étamé.  Les  deux  coquilles  sont 
ensuite  réunies  au  moyen  de  six  forts 
boulons,  et  l'on  remplit  les  vides  avec  une 
substance  isolante. 

Pour  faire  l'embranchement  d'une  con- 
duite d'immeuble  sur  la  conduite  princi- 
pale, la  Société  Edison  emploie  une  boîte 
de  jonction  en  fonte,  que  nous  représentons 
sur  la  figure  346.  Elle  est  placée  en. face  de 
la  machine  à  éclairer  et  sur  le  chemin  de  la 
conduite  principale.  Celle-ci  y  pénètre  des 
deux  côtés.  A  l'intérieur,  les  conducteurs 
sont  mis  à  nu,  et  réunis,  deux  à  deux,  au 
moyen  d'arcades  métalliques,  munies  d'épe- 
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Fig.  347.  —  Boite  de  jonction  d'une  canalisation  d'immeuble  avec  une  conduite  d'appartement. 


rons,  auxquels  viennent  se  rattacher  les 
deux  conducteurs  de  la  conduite. 

Pour  greffer  les  conduites  des  différents 
appartements  sur  la  conduite  générale  d'im- 
meuble, on  emploie  des  boites  en  fonte,  ana- 
logues aux  précédentes,  mais  plus  petites 
(fig.  347).  Elles  sont  hermétiquement  fer- 
mées et  recouvertes  d'un  enduit  isolant. 

Une  question  fondamentale,  c'est  le  dia- 
mètre à  donner  aux  conducteurs  de  cuivre, 
pour  assurer  une  bonne  conductibilité,  sans 
s'exposer  à  voir  le  métal  s'échauffer,  rougir 
et  se  fondre,  et  sans,  toutefois,  que  le  prix 
de  revient  de  la  ligne  soit  trop  élevé. 

Les  physiciens  ont  reconnu  que  la  résis- 
tance qu'un  fil  de  cuivre,  et  tous  les  mé- 
taux, en  général,  opposent  au  passage  xlu 
courant  électrique,  est  inversement  propor- 
tionnelle à  leur  diamètre  (si  le  corps  est 
cylindrique)  et  proportionnelle  à  leur  lon- 
gueur. Plus  le  métal  oppose  de  résistance 
au  passage  du  courant,  en  raison  de  la  peti- 
tesse de  sa  section,  plus  il  s'échauffe  ;  et  si 
la  résistance  est  très  considérable,  le  fil  peut 
rougir  et  se  fondre.  Quand  il  s'échauffe, 
cette  production  de  chaleur  représente  une 
forte  dépense,  l'électricité  se  perdant  sous 
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forme  de  chaleur,  et  une  portion  du  courant 
étant  ainsi  dépensée  sans  produire  de  lu- 
mière. 

Ainsi,  plus  le  conducteur  sera  gros, 
moins  il  laissera  perdre  d'électricité.  Mais 
on  ne  saurait  employer  des  conducteurs 
d'un  trop  grand  diamètre,  sans  augmenter 
considérablement  le  prix  de  l'installation  de 
la  ligne.  C'est  à  l'ingénieur  à  déterminer  la 
limite  qu'il  convient  de  ne  pas  dépasser, 
quant  au  diamètre  du  fil,  pour  ne  pas  être 
entraîné  à  des  dépenses  trop  fortes  de  métal. 

Pour  assurer  le  bon  fonctionnement 
d'un  conducteur,  on  fait  usage  d'appareils, 


Fig.  348.  —  Interrupteur  de  1  à  3  bampes. 

dits  de  marche  et  de  sûreté.  On  com- 
prend sous  ce  nom  les  instruments  des- 
tinés à  établir  ou  à  interrompre  le  passage 
du  courant,  à  le  diriger  sur  un  circuit  on 

sur  un  autre,  à  régler  les  résistances,  et  à 
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Fig.349.  —  Interrupteur  double,  de  8  à  30  lampes. 

prévenir  réchauffement  des  conducteurs. 

Les  appareils  de  marche  se  manœuvrent 
à  la  main.  Ils  comprennent  les  interrup- 
teurs, les  commutateurs  et  les  résistances. 
Les  appareils  de  sûreté  comprennent  les 
coupe-circuits  et  les  parafoudres. 

Les  interrupteurs  sont  des  appareils  qui, 
placés  sur  l'un  des  fils  du  circuit,  établis- 
sent ou  interrompent  le  passage  de  l'élec- 
tricité, et  servent  ainsi  à  éteindre  ou  à 
allumer  une  ou  plusieurs  lampes. 

Il  existe  beaucoup  de  types  d'interrup- 
teurs, applicables  à  la  commande  d'un 
nombre  plus  ou  moins  grand  de  lampes. 
L'interrupteur  à  cheville  est  le  plus  simple. 
Une  cheville  que  l'on  enfonce  dans  un  trou 
percé  dans  une  lame  de  cuivre,  comme 
dans  les  interrupteurs  des  téléphones,  et  qui 
vient  rencontrer  les  deux  extrémités  des 
fils  conducteurs,  met  ces  derniers  en  com- 
munication, ou  rompt  leur  communica- 
tion, quand  il  s'agit  d'allumer  ou  d'éteindre 
le  foyer  lumineux.  L'interrupteur  le  plus 
en  usage  pour  allumer  ou  pour  éteindre 
plusieurs  lampes,  est  représenté  dans  la 
figure  348,  qui  .se  rapporte  à  1  et  3  lampes. 

Pour  interrompre  le  circuit  dans  un 


Fig.  350.  —  Interrupteur  de  30  à  80  lampes. 

nombre  allant  de  8  à  30  lampes,  on  se  sert 
de  r^OTw/?  te représenté  par  la  figure  349, 
qui  est  à  double  conducteur. 

Pour  éteindre  une  série  de  30  à  80 
lampes,  on  a  l'interrupteur  que  l'on  voit 
dans  la  figure  350. 

Enfin,  comme  interrupteur  de  100  à  140 
lampes,  on  a  un  appareil  à  manette,  que 
représente  la  figure  351. 

Les  commutateurs  servent  à  changer  la 
direction  d'un  courant,  c'est-à-dire  à  le 
faire  passer  à  volonté  sur  l'un  des  fils  avec 
lesquels  il  est  en  rapport. 

On  voit  dans  la  figure  352  la  forme 
donnée  d'habitude  au  commutateur.  C'est 
une  manette,  qui,  en  se  déplaçant,  peut 
mettre  en  action  l'un  quelconque  des  cou- 
rants qui  sont  en  rapport  avec  plusieurs 
plaques  métalliques  conductrices     6,  c. 

Le  régulateur  du  courant  sert  à  propor- 
tionner l'intensité  du  courant  électrique  au 
nombre  de  lampes  qu'il  s'agit  d'entretenir 

Le  principe  de  cet  appareil,  c'est  d'inter- 
poser sur  le  passage  du  courant  des  résis- 
tances, que  l'on  peut  faire  varier  à  volonté, 
et  qui  réduisent  aux  proportions  désirées 
l'intensité  du  courant,  et,  par  conséquent, 
de  la  lumière. 
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POYET 


Fig-  351.  —  Interrupteur  de  100  a  140  lampes. 

Les  résistances  se  composent  de  fils  mé- 
talliques (ordinairement  en  maillechort), 
tournés  en  hélice,  et  reliés  entre  eux  par 


Fig,  353.  —  Régulateur  du  courant. 

leurs  extrémités,  de  manière  à  former  un 
circuit  continu.  L'extrémité  de  chacune  de 
ces  résistances  partielles  aboutit  à  des  bou- 
tons, qui  sont  en  communication  avec  un 
commutateur  W  (fig.  353)  dont  la  manette  M 


Fig.  352 .  — Commutateur,  à  six  directions.. 

peut  se  placer  à  volonté  sur  chacun  des 
boutons.  L'une  des  extrémités  du  circuit  AB 
(fig.  353)  est  fixée  au  bouton      qui  lui- 


Fig.  354.  —  Régulateur  électrique  Edison. 

même  est  relié  d'une  manière  permanente  à 
la  manette  MM',  par  une  lame  de  cuivre  pla- 
cée sous  le  socle  de  l'appareil,  et  qui  n'est  pas 
visible  sur  la  figure  353.  L'autre  extrémité 
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Fig.  355,  356.  —  Coupe-circuits  ronds  et  carré. 


du  circuit  est  reliée  au  bouton  .ô,  qui  est  lui- 
môme  également  en  communication  avec 
l'une  des  extrémités  de  la  série  des  résis- 
tances. Si  l'on  amène  la  manette  M  sur  le 
bouton  aboutissant  au  fil  a1  par  exemple, 
les  résistances  a  ô  se  trouvent  intercalées. 
Si  la  manette  est  amenée  en  contact  du 
bouton  aboutissant  au  fil  c,  toutes  les  ré- 
sistances sont  comprises  dans  le  circuit. 
On  comprend  dès  lors,  qu'il  soit  facile  de 
faire  varier  l'in- 
tensité du  cou- 
rant, et,  par  con- 
séquent, de  la 
lumière,  dans  les 
conducteurs,  en 
intercalant  dans 
ce  circuit  un  plus 
ou  moins  grand 
nombre  de  résis- 
tances. 

C'est  sur  le 
courant  venant 
des  inducteurs 

de  la  machine  dynamo  que  le  régulateur 
est  placé. 

La  Société  Edison  emploie  un  régulateur 
que  nous  représentons  dans  la  figure  354, 
et  qui  est  à  manette  double. 

Le  coupe-circuit  est  un  appareil  destiné  à 
produire  la  rupture  du  courant,  si  réchauf- 
fement allait  jusqu'à  la  fusion  du  conduc- 
teur. Cet  appareil  se  compose  d'un  fil  de 
plomb,  que  l'on  intercale  dans  le  circuit, 
et  qui  fond  si  le  courant  vient  à  dépasser 
une  intensité  déterminée. 


Fig.  357.  —  Coape-circuit  à  double  embranchement. 


Le  coupe-circuit  se  compose,  disons-nous, 
d'un  fil  de  plomb,  de  grosseur  convenable, 
intercalé  de  place  en  place,  dans  le  circuit. 
Son  but  est  de  rendre  impossible  tou  t  incen- 
die ,  et  de  sauvegarder  les  1  ampes  des  accidents 
que  pourrait  causer  un  courant  trop  intense. 

Supposons  que,  pour  une  raison  quel- 
conque, il  vienne  à  se  produire  un  contact 
entre  les  fils  d'aller  et  de  retour.  La  plus 
grande  partie  du  courant  passera  par  ce 

contact,   et  les 
lampes  s'étein- 
dront. De  plus,  la 
résistance  oppo- 
sée au  courant 
étant  beaucoup 
plus  faible  qu'elle 
ne  Tétait  quand  il 
passait  entière- 
ment par  lés  lam- 
pes, son  intensité 
deviendra  beau- 
coup plus  forte, 
et  les  conduc- 
teurs  s'échaufferont  considérablement. 
Le  coupe-circuit  remédie  à  ces  dangers. 
En  effet,  le  point  de  fusion  du  plomb 
sera  atteint  bien  avant  que  la  température 
des  fils  de  cuivre  puisse  enflammer  l'en- 
duit isolant  qui  les  recouvre.  Dès  qu'une 
portion  quelconque  du  circuit  commencera 
à  s'échauffer,  les  fils  de  plomb  qui  s'y 
trouvent  fonderont,  et  arrêteront  net  le 
courant. 

Il  y  a  un  coupe-circuit  dans  chaque  boîte 
de  jonction  d'appartement,  mais  il  y  en  a 
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Fig.  358.  —  Coupe-circuit  principal,  à  lame  de  plomb. 


aussi  à  chaque  ramification  de  courant, 
voire  même  dans  chaque  support  de  lampe. 

ha'  Société  Edison  fabrique  des  coupe- 
.  circuits  représentés  dans  les  figures  355 
et  356.  Ce  sont  des  coupe-circuits  simples 
pour  les  faibles  débits.  La  figure  357  montre 
un  coupe- circuit  à  double  embranchement, 
pour  des  circuits  de  30  à  130  lampes  à 
incandescence. 

Pour  des  circuits  de  plus  grande  impor- 
tance, au  lieu  d'un  fil  de  plomb,  on  emploie,, 
comme  coupe-circuit t  une  lame  de  ce  mé- 
tal. L'appareil,  a  alors  la  forme  que  repré- 


Fig.  359.  —  Lame  de  plomb  du  coupe-circuit  principal. 

sentent  les  figures  358  et  359,  la  dernière 
donnant  la  coupe  de  la  lame  de  plomb 
fusible. 

Quant  aux parafoudres,  ils  ne  présentent 
aucune  particularité  qui  les  distingue  de 


ceux  dont  on  fait  usage  dans  les  bureaux 
de  télégraphie  électrique  et  des  téléphones. 


CHAPITRE  YII 

LES  .USINES  CENTRALES  POUR  LA  PRODUCTION  DES  COU- 
RANTS ÉLECTRIQUES  APPLICABLES  A  L'ÉCLAIRAGE. 

Si  Ton  vous  proposait,  pour  éclairer  au 
gaz  votre  maison,  d'installer  dans  la  cave 
une  usine  à  gaz;  pour  vous  éclairer  à  la 
bougie,  de  fabriquer  de  la  stéarine  dans 
la  cour;  et  pour  vous  procurer  de  l'huile 
à  brûler,  de  planter  un  olivier  ou  de  semer 
du  colza  dans  le  jardin,  vous  vous  met- 
triez à  rire,  cher  lecteur.  C'est  pourtant  ce 
qu'on  fait  aujourd'hui,  lorsque,  pour  éclai- 
rer une  maison  particulière,  un  théâtre,  un 
établissement  public  ou  un  atelier,  on  place 
dans  les  caves  une  chaudière  à  vapeur,  une 
machine  à  vapeur  et  une  machine  dynamo, 
afin  d'obtenir,  sur  place,  l'électricité  destinée 
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à  l'éclairage.  La  plus  simple  réflexion  in- 
dique que  le  moyen  vraiment  pratique  et 
commode  de  s'éclairer  à  l'électricité,  serait  de 
se  conformer  au  système  établi  pour  l'éclai- 
rage au  gaz,  qui  consiste  à  fabriquer  le  gaz 
dans  de  vastes  usines,  éloignées  des  centres 
de  population,  et  à  le  distribuer  aux  parti- 
culiers, grâce  à  une  canalisation  souter- 
raine. Il  faudrait,  en  d'autres  termes,  créer 
des  usines  à  électricité,  comme  on  crée 
des  usines  à  gaz,  et  distribuer  l'électricité 
comme  on  distribue  le  gaz,  au  moyen  d'un 
réseau  de  conducteurs. 

C'est  ce  qu'avait  compris  et  posé  en  prin- 
cipe, M.  Edison,  dès  les  premiers  temps 
de  la  création  de  l'éclairage  électrique.  Il 
déclara  que,  pour  que  son  emploi  devînt 
général,  il  faudrait  donner  avec  l'électricité 
tout  ce  que  Ton  donne  avec  le  gaz,  c'est-à- 
dire  envoyer  à  domicile  le  courant  d'élec- 
tricité, et  le  faire  payer  aux  particuliers 
et  aux  établissements  publics  au  moyen 
de  compteurs,  analogues  aux  compteurs 
à  gaz. 

Et  M,  Edison  ne  se  borna  point  à  poser 
le  principe.  Il  créa,  dès  l'année  1882,  à 
New- York,  une  vaste  usine  centrale,  qui  est 
au  jourd'hui  la  plus  importante  du  nouveau 
monde. 

L'avenir  de  la  lumière  électrique  réside 
donc  dans  la  création,  au  sein  des  villes,  de 
vastes  usines,  où  l'on  fabriquerait  l'élec- 
tricité, pour  la  distribuer,  sous  forme  de 
circuit,  à  l'intérieur  des  maisons  et  des  éta- 
blissements publics. 

L'industrie  de  l'éclairage  par  l'électricité 
est  de  date  trop  récente  pour  que  les  usines 
centrales  se  soient  encore  beaucoup  multi- 
pliées. Cependant,  il  en  existe  déjà  un  cer- 
tain nombre  en  Europe,  et  surtout  en  Amé- 
rique. Nous  en  donnerons  ici  la  description 
raisonnée  ;  mais  nous  devons,  auparavant, 
entrer  dans  quelques  explications  sur  les 
instruments  et  appareils  que  l'on  met  en 
œuvre  dans  ces  curieux  établissements. 


La  machine  dynamo-électrique  pouvant 
fournir  des  courants  continus  ou  des  cou- 
rant alternatifs,  les  usines  centrales  produi- 
sent des  courants  continus  ou  des  courants 
alternatifs,  selon  les  besoins.  Les  courants 
continus  ont  été  longtemps  seuls  à  subvenir 
à  l'éclairage  ;  mais  depuis  quelque  temps, 
les  courants  alternatifs  ont-  pris  faveur. 
C'est  pour  l'éclairage  du  port  du  Havre  que 
les  courants  alternatifs  ont  été  employés 
pour  la  première  fois,  par  cette  raison  que 
cet  éclairage  se  fait  au  moyen  de  la  bougie 
Jablochkoff,  appareil  qui  ne  peut  fonc- 
tionner qu'avec  les  courants  alternatifs. 

Dans  les  usines  à  courants  continus,  qui 
servent,  tant  pour  l'éclairage  par  incandes- 
cence, que  pour  l'éclairage  par  l'arc  vol- 
taïque,  les  machines  dynamos  sont  action- 
nées chacune  par  un  moteur  spécial,  ou 
groupées  par  deux,  sur  un  même  moteur. 
Chacun  de  ces  ensembles  s'appelle  un 
groupe-unité,  et  une  usine  centrale  se  com- 
pose de  la  réunion  d'un  certain  nombre  de 
groupes-unités.  On  pourrait,  sans  doute, 
n'avoir  qu'un  moteur  commun  à  toutes  les 
machines  dynamos,  mais  à  cause,  des  varia- 
tions dans  la  consommation  de  l'électricité, 
pendant  une  grande  partie  de  la  journée, 
ce  système  serait  peu  économique. 

Toutes  les  machines  dynamos,  réunies 
par  paires,  envoient  leurs  courants  dans  de 
fortes  barres  de  cuivre,  d'où  partent  les 
conducteurs  principaux.  Sur  ces  conduc- 
teurs principaux  s'embranchent  les  courants 
secondaires  {dérivations)  pour  les  particu- 
liers. Par  les  soudures  entre  les  conducteurs 
principaux  et  les  conducteurs  secondaires, 
il  y  a  toujours  une  perte  de  charge,  mais 
elle  est  prévue  dans  les  installations. 

Tel  est  le  mode  de  distribution  des  cou- 
rants continus,  pour  les  lampes  à  incan- 
descence. Pour  les  lampes  à  arc,  qu'elles 
soient  munies  d'un  régulateur,  ou  composées 
de  simples  bougies  Jablochkoff,  on  réunit 
également  les  machines  dynamos  par  paires, 
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et  Ton  fait  aboutir  leurs  courants  à  de  fortes 
barres  de  cuivre,  d'où  partent  les  conduc- 
teurs principaux,  puis  les  conducteurs  se- 
condaires qui  leur  sont  soudés.  Il  faut, 
toutefois,  pour  se  contenter  de  ce  mode  de 
distribution  générale,  que  les  espaces  à 
éclairer  soient  peu  distants  des  machines 
dynamos.  Pour  l'éclairage  de  grandes  éten- 
dues, comme  une  ville  ou  un  vaste  chantier, 
il  faut  des  circuits  distincts,  alimentés  cha- 
cun par  une  machine  à  vapeur  spéciale. 

Les  conducteurs  de  cuivre,  isolés  comme 
nous  l'avons  indiqué  dans  le  chapitre  pré- 
cédent, sont  établis  dans  des  gouttières  de 
bois,  ou  de  béton,  enfouies  sous  le  sol  des 
rues.  Ils  amènent  le  courant  aux  lampes, 
qui  sont  disposées,  de  toutes  manières,  par 
unités  ou  par  groupes,  formant  des  lumi- 
naires séparés,  ou  des  lustres.  Dans  le 
support  des  lampes  ou  des  lustres,  est  une 
boîte,  où  aboutissent  les  fils;  elle  est  munie 
d'une  clef,  que  Ton  tourne  à  la  main,  pour 
allumer  ou  éteindre  la  lampe.  Il  y  a,  en 
outre,  dans  chaque  circuit,  un  des  coupe-cir- 
cuits^ que  nous  avons  représentés  plus  haut 
(pages  436  et  437)  muni  de  son  fil  de  plomb, 
lequel,  en  cas  d'excès  de  courant,  fond,  et 
interrompt  le  passage  de. l'électricité. 

Les  usines  à  courants  alternatif  s  sont  dis- 
posées comme  celles  à. courants  continus. 
Mais  une  découverte  importante,  celle  des 
transformateurs,  a  permis  de  rendre  plus 
économique  et  plus  pratique  l'emploi  des 
courants  alternatifs. 

Les  courants  alternatifs  sont  d'une  grande 
puissance,  mais  ils  ne  pourraient  se  prêter  à 
l'alimentation  de  toutes  les  lampes  différant 
de  volume,  ou  à  l'alimentation  simultanée 
des  lampes  à  arc  et  à  celles  à  incandescence. 
L'appareil  nommé  transformateur  par  les 
inventeurs,  parmi  lesquels  il  faut  citer 
MM.  Gaulard  et  Gibbs,  Gramme,  Jablo- 
chkoff,  Cabanellas,  etc.,  ont  pour  effet 
de.  modifier  les  propriétés  de  ce  courant 


quant  à  son  intensité,  et  de  permettre  de 
le  diviser,  pour  le  distribuer  à  des  groupes 
différents  de  lampes. 

Un  transformateur  se  compose,  en  prin- 
cipe, d'une  bobine  d'induction  de  Ruhm- 
korff,  dont  ie  fil  primaire  est  parcouru  par 
les  courants  alternatifs  venant  de  l'usine. 
En  parcourant  les  sphères  de  la  bobine  de 
RuhmkorfF,  les  courants  alternatifs  déve- 
loppent, dans  le  fil  secondaire  de  la  bobine, 
des  courants  d'induction ,  lesquels  sont 
susceptibles  de  se  diviser,  si  l'on  extrait  un 
nombre  plus  ou  moins  grand  de  couples  de 
l'appareil  transformateur.  L'éclairage  peut 
prendre  ainsi  toutes  les  variations  d'inten- 
sité que  l'on  désire. 

Nous  représentons,  dans  la  figure  360, 
le  transformateur  de  MM.  Gaulard  et  Gibbs, 
le  premier  en  date  de  ces  appareils,  qui  fut 
présenté,  en  1883,  à  l'Exposition  de  Lon- 
dres, et  en  1884,  à  celle  de  Paris.  lise  com- 
pose de  quatre  colonnes  verticales,  en  bois, 
reposant  sur  un  socle,  également  en  bois. 
Entre  ces  colonnes,  se  dresse  une  série 
de  cylindres,  composés  d'un  grand  nombre 
de  rondelles  de  cuivre,  de  9  centimètres 
de  diamètre  intérieur,  et  excessivement 
minces.  Ce  système  est  destiné  à  produire 
l'effet  de  la  bobine  d'induction  de  Ruhm- 
korff;  A  cet  effet,  chaque  disque  est  percé, 
au  centre,  d'un  trou,  de  2  centimètres  de 
diamètre,  et  il  porte  une  fente,  en  forme 
de  rayon.  Aux  deux  extrémités  de  chaque 
fente,  le  disque  est  relié  aux  deux  disques 
placés  au-dessus  et  au-dessous  de  lui,  et 
cette  liaison  fait  de  l'ensemble  une  spirale 
de  cuivre  en  forme  de  ruban,  qui  parcourt 
les  circuits  alternatifs.  Entre  les  deux  dis- 
ques, il  y  a  un  troisième  disque  intercalé, 
et  la  réunion  de  ce  dernier  système  fournit 
une  seconde  spirale  insérée  dans  la  pre- 
mière, mais  isolée  d'elle  par  un  vernis  qui 
couvre  ses  deux  faces.  Les  disques  sont,  en 
outre,  séparés  les  uns  des  autres,  par  des 
feuilles  de  papier-parchemin. 
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Fig.  360. 


Transformateur  de  MM.  Gaulard  et  Gibbs. 


C'est  dans  ce  dernier  système  que  s'éta- 
blit le  courant  d'induction,  développé  par 
le  circuit  primaire,  et  ce  sont  ces  courants 
d'induction  qui,  jouissant  de  propriétés 
physiques  autres  que  celles  du  courant  pri- 
maire, serviront  à  alimenter  les  lampes. 
Pour  obtenir  une  intensité  variable  d'éclai- 
rage, pour  faire  fonctionner  par  exemple 
des  lampes  à  arc  ou  des  lampes  à  incan- 
descence, en  nombre  quelconque,  on  prend 
une  quantité  de  couples  transformateurs 
répondant  à  l'intensité  de  la  force  élec- 
tro-motrice dont  on  a  besoin  pour  l'éclai- 
rage. 

Tel  est  le  premier  transformateur  qui  ait 
été  construit,  et  qui  est  en  usage  dans  beau- 
coup d'usines  centrales. 


Plusieurs  physiciens  ont  construit  des 
transformateurs  d'une  tout  autre  forme. 

MM.  Zapernowski,  Deri  et  Blaty,  ont  pris 
des  anneaux  dont  les  bobines  sont  isolées 
les  unes  des  autres,  et  qui  constituent  des 
bobines  de  Ruhmkorff  économiques. 

M.  Diehl  a  construit  un  transforma- 
teur, qui  fait  partie  intégrante  de  chaque 
lampe. 

MM.  Edison  et  Westinghouse  ont  proposé 
d'autres  appareils  du  même  genre,,  qui  sont 
appliqués  dans  les  usines  d'Amérique. 

On  a  beaucoup  discuté  sur  les  avantages 
et  les  inconvénients  respectifs  des  courants 
continus  et  des  courants  alternatifs,  dans  les 
usines  centrales.  Les  courants  continus  con- 
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viennent  particulièrement  pour  le  transport 
de  la  force  à  distance,  et  ils  ont  l'avantage  de 
pouvoir  servir  aux  opérations  galvanoplas- 
tiques  et  électro-chimiques.  Ils  paraissent 
particulièrement  favorables  à  l'alimentation 
des  lampes  à  arc.  Leur  inconvénient,  c'est 
de  ne  pouvoir  s'étendre  à  une  grande  dis- 
tance, et  de  perdre  une  partie  de  leur  inten- 
sité en  s'éloignant  de  leur  point  de  départ. 
Les  courants  alternatifs  ont,  au  contraire, 
un  rayon  d'action  considérable,  et  peuvent 
éclairer  des  lieux  très  distants  de  leur 
source,  sans  rien  perdre  de  leur  puissance. 
Mais  ils  sont  impropres  aux  décompositions 
chimiques,  et  ne  conviennent  pas  au  trans- 
port de  la  force  motrice. 


CHAPITRE  VIII 

LES   USINES   CENTRALES   D'ÉLECTRICITÉ.  —  LES  USINES 
CENTRALES  DE  PARIS. 

Après  ces  considérations  générales  sur 
les  usines  centrales  d'électricité,  nous  pas- 
sons à  Ténumération  et  à  la  description  de 
celles  qui  existent  aujourd'hui  en  France 
et  à  l'étranger. 

Les  usines  centrales  de  Paris,  —  Dans 
une  séance  du  mois  de  décembre  1888,  le 
conseil  municipal  de  Paris  adopta  le  projet 
d'une  commission  qui  avait  été  instituée 
pour  prendre  connaissance  des  demandes 
de  concession  faites  par  six  compagnies 
d'éclairage  électrique,  à  savoir  :  la  Compa- 
gnie continentale  Edison  ;  la  Société  Géraldy- 
Deprez;  M.  Gaston  Sencier;  la  Société  du 
secteur  de  la  place  Clichy  ;  la  Compagnie 
Victor  Popp  ;  la  Compagnie  parisienne  élec- 
trique, 

La  création  d'une  usine  pour  l'éclairage 
des  Halles,  ayant  été  décidée,  des  soumis- 
sions avaient  été  présentées  par  M.  Belle  ville , 
par  MM.  Weyher  et  Richemond,  Lecouteux 

s.  ï.  II.  . 
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et  Garnier,  par  la  Compagnie  continentale 
Edison,  et  M.  Patin.  Elles  ne  furent  pas 
acceptées.  La  ville  décida  d'exécuter  elle- 
même  l'usine  destinée  à  éclairer  les  Halles. 

L'usine  municipale  des  Halles :'a  été  inau- 
gurée le  1er  décembre  1889.  Nous  en  don- 
nerons la  description  plus  loin. 

Les  concessions  pour  l'éclairage  de  cer- 
tains quartiers  de  Paris  furent  accordées 
comme  il  suit  : 

Le  réseau  dévolu  à  M.  Gaston  Sencier 
comprenait  l'avenue  de  la  Grande- Armée, 
l'avenue  des  Ghamps-Élysées,  les  rues  de 
Rivoli,  du  Louvre,  Montmartre,  du  Fau- 
bourg-Montmartre, de  Châteaudun,  de 
Londres,  de  Constantinople,  de  Rome,  Car- 
dinet  et  de  Tocqueville. 

Le  secteur  attribué  à  la  Société  anonyme 
d'éclairage  électrique  du  secteur  de  la  place 
Clichy,  comprenait  :  le  boulevard  Pereire, 
la  rue  de  Rome,  le  boulevard  Haussmann, 
la  rue  du  Havre,  la  rue  d'Amsterdam 
l'avenue  de  Clichy,  l'avenue  de  Saint-Ouen, 
jusqu'aux  fortifications. 

Le  secteur  de  la  Compagnie  continentale 
Edison  partait  de  l'avenue  de  Saint-Ouen 
(porte  de  Saint-Ouen)  et  était  délimité  par 
l'avenue  de  Saint-Ouen,  l'avenue  de  Clichy, 
la  rue  de  Clichy,  la  chaussée  d'Antin;  les 
grands  boulevards  jusqu'à  la  rue  de  Riche- 
lieu, la  place  de  la  Bourse  (côté  des  numéros 
impairs),  la  rue  Joquelet,  la  rue"  Mont- 
martre, les  grands  boulevards  jusqu'à  la 
rue  du  Faubourg-Saint-Denis,  le  commen- 
cement de  la  rue  du  Faubourg-Saint-Denis, 
le  faubourg  Saint-Denis  jusqu'à  la  rue  d'En- 
ghien,  la  rue  Bergère,  la  rue  du  Faubourg- 
Montmartre,    rue   Grange-Batelière,  rue 
Geoffroy-Marie,  rue  Richer,  cité  Trévise, 
rue  Bleue,  rue  La  Fayette,  place  Cadet,  rue 
Rochechouart,  boulevard  Rochechouart , 
rue  de  Clignancourt,  rue  Ordener  et  rue  du 
Mont-Cenis. 

La  Compagnie  parisienne  d'électricité 
Victor  Popp  a  son  réseau  délimité  ainsi  : 

,  149 
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rues  de  Bellevilie,  du  Faubourg- du -Tem- 
ple, place  de  la  République,  boulevards 
Saint-Martin,  Saint-Denis,  Poissonnière, 
Montmartre,  des  Italiens,  des  Capucines,  de 
la  Madeleine,  rue  Royale,  rue  de  Rivoli 
(traversée),  place  de  la  Concorde,  quais  des 
Tuileries,  du  Louvre,  de  la  Mégisserie,  de 
Gesvres,  de  l'Hôtel-de- Ville,  des  Célestins, 
Henri  IV,  place  Màzas,  quai  de  la  Râpée  et 
quai  de  Bercy  jusqu'aux  fortifications. 

La  Compagnie  parisienne  électrique  a  son 
secteur  ainsi  délimité  :  boulevard  Ornano 
(porte  Clignancourt),  boulevard  Barbès,  rue 
du  Faubourg-Poissonnière,  rue  Notre- 
Dame-de-Recouvrance,  rue  des  Petits-Car- 
reaux, rue  Montorgueil,  rue  Baltard,  rue 
du  Pont-Neuf,  quais  des  Orfèvres,  quai  du 
Pont-Neuf,  rue  de  la  Cité,  parvis  Notre- 
Dame,  pont  d'Arcole,  rue  du  Temple,  place 
de  la  République,  rue  du  Faubourg-du- 
Temple,  rue  de  l'Entrepôt,  de  Lancry,  des 
Récollets,  rue  du  Faubourg-Saint-Martin, 
rue  de  Flandre. 

Le  secteur  de  la  Société  anonyme  pour  la 
transmission  de  la  force  par  Vélectricité 
[procédé  Marcel  Deprez)  part  de  la  porte  de 
Clignancourt,  pour  être  délimité  par  le  bou- 
levard Arnaud,  le  boulevard  Barbès,  le 
boulevard  de  Magenta,  la  place  de  Roubaix, 
la  rue  de  Dunkerque,  le  boulevard  de  De- 
nain,  la  rue  du  Faubourg- Saint-Denis,  la 
traversée  des  grands  boulevards,  la  rue 
d'Aboukir,  la  rue  du  Caire,  le  boulevard  de 
Sébastopol,  le  boulevard  Saint-Martin,  la 
place  de  la  République,  la  rue  de  la  Douane, 
le  quai  de  Valmy  et  la  rue  d'Allemagne. 

Telle  est  la  répartition  qui  fut  faite  par  la 
commission  du  conseil  municipal,  à  la  fin 
de  Tannée  1888,  aux  diverses  Compagnies 
qui  avaient  sollicité  les  concessions  de 
l'éclairage  des  rues  de  Paris,  par  l'électri- 
cité. Chacune  de  ces  sociétés  se  mit  à 
l'œuvre  aussitôt. 

Dès  le  mois  de  juin  1889,  la  Société 
Popp,  qui  emploie  l'air  comprimé  pour 


fournir  la  force  motrice  et  actionner  les 
dynamos^  et  qui  fait  usage  de  lampes  à  arc, 
avec  les  appareils  Thomson-Houston,  avait 
terminé  l'installation  de  Péclairage  élec- 
trique sur  les  grands  boulevards. 

Les  lampes  à  arc  avec  régulateur,  au 
nombre  de  44,  sont  placées  à  40  mètres  les 
unes  des  autres,  sur  les  trottoirs  ou  sur  les 
refuges  établis  au  milieu  de  la  chaussée. 
Une  machine  dynamo  à  haute  tension,  de 
2  500  volts  et  30  ampères,  excitée  par  unedy- 
namo  Gramme,  fournit  le  courant.  Des  fils  de 
cuivre,  enveloppés  d'une  toile  caoutchoutée, 
d'une  couche  de  gutta-percha  et  d'une  enve- 
loppe en  plomb,  forment  les  câbles.  On  a 
placé  ces  câbles  dans  des  conduites  en 
fonte,  de  20  centimètres  de  diamètre. 

Une  somme  de  200  000  francs  a  été  allouée 
aux  trois  sociétés  chargées  de  l'éclairage  des 
boulevards;  ce  qui  donne  50000  francs 
pour  prix  de  revient  du  kilomètre,  par  an. 

La  force  employée  pour  alimenter  d'élec- 
tricité les  stations  par  îlots,  est  de  590  che- 
vaux-vapeur, pour  les  lieux  suivants  :  rue 
Meyerbeer,  50  chevaux  ;  place  de  la  Made- 
leine, 50;  rue  de  Bondy,  50;  passage  des 
Panoramas,  100;  rue  Caumartm,  150;  bou- 
levard des  Capucines,  50  ;  rue  Sainte- Anne, 
20,  rue  de  Franche-Comté,  20;  Nouvelle- 
Bastille,  100. 

Trois  stations  centrales,  qui  étaient  en 
formation  au  mois  d'août  1889,  utilisent: 
rue Boissy-d'Anglas,  2000  chevaux;  Bourse 
du  Commerce,  2000;  rue  Dieu,  1000;  soit 
5000  chevaux,  dont  1250  de  réserve,  pour 
alimenter  par  des  accumulateurs  150  000 
lampes  à  incandescence. 

U  éclairage  municipal  comprend  40  lam- 
pes à  arcs  de  2000  bougies  chacune,  ainsi 
réparties  :  rue  Royale,  14;  place  de  la  Ma- 
deleine, 7;  boulevard  des  Capucines,  6; 
place  de  l'Opéra,  8. 

Les  théâtres  et  concerts  utilisent  :  275  che- 
vaux-vapeur., 176  lampes  à  arc  et  1053  lam- 
pes à  incandescence. 
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Les  hôtels  :  52.  chevaux  et  360  lampes  à. 
incandescence. 

Les  journaux  :  95  chevaux- vapeur  ;  9  arcs 
et  680  lampes  à  incandescence. 

Les  cafés-restaurants  :  136  chevaux-va- 
peur, 49  arcs  et  4066  lampes  à  incandes- 
cence. 

Les  cercles  :  433  lampes  à  incandescence. 

Divers  :  1 34  chevaux  ;  55  arcs  et  1  31 7  lam- 
pes à  incandescence. 

Le  secteur  de  la  Société  Rothschild-Marcel 
Deprez  comprend,  entre  autres,  les  boule- 
vards Ornano,  Barbès,  Magenta,  Sébastopol, 
les  rues  d'Aboukir,  du  Faubourg-Saint- 
Denis,  la  place  de  îa  République  et  le  bou- 
levard Saint-Martin. 

La  distribution  est -faite  â  128  volts  par 
réseau,  à  deux  conducteurs  et  feeders  :  ce 
qui  permet  de  mettre  deux  régulateurs  en 
tension,  concurremment  avec  des  lampes  à 
incandescence,  de  grande  résistance;  la 
perte  consentie  est  de  1,5  volt  dans  le  réseau 
distributeur,  et  12  volts  dans  les  feeders. 

L'alimentation  du  réseau  est  faite  en 
partie  par  des  accumulateurs,  rechargés  le 
jour}  et  débitant,  la  nuit,  en  dérivation  sur 
les  machines. 

Au  commencement  du  mois  d'août  1889, 
deux  stations  centrales  seulement  étaient 
en  activité;  l'une,  rue  de  Bondy,  70,  et 
l'autre,  rue  des  Filles-Dieu. 

La  station  de  la  rue  de  Bondy  desservait, 
au  môme  moment,  les  théâtres  de  l'Ambigu, 
des  Folies-Dramatiques,  de  la  Porte-Saint- 
Martin  et  de  la  Renaissance.  Pour  cet  éclai- 
rage, elle  a  deux  machines  à  vapeur  demi- 
fixes  horizontales  Weyher  et.  Richemond,  de 
75  chevaux  chacune,  commandant  4  dyna- 
mos Desroziers  de  250  ampères  et  120  volts  ; 
plus,  deux  machines  Lecouteux,  de  70  che- 
vaux  chacune,  actionnant  2  dynamos  Thnvy, 
qui  débitent  500  ampères  et  120  volts,  à  la 
vitesse  de  375  tours,  et  en  outre,  8  tonnes 
d'accumulateurs. 


.  En  vue  de  l'éclairage  public,  on  a  installé 
quatre  groupes,  composés  chacun  d'un  mo- 
teur Weyher  et  Richemond  de  140  chevaux, 
et  d'une  dynamo  Bréguet,  débitant  750  am- 
pères, sous  une  tension  moyenne  de  1 40  volts, 
à  la  vitesse  de  200  tours  à  la  minute. 

Des  accumulateurs  sont  également  em- 
ployés pour  l'éclairage  public;  leur  poids 
total  est  de  75  tonnes,  et  ils  peuvent  four- 
nir un  courant  de  1000  ampères,  avec 
135  volts. 

A  la  station  de  la  rue  des  Filles-Dieu, 
2  moteurs  Weyher  et  Richemond,  de 
120  chevaux,  actionnent  chacun  une  dy- 
namo Marcel  Deprez,  de  100  chevaux-élec- 
triques. 

Les  deux  stations  dont  il  s'agit,  sont  reliées 
à  la  canalisation  de  distribution  par  13  fee- 
ders, dont  7  pour  la  rue  de  Bondy  et  6  pour 
la  rue  des  Filles-Dieu. 

L'éclairage  public  comprenait,  au  com- 
mencement d'août  1889,  25  lampes  à  arcs, 
de  10  ampères,  réparties  entre  la  piace  de 
la  République  et  la  porte  Saint-Denis.  La 
lanterne,  de  verre  clair,  différencie  seule 
ces  candélabres  de  ceux  de  la  Compagnie 
Edison. 

L'éclairage  électrique  de  la  place  du  Car- 
rousel dépendait  d'abord  d'une  station  spé- 
ciale établie  par  la  Société  lyonnaise  de 
constructions  mécaniques.  La  Compagnie 
continentale  Edison,  chargée  aujourd'hui 
de  ce  service,  a  fait  établir,  au  mois  d'août 
1889,  une  canalisation,  qui  relie  la  place  du 
Carrousel  à  sa  station  du  Palais-Royal.  Les 
câbles  traversant  la  place  du  Palais-Royal 
et  la  rue  de  Rivoli,  sont  placés  dans  les 
égouts.  Ils  sont  isolés  et  sous  plomb,  jus- 
qu'au guichet  de  Rohan;  mais  de  là,  et  tout 
autour  de  la  place,  les  fils  sont  nus,  et 
portés  par  des  isolateurs  en  porcelaine. 
Seize  lampes  à  arc,  avec  régulateur  de 
10  ampères,  du  système  Pieper,  fixées  sur 
des  potences  de  6  mètres  de  hauteur,  assu- 
rent l'éclairage. 
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L'éclairage  électrique  du  palais  de 
FÉlysée  par  la  Compagnie  continentale  Edi- 
son, est  la  première  installation  de  Paris  où 
les  transformateurs  aient  été  employés  pour 
alimenter,  à  distance,  les  lampes  électriques. 
Une  dynamo  Zipernowsky,  à  courants 
alternatifs,  fut  installée  dans  l'usine  du 
Palais-Royal ,  pour  desservir  les  transfor- 
mateurs de  l'Elysée.  Deux  câbles  en  cuivre 
constituent  la  canalisation  entre  ce  palais 
et  l'usine;  ces  câbles  ont  une  section  de 
50  millimètres;  ils  sont  très  bien  isolés  et 
fixés  à  la  voûte  des  égouts. 

Les  transformateurs  sont  au  nombre  de 
douze  ;  ils  sont  montés  en  dérivation  sur  les 
deux  câbles.  La  tension  sur  le  circuit  pri- 
maire est  d'environ  1800  volts.  Chaque 
transformateur  alimente  un  circuit  de  dis- 
tribution, sur  lequel  les  lampes  à  incandes- 
cence, de  44  volts  chacune,  sont  reliées, 
d'après  le  système  d'Edison,  à  trois  fils. 

L'éclairage  électrique  comporte  %  000  lam- 
pes à  incandescence  ;  il  est  installé  dans  les 
salles  des  fêtes  et  dans  tous  les  salons  du 
rez-de-chaussée.  Les  lampes  sont  fixées  sur 
des  lustres  et  sur  des  appliques.  La  fixité  de 
la  lumière  est  remarquable. 

Puisque  nous  venons  de  citer  les  diverses 
stations  centrales  desservies  par  la  Compa- 
gnie Edison,  nous  donnerons  la  description 
de  celle  du  Palais-Royal. 

Cette  station  est  établie  dans  un  sous-sol 
de  la  seconde  cour  du  Palais-Royal,  où 
l'on  arrive  par  une  galerie  souterraine,  qui 
débouche  dans  la  rue  de  Valois.  La  surface 
qu'elle  occupe  est  rectangulaire,  et  longue 
de  28m,65  sur  18  mètres  de  largeur.  Elle 
est  divisée  en  deux  parties  principales  :  la 
grande  salle  des  machines,  de  21  mètres  de 
long  et  18  mètres  de  large,  et  la  salle  des 
générateurs,  qui  a  6m,15  de  longueur  sur 
18  mètres  de  largeur. 

Cette  dernière  salle  renferme  5  généra- 
teurs Belleville,  qui  fournissent  1800  kilo- 


grammes de  vapeur  à  l'heure  ;  elle  est  dis- 
posée pour  recevoir  plus  tard  deux  autres 
chaudières*  L'alimentation  de  l'eau  est  pro- 
curée par  trois  réservoirs  placés  sous  les 
constructions  de  la  rue  de  Valois  ;  la  con- 
tenance de  ces  réservoirs  est  de  158  mètres 
cubes.  On  les  remplit  au  moyen  d'un  puits 
et  d'une  pompe  centrifuge,  actionnée  par 
une  dynamo  Edison,  ou  par  les  conduites 
d'eau  de  la  ville.  La  fumée  des  foyers  s'en- 
gage dans  une  conduite  de  24  mètres  de  lon- 
gueur, aboutissant  à  une  cheminée,  située 
sur  la  rue  de  Valois,  et  où  arrive  également 
le  tuyau  de  décharge  de  la  vapeur  de  con- 
densation, ce  qui  en  active  le  tirage. 

La  salle  des  machines  est  située  à  l'extré- 
mité du  couloir  d'accès.  Elle  est  éclairée 
par  un  dôme  vitré,  et  renferme  les  conden- 
seurs, les  machines  à  vapeur,  les  dynamos 
et  le  tableau  de  distribution.  Les  deux  con- 
denseurs  fournissent  la  vapeur  aux  machines 
à  vapeur,  au  moyen  d'une  conduite  en  V, 
qui  permet  de  lès  alimenter  ensemble  ou 
séparément,  ou  de  prendre,  en  cas  d'acci- 
dent arrivé  à  un  joint,  la  vapeur  sur  une 
branche  ou  sur  l'autre. 

Les  machines  à  vapeur,  au  nombre  dé  8, 
sont  placées  sur  deux  rangs  parallèles,  au 
milieu  de  la  salle,  deux  de  chaque  côté.  Ces 
machines  sont  du  système  Weyher  et  Riche- 
mond,  à  triple  expansion,  avec  4  cylindres, 
dont  2  superposés  ;  elles  marchent  à  160  tours 
et  ont  une  puissance  de  150  chevaux. 
Chaque  machine  à  vapeur  actionne  direc- 
tement et  sans  transmission  intermédiaire, 
une  dynamo  Edison. 

Les  machines  dynamos,  du  même  type  que 
celles  de  l'Opéra,  fournissent,  à  150  tours 
par  minute,  800  ampères  et  101  volts.  Elles 
se  trouvent  derrière  les  machines  à  vapeur 
qui  les  commandent,  et  sont  reliées,  deux 
à  deux,  en  tension. 

La  distribution  du  courant  s'effectue  par 
le  système  à  trois  fils  ;  des  feeders  partent 
de  l'usine,  et  arrivent  en  divers  points  du 


SUPPLÉMENT  À  L'ART  DE  L'ÉCLAIRAGE.  44S 


circuit  d'alimentation  ;  celui-ci  est  fermé  et 
fait  le  tour  du  jardin. 

Les  câbles  conducteurs  sont  installés  dans 


les  égouts,  sur  les  deux  grands  côtés  du  jar- 
din, et  sur  le  petit  côté  où  se  trouve  l'usine. 
Ces  conducteurs  sont  soutenus  par  des  sup- 
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ports  en  porcelaine,  fixés  à  la  voûte.  Sur  le 
quatrième  côté  du  jardin,  où  il  n'y  a  pas 
d'égout,  on  a  placé  des  câbles  sous  plomb. 


dans  l'intérieur  d'une  conduite  en  fonte, 
posée  dans  une  tranchée. 
Sur  le  circuit  d'alimentation  dont  il  vient 
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d'être  question,  sont  branchées  les  dériva- 
tions des  abonnés.  Elles  se  composent  d'un 
câble  sous  plomb,  qui  aboutit  à  un  comp- 
teur, muni  de  deux  interrupteurs,  un  du 
côté  du  réseau  et  un  autre  correspondant 
à  un  tableau  de  distribution. 

Les  grands  clients  de  la  station  centrale 
du  Palais-Royal  se  trouvent  aux  extrémités 
du  circuit;  ce  sont  les  deux  théâtres  du 
Palais-Royal  et  de  la  Comédie-Française  ; 
ensuite  le  conseil  d'État,  la  cour  des 
comptes,  l'Administration  des  bâtiments 
civils  et  des  beaux-arts,  etc.  L'usine  doit 
encore  éclairer,  plus  tard,  les  galeries  et  les 
arcades  du  Palais-Royal  et  des  immeubles 
attenants. 

La  puissance  de  cette  station  peut  être 
ainsi  portée  jusqu'à  42  000  lampes,  de 
16  bougies. 

Parmi  les  usines  centrales  parisiennes, 
nous  devons  citer  encore  celle  du  passage 
des  Panoramas,  qui  éclaire  le  théâtre  des 
Variétés,  ainsi  que  quelques  cafés  environ- 
nants ;  et  celle  de  la  cité  Bergère. 

La  première,  qui  peut  fournir  le  courant 
électrique  â  1500  lampes  à  incandescence 
de  10  bougies  a  été  créée  par  M.  Lipp- 
mann,  et  achevée  par  la  Société  d'éclai- 
rage électrique,  à  laquelle  elle  appartient. 
Nous  représentons  cette  petite  usine  dans 
la  ligure  361. 

La  station  de  la  cité  Bergère  a  été  créée 
par  MM.  Mildé  et  Clerc.  La  Compagnie 
Edison  participe  à  son  exploitation. 

Elle  dessert  actuellement  environ  4  400 
lampes,  réparties  dans  les  premières  maisons 
du  faubourg  Montmartre  et  dans  le  pâté 
compris  entre  ce  faubourg  et  la  rue  Drouot, 
d'une  part,  le  boulevard  Montmartre  et  la 
rue  Grange-Batelière,  d'autre  part. 

Elle  emploie  2  locomobiles  de  60  chevaux 
et  4  dynamos  Gramme  ;  120  accumulateurs 
sont  destinés,  en  cas  d'accident,  à  remplacer 
Tune  des  dynamos^  de  telle  sorte  que  le  ser- 


vice des  lampes  se  trouve  toujours  assuré. 

Les  conducteurs  sont  nus  :  ils  franchis- 
sent la  rue,  en  passant  au-dessus  des  maisons 
portés  sur  des  isolateurs  en  porcelaine,  par 
des  poteaux  fixés  sur  les  toits.  Les  conduc- 
teurs principaux,  formés  d'une  tresse  de  fils 
de  cuivre,  ont  une  section  de  75  millimétrés 
carrés. 

L'électricité  se  vend  aux  consommateurs 
16  centimes  par  ampère-heure  ce  qui  met 
le  prix  de  la  lampe-heure  de  10  bougies 
à  4,8  centimes  l'heure.  A  Paris  le  bec  de 
gaz  d'une  carcel,  consommant  120  litres  à 
l'heure,  coûte  3,6  centimes.  La  lumière 
électrique  est  donc,  ici,  de  30  pour  100  plus 
chère  que  le  gaz. 

La  Société  d'appareillage  et  d'éclairage 
électriques  est  chargée  de  l'éclairage  de  la 
gare  Saint-Lazare.  Cette  installation  com- 
prend :  les  cours  de  la  banlieue  et  du  départ 
des  grandes  lignes,  ainsi  que  la  rue  inté- 
rieure qui  les  réunit;  —  les  vestibules  et 
sous-sols  établis  au  niveau  des  cours  et  de 
la  rue  intérieure  ;  —  la  grande  salle  des  Pas- 
Perdus,  au  premier  étage,  allant  de  la  rue  de 
Rome  à  la  rue  d'Amsterdam;  —  les  salles 
d'attente  ;  —  les  quais,  et  les  voies  sous  les 
halles  couvertes,  jusqu'au  pont  de  la  place 
de  l'Europe;  —  enfin,  les  salles  de  bagages 
à  l'arrivée  des  grandes  lignes. 

L'ensemble  de  l'éclairage  de  là  gare  Saint- 
Lazare  est  fourni  par  100  lampes  à  incan- 
descence, de  10  et  16  bougies,  153  lampes  à 
arc  de  40  carcels,  et  18  lampes  à  arc  de 
25  carcels. 

La  Compagnie  de  l'Ouest  s'est  réservé  le 
droit  de  faire  varier  le  nombre  et  l'empla- 
cement des  lampes.  Les  installations  de  la 
force  motrice  permettent  de  porter  aux 
chiffres  suivants,  s'il  est  jugé  utile,  le 
nombre  des  lampes  indiqué  plus  haut  : 

Pour  les  lampes  à  incandescence  de  10 

à  16  bougies  

Pour  les  lampes  à  arc  de  40  carcels   175 

_  —    de  25  carcels.. ...  20 
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L'usine  qui  produit  le  courant,  est  située  à 
la  tête  du  tunnel  des  Batignolles.  Trois  gé- 
nérateurs Belleville,  pouvant  produire 
2000  kilogrammes  de  vapeur  à  l'heure,  ali- 
mentent trois  machines  à  vapeur  Lecouteux 
et  Garnier,  de  140  chevaux,  tournant  à 
180  tours  par  minute.  Chacune  de  ces  ma- 
chines commande  deux  dynamos  Gramme, 
de  450  ampères  èt  100  volts,  groupées  en 
tension,  et  montées  sur  des  châssis  ten- 
deurs. Deux  groupes  suffisent  à  l'éclairage, 
le  troisième  est  en  réserve. 

La  canalisation  entre  l'usine  et  le  poste 
central,  se  compose  de  câbles,  de  20  centi- 
mètres de  section,  dont  l'enveloppe  varie 
suivant  les  positions'  successives  qu'ils  occu-  - 
pent.  Depuis  l'usine  jusqu'au  pont  de  la 
place  de  l'Europe,  les  câbles  sont  sous 
plomb,  et  reposent  sur  des  supports  en  fer 
galvanisé.  Au  delà,  jusqu'à  la  tête  des  quais, 
les  câbles  sont  sous  tresse  de  soie  ou  coton 
revêtus  de  caoutchouc,  et  maintenus  par 
des  isolateurs  en  porcelaine,  fixés  par  des 
brides  sur  des  supports  analogues  aux 
précédents.  De  la  tête  des  quais  au  ta- 
bleau-de  distribution,  les  câbles  sont-  sous 
plomb. 

La  canalisation  secondaire  réunissant 
chaque  lampe  à  arc  au  tableau  de  distribu- 
tion du  poste  central,  est  faite  au  moyen  de 
câbles  sans  tresse,  d'une  ëection  de  3  à 
5,5  millimètres,  suivant  les  distances  des 
lampes  au  tableau. 

Parmi  les  lampes  de  10  carcels,  43  sont 
à  découvert;  les  110  autres  lampes  sont 
abritées. 

Les  prix  sont  les  suivants,  par  heure 
d'éclairage,  pour  chaque  espèce  de  lampes  : 

1°  Pour  les  lampes  à  incandescence  de 

10  bougies. . .  :    0fr,05 

2°  Pour  les  lampes  à  incandescence  de 

16  bougies   0  ,05 

Za  Pour  les  lampes  à  arc  voltaïque  de 

25  carcels.  ,   0  ,30 

4°  Pour  les  lampes  à  arc  voltaïque  de 

40  carcels.  . ... .    0,  40 


Nous  terminons  ce  tableau  des  installa- 
tions parisiennes  d'éclairage  électrique,  par 
la  description  de  l'usine  du  pavillon  des 
Halles  centrales; 

Nous  avons  dit  que  l'administration  de  la 
ville  de  Paris  n'ayant  pas  voulu  se  soumettre 
aux  conditions  des  Compagnies,  avait  dé- 
cidé de  faire  construire  elle-même  cette 
usine,  qui  a  été  établie  en  vue  de  fournir 
de  la  lumière  électrique  à  la  consommation 
privée. 

L'usine  est  destinée  à  l'éclairage  des 
Halles  et  du  triangle  formé  par  les  rues  du 
Pont-Neuf,  de  Rivoli,  des  Halles,  et  aussi  desi 
rues  Coquillière ,  des  Petits-Champs ,  et  de 
l'avenue  de  l'Opéra,  jusqu'aux  grands  bou- 
levards. La  chambre  des  machines,  qui 
constitue  l'usine  proprement  dite,  occupe 
la  moitié  sud  du  sous-sol  du  pavillon  I1L 
Elle  comprend  deux  groupes  séparés,  de 
types  absolument  différents,  et  qui  consti- 
tuent, à  proprement  parler,  deux  usines 
tout  à  fait  distinctes. 

La  première  est  composée  de  trois  ma- 
chines à  vapeur  à  triple  expansion,  de 
150  chevaux  chacune,  du  système  vertical. 
Elles  actionnent  6  dynamos  Edison,  assem- 
blées deux  à  deux,  en  série,  selon  le  procédé 
dit  «  à  trois  fils  »  et  produisant  un  courant 
continu,  de  220  à  230  volts. 

Ce  groupe  fournit  l'éclairage  des  Halles 
centrales,  composé  de  500  lampes  à  incan- 
descence de  16  bougies,  placées  dans  les 
sous-sols,  et  de  180  lampes  de  5  et  10  am- 
pères, suspendues  dans  les  pavillons.  Le 
même  courant  alimente  ensuite  un  circuit 
d'éclairage  particulier,  qui  dessert  le  triangle 
formé  par  les  rues  du  Pont-Neuf,  de  Rivoli 
et  des  Halles. 

Le  second  groupe  agit  à  haute  tension. 
Il  se  compose  de  trois  machines  à  vapeur 
horizontales,  de  11  chevaux  chacune,  action- 
nant trois  dynamos,  à  courants  alternatifs. 

Ces  machines  envoient  leur  courant  dans 
une  canalisation  établie  rue  Coquillière, 
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rue  des  Petits -Champs,  et  avenue  de  l'Opéra 
jusqu'aux  boulevards. 

La  puissance  de  l'usine  municipale  sera 
donc  de  960  chevaux,  dont  640  seront  seuls 
employés,  un  tiers  étant  consacré  à  la  ré- 
serve. Elle  pourra,  en  dehors  de  l'éclairage 
des  Halles  centrales,  alimenter  de  1200  à 
4500  lampes  dans  le  circuit  du  premier 
groupe,  et  de  4000  à  5000  dans  le  second 
groupe. 

L'inauguration  de  l'usine  municipale  des 
Halles  centrales,  eut  lieu  le  dimanche 
1er  décembre  1889.  Elle  était  présidée  par 
M.  Yves  Guyot,  ministre  des  travaux  pu- 
blics, ayant  à  ses  côtés  MM-  Rousselle,  pré- 
sident du  conseil  municipal,  Lozé,  préfet 
de  police,  plusieurs  sénateurs  et  députés, 
et  la  plupart  des  conseillers  munici- 
paux. 

Nous  disons  que  la  force  actuellement 
disponible  pour  l'usine  centrale  des  Halles, 
est  de  960  chevaux- vapeur,  mais  l'usine  est 
disposée  pour  pouvoir,  au  besoin,  doubler 
cette  puissance. 

Nous  représentons  dans  la  figure  362 
l'usine  électrique  des  Halles,  supposée  ainsi 
augmentée,  avec  son  plafond  exhaussé,  ! 
pour  permettre  d'embrasser  par  la  vue  tout 
l'ensemble  de  l'usine,  une  fois  achevée. 

A  gauche,  on  voit  d'abord  la  série  des 
chaudières  à  vapeur,  du  système  Belleville,  j 
puis  le  groupe  des  machines  dynamo -élec- 
triques Edison ,  et  des  moteurs  à  vapeur 
Weyher  et  Richemond.  Au  fond,  à  droite, 
se  trouve  le  groupe  des  dynamos  Ferranti  et 
des  moteurs  à  vapeur  Lecouteux  et  Garnier. 

Les  chaudières  à  vapeur,  au  nombre  de 
six,  peuvent  fournir  ensemble  10000  kilo- 
grammes de  vapeur,  par  heure.  Elles  sont 
installées,  ainsi  que  le  parc  à  charbon  et 
tout  ce  qui  concerne  la  production  de 
vapeur,  dans  les  travées  de  la  voie  qui 
sépare  le  pavillon  III  du  pavillon  IY  des 
Halles. 

La  cheminée,  construite  dans  l'angle  in- 


térieur du  pavillon  n°  6,  a  les  dimensions 
suivantes  : 

Hauteur  au-dessus  du  sol   40  mètres. 

—  —        du  sous-sol .. .  4.3m(34 
Diamètre  intérieur  à  la  base   3  mètres. 

—  —       au  sommet...  lra,80 

Cette  cheminée  repose  sur  un  sol  en  ma- 
çonnerie; elle  est  entourée  d'un  cylindre  de 
briques,  qui  traverse  la  toiture  du  pavillon, 
débouche  à  l'extérieur,  et  sert  ainsi  de  ven- 
tilateur à  la  chambre  des  machines. 

La  Compagnie  continentale  Edison  fournit 
les  courants  continus  à  basse  tension.  Les 
machines  dynamos  qui  engendrent  ces  cou- 
rants, sont  au  nombre  de  six;  elles  sont 
actionnées,  comme  il  vient  d'être  dit,  par 
les  moteurs  de  MM.  Weyher  et  Richemond, 
et  font  600  tours  par  minute. 

Les  machines  à  vapeur,  au  nombre  de 
trois  actuellement,  sont  du  système  à  triple 
expansion.  La  vapeur  est  admise  d'abord 
dans  un  petit  cylindre;  puis,  de  là,  dans  un 
deuxième  plus  grand,  enfin,  dans  deux  der- 
niers cylindres  plus  grands  que  le  précé- 
dent. La  vapeur,  admise  à  la  pression  de 
10  kilogrammes  dans  le  premier  cylindre, 
se  détend  successivement  dans  les  suivants, 
jusqu'aux  derniers.  On  arrive  ainsi  à  uti- 
liser la  presque  totalité  de  la  force  de  la  va- 
peur introduite  dans  le  premier  cylindre. 

Ces  machines  font  tourner  un  arbre  mo- 
teur, à  chaque  extrémité  duquel  passent  les 
courroies  destinées  à  actionner  les  dynamos 
Edison,  et  qui  est  pourvu  d'un  régulateur 
à  boules. 

Les  dynamos  de  ce  second  groupe  sont 
du  système  Ferranti,  très  en  faveur  aujour- 
d'hui à  Londres,  pour  l'éclairage  électrique. 
Ces  machines  dynamos  sont  au  nombre  de 
trois,  à  courants  alternatifs,  de  113  000  watts, 
chacune.  Elles  présentent  des  perfection- 
nements très  importants,  au  point  de  vue 
pratique.  Le  bâti  des  inducteurs  s'ouvre, 
ce  qui  facilite  l'examen  de  la  machine  et 
son  nettoyage;  le  graissage  se  fait  au 
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•  Fig-.  362.  — L'usine  centrale  d'électricité  des  Halles  de  Paris,  après  son  achèvement 
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moyen  d'un  courant  d'huile  continu.  Elles 
tournent  à  500  tours  par  minute,  et  sont 
actionnées  directement  par  les  trois  moteurs 
Lecouteux  et  Garnier,  du  type,  Côrliss,  c'est- 
à-dire  que  les  régulateurs  agissent  directe- 
ment sur  les  tiroirs  d'admission  de  la  vapeur. 
Le  graissage  est  fait  à  Fhuile  miuérale. 

Le  réseau  extérieur,  à  basse  tension,  est 
divisé  en  trois  circuits  :  un  triangulaire, 
pour  le  côté  impair  de  la  rue  des  Halles,  les 
côtés  pairs  de  la  rue  de  Rivoli  et  du  Pont- 
Neuf;  un  second,  pour  le  côté  pair  delà  rue 
des  Halles,  et  un  troisième,  pour  le  côté  im- 
pair de  la  rue  du  Pont-Neuf.  Ce  réseau  est 
-installé  pour  fournir  la  lumière  à  1500  lam- 
pes, allumées  en  même  temps. 

Le  réseau  extérieur  à  haute  tension  devra 
entretenir  près. de  4000  lampes,  de  60  bou- 
gies. Il  n'y  a  que  deux  circuits  commandés 
par  deux  dynamos  seulement,  le  troisième 
étant  réservé  en  cas  d'accident. 

Le  premier  circuit  comprend  les  côtés 
impairs  des  rues  Goquillière,  Croix-des- 
Petits-Champs,  des  Petits-Champs,  de  l'ave- 
nue de  l'Opéra  (entre  la  rue  Gomboust  et 
la  rue  Daunou),  côté  impair  du  boulevard 
des  Capucines  et  du  boulevard  de  la  Made- 
leine. 

Le  second  comprend  le  côté  pair  des  rues 
Coquillière,  Croix-des-Petits-Champs,  des 
Petits-Champs,  de  l'avenue  de  l'Opéra,  le 
côté  impair  du  boulevard  des  Capucines  (de 
la  place  de  l'Opéra  à  la  rue  Daunou),  puis  le 
côté  pair  de  ce  même  boulevard  jusqu'à  la 
rue  Caumartin. 

Les  câbles  du  réseau  à  basse  tension  exté- 
rieur, sont  posés  sous  les  trottoirs,  dans  des 
conduits  en  ciment,  de  0m,26  sur  0m,30; 
ils  sont  soutenus  sur  des  crochets  en  fonte 
vitrifiée,  de  lm,50  en  lm,50.  Ces  crochets 
sont  attachés  sur  des  cadres  en  bois,  qu'on 
peut  facilement  enlever  et  replacer. 

Les  câbles  à  haute  tension  ont  été  placés 
dans  les  égouts. 

Des  précautions  spéciales  ont  été  prises 


pour  empêcher  toute  perturbation,  prove-. 
nant  de  ces  câbles,  dans  les  réseaux  télé- 
phoniques et  télégraphiques. 


CHAPITRE  IX 

les  usines  centrales  dans  les  départements  et  a, 

l'étranger. 

Les  usines  centrales  d'électricité  existant 
aujourd'hui  dans  les  départements  français, 
sont  au  nombre  de  soixante  environ.  Nous 
commencerons  par  en  donner  la  liste,  em- 
pruntée au  Bulletin  international  d'électn- 
cité  du  28  avril  1890,  : 

Ain,  - —  Nantua:  Distribution  partielle 
d'électricité  (Guitton,  ingénieur).  —  Pont- 
de-Vaux  :  Éclairage  électrique  de  la  ville. 

Allier.  —  Montluçon  :  Société  anonyme 
d'éclairage  électrique  de  Montluçon  (Mora, 
directeur). 

Basses- Alpes.  —  Manosque  :  Société 
d'éclairage  électrique  de  la  ville  (40  che- 
vaux —  95  lampes  à  incandescence  de 
16  bougies,  pour  les  rues  et  216  lampes 
de  16  à  -20  bougies,  chez  les  particuliers); 

Ariège.  —  Ax-les-Bains  :  Usine  cen- 
trale municipale,  100  lampes  de  ville  et  ■ 
lampes  particulières,  installée  par  M.  Bril- 
louin,  mise  en  marche  en  octobre  1888. 
Moteurs  hydrauliques. 

Ardèche.  —  Bourg-Saint-Andéol  :  So- 
ciété d'éclairage  électrique  (Lauzan,  admi- 
nistrateur). .        •  •  .'. 

Ardennes.  —  Rethel  :  Société  électrique 
rethelaise  à  Sault-le-Rethel  (G'au son,  direc- 
teur). 

Aveyron.  —  Espalion  : .  Eclairage  élec- 
trique de  la  ville  (Lamy  et  Gi0). 

Marseille.  —  Station  de  la  rue  du  Pa- 
villon (250  chevaux)  ^Compagnie  du  gaz  de 
Marseille;  Station. de  la  rue  Curiol,  23 
(200  chevaux,  M.  Gilbert,  administrateur); 

Charente-Inférieure.  —  Marennes  :  Usine. 
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d'éclairage  électrique  (Guitton,  ingénieur). 

Charente. — Angcmlême  :  Usine  centrale, 
300  lampes  moteurs  à  vapeur,  mise  en 
marche  en  janvier  1888,  —  montée  par 
M.- A.  Brillouin,  a  été  cédée  en  février  1890 
à  la  Compagnie  du  gaz.  Installation  de 
1000  lampes  en  montage  (  A.  Brillouin ,. 
..ingénieur-conseil). 

Cher.,  —  Vierzon- Ville  :  Usine  d'éclai- 
rage électrique  (Guitton,  ingénieur). 

Côte-d'Or.  —  Dijon:  Usine  d'éclairage 
électrique  (De  Brancion,  ingénieur). 

Creuse.  — Bôurganeuf  :  Eclairage  élec- 
trique, usine  de  Nisme  ( Marcel  Deprez.  in- 
génieur). 

Dordogne.  —  Périgueux  :  Usine  élec- 
trique (Guitton,  ingénieur).  —  Montpont: 
Éclairage  électrique  (Guitton,  ingénieur). 

■Dr  âme.  — ■  Dieu  lent  et  Yalréas  :  Desser- 
vies par  l'usine  centrale  d'électricité  de 
Bécone  (Lombard-Guérin,  directeur). 

Finistère.  —  Châteaulin  :  Usine  d'éclai- 
rage électrique  (Lam  y  et  Cie). 

Gard.  Lasalle  :.  Éclairage  électrique 
municipal. —  Valleraugues  :  Éclairage  élec- 
trique de  la  ville  (Lamy).  . 

Haute-Garonne.  —  Toulouse  :  Société  tou- 
lousaine d'électricité,  quai  Saint-Pierre,  10. 

Gironde.  - — Bordeaux  :  Usine  d'éclairage 
électrique  partiel,  rue  Sainte-Colombe,  24 
(Société  Edison). 

Indre- et- Loire.  —  Tours  :  Compagnie 
d'éclairage  électrique. 

Isère.  —  Grenoble  :  Éclairage  électrique 
de  la  ville,  900  lampes.  —  Usine  d'éclai- 
rage électrique. 

Jura.  —  Nantua  :  Station  d'éclairage 
électrique, 

Loir-et-Cher.  —  Saint-Aignan  :  Station 
centrale  d'éclairage  électrique. 

r 

Loire.  —  Saint-Etienne  :  Usine  centrale 
d'électricité  (200  chevaux,  Société  Edison 
et  Cie).. 

Lozère.  —  Mende  :  Station  centrale 
d'éclairage  électrique  (Lamy  et  Cîe). 


Manche.  —  Saint-IIilaire-du-ÏIareouët  : 
Usine,  hydraulique  d'éclairage  électrique 
(Lamy  et  Cic). 

Marne.  —  Reims:  Usine  d'éclairage 
électrique. 

Meurthe-et-Moselle .  —  Nancy  :  Compa- 
gnie nancéenne  d'éclairage  électrique. 

Meuse.  —  Verdun  :  L.  Couten  et  Du- 
hamel. 

Morbihan.  —  Hennebont  :  Éclairage  élec- 
trique de  la  ville  (Bonfante,  directeur). 

Nord.  —  Cambrai  :  Usine  centrale  d'éclai- 
rage électrique. 

Oise.  —  Gompiègne  :  Station  d'éclairage 
électrique,  rue  Pierre-Sauvage. 

r 

Orne.  —  Domfront  :  Eclairage  électrique 
de  îa  ville. 

Basses-Pyrénées.  —  Pau  :  Station  centrale 
électrique  (Brillouin  et  Gie).  —  Oloron  : 
Éclairage  électrique  de  la  ville  d'Eaux- 
Bonnes,  rue  Chanzy,  32.  —  Pau  :  Usine 
centrale.  Éclairage  particulier  et  munici- 
pal, monté  par  M.  A.  Brillouin,  conces- 
sionnaire, en  janvier  1888.  Force  mo- 
trice à  vapeur  1500  lampes.  Mise  en 
Société  en  mai  1889,  sous  le  nom  de  Société 
électriquedes  Pyrénées.  Installation  hydrau- 
lique complémentaire  encours  d'exécution. 
—  Nay  :  Usine  de  1500  lampes  en  mon- 
tage. (A.  Brillouin,  concessionnaire.)  Force 
hydraulique. 

Haut  es- Pyrénées.  —  Ar  gelés  :  Usine  cen- 
trale, éclairage  municipal,  éclairage  des 
particuliers,  etc.  A.  Brillouin,  montée  en 
juillet  1887,  avec  vapeur;  installation 
hydraulique  en  cours  d'exécution.  —  Arge- 
lès  :  Usine  d'éclairage  électrique  (Brillouin 
et  Cle).  ■• 

Pyrénées  -  Orienta  les .  —  P  erpi  gnan  : 
Usine  d'éclairage  électrique,  rue  des  Abreu- 
voirs (Lamy  et  Cie). 

Rhône.  —  Lyon  :  Station  centrale,  rue 
de  Savoie,  .7  (Compagnie  du  gaz)..  Compa- 
gnie lyonnaise  d'éclairage  électrique  de  la 
ville  (600  chevaux). 
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Sarthe.  —  Le  Mans:  Usine  d'éclairage 
électrique  (Compagnie  du  gaz  Seguin).  So- 
ciété générale  d'électricité  du  Mans  fondée 
en  mai  4887,  reprise  par  M.  A.  Briliouîn 
en  juin  4889,  500  lampes. 

Savoie.  —  Modane  :  Usine  d'éclairage 
électrique  (Fardel,  directeur). 

Haute- Savoie.  —  La  Roche-sur-Fpron  : 
Usine  d'éclairage  électrique  (Garnot). 

Seinèzbiférîeure.  — Rouen  :  Usine  d'éclai- 
rage électrique  (100  chevaux) ,  rue  Lafayette, 
87  ;  Société  normande  d'électricité,  rue  du 
Petit-Salut,  14.  —  Le  Havre  :  Usine  d'éclai- 
rage électrique  (Mildé  et  Cie). 

—  Société  normande  d'électricité,  fondée 
en  octobre  1888  par  MM.  L.  Lelordier  et 
A.  Brillouin,  suite  de  L.  Lelordier.  Force  mo- 
trice à  vapeur  de  300  chevaux, 2400 lampes. 

Vaucluse.  —  Pertuis  :  Usine  d'éclairage 
électrique  de  la  ville. 

Vendée.  —  La  Roche-sur- Yon  :  Usine 
d'éclairage  électrique  (50  chevaux). 

Haute-  Vienne.  —  Limoges  :  Usine  d'éclai- 
rage électrique,  carrefour  Tourny  (Lamy 
et  Cie). 

Yonne.  —  Saint-Fargeau  :  Éclairage  élec- 
trique de  la  ville  (Luneau  et  Plagneux). 

Algérie.  — Milianah  :  Éclairage  électrique 
de  la  ville  (Galli  et  Dalloz).  —  Orléans- 
ville  :  Éclairage  électrique  de  la  Ville 
(Galli  et  Dalloz)  (1). 

Après  cette  liste  générale,  nous  donne- 
rons quelques  détails  sur  les  usines  cen- 
trales d'électricité  de  France,  qui  présentent 
le  plus  d'intérêt. 

L'usine  centrale  d'électricité  de  Tours, 
inaugurée  en  1886,  a  fait  la  première  appli- 
cation, en  France,  des  transformateurs 
G  au  lard  et  Gibbs.  Elle  a  une  capacité  de 
3500  lampes,  de  16  bougies,  mais  qui  ne 
sont  pas  toutes  employées. 

(1)  Ainsi  que  l'on  peut  s'en  rendre  compte  en  par- 
courant cette  liste,  plusieurs  usines  à  gaz  fournissent 
simultanément,  avec  le  gaz,  la  lumière  électrique. 


La  force  motrice  est  fournie  à  deux 
dynamos  Siemens,  par  deux  machines  à 
vapeur  Weyher  et  Richemond,  de  la  force 
de  100  et  de  150  chevaux,  fournissant  des 
courants  alternatifs  de  66  ampères. 

L'usine  est  établie  sur  la  place  du  Palais 
de  Justice.  Deux  réseaux  suivent  la  rue 
Royale;  chacun  d'eux  dessert  un  côté  de 
cette  rue,  et  est  alimenté  par  une  machine 
dynamo  de  l'usine. 

La  longueur  totale  de  chaque  réseau,  aller 
et  retour,  est  de  170  mètres.  Les  conducteurs 
en  cuivre  o*it  un  diamètre  de  7,5  millimè- 
tres. Ils  sont  isolés  et  renfermés  dans  une 
conduite  en  béton,  qui  est  placée  sous  les 
trottoirs  de  la  rue. 

Les  conducteurs  principaux  amènent  le 
courant  à  quatre  groupes  de  transforma- 
teurs Gaulard  et  Gibbs,  reliés  au  centre  de 
la  zone  qu'ils  ont  à  éclairer,  et  établis  sur 
le  circuit  principal. 

Les  réseaux  secondaires  qui  partent  de 
chaque  groupe  de  transformateurs  servent 
à  alimenter  les  lampes  au  moyen  de  câbles 
de  cuivre  placés  sous  terre  pour  toutes  les 
maisons  de  la  rue  Royale,  et  élevés  en  l'air 
pour  les  immeubles  des  rues  adjacentes, 

La  longueur  de  chaque  réseau  secon- 
daire ne  dépasse  guère  350  mètres. 

Les  lampes  installées  chez  les  abonnés, 
sont  du  système  Swann,  sur  un  réseau,  et  du 
système  Woodhouse  etRawson,  sur  l'autre. 

Les  abonnés  payent  leur  éclairage  à 
raison  de  3  francs  50  par  mois  et  par  lampe 
de  16  bougies. 

L'usine  centrale  de  Saint-Étienne  (Loire) 
a  été  créée  en  1885.  Elle  est  située  au  centre 
de  la  ville,  dans  une  cour  de  300  mètres 
carrés.  La  vapeur  est  fournie  par  4  chau- 
dières, à  foyer  intérieur,  du  genre  Farcot. 
Les  machines  à  vapeur,  au  nombre  de  4, 
sont  du  système  compound,  à  la  pression 
de  6  kilogrammes.  Chaque  moteur  déve- 
loppe une  force  de  180  chevaux.  Les  ma- 


SUPPLÉMENT  A  L'ART  DE  L'ÉCLAIRAGE. 


453 


chines  dynamos  sont  au  nombre  de  7,  du 
type  Edison. 

Le  réseau  de  conducteurs  sur  lequel  sont 
branchées  les  lampes,  a  un  développement 
total  de  près  de  5000  mètres. 

L'installation  de  l'ensemble  de  l'usine  a 
coûté  environ  50  000  francs,  somme  qui  a 
permis  d'établir  5500  lampes,  et  de  disposer 
de  l'excès  de  vapeur  pour  distribuer  de  la 
force  aux  ateliers  de  la  ville. 

Dans  une  séance  du  mois  d'avril  1890,  de 
la  Société  de  l'industrie  minérale  de  Saint- 
Etienne,  un  ingénieur,  M.  Clermont,  a 
résumé  une  étude  faite  en  collaboration 
avec  M.  Cernesson,  sur  l'utilisation  des  forces 
naturelles  de  la  région  de  Saint-Etienne.  Il 
ressort  de  ce  travail  que  les  cours  d'eau 
voisins  pourraient  fournir  à  un  prix  très  mo- 
déré la  force  motrice  nécessaire  à  l'indus- 
trie privée,  et  à  l'éclairage  de  toute  la  ville 
de  Saint-Etienne. 

Nous  avons  déjà  signalé  l'usine  centrale 
de  Bourganeuf,  comme  un  curieux  exemple 
de  l'utilisation  des  forces  hydrauliques,  pour 
la  production  de  la  lumière  électrique.  Cette 
usine,  créée  en  1885,  fournit,  en  outre  des 
60  lanternes  municipales,  le  courant  à  l'éclai- 
rage entier  de  la  mairie,  avec  20  lampes, 
celle  de  l'église,  avec  7  lampes,  et  ceux  des 
cafés,  hôtels,  magasins,  etc.,  avec  environ 
100  lampes  allumées. 

Le  moteur  de  cette  usine  est  une  chute 
d'eau,  actionnant  une  roue,  de  5  mètres  de 
diamètre,  qui  fait  6  tours  par  minute. 
La  chute  a  41  mètres  de  hauteur,  et  un 
débit  minimum  de  250  litres  par  seconde. 
La  dynamo  tourne  à  450  tours  par  mi- 
nute. 

Les  fils  conducteurs  sont  tendus  en  l'air. 
Ce  sont  des  fils  de  cuivre  posés  sur  des  iso- 
lateurs; leur  développement,  aller  et  retour, 
est  de  3500  mètres.  Le  câble  principal  a 
850  mètres  de  longueur,  et  8,5  millimètres 
de  diamètre. 


Les  lampes  sont  du  systçme  Woodhouse 
et  Rawson,  de  10  bougies  chacune. 

A  la  Roche-sur-Foron  (Haute-Savoie), 
l'éclairage  public  est  obtenu  par  20  lampes 
Edison.  Il  doit  fonctionner  tout  l'hiver,  de 
quatre  heures  du  soir  à  sept  heures  du 
matin,  et  l'été  aux  heures  déterminées  par 
un  règlement  municipal.  La  lumière  est 
payée  par  la  ville,  3000  francs  par  an. 

L'éclairage  privé  comprend  300  lampes  à. 
incandescence  Edison  de  8,10,  16  et  32  bou- 
.  gies. 

La  force  motrice  est  une  chute  d'eau,  de 
17  mètres,  actionnant  une  turbine  Girard, 
qui  agit  sur  la  machine  dynamo  en  pro- 
duisant 45  chevaux-vapeur. 

La  conduite  de  distribution  est  constituée 
par  un  câble  principal,  à  section  décrois- 
sante à  partir  de  la  machine. 

Le  câble,  de  4000  mètres  de  développe- 
ment, est  aérien,  et  par  conséquent,  nu.  Il 
se  compose  de  fils  de  3  millimètres,  de 
240  millimètres  carrés  de  section.  Il  est 
porté  par  des  poteaux,  munis  d'isolateurs. 
Les  fils  conduisant  le  courant  aux  lampes 
des  particuliers,  sont  en  cuivre,  recouverts 
d'un  isolant,  que  protège  une  gaine  de 
plomb.  Ils  sont  fixés  sur  des  viroles  en  por- 
celaine et  pourvues  de  coupe-circuits  de 
sûreté  et  d'interrupteurs. 

Dans  les  départements  de  la  Drôme  et  de 
Vaucluse,  deux  petites  villes,  Dieulefit  et 
Valréas,  ont  fait  construire  une  station  cen- 
trale d'éclairage  électrique.  L'usine,  com- 
mune à  ces  deux  localités,  est  à  Béconne 
(Drôme),  à  une  distance  de  8  kilomètres  de 
Dieulefit  et  de  15  kilomètres  de  Valréas'. 
Elle  est  mue  par  une  chute  d'eau,  em- 
pruntée, au  moyen  d'un  canal  de  dériva- 
tion, à  la  petite  rivière  du  Lez,  dont  le 
débit  minimum  est  de  0m3,5  par  seconde. 
Le  canal  amène  les  eaux  à  un  réservoir  de 
20  000  mètres  cubes,  formé  d'une  dépression 
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naturelle,  que  Fou  a  barrée  au  moyen  d'une 
digue  empierrée.  Le  radier  est  de24m,50  au- 
dessus  des  turbines,  qui  sont  au  nombre  de 
deux,  l'usine  étant  installée  de  manière  à  en 
mettre  en  action  une  troisième  si  cela  devient 
nécessaire. 

Ces  turbines  font  182  tours  par  minute, 
et  développent  50  chevaux- vapeur  ;  elles 
actionnent  trois .  dynamos  Zipernowsky,  à 
courants  alternatifs,  de  24000  watts  cha- 
cune (2000  woltset  12  ampères),  construites 
par  la  Compagnie  continentale  Edison.  Une 
de  ces  machines  sert  pour  le  circuit  de 
Dieulefit,  une  autre  pour  celui  de  Yalréas, 
la  troisième  est  en  réserve. 

Ces  localités  sont  reliées  aux  dynamos 
par  deux  lignes  aériennes.  Le  réseau  secon- 
daire de  Dieulefït  est  unique;  mais  pour 
Yalréas  il  a  fallu  trois  groupes  de  transfor- 
mateurs, formant  autant  de  réseaux  secon- 
daires séparés. 

L'éclairage  public  est  produit  par  des 
lampes  Edison-Swann,  de  16  bougies  ;  quant 
à  celui  des  particuliers,  chacun  a  fait  établir 
le  système  qu'il  préfère. 

Le  prix  de  revien t  est  d'environ  2  centimes 
par  lampe-heure,  de  16  bougies,  soit  le 
dixième  de  ce  qu'aurait  coûté  le  pétrole  pour 
la  même  quantité  de  lumière.  L'usine  n'exige 
que  deux  personnes.  Un  seul  employé  est 
attaché  au  service  de  chaque  ville,  et  il 
n'est  occupé  que  quelques  heures  par  jour. 

L'éclairage  électrique  a  été  inauguré  à 
Saint-Hilaire-du-Harcouët  (Manche)  le  5  mai 
1889. 

L'usine i  installée  à  Yauroux,  à  4  kilo- 
mètres, utilise  une  chute  d'eau,  pour  pro- 
duire la  force  motrice.  Une  machine  dynamo 
ïhury,  pouvant  donner  §00  volts  et  17  am- 
pères, est  mise  en  action  par  deux  roues  hy- 
drauliques accouplées.  Aux  quatre  coins  de 
la  ville,  sont  des  batteries  d'accumulateurs, 
qui  reçoivent  le  courant  de  charge,  pendant 
16  heures. 


C'est  l'aiguille  de  l'horloge  de  la  mairie 
qui,  par  son  mouvement  sur  le  cadran, 
allume  et  éteint  à  l'instant  donné  les  lan- 
ternes municipales,  lesquelles  reçoivent 
directement  le  courant  des  accumulateurs. 

A  Montiuçon  (Allier),  l'éclairage  électri- 
que des  rues  a  été  installé  pour  600  lampes. 
L'installation  comprend  une  machine  à  va- 
peur, d'une  puissance  maxima  de  60  che- 
vaux, et  2  machines  dynamos,  de  30  lampes 
chacune.  La  machine  à  vapeur  actionnant 
les  machines  dynamos  est  horizontale,  à 
condensation  et  à  détente  variable. 

Le  vapeur  est  fournie  par  une  chaudière 
horizontale,  à  corps  principal  cylindrique 
tubulaire,  et  à  2  réchauffeurs  latéraux.  La 
consommation  de  charbon,  pour  une  marche 
de  7  heures,  est  de  480  kilogrammes,  le 
nombre  des  lampes  allumées  étant  de  300. 
Les  machines  dynamos  sont  à  courant  con- 
tinu, du  type  Edison,  disposées  en  dériva- 
tion. Pour  une  vitesse  de  950  tours,  elles 
développent  une  force  électromotrice  de  105 
volts.  Chaque  machine  dynamo  est  munie 
d'un  régulateur,  d'un  ampèremètre  et  d'un 
woltmètre.  Les  lampes  sont  à  incandescence 
de  16  bougies,  disposées  sur  trois  réseaux 
reliant  la  station  centrale  à  3  postes,  dis- 
tants de  500  à  600  mètres.  Les  câbles,  en 
cuivre,  sont  composés  de  3  torons  de  12  fils, 
de  2  millimètres  de  diamètre. 

Quelques  habitants  de  Cuxac  (Aude)  ont 
pris  l'initiative  d'utiliser  une  chute  d'eau  pour 
éclairer  leur  ville  au  moyen  de  l'électricité. 

Une  turbine,  de  la  puissance  de  40  chevaux- 
vapeur,  actionne  deux  machines  dynamos 
Gramme.  La  canalisation  entre  l'usine  et 
la  ville,  est  aérienne,  et  se  compose  de  deux 
câbles,  de  70  millimètres  carrés  de  section, 
et  d'un  fil  compensateur,  de  20  millimètres 
carrés  de  section,  devant  alimenter  les 
lampes-témoins  de  l'usine. 

Une  batterie  d'accumulateurs,  de  116  élé- 
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ments,  en  dérivation  sur  le  circuit  principal, 
est  gardée  en  réserve.  La  station  peut  des- 
servir un  maximum  de  250  lampes,  de 
16  bougies  ;  et  l'éclairage  public  est  fourni 
par  50  lampes  de  16  bougies,  et  10  lampes 
de  10  bougies.  La  ville  paye  3000  francs  par 
an  pour  l'éclairage  municipal. 

Une  station  centrale  d'électricité  a  été 
installée  à  Lyon,  par  la  Compagnie  du  gaz. 
Elle  dessert  deux  théâtres  et  quelques 
grands  établissements.  Des  dispositions  ont 
été  prises  pour  satisfaire  plus  tard,  les 
demandes  des  nouveaux  clients  ;  on  a  installé 
5000  lampes  nouvelles. 

Nous  passons  aux  usines  centrales  existant 
à  l'étranger. 

D'immenses  usines,  peu  nombreuses, 
établies  pour  distribuer  la  lumière  dans  une 
grande  ville,  ont  paru  aux  autorités  de  Lon- 
dres le  meilleur  système  d'éclairage  par 
l'électricité,  de  préférence  a  de  nombreuses 
petites  usines.  Ce  système  a  été  appliqué 
par  un  ingénieur  italien  établi  à  Londres, 
M.  de  Ferranti. 

La  London  Supply  Corporation  a  créé  à 
Deptford  une  usine  plus  considérable  que 
celle  de  Grosvenor  Gallery,  qui  existait  déjà 
en  1884,  et  qui  éclairait  avec  33  000  lampes. 

La  station  centrale,  qui  occupe  un  espace 
d'un  hectare  et  demi,  est  située  sur  le  bord 
de  la  Tamise,  à  côté  des  bâtiments  de  la 
Compagnie  de  navigation  de  Deptford.  Les 
chaudières  sont  disposées  dans  le  sens  du 
fleuve,  et  de  façon  à  pouvoir  augmenter  faci- 
lement leur  nombre.  La  houille,  amenée  sur 
le  quai,  est  hissée  dans  des  paniers  mus  par 
une  grue  hydraulique,  et  conduite  par  un 
tramway  aérien  aux  soutes  àcharbon,  situées 
au  sommet  de  l'édifice.  Les  nouveaux  bâti- 
ments que  l'on  construit,  comprennent  une 
chaufferie  et  deux  salles  de  machines,  occu- 
pant 64  mètres  sur  60  mètres,  avec  30  mètres 
de  hauteur. 


Le  cable  conducteur  est  formé  de  tubes 
concentriques,  ayant  la  même  section  totale 
de  380  millimètres  carrés  ;  le  tube  intérieur 
a  4mm,7  d'épaisseur  et  celui  de  l'extérieur 
12mm,3.  Entre  ces  deux  tubes  se  trouve  un 
espace  de  12mm,6,  rempli  d'une  matière  iso- 
lante fortement  comprimée,  coûtant  50  cen- 
times le  kilogramme.  Cet  isolant  est  placé, 
sur  le  tube  intérieur  ;  le  tube  extérieur  est 
introduit  par-dessus,  et  on  exerce  sur  lui  une 
forte  pression,  pour,  en  former  une  masse 
compacte.  Ce  câble  doit  être  posé  par  lon- 
gueurs de  6  mètres,  reliées  par  un  joint  à 
un  raccord,  à  l'instar  des  canalisations  de 
gaz.  11  a  un  diamètre  total  de  60  millimètres. 
La  perte  totale  de  potentiel,  depuis  la  ma- 
chine jusqu'aux  lampes,  est  inférieure  à 
3  pour  100. 

Pour  conduire  le  courant  de  la  station 
centrale  aux  points  de  distribution  dans  la 
ville,  on  a  eu  l'idée  d'utiliser  les  lignes  des 
Compagnies  de  chemins  de  fer  qui  parcou- 
rent le  sud  de  Londres;  en  sorte  que  les 
conduites  de  câbles  iront  de  Cannon  Street 
à  Kensington,  pour  continuer  leur  parcours 
après  les  fins  de  ligne.  Deux  câbles  conduc- 
teurs ont  pour  buts  :  Cannon  Street,  Lud- 
gate-Hill  et  Charing  Cross,  stations  de  dis- 
tribution. Celles-ci  sont  constituées  par  un 
bâtiment,  avec  cave  et  grenier,  aux  gares 
terminant  la  voie  ferrée,  et  dans  lequel 
aboutissent  les  extrémités  du  câble  primaire, 
lesquelles  sont  attachées  à  un  transforma- 
teur, placé  aussi  dans  le  bâtiment. 

Les  machines  dynamos  employées  par 
M.  de  Ferranti,  ne  diffèrent  que  par  des 
détails  de  construction,  des  machines  Sie- 
mens à  courants  alternatifs  ;  mais  leurs 
dimensions  sont  colossales.  L'armature  des 
petites  machines  a  3m,60  de  diamètre, 
avec  une  hauteur  totale  de  4m,50.  Les 
grandes  machines  comportent  13m,60  de 
hauteur,  avec  un  poids  de  500  tonnes 
chacune  ! 

L'électricité  fournie  doit  être  mesurée  au 


456 


MERVEILLES   DE  LA  SCIENCE. 


compteur.  Chaque  maison  aura  son  comp- 
teur, contenu  dans  une  boîte  de  petites 
dimensions.  La  consommation  d'énergie 
électrique  sera  indiquée  sur  des  cadrans, 
comme  dans  un  compteur  à  gaz. 

En  résumé,  Londres  sera  bientôt  entière- 
ment éclairé  à .  l'électricité.  Depuis  1888 , 
dans  les  principales  rues  de  la  Cité  et  sur 
les  ponts,  le  nouvel  éclairage  avait  été 
essayé;  malheureusement  le  prix  de  re- 
vient était  trop  élevé,  et  les  premières  com- 
pagnies qui  s'établirent  éprouvèrent  de 
grosses  difficultés  financières.  Un  acte  du 
Parlement,  en  4889,  a  levé  les  obstacles  qui 
empêchaient  Londres  de  posséder  la  lumière 
électrique.  Plusieurs  grandes  compagnies  ont 
alors  été  fondées,  avec  un  capital  de  3  mil- 
lions de  livres  sterling  (75  millions  de  francs 
environ).  Elles  ne  doivent  pas  se  faire  con- 
currence; on  a  dévolu  à,  chacune  d'elles  un 
certain  nombre  de  quartiers,  auxquels  elles 
devront  distribuer  l'électricité. 

La  London  Electric  Supply  Corporation 
a  installé  son  usine  à  Deptford.  Cet  établis- 
sement est  dirigé  par  M.  de  Ferranti,  qui  a 
beaucoup  contribué  à  l'amélioration  des 
machines  dynamo-électriques  destinées  à 
fournir  la  lumière,  et  s'est  occupé  des  moyens 
de  la  distribuer  facilement  aux  abonnés.  La 
compagnie  alimentera  deux  millions  de 
lampes. 

Ainsi  que  nous  l'avons  dit,  la  même 
Compagnie  avait  commencé  par  éclairer,  en 
1884,  Orosvenor  Gallery.  Elle  reçut  alors 
différentes  propositions  des.  commerçants 
voisins,  qui  lui  demandaient  de  leur  fournir 
la  lumière.  Elle  accepta  de  prendre  ces  nou- 
veaux abonnés,  et  dut,  en  conséquence,  aug- 
menter son  travail.  Comme  les  demandes 
devenaient  de  plus  plus  nombreuses,  la 
compagnie  s'étendit  et  changea  de  nom  et 
de  local. 

La  construction  des  grandes  usines  de 
Deptford,  avec  leurs  puissantes  machines,  a 
commencé  au  mois  d'avril  1888.  Voici  ce 


que  disait  à  ce  sujet,  le  président  de  la 
Compagnie,  en  1890  : 

«  Depuis  4  888,  nous  avons  travaillé  nuit  et 
jour.  Aujourd'hui  nous  avons  élevé  une  immense 
galerie  et  nous  possédons  des  machines  et  des 
dynamos  de  la  force  de  3  000  chevaux.  Deux  au- 
tres machines  et  dynamos  en  construction  sont 
de  la  force  de  5000  chevaux  chacune.  Quand  nous 
avons  voulu  construire  ces  machines,  nous  nous 
sommes  adressés  à  la  maison  Krupp  en  Allema- 
gne, au  Greusot  en  France;  aucun  de  ces  établis- 
sements ne  pouvait  nous  le,s  livrer  avant  trois  ans. 
Comme  nous  ne  pouvions  attendre  cette  époque, 
nous  nous  sommes  décidés  à  construire  nous- 
mêmes  les  machines  dont  nous  avions  besoin,  et 
dans  un  an  nous  avons  terminé  notre  installation. 

Jamais  on  n'avait  construit  de  dynamos  aussi 
grandes.  Le  tour  employé  pour  façonner  le  grand 
arbre  de  couche,  est  de  la  taille  de  ceux  qui  ser- 
vent à  fabriquer  les  canons  de  100  tonnes.  Les 
-  arbres  de  couche  ont  0m,90  de  diamètre  et  pèsent 
70  tonnes  avant  d'être  tournés;  ce  sont  les  fontes 
d'acier  les  plus  importantes  qui  aient  jamais  été 
faites  en  Ecosse.  L'armature  des  dynamos  mesure 
4  mètres  de  diamètre.  Actuellement, -les  dynamos 
actionnées  à  Deptford  alimentent  25  000  lampes  et 
les  dynamos  en  construction  alimenteront  cent 
mille  lampes  chacune.  Ces  nouvelles  dynamos  sont 
arrangées  de  façou  qu'au  moment  où  les  demandes 
arrivent  nous  puissions  les  accoupler  à  deux  ma- 
chines de  5000  chevaux  chacune;  de  cette  façon 
chacune  d'elles  pourra  alimenter  200  000  lampes 
au  lieu  de  100000. 

Nous  n'employons  pas  de  câbles  pour  distribuer 
l'électricité,  mais  un  tube  de  cuivre,  entouré  d'un 
enduit  isolant.  Un  second  tube  de  cuivre  recouvre 
cet  enduit  ;  ce  tube  est  parcouru  par  le  courant  de 
retour;  il  est  lui-même  recouvert  d'une  couche 
isolante,  et  placé  dans  un  tube  de  fer.  De  cette 
façon,  nos  conducteurs  peuvent  échapper  aux 
chances  de  rupture,  et  nous  n'aurons  pas  besoin 
de  les  enfermer  dans  des  enduits  spéciaux  ;  il  nous 
suffira  de  les  enterrer.  Le  tube  extérieur  est  en 
fer,  épais  de  0m,005  environ;  il  est  suffisamment 
flexible  pour  se  recourber  à  angle  droit,  sans  se 
briser  et  en  même  temps  assez  résistant  pour  sup- 
porter sans  s'écraser  une  forte  charge.  Tous  les 
6  mètres,  il  y  a  joint  entre  les  tubes,  et  c'est  à  ces 
joints  que  Ton  reliera  les  abonnés.  Ce  système  de 
conducteurs  ne  présente  aucun  danger;  on  peut 
toucher  impunément  le  tube  de  cuivre  extérieur 
qui  est  relié  à  la  terre  Le  courant  primaire  a  une 
force  électromotrice  de  100  000  volts;  cette  tension 
n'avait  jamais  été  atteinte  jusqu'ici  dans  les 
applications  électriques.  » 

La  Metropolitan  Electric  Supply  Com- 
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Fig.  363.  —  Machine  dynamo-électrique  Edison,  employée  dans  les  stations  centrales  de  New-York. 


pany  avec  ses  six  stations  {Sardinia  Street  ; 
Rathbane  Place  ;  Whitehall  ;  Manchester 
Square;  Waterloo  Wharf  et  Greenmore 
Wharf)  représente  un  capital  de  un  demi- 
million  de  livres  sterling.  Ses  six  stations 
alimenteront  30  000  lampes. 

Viendront  ensuite  d'autres  compagnies, 
chargées  de  distribuer  l'électricité  aux  diffé- 
rents quartiers  de  Londres. 

Quant  au  coût  de  cette  lumière,  il  est 
fixé  par  un  acte  du  Parlement,  à  0f,75  le 
kilowat^vix  équivalent  à  celui  du  gaz,  payé 
0f,20  le  mètre  cube.  L'installation  des  con- 
duites dans  une  maison  en  construction  n'est 
pas  plus  dispendieuse  que  celle  du  gaz,  et 

s.  T.  II. 


dans  les  maisons  anciennes,  la  dépense  à 
faire  n'est  pas  énorme  :  les  compagnies 
comptent  pouvoir  établir  les  appareils  pour 
50  francs. 

L'éclairage  électrique  en  Belgique.  — 
Dans  sa  séance  du  25  mars  1889,  le  conseil 
communal  de  Bruxelles  a  adopté  le  pro- 
gramme dont  voici  les  principales  clauses, 
pour  la  distribution  de  l'éclairage  électrique 
à  Bruxelles. 

La  ville  de  Bruxelles  recevra  une  distri- 
bution d'électricité  par  canalisations  souter- 
raines, pouvant  fournir  de  la  lumière,  de  la 
force  motrice  et  au  besoin  des  courants 
utilisables  pour  d'autres  applications. 
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On  organisera,  comme  première  installa- 
tion, le  service  d'au  moins  10  000  lampes, 
de  16  bougies. 

La  concession  aux  entrepreneurs  sera  au 
maximum  de  dix-huit  ans. 

L'éclairage  électrique  de  la  Société  des 
Houillères  unies  a  été  inauguré  en  Belgique, 
au  mois  de  mars  1889.  M.  Julien  Duiait, 
ingénieur,  est  arrivé  à  d'excellents  résultats, 
dans  le  bassin  de  Charleroi. 

La  Société  belge  d'éclairage  a  organisé,  à 
Gand,  une  station  centrale  d'électricité  pour 
l'éclairage  privé.  Mais  la  Compagnie  du  gaz 
ayant  le  monopole  de  l'éclairage,  toute  lu- 
mière autre  que  la  sienne  ne  peut  être  dis- 
tribuée que  dans  des  immeubles  limités. 

La  Société  conduit  à  ses  '  frais  lè  câble 
jusqu'au  seuil  de  l'habitation  de  l'abonné, 
et  celui-ci  paye  son  installation  intérieure. 

La  Société  belge  d'éclairage  emploie  le 
système  de  distribution  Tudor,  par  accu- 
mulateurs. 

L'éclairage  électrique  en  Allemagne.  — 
Les  principaux  établissements  électriques 
de  Berlin  sont  ceux  des  Usines  d'électricité 
de  Berlin,  dont  le  cercle  d'action  compre- 
nait, au  commencement  de  1889,  presque  " 
tous  les  quartiers  intérieurs.  La  rue  prin- 
cipale de  la  ville,  Sous  les  Tilleuls,  a  vu 
son  éclairage  électrique  établi  en  1888. 
Les  deux  nouvelles  stations  centrales  qui 
ont  été  installées,  et  l'agrandissement  des 
deux  stations  qui  existaient,  ont  donné, 
depuis,  une  importance  considérable  à  l'é- 
clairage de  Berlin. 

Le  30  mai  1889,  on  inaugurait  l'éclairage 
électrique  à  Marienbad,  en  Allemagne.  Le 
courant  est  fourni  par  quatre  dynamos  Ziper- 
nowsky,  à  courants  alternatifs  et  à  excita- 
tion séparée.  Ces  machines  ont  une  vitesse 
de  500  tours  par  minute  ;  elles  produisent 
chacune  50  000  watts,  et  absorbent  une  force 
de  80  chevaux-vapeur.  Des  machines  à 
vapeurles  actionnent  ;  elles  sont  excitées  par 
3  machines  dynamos,  à  courants  continus, 


lesquelles  donnent  3000  watts.  L'usine  est 
éloignée  de  2  kilomètres,  et  le  courant  est 
conduit  par  des  canalisations  aériennes,  sup- 
portées par  des  poteaux  en  bois.  Des  cages 
en  fer  posées  sur  ces  poteaux,  renferment  les 
transformateurs  ;  60  lampes  à  incandescence 
sont  employées  pour  l'éclairage  public. 
L'éclairage  privé  emploie  1800  lampes  à 
incandescence,  et  48  régulateurs. 

Le  Dr  Volt,  président  de  la  station  élec- 
trotechnique d'essai,  à  Munich,  a  présenté 
à  l'assemblée  générale  de  YUnion  poly- 
technique un  rapport  signalant  les  progrès 
sans  cesse  croissants  de  l'éclairage  élec- 
trique dans  cette  ville. 

Neuf  Sociétés  d'électricité,  dont  trois  sont 
intéressées  à  l'entreprise  municipale,  ont 
établi,  pour  l'éclairage  de  Munich  et  de 
ses  environs,  116  installations,  comprenant 
588  lampes  à  arc,  et  23  231  lampes  à  incan- 
descence, dont  4900  pour  les  trois  théâtres 
royaux. 

D'après  les  communications  statistiques 
de  M.  Diehl,  Munich,  en  1885,  comptait 
30  établissements  d'éclairage  électrique,  ali- 
mentant 133  lampes  à  arc  et  environ 
3  770  lampes  à  incandescence.  En  évaluant 
l'intensité  lumineuse  d'une  lampe  à  arc  à 
900  bougies  normales,  et  celle  d'une  lampe 
à  incandescence  à  1 6  bougies,  on  arrive  à  une 
somme  de  99700  bougies,  pour  les  lampes 
à  arc  et  de  60320  bougies  pour  les  lampes 
à  incandescence,  soit  à  un  total  général  de 
160  020  bougies. 

Il  en  résulte  que,  de  1885  à  1888,  la  quan- 
tité de  lumière  fournie  par  l'électricité,  s'est 
élevée,  à  Munich,  de  160020  à  900896  bou- 
gies. 

AErfurt,  la  Compagnie  continentale  alle- 
mande^ propriétaire  de  l'usine  à  gaz  de  cette 
ville,  a  conclu  un  traité  pour  l'éclairage  à 
l'électricité,  au  moyen  de  machines  dynamos 
actionnées  par  des  moteurs  à  gaz. 

A  Francfort-  sur-le-Mein,  la  Compagnie 
du  gaz  a  installé  une  petite  usine  électrique, 
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à  titre  d'essai,  pour  l'éclairage  de  12  lampes 
à  are  et  de  250  lampes  à  incandescence,  au 
moyen  d'accumulateurs. 

A  Elberfeld,  une  usine  centrale  a  été 
créée,  pour  alimenter  3000  lampes  à  incan- 
descence. On  se  proposé  de  porter  ce  nom- 
bre à  10000.  MM.  Siemens  et  Halske,  de 
Berlin,  concessionnaires  de  cette  entreprise, 
disposent  de  7  machines  à  vapeur  et  de 
14  machines  dynamos,  qui  seront  installées 
au  fur  et  à  mesure  des  besoins. 

A  Hambourg,  à  Ltibeck,  à  Brème  et  à 
Leipzig,  l'installation  de  l'éclairage  public 
par  l'électricité,  est  chose  décidée. 

A  Cologne,  on  a  établi  une  station  cen- 
trale, alimentant  3000  lampes  à  incandes- 
cence, au  moyen  de  moteurs  à  gaz. 

A  Magdebourg,  les  autorités  municipales 
exploitent  l'éclairage  électrique  pour  leur 
propre  compte. 

A  Francfort-sur-le-Mein,  une  commission 
a  été  instituée,  pour  mettre  à  l'étude  l'adop- 
tion de  l'éclairage  électrique  dans  la  ville. 

En  résumé,  soixante  villes  allemandes 
possèdent  actuellement  des  installations 
privées  ou  centrales  d'éclairage  électrique, 
comprenant  4000  foyers  à  arc,  et  60  000 
lampes  à  incandescence,  et  exigeant  une 
puissance  mécanique  totale  de  15  000  che- 
vaux. 

Dans  une  conférence  faite  en  mai  4890,  à 
la  Société  des  ingénieurs  et  architectes  d'Au- 
triche, le  professeur  Englender  a  fait  la 
description  des  usines  centrales  existant  à 
Vienne.  Elles  sont  au  nombre  de  quatre  : 

1°  La  station  centrale  de  Y  Impérial  Con- 
tinental Gas-Assoçiation,  construite  pour 
l'éclairage  des  deux  théâtres  de  la  Cour  ; 
2°  la  station  centrale  de  la  maison  Siemens . 
et  Halske  ;  3°  la  station  centrale  de  la  Com- 
pagnie d'électricité  de  Vienne;  et  4°  la  sta- 
tion centrale  de  là  Compagnie  d'électricité 
internationale  (Ganz  et  Cie),  près  du  pont 
Kronprinz-Rudolph,  sur  le  Danube. 


La  première  de  ces  stations  est  une  sec- 
tion de  la  Compagnie  du  gaz  ;  la  deuxième 
appartient  à  une  maison  de  commerce;  la 
troisième  et  la  quatrième  sont  des  entreprises 
de  Sociétés  par  actions. 

La  station  centrale  de  la  Gas-Associa- 
tion  emploie  des  machines  dynamo-élec- 
triques du  système  Crampton. 

Les  chaudières  ont  1056  mètres  carrés 
de  surface  de  chauffe.  Le  service  d'éclairage 
est  assuré  par  huit  machines  à  vapeur 
compound,  trois  de  170  chevaux,  cinq 
de  120  chevaux.  Pour  le  service  de  jour, 
deux  machines  à  vapeur  seulement  fonc- 
tionnent pour  charger  les  accumulateurs; 
le  soir,  on  leur  adjoint  une  troisième  ma- 
chine. 

Le  chargement  des  accumulateurs  se  fait 
à  150  volts,  la  décharge  à  100  volts. 

Les  machines  à  vapeur  de  cette  station  ont 
des  cylindres  superposés,  et  s'échauffent  très 
fortement  ;  mais  en  raison  du  grand  nombre 
des  machines  de  rechange,  le  service  n'est 
pas  interrompu;  en  outre,  elles  ne  tournent 
qu'à  350  tours,  au  lieu  de  450. 

A  l'Opéra  de  Vienne,  il  y  a  environ 
5500  lampes  à  incandescence  ;  au  Nouveau 
Burgtheater,  environ  5000,  soit  un  total 
d'environ  10000  lampes  à  incandescence,  de 
13  à  32  bougies.  La  canalisation  est  à  con- 
duite double,  et  les  câbles  sont  en  cuivre. 
La  recherche  de  l'eau  d'alimentation  a  pré- 
senté de  grandes  difficultés,  attendu  que 
l'on  n'a  pu  en  trouver  même  à  300  mètres 
de  profondeur.  Actuellement  on  la  prend 
au  quai  François-Joseph,  et  on  la  recueille 
dans  des  réservoirs  ;  elle  est  épurée  à  la 
station  centrale. 

La  station  centrale  Siemens  est  avanta- 
geusement située  au  centre  de  la  ville,  mais 
aussi  très  resserrée,  et  enfoncée  dans  un  coin, 
sans  chemin  praticable  pour  les  matériaux 
de  chauffage.  La  machinerie  comprend,  pro- 
visoirement, deux  machines  à  vapeur  corn- 
pound,  à  haute  pression,  de  200  chevaux, 
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et  une  machine  compound  à  haute  pres- 
sion, de  400  chevaux. 

Après  l'achèvement  des  travaux,  cette  sta- 
tion centrale  possédera  sept  machines  à 
vapeur  de  200  chevaux,  cinq  de  400  che- 
vaux, et  des  chaudières  avec  une  surface  de 
chauffe  de  plus  de  2500  mètres  carrés. 

Les  machines  dynamos  sont  du  système 
Siemens  et  Halske.  On  espère  que,  quand 
on  aura  placé  dans  la  station  centrale  des 
machines  de  2500  chevaux,  il  sera  possible 
d'alimenter  directement  environ  30000  lam- 
pes à  incandescence,  et  en  se  servant  d'ac- 
cumulateurs, environ  100  000  lampes.  La 
maison  Siemens  et  Halske,  maigre  la  ré- 
cente création  de  cette  station,  alimente 
déjà  environ  6500  lampes  à  incandescence 
et  beaucoup  de  lampes  à  arc. 

Les  clients  les  plus  importants  sont  le 
Théâtre  populaire  allemand,  le  Jockey-Club, 
les  établissements  de  crédit,  la  Société  de 
Banque,  la  Caisse  d'épargne,  Haas  et  fils, 
Sacher,  le  Stephanskeller,  etc. 

La  station  centrale  de  la  Compagnie 
d'électricité  est  située  entre  deux  grandes 
artères  de  communication.  Elle  possède  ac- 
tuellement cinq  chaudières,  deux  machines 
à  vapeur  à  200  chevaux  et  une  à  400  che- 
vaux. Les  machines  à  vapeur  en  fonction 
sont  des  machines  compound^  sans  conden- 
sation, avec  des  cylindres  juxtaposés  à  haute 
et  moyenne  pression,  qui  agissent  sur  un 
axe  commun  à  double  coude. 

La  station  centrale  en  construction  de  la 
Compagnie  d  électricité  internationale,  tant 
par  la  puissance  des  machines  que  par  la 
grandeur  de  son  secteur,  est  la  plus  impor- 
tante ;  elle  travaille  avec  les  courants  alterna- 
tifs, d'après  le  système  Zipernowsky-Déry. 

L'hôtel  de  ville  de  Vienne  est  aujourd'hui 
éclairé  en  entier  par  l'électricité.  Les  tra- 
vaux, commencés  en  1885,  ont  été  terminés 
en  1890. 

Stations  centrales  de  l'Italie.  —  La  station 
centrale  de  Milan  est  la  plus  ancienne,  et  de 


beaucoup  la  plus  importante  de  l'Italie,  et 
on  peut  ajouter  de  toute  l'Europe.  L'usine 
est  située  dans  le  quartier  de  Sainte-Cuné- 
gonde.  Elle  commença  par  éclairer,  à  titre 
d'essai,  le  théâtre  dal  Varme,  distant  de 
150  mètres  de  l'usine,  et  cet  essai  ayant 
réussi,  l'usine  fut  définitivement  construite 
pour  l'éclairage  des  principaux  édifices, 
ainsi  que  des  rues  et  places  de  Milan. 

L'usine  de  Sainte -Radegonde  alimente 
plus  de  10  000  lampes  à  incandescence,  et 
plus  de  100  lampes  à  arc,  qui  se  distribuent, 
sans  parler  de  la  voie  publique,  à  l'Hôtel  de 
Ville  (196  lampes  à  incandescence  et  57  lam- 
pes à  arc),  au  théâtre  de  la  Scala  (2566  lam- 
pes à  incandescence  et  12  lampes  à  arc)  ;  — 
au  théâtre  Manzoni  (371  lampes  à  incandes- 
cence) ;  —  au  théâtre  Philodramatique 
(263  lampes  à  incandescence  et  1  lampe  à 
arc)  ;  —  à  l'hôtel  Continental  (473  lampes  à 
incandescence)  ; — à  l'hôtel  de  Milan  (238  lam- 
pes à  incandescence)  ;  - —  aux  cercles  (331  lam- 
pes à  incandescence);  —  aux  cafés,  brasse- 
ries, restaurants  (859  lampes  à  incandescence 
et  11  lampes  à  arc);  —  aux  magasins 
(1340  lampes  à  incandescence  et  20  lampes 
à  arc)  ;  —  aux  imprimeries  (405  lampes  à 
incandescence);  —  aux  banques  (610  lam- 
pes à  incandescence)  ;  ~-  aux  appartements 
(101  lampes  à  incandescence);  —  à  l'usine 
électrique  (118  lampes  à  incandescence). 

Le  réseau  des  conducteurs  est  formé  de 
câbles  de  cuivre,  de  93  millimètres  carrés 
de  section,  qui  s'étendent  sous  le  pavé  des 
rues* 

Le  courant  est  distribué  à  ce  réseau  par 
des  conducteurs  principaux,  de  250  à  600  mil- 
limètres carrés  de  section.  Ces  conducteurs, 
partant  de  l'usine,  y  recueillent  le  courant 
des  machines  dynamos ,  et  le  portent  aux 
brûleurs. 

Les  prix  sont  ainsi  fixés  : 

Pour  une  lampe  de  10  bougies,  22  francs 
par  an,  plus  0  fr.  027  par  heure  d'éclairage. 

Pour  une  lampe  de  16  bougies,  35  francs 
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par  an,  plus  0  fr.  04  par  heure  d'éclairage. 

En  supposant  1000  heures  d'éclairage  par 
an,  la  lampe  de  10  bougies  revient  ainsi  à 
50  francs,  et  celle  de  16  bougies  à  75  francs, 
pour  une  année. 

Une  usine  centrale  d'électricité  a  été  éta- 
blie à  Rome,,  par  la  Compagnie  du  gaz. 
Cette  station  disposait  d'abord  d'une  force 
de  2700  chevaux,  pour  éclairer  la  ville. 
L'énergie  électrique  atteint  maintenant  là 
puissance  de  4400  chevaux,  grâce  à  l'utili- 
sation des  chutes  d'eau  de  Tivoli,  éloignées 
de  Rome  de  30  kilomètres,  et  que  Ton  trans- 
met par  des  machines  dynamos  et  des  fils 
de  section  convenable.  Cette  seconde  usine 
a  été  organisée  par  la  maison  Ganz,  La 
distribution  est  opérée  d'après  le  système 
Zipernowsky  ;  les  courants  sont  alternatifs 
et  à  haute  tension;  les  transformateurs 
sont,  placés  aux  différents  centres  d'ali- 
mentation. 

Les  usines  centrales  en  Espagne.  — Au 
commencement  de  1889,  on  inaugurait,  en 
Espagne,  la  station  centrale  de  Durango, 
province  de  Bilbao.  Cette  station  comprend 
l'éclairage  des  voies  publiques  de  cette  petite 
ville,  par  300  lampes  à  incandescence. 

Il  en  sera  de  même  pour  les  villes  de  Ces- 
tona,  Azpertia  et  Azcortia,  province  de  Gui- 
puzcoa,  où  l'on  peut  disposer  d'une  grande 
force  hydraulique. 

On  projette  aussi  la  formation  d'une 
station  centrale  à  Orense. 

Les  usines  centrales  aux  États-Unis.  — 
C'est  dans  les  États-Unis  d'Amérique  que 
l'éclairage  électrique  a  pris  les  plus  grands 
développements.  Dans  ce  pays,  plus  de  150 
stations  centrales,  et  1000  installations 
isolées,  qui  sont  la  propriété  de  la  seule 
Société  Edison. 

Les  stations  les  plus  importantes  de  la 
Société  Edison  sont  celles  de  New-York,  de 
Philadelphie,  de  Chicago  et  de  Boston,  éclai- 
rant, chacune,  de  20000  à  40000  lampes. 

Le  courant  est  produit  par  des  machines 


dynamos  du  type  que  nous  représentons  sur 
la  figure  363  (page  457). 

Les  deux  stations  Edison  de  New-York 
alimentent,  ensemble,  13  000  lampes,  de 
16  bougies.  L'une,  installée  dans  Pearl 
Street,  possède  11000  lampes  à  elle  seule; 
l'autre,  installée  dans  Liberty  Street,  en 
a  plus  de  2000. 

D'autres  sociétés,  au  nombre  de  plus 
de  vingt,  se  partagent  le  reste  de  l'éclairage 
de  New- York. 

Nous  empruntons  au  savant  ouvrage  de 
M.  Hippolyte  Fontaine,  P Éclairage  par 
Y  électricité  (1),  le  tableau  des  installations 
isolées  et  des  stations  centrales  desservies 
par  les  principales  sociétés  américaines, 
autres  que  celles  d'Edison. 
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Ce  qui  donne  un  total  de  145  600,  pour 
les  stations  centrales,  et  de  131 380,  pour  les 
installations  isolées. 

La  Société  Thomson- Houston  alimente,  à 
Boston,  590  régulateurs  à  arc,  à  Providence, 
470,  .à  Saint-Louis,  500,  à  Brooklyn,  la 
plus  importante  station  du  monde  entier, 
1382  régulateurs. 

La  Compagnie  Westinghouse  est  l'une  des 

(1)  1  vol.  in-8°,  3e  édition,  Paris,  1886,  chez  Baudry, 
p.  593. 
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plus  importantes  ;  c'est  elle  qui  exploite  les 
brevets  américains  du  transformateur  Gau- 
lard  et  Gibbs. 


CHAPITRE  X 

les  applications  de  la  lumière  électrique.  — 
l'éclairage  des  voies  publiques  et  des  magasins. 
—  l'éclairage  des  maisons  particulières  et  des 
appartements.  . 

La  lumière  électrique  peut  remplacer, 
dans  la  plupart  de  leurs  usages,  l'éclairage 
au  gaz  et  les  lampes  aux  huiles  minérales 
ou  végétales.  Nous  pourrions  nous  borner 
à  cet  énoncé  général.  Cependant,  l'installa- 
tion de  cet  éclairage  exige,  selon  les  cas, 
des  précautions  particulières  et  des  organes 
spéciaux.  Nous  devons,  dès  lors,  examiner 
à  part  chacune  de  ces  applications.  Nous 
étudierons  successivement  : 

4°  L'éclairage  des  voies  publiques  et  des 
magasins  ; 

2°  L'éclairage  des  maisons  particulières, 
et  des  appartements  ; 

3°  L'éclairage  des  théâtres  ; 

4°  L'éclairage  des  usines,  ateliers  et  ma- 
nufactures ; 

5°  L'éclairage  des  mines  et  travaux  sou- 
terrains ; 

6°  L'éclairage  des  phares  et  des  ports  ; 

7°  L'éclairage  des  navires  ; 

8°  Les  applications  de  la  lumière  élec- 
trique à  l'art  de  la  guerre  et  à  la  marine 
militaire. 

Éclairage  des  voies  publiques,  places  et  ave- 
nueSt  — L'application  à  l'éclairage  des  rues, 
places  et  avenues  des  grandes  villes,  au 
moyen  de  l'arc  électrique,  est  tout  naturel- 
lement indiquée,  si  l'on  considère  la  grande 
puissance  et  la  portée  considérable  de  ce 
foyer  lumineux.  L'éclairage  électrique  des 
places  et  des  rues,  est,  d'ailleurs,  le  cas  le 


plus  simple  que  l'on  puisse  rencontrer  dans 
cette  industrie.  Il  s'agit,  en  effet,  d'ali- 
menter, d'une  manière  uniforme  et  cons- 
tante, un  nombre  déterminé  de  lanternes. 
La  machine  dynamo -électrique  étant  mise 
en  marche,  et  réglée  une  fois  pour  toutes, 
doit  développer,  chaque  soir,  la  même  puis- 
sance, et  on  n'a  plus  à  s'en  occuper. 

Aussi  les  applications  de  la  lumière  à 
l'éclairage  des  voies  publiques,  ont-elles  été 
tentées  de  très  bonne  heure.  En  1878,  dès  la 
découverte  de  la  bougie  Jablochkoff,  l'ave- 
nue de  l'Opéra,  à  Paris,  était  pourvue  de  ce 
mode  brillant  d'illumination;  et  à  Lon- 
dres, quelques  ponts  et  grandes  rues  se  gar- 
nissaient, à  la  même  époque,  de  lanternes 
électriques. 

En  Amérique,  la  lumière  électrique  a  été 
également  installée,  de  bonne  heure,  dans  les 
rues  d'un  grand  nombre  de  villes  ;  et  aujour- 
d'hui, beaucoup  dentre  elles  ne  connaissent 
pas  d'autre  agent  d'éclairage  public. 

Depuis  1890,  les  grands  boulevards  de 
Paris  sont  munis  d'une  rangée  uniforme  de 
lampes  électriques,  placées  au  milieu,  ou 
sur  les  bords  de  la  chaussée,  depuis  la  Bas- 
tille jusqu'à  la  Madeleine.  Leur  service  est 
distribué  entre  plusieurs  Compagnies,  dans 
des  espaces,  d'une  longueur  déterminée, 
appelés  secteurs. 

La  place  du  Carrousel  est  éclairée,  depuis 
plusieurs  années,  par  quatorze  lanternes, 
perchées  sur  de  très  hautes  potences,  mu- 
nies du  régulateur  horizontal  de  M.  Mer- 
sanne.  Elles  sont  aujourd'hui  rattachées  à 
la  station  centrale  du  Palais-Royal,  appar- 
tenant à  la  Société  Edison.  La  place  de  la 
République  et  plusieurs  autres  grandes 
places  de  la  capitale,  sont  également  éclai- 
rées par  des  lampes  à  arc. 

Aux  États-Unis ,  un  grand  nombre  de 
villes  ont  leurs  rues  éclairées  par  le 
même  procédé.  Nous  avons  parlé  plus  haut 
(page  461)  des  nombreuses  stations  centrales 
de  la  Société  Edison,  à  New-York,  parmi 
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Fig.  364.  —  Éclairage  des  rues  de  Minnéapolîs. 


lesquelles .  beaucoup  éclairent  des  rues  et 
des  places. 

Un  exemple  intéressant  en  ce  genre,  nous 
est  fourni  par  la  ville  de  Détroit,  qui 
compte  200  000  habitants,  et  dont  l'éclai- 
rage est  entièrement  électrique.  Ilest  fait, 
en  général ,  par  des  lampes  à  arc,  portées  sur 
des  pylônes  en  fer,  dont  la  hauteur  varie 
selon  celle  des  maisons.  Les  conducteurs, 
de  5  millimètres  de  diamètre,  sont  tous 
aériens,  supportés  par  des  poteaux  en  bois, 
avec  isolateurs  en  porcelaine. 

Les  pylônes  sont  la  partie  la  plus  curieuse 
de  cette  installation.  Ils  sont  formés  de  tubes 
en  fer,  réunis  bout  à  bout,  et  assemblés  par 
des  manchons.  Pour  changer,  chaque  jour, 
les  crayons  de  charbon,  les  ouvriers  sont 


élevés  par  un  ascenseur  à  câble  et  à  contre- 
poids, qu'ils  manœuvrent  eux-mêmes. 

Dans  la^ville  de  Minnéapolîs,  qui  est  éga- 
lement éclairée  en  entier  par  l'électricité,  les 
régulateurs  sont  suspendus  entre  deux  po- 
teaux, de  18  mètres  de  hauteur,  placés  à  l'in- 
tersection des  rues  (fig.  364).  Les  régula- 
teurs sont  descendus,  chaque  jour,  pour  le 
remplacement  des  crayons;  225  régulateurs 
sont  ainsi  installés.  La  ville  est,  de  plus, 
éclairée  par  une  sorte  de  phare  électrique, 
composé  d'un  mât  en  fer,  de  85  mètres  de 
hauteur,  creux,  et  muni  de  8  régulateurs. 

Éclairage  des  grands  magasins  et  des  bou- 
tiques. —  La  maison  de  nouveautés  et  con- 
fections du  Louvre,  a,  la  première,  à  Paris, 
adopté  la  lumière  électrique.  Dès  l'an- 
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née  1878,  sous  la  direction  de  M.  Honoré, 
son  ingénieur,  les  sous-sols  de  rétablisse- 
ment étaient  aménagés  pour  recevoir  des 
machines  dynamos  Gramme  et  de  Méritens, 
ainsi  que  les  machines  à  vapeur  nécessaires 
pour  les  actionner.  La  certitude  d'éviter 
toute  cause  d'incendie,  fut  le  motif  déter- 
minant de  l'adoption,  dans  les  Magasins  du 
Louvre,  de  cet  éclairage  qui,  aujourd'hui, 
a  été  perfectionné  et  étendu. 

La  bougie  Jablochkoff  fut  adoptée  à  l'ori- 
gine, et  elle  est  encore  conservée  aujour- 
d'hui. La  puissance  totale  des  machines  à 
vapeur  en  service  aux  Magasins  du  Louvre, 
est  de  250  chevaux.  Le  nombre  des  bou- 
gies Jablochkoff  est  de  250  ;  les  chan- 
deliers sont  du  système  Clariot. 

Il  a  été  reconnu,  par  une  longue  expé- 
rience, que  l'on  réalise  ainsi  une  économie 
de  plus  de  30  pour  400  sur  le  prix  du  gaz. 
En  même  temps,  on  peut  prolonger  d'une 
heure  ou  deux,  chaque  soir,  l'ouverture 
des  magasins,  et  la  surveillance  de  l'éclai- 
rage est  plus  facile.  Ajoutons  que  la  lu- 
mière électrique  conserve  aux  étoffes  leurs 
nuances  les  plus  délicates. 

L'installation  de  l'éclairage  électrique 
dans  les  Magasins  du  Bon  Marché,  à  Paris, 
a  toute  l'importance  d'une  usine  centrale. 
Il  y  a  dix  machines  à  vapeur,  dont  la  puis- 
sance totale  est  de  1200  chevaux.  Bien  en- 
tendu que  toutes  ces  machines  ne  fonction- 
nent pas  àla  fois,  les  heures  d'éclairage  étant 
peu  nombreuses  ;  mais  elles  reçoivent  d'au- 
tres emplois  pour  les  besoins  du  service  de 
ce  vaste  établissement.  Il  a  près  de  quarante 
machines  dynamos  Gramme  et  Edison. 

Ce  que  l'on  peut  citer  comme  véritable 
modèle  d'installation,  c'est  la  salle  où  sont 
réunies  vingt-quatre  dynamos  Gramme,  et 
quatre  machines  à  vapeur  horizontales,  de 
la  force  de  200  chevaux,  chacune. 

L'éclairage  total  a  une  intensité  de 
19188  carcels,  fourni  par  200  régulateurs 
Cance ,  96  bougies  Jablo  chkoff ,  et  1 808  lampes 


à  incandescence,  de  la  force  de  10  bougies. 

En  outre,  lès  soirs  de  fête,  les  magasins 
sont  éclairés  extraordinairement  par  quatre 
régulateurs  Gramme,  de  la  force  de  500  becs 
Carcel  chacun. 

Toutes  les  manœuvres  d'allumage  et 
d'extinction  se  font  par  ordres  téléphoniques. 
Aucun  appareil  électrique  n'est  à  la  portée 
du  public,  ou  des  personnes  étrangères  au 
service  de  l'éclairage. 

Édifiés  de  nouveau,  à  la  suite  de  l'incen- 
die qui  les  dévora,  en  1882,  par  le  fait  du 
gaz,  les  Magasins  du  Printemps  ont  adopté 
l'éclairage  électrique.  Les  bougies  Jabloch- 
koff composent  la  majeure  partie  de  cette 
installation,  l'une  des  plus  belles  de  Paris. 
Elle  comporte  300  bougies  Jablochkoff  et 
255  lampes  à  incandescence. 

Nous  représentons,  dans  la  figure  365,  la 
grande  nef  des  Magasins- du  Printemps,  éclai- 
rée, le  soir,  par  les  lampes  Jablochkoff. 

Dans  les  Magasins  du  Gagne-Petit,  à  l'ave- 
nue de  l'Opéra,  on  faisait  autrefois  usage 
de  lampes  à  huile,  les  directeurs  de  cet  éta- 
blissement n'ayant  jamais  voulu  donner  ac- 
cès au  gaz,  par  crainte  d'incendie  ou  d'explo- 
sion. Ils  avaient  fait  construire  des  lampes 
Carcel,  d'une  puissance  suffisante.  L'éclai- 
rage électrique  qui  s'y  trouve  aujourd'hui, 
ne  comporte  point  de  bougies  Jablochkoff, 
mais  seulement  des  lampes  à  incandescence, 
au  nombre  de  400,  et  des  lampes  à  arc  et  à 
régulateur,  au  nombre  de  dix,  actionnées 
par  des  machines  dynamos  Edison.  Une  ma- 
chine à  vapeur,  de  la  force  de  100  chevaux, 
et  une  chaudière  multitubulaire  Collet,  ali- 
mentent le  tout. 

Les  400  lampes  Edison  ont  remplacé  les 
400  lampes  à  huile,  qui  dépensaient  chacune 
pour  30  centimes  d'huile  par  heure.  Une 
économie  considérable  a  été  ainsi  réalisée. 

On  vient  de  voir  quelles  sont  les  condi* 
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quelques-uns  ont,  au  point  de  vue  de  l'é- 
clairage, l'importance  d'une  usine  centrale,  si 


Fig.  365.  —  Eclairage  électrique  de  la  ne{  des  Grands  Magasins  du  Printemps,  à  Paris. 


l'on  considère  le  nombre  des  brûleurs  et  la    gasins  ordinaires  et  les  boutiques  de  Paris 

proportion  de  lumière  distribuée.  Les  ma-,   qui  s'éclairent  par  l'électricité,  reçoivent, 
s.  t.  ii.  v  152 
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nous  n'avons  pas  besoin  de  le  dire,  une  ins- 
lallation  fort  différente.  On  n'y  trouve  guère 
que  des  lampes  à  incandescence.  Quant  au 
moteur,  c'est  bien  rarement  la  machine  à 
vapeur,  que  les  boutiquiers  redoutent,  à 
tort  ou  à  raison.  Le  moteur  à  gaz  est 
l'agent  ordinaire  actionnant  -les  machines 
dynamos. 

On  se  demande  quelquefois  pourquoi, 
puisque  l'on  s'adresse  au  gaz,  pour  actionner 
ies  machines  dynamos,  on  ne  conserve  pas, 
purement  et  simplement,  le  gaz  dans  les 
boutiques.  La  raison  en  est  que  le  gaz,  relé- 
gué dans  la  cave,  comme  un  simple  ma- 
nœuvre, expose  à  moins  de  chances  d'explo- 
sion et  d'incendie.  C'est  ensuite  parce  que 
la  dépense  est  moindre  avec  le  gaz  action- 
nant une  machine  dynamo,  que  quand  on 
le  brûle  dans  les  magasins. 

Dans  les  magasins  situés  sur  le  trajet  des 
conducteurs  d'une  usine  centrale  d'électri- 
cité, on  peut  obtenir  une  dérivation  du  cou- 
rant, et  par  un  simple  conducteur  secon- 
daire, branché  sur  le  conducteur  principal, 
recevoir  l'électricité,  sans  avoir  à  s'occuper 
de  moteur  d'aucune  espèce.  C'est  ainsi 
qu'aux  environs  des  usines  centrales  du 
Palais-Royal,  de  la  cité  Bergère,  etc.,  les 
magasins  sont  alimentés  d'électricité  par 
ces  usines  centrales. 

La  distribution  d'air  comprimé,  au  moyen 
d'une  canalisation  spéciale,  dans  une  des 
sections  d'éclairage  électrique  des  grands 
boulevards,  est  également  mise  à  profit  par. 
les  riverains  de  cette  voie  publique,  pour 
obtenir  des  prises  d'air  comprimé,  qui  ser- 
vent à  actionner  des  machines  dynamos,  et 
à  produire  l'éclairage  de  leurs  magasins. 
Mais  c'est  la  un  cas  particulier  et  d'un  rayon 
trop  rare,  pour  fournir  à  beaucoup  de  con- 
sommateurs. 

Éclairage  des  maisons  et  appartements.  — 
Ce  que  nous  venons  de  dire  pour  les  maga- 
sins s'applique  aux  appartements,  maisons 
ethôtels  privés.  Les  lampes  à  incandescence 


sont  ici  le  seul  luminaire  en  usage,  et  la 
source  d'électricité  est  empruntée  le  plus 
souvent  à  un  moteur  à  gaz.  Quelques  essais 
ont  été  faits  pour  alimenter  les  lampes  par 
des  accumulateurs.  Le  fabricant  d'accumu- 
lateurs fait  apporter,  chaque  matin,  les  piles 
secondaires  chargées  et  prêtes  à  fonction- 
ner, et  remporter  les  piles  usées  la  veille. 
Mais  ce  système,  outre  qu'il  revient  à  un 
prix  élevé,  est  trop  assujettissant  pour  un 
service  quotidien. 

Qu'il  soit  fourni  par  une  machine  à  va- 
peur, par  un  moteur  à  gaz,  ou  par  la  dériva- 
tion d'une  canalisation  souterraine,  l'éclai- 
rage électrique,  employé  dans  les  maisons, 
pour  remplacer  l'éclairage  au  gaz,  à  l'huile 
ou  au  pétrole,  se  recommande  par  des  avan- 
tages particuliers,  qu'un  peu  de  réflexion 
fait  saisir.  Nous  parlerons  d'abord  des 
avantages  de  ce  mode  d'éclairage,  au  point 
de  vue  de  l'hygiène,  dans  les  maisons  et 
appartements. 

Les  corps  actuellement  employés  comme 
agents  d'éclairage  ont  un  inconvénient  ra- 
dical, un  vice  irrémédiable  :  c'est  qu'ils  vi- 
cient l'air,  en  absorbant  l'oxygène  et  émet- 
tant de  l'acide  carbonique.  Ils  s'emparent 
d'un  gaz  utile  à  la  respiration,  c'est-à-dire 
à  la  vie,  et  le  remplacent  par  un  gaz  toxique. 
Quand  on  brûle  du  gaz,  la  vapeur  d'eau  et 
le  gaz  acide  carbonique  emplissent  l'atmo- 
sphère de  la  pièce  des  produits  de  leur  com- 
bustion; l'eau  se  dépose  sur  les  meubles, 
tentures,  rideaux,  qui  ne  peuvent  pas  s'en 
bien  trouver;  l'acide  carbonique  entre  dans 
nos  poumons,  qui  s'en  trouvent  plus  mal 
encore. 

La  chaleur  qui  accompagne  la  combus- 
tion du  gaz,  est  un  autre  inconvénient  de  son 
emploi  dans  les  appartements.  Si  Ton  n'a 
pas  à  s'en  plaindre  en  hiver,  l'été,  cette 
chaleur  est  intolérable. 

Enfin,  le  dépôt  de  particules  charbon- 
neuses provenant  de  la  combustion  du  gaz, 
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est  un  autre  résultat  fâcheux  de  son  usage. 

L'air  normal  renferme  environ  à  pour 
40  000  de  gaz  acide  carbonique  ;  quand Tair 
contient  1  pour  1000  d'acide  carbonique,  il 
est  vicié;  s'il  renferme  1  pour  100  d'acide 
carbonique,  il  peut  occasionner  l'asphyxie» 
ou  des  accidents  de  ce  genre. 

La  bougie,  l'huile  ou  le  pétrole,  produi- 
sent, en  brûlant,  de  l'acide  carbonique  et  de 
l'eau,  tout  comme  le  gaz.  On  ne  peut  donc 
se  flatter  de  faire  usage  d'un  éclairage  plus 
hygiénique,  en  brûlant  ces  substances,  au 
lieu  de  gaz. 

Dans  une  brochure  sur  ce  sujet,  le  doc- 
teur Hammont  a  donné  le  tableau  des  quan- 
tités d'air  vicié,  d'oxygène  consommé  et 
d'acide  carbonique  produit,  pendant  une 
heure,  pour  une  intensité  d'environ  12  bou- 
gies ,  par  les  différentes  substances  employées 
dans  l'éclairage  des  appartements. 

Voici  le  tableau  résultant  des  expériences 
du  docteur  Hammont,  et  contenu  dans  le 
mémoire  de  ce  savant. 
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On  voit,  d'après  ce  tableau,  que,  seule,  la 
lumière  électrique  ne  consomme  pas  d'oxy- 
gène et  ne  produit  pas  d'acide  carbonique. 
Elle  ne  dégage  aucune  chaleur  sensible, 
ce  qui  est  un  avantage  en  été,  et  n'a  d'autre 
inconvénient,  en  hiver,  que  de  nécessiter 
ie  chauffage  de  l'appartement.  Il  est  per- 


mis de  dire  que  la  lumière  électrique  est, 
au  point  de  vue  hygiénique,  une  lumière 
parfaite. 

En  effet  :  1°  elle  ne  consomme  pas  d'oxy- 
gène et  n'ajoute  à  Tair  ni  gaz  acide  carbo- 
nique, ni  vapeur  d'eau,  ni  parcelle  de  char- 
bon, ni  substance  étrangère  d'aucune  sorte. 
N'ayant  pas  besoin,  pour  se  produire,  de 
l'oxygène  de  l'air,  elle  n'a  rien  à  prendre 
à  l'atmosphère  ni  rien  à  lui  céder.  Le  fila- 
ment de  charbon,  hermétiquement  renfermé 
dans  une  clochette  de  verre,  ne  laisse  rien 
échapper  au  dehors.  Et  non  seulement  l'air 
extérieur  n'intervient  point  dans  sa  pro- 
duction, mais  si,  par  accident,  par  exemple, 
la  clochette  de  verre  vient  à  se  briser,  et 
l'air  à  s'y  introduire,  aussitôt  le  courant  est 
interrompu  et  la  lumière  s'éteint. 

2°  Le  gaz  et  les  autres  moyens  d'éclairage 
exposent  à  l'incendie.  À  combien  d'accidents 
les  fuites  de  gaz  ne  donnent-elles  pas  lieu  ?  Le 
pétrole  causait  autrefois  des  malhexirs  sans 
nombre,  et  les  lumières  à  feu  libre,  lampes 
et  bougies,  que  l'on  transporte  dans  les  ap- 
partements, sont  une  cause  permanente 
d'incendie.  Avec  l'électricité,  aucune  crainte 
de  ce  genre.  La  lampe  à  incandescence 
échauffe  à  peine  l'air.  On  peut  la  tenir  à  la 
main,  sans  se  brûler;  l'entourer  d'une  étoffe 
légère,  sans  que  l'étoffé  roussisse.  Aussi, 
jamais  une  lampe  électrique  n'a-t-elle  causé 
d'incendie.  Voilà  un.  de  ses  plus  grands 
avantages. 

3°  La  lumière  électrique  est  le  plus  obéis- 
sant des  serviteurs.  Elle  s'allume  ou  s'éteint, 
à  la  volonté  du  maître  de  l'appartement, 
qui,  même  couché  dans  son  lit,  peut,  en 
tournant  simplement  un  robinet,  s'éclairer 
ou  se  plonger  dans  l'obscurité,  autant  de 
fois  qu'il  le  désire.  Pouvant  varier  d'inten- 
sité, selon  la  volonté  de  celui  qui  l'emploie, 
la  lumière  électrique  peut  être  éclatante 
comme  le  soleil,  si  l'on  fait  usage  de  Tare 
voltaïque,  ou  réduite  à  l'état  de  veilleuse, 
si  l'on  prend  une  lampe  à  incandescence  de 


468 


MERVEILLES  DE  LA  SCIE3NGE. 


petit  modèle.  C'est  donc  le  plus  docile  des 
luminaires. 

Prenons  un  exemple.  Autrefois,  à  bord  des 
navires,  le  passager,  renfermé  dans  sa  ca- 
bine, ne  pouvait,  quand  la  nuit  était  venue, 
faire  usage  de  lampe  ou  de  bougie  :  telle 
était  la  règle  formelle  du  bord.  Mais  dans 
les  navires  qui  sont  aujourd'hui  éclairés  à 
l'électricité,  chaque  cabine  contenant  sa 
lampe  électrique,  le  passager  a  la  faculté 


tfig.  366.  —  Lampe  Edison ,  pour  bureau. 

de  tenir  sa  lampe  allumée  toute  la  nuit,  s'il 
le  désire,  et  de  charmer  ses  veilles  par  la 
lecture  ou  le  travail. 

4°  Disons  enfin  que  la  lumière  électrique 
n'est  pas  beaucoup  plus  chère  que  le  gaz. 
On  peut  dire  même  que,  tout  en  étant  d'un 
prix  supérieur  à  celui  du  gaz,  cette  diffé- 
rence est  amplement  compensée,  si  l'on 
tient  compte  de  tous  les  dégâts  que  le  gaz 
occasionne,  dans  les  appartements,  en  alté- 
rant les  métaux  et  les  peintures,  ce  qui 
entraîne  à  autant  de  dépenses,  pour  les 
réparations. 

Un  électricien  célèbre,  M.  Preece,  direc- 
teur des  télégraphes  électriques  de  l'An- 
gleterre, a  installé  dans  sa  maison  la  lu- 


mière électrique,  et  il  en  parle  avec  en- 
thousiasme. 

«  Dans  mon  jardin,  écrit  M.  Preece,  j'ai  fait 
construire  une  jolie  petite  maison,  pour  le  moteur, 


Fig.  367.  —  Lampe  électrique  de  salon  Edison, 
•  avec  suspension. 

et  j'y  ai  logé  une  machine  à  gaz,  de  la  force  de 
2  chevaux- vapeur,  qui  commande  une  petite  ma- 
chine dynamo  Gramme,  du  poids  de  400  kilos 
environ.  Celle-ci  me  donne  un  courant  suffisant 
pour  mes  besoins,  36  ampères  avec  42  volts,  soit 
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4512  watts.  Ce  courant  est  envové  dans  des  batte- 
ries  secondaires  ou  accumulateurs  formés  de 
simples  plaques  carrées  de  plomb,  plongées  dans 
l'acide  sulfurique  étendu;  il  y  a  M  accumulateurs. 
Le  matin,  mon  jardinier  met  en  marche  le  moteur 
à  gaz  qui  travaille  "de  neuf  heures  à  une  heure,  et 
emmagasine  dans  les  accumulateurs  assez  d'élec- 
tricité pour  la  soirée  et  même  la  nuit  suivante. 

A  l'intérieur  de  la  maison,  le  courant  est  dis- 
tribué par  de  gros  fils  de  cuivre  avec  enveloppe 
isolante  de  caoutchouc*  Des  lampes  sont  posées 
dans  chaque  chambre,  aux  endroits  utiles,  de  ma- 
nière à  répondre  à  toutes  les  exigences.  Les 
montures  des  lampes  fixes  sont  très  simples  et 
ingénieuses,  pour  perjnettre  les  remplacements 
lorsque  le  filament  de  charbon  est  usé.  Il  y  a  aussi 
des  lampes  mobilespour  descendre  à  la  cave,  cir- 
culer dans  le  jardin,  ou  plus  simplement  éclairer 
les  recoins  des  appartements. 

Ces  dernières  sont  alimentées  au  moyen  d'un 
câble  qui  se  déroule  plus  ou  moins  suivant  la 
longueur  du  trajet. 

Pour  éviter  tout  accident,  j'emploie  des  lampes 
qui  n'ont  besoin  que  d'une  force  électro-motrice 
de  30  volts.  A  la  porte  de  chaque  pièce  est  un  com- 
mutateur qui  permet,  avant  d'entrer,  d'éclairer 
l'intérieur,  et  d'éteindre  quand  on  sort.  C'est  la 
suppression  complète  des  allumettes. 

Je  n'ai  pas  visé  à  l'économie,  car  je  tenais  avant 
tout  à  assurer  le  service,  et  j'ai  organisé  l'éclai- 
rage complet  de  mon  habitation.  J'estime  qu'une 
maison  comme  la  mienne  peut  être  dotée  de  la 
lumière  électrique  pour  une  dépense  moyenne  de 
187f;S0  par  lampe.  » 

Dans  une  conférence,  faite  en  1886,  à  la 
Société  des  arts  de  Londres,  dont  il  était 
président,  M.  Preece  a  déclaré  que  son  ins- 
tallation électrique  lui  occasionne  une 
dépense  annuelle  de  1500  francs,  alors  que 
l'éclairage  au  gaz  ne  lui  coûtait  que  750 
francs.  Mais  il  ajoute  : 

«  Si  maintenant,  rïous  mettons  en  regard  de  ce 
supplément  de  dépense,  la  valeur  d'une  lumière 
fixe,  la  pureté  de  l'air,  la  suppression  de  la  cha- 
leur, des  allumettes,  de  la  bougie  et  de  l'huile, 
le  bien-être  des  gens,"  la  conservation  des  pein- 
tures, des  motifs  de. décorations  et  des  livres,  la 
propreté,  la  gaieté,  la  santé,  la  prolongation  de 
l'existence,  il  n'y  a  pas  à  chercher  de  quel  côté 
doit  pencher  la  balance.  » 

M.  Preece  s'est  toujours  déclaré  partisan 
décidé  de  l'éclairage  domestique  par  l'élec- 
tricité.   Dans   une   conférence   faite  au 


Canada,  il  déclara  <(  qu'ayant  substitué 
l'électricité  au  gaz,  dans  sa  maison,  il  avait 
la  conviction  de  vivre  trois  ou  quatre 
années  de  plus  qu'il  n'aurait  vécu  sans 
cela  ». 

Disons,  en  terminant  l'examen  de  cette 
question,  que  ce  n'est  pas  au  point  de  vue 
de  l'économie  qu'il  faut  conseiller  l'éclai- 
rage électrique  des  appartements.  Il  faut 
considérer  la  lumière  électrique  comme  une 
lumière  de  luxe,  d'exception,  d'une  propreté 
extraordinaire  ,  d'un  usage  éminemment  hy- 
giénique et  d'une  sécurité  absolue,  mais  non 
d'un  véritable  bon  marché.  Dans  sa  bro- 
chure sur  Y  Éclairage  électrique ,  que  nous 
avons  déjà  citée,  le  Dr  Hammont  disait  ; 

«  Quelle  est  la  mère,  qui  donnerait  à  son  enfant 
une  nourriture  qu'elle  saurait  dangereuse  pour  sa 
santé,  parce  qu'elle  l'aurait  à  meilleur  compte?  Et 
cependant  c'est  ce  que  nous  faisons  chaque  jour, 
en  nous  éclairant  au  gaz!  » 

Nous  ne  terminerons  pas  ce  chapitre  sans 
traiter  un  point  essentiel  concernant  l'usage 
de  la  lumière  électrique  dans  les  maisons 
particulières,  les  magasins  ou  ateliers.  Nous 
voulons  parler  du  mode  de  paiement  de  cet 
éclairage. 

Quand  on  éclaire  une  voie  publique  par 
l'électricité,  le  prix  de  cet  éclairage  est  arrêté, 
une  fois  pour  toutes,  par  les  administrations 
municipales,  d'après  l'étendue  des  rues  ou 
places  à  éclairer.  Mais  pour  les  magasins, 
les  appartements  ou  les  ateliers,  on  ne  peut 
songer  à  un  abonnement.  Il  faut  nécessai- 
rement que  chaque  consommateur  paie 
son  éclairage,  conformément  à  la  lumière 
qui  lui  a  été  distribuée.  Les  Compagnies 
d'éclairage  électrique  ont  donc  créé  des 
compteurs  d'électricité,  qui,  à  l'instar  des 
compteurs  de  gaz,  indiquent  à  l'abonné  la 
fraction  qu'il  a  consommée  de  l'énergie 
totale  produite  à  la  station  centrale. 

Il  existe  quatre  à  cinq  compteurs  d élec- 
tricité. Le  compteur  inventé  par  M.  Aubert, 
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constructeur  de  Lausanne ,  a  pour  principe  î 
la  mesure  exacte  du  temps  pendant  lequel 
passe  le  courant.  Le  compteur  Cauderay, 
plus  compliqué,  se  compose,  d'une  horloge 
mise  en  mouvement  par  l'électricité-,  de 
plusieurs  organes  particuliers  indiquant 
l'intensité  du  courant,  enfin  d'un  méca- 
nisme opérant  la  multiplication  des  deux 
facteurs  du  temps  et  de  l'énergie  électrique, 
et  effectuant  la  totalisation  des  produits 
obtenus.  Le  compteur  Aron  repose  sur  le 
retard  ou  l'avance  que  peut  produire  un 
courant  électrique  sur  la  vitesse  d'oscilla- 
tion du  pendule. 

Le  compteur  Caudway  est  le  plus  em- 
ployé en  France. 

LaSocie'té  Edisonî&itusdige  d'un  compteur 
de  l'invention  du  célèbre  électricien  de  New- 
York,  et  qui  est  fondé  sur  un  principe  tout 
différent  de  ceux  qui  viennent  d'être  énu- 
mérés. 

Le  compteur  Edison  est  basé  sur  la  mesure 
de  Faction  chimique  du  courant.  La  même 
quantité  d'électricité  traversant  un  bain  de 
substance  saline  décomposable,  comme  le 
sulfate  de  cuivre  ou  le  sulfate  de  zinc,  pré- 
cipite toujours  le  même  poids  de  métal. 

Supposons  que  nous  coupions  en  deux 
un  circuit  fermé,  dans  lequel  circule  un  cou- 
rant, que  nous  terminions  les  deux  bouts 
par  deux  plaques  de  zinc,  et  que  nous 
plongions  les  deux  plaques  dans  une  dis- 
solution de  sulfate  de  zinc.  Une  partie 
du  métal  de  l'une  des  plaques  (la  plaque 
positive)  se  dissoudra,  tandis  qu'une  quan- 
tité de  zinc  rigoureusement  égale,  se  dépo- 
sera sur  la  plaque  négative.  Or,  la  quantité 
de  zinc  déposée  est  proportionnelle  à  l'in- 
tensité du  courant,  et  par  suite,  à  la  quan- 
tité d'électricité  qui  traverse  la  solution. 

On  voit  dans  la  figure  368  deux  flacons 
remplis  de  dissolution  de  sulfate  de  zinc, 
dans  lesquels  plongent  deux  lames  de  zinc, 
A,  B,  d'un  poids  connu.  Une  fraction  déter- 
minée du  courant  de  l'abonné,  est  dérivée, 


et  envoyée  à  travers  chacun  des  flacons.  Il 
suffira  de  peser  les  plaques  de  zinc  au  bout 
d'un  certain  temps,  pour  connaître,  par 
leur  augmentation  de  poids,  la  quantité 
d'électricité  fournie  à  l'abonné  pendant  ce 
temps.  Comme,  d'ailleurs,  la  force  électro- 
motrice a  toujours  été  maintenue  constante 
au  moyen  du  régulateur,  cette  quantité 
d'électricité  est  proportionnelle  à  la  quan- 
tité d'énergie  consommée. 

Le  compteur  électro-chimique  Edison  est 
d'une  exactitude  rigoureuse.  Pour  le  faire 
comprendre,  nous  aurons  recours  à  une 
comparaison. 

Supposons  une  chute  d'eau*  servant  de 
force  motrice;  ce  que  Ton  fera  payer  à  l'a- 
bonné à  cette  force,  ce  ne  sera  pas  le  débit 
du  cours  d'eau,  mais  la  quantité  d'énergie 
fournie  par  la  chute  et  utilisée.  Or,  cette 
énergie  est  à  la  fois  proportionnelle  à  la 
quantité  d'eau  qui  tombe,  et  à  la  hauteur 
d'où  elle  tombe.  Quand  la  hauteur  de  chute 
est  constante,  on  voit  que  le  travail  est 
précisément  mesuré  par  le  débit. 

Des  deux  flacons  A,  B,  que  l'on  voit  dans 
le  dessin  représentant  le  compteur  Edison, 
l'un  sert  à  établir  la  somme  à  toucher  tous 
les  mois  par  la  Compagnie,  l'autre  sert  de 
contrôle.  Il  faut  que  l'indication  que  donne 
au  bout  de  l'année  le  flacon  A,  cadre  avec 
la  somme  des  indications  fournies  par  le 
flacon  B. 

La  lampe  électrique  /  qui  se  trouve  au  bas 
de  l'armoire,  sert  à  empêcher  l'eau  de  geler 
en  hiver,  et  voici  par  quel  ingénieux  moyen 
elle  produit  cet  effet. 

En  temps  ordinaire,  lalampe  ne  brûle  pas. 

Dans  notre  dessin  on  aperçoit  au-dessus 
de  la  lampe,  /,  une  plaque  a,  composée  de 
deux  métaux  (cuivre  et  zinc)  superposés,  et 
qui  sont  de  dilatation  différente.  A  mesure 
que  la  température  s'abaisse,  la  plaque  mé- 
tallique composée  de  ces  deux  métaux,  se 
contracte;  au  moment  où  l'eau  est  sur  le 
point  de  geler,  la  plaque  a.  se  contracte, 
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Fàg.  368.  —  Compteur  électro- chimique  Edison. 


touche  le  bouton  fixé  au  socle  métallique  de 
la  lampe,  s,  et  établit  ainsi  la  contact  et  lé 
courant  électrique.  Alors,  la  lampe  s'allume, 
s'échauffe,  et  elle  donne  assez  de  chaleur 
pour  empêcher  l'eau  de  geler.  Dès  que  la 
température  adoucie  revient  au  degré  or- 
dinaire, la  plaque  se  dilate,  le  contact  cesse 
et  la  lampe  s'éteint. 

Des  essais  exécutés  en  1890,  aux  Etats- 
Unis,  ont  mis  parfaitement  en  évidence 
l'exactitude  de  cet  appareil.  Dans  une  pre- 
mière expérience,  qui  fut  prolongée  pendant 
six  mois,  avec  six  compteurs,  on  constata 
que  les  écarts  entre  leurs  indications  res- 
pectives n'atteignaient  pas  1,5  pour  100. 
Dans  une  autre,  faite  à  New-Brimswick, 
par  M.  W.  S.  Howell,  on  plaça  sept  comp- 
teurs sur  un  branchement  qui  alimentait 
dix  lampes.  D'après  les  relevés,  les  varia- 
tions de  mesurage  correspondaient  à  une 
différence  de  prix  de  0f, 075  seulement, 
pour  la  consommation  totale. 


CHAPITRE  XI 

l'éclairage  électrique  'dans  les  théâtres  de  paris, 
des  départements  et  de  l*  étranger. 

Le  gaz  employé  pour  l'éclairage  des 
théâtres,  a  été  reconnu  comme  une  cause  de 
tant  d'inconvénients  et  de  dangers,  que  sa 
suppression  totale  a  été  décidée  partout. 
Aucune  salle  de  théâtre  ne  se  construit 
aujourd'hui,  sans  que  l'électricité  y  soit 
introduite;  et  pour  les  anciens  théâtres,  on 
s'efforce,  toutes  les  fois  qu'on  le  peut,  de 
substituer  l'électricité  au  gaz. 

Le  gaz  présente  dans  une  salle  de  spec- 
tacle de  notables  inconvénients,  et  sur  la 
scène,  il  expose  à  d'immenses  dangers.  Une 
grande  quantité  de  décors,  c'est-à-dire  de 
toiles  recouvertes  de  peintures,  résinifiées 
par  le  temps,  et  inflammables  comme  des 
allumettes,  sont  accumulées  dans  les  frises, 
où  règne,  d'ailleurs,  une  température  pro- 
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digieusement  élevée,  qui  accélérerait  sin- 
gulièrement la  combustion  des  toiles. 
Qu'un  coup  de  vent  vienne  pousser  un 
lambeau  de  draperie  contre  un  des  becs 
d'une  herse,  aussitôt  tout  s'enflamme.  C'est 
ce  qui  arriva  au  théâtre  de  POpéra-Comi- 
que,  en  1887.  Les  cintres  étaient  encom- 
brés de  toiles,  au  milieu  desquelles  mon- 
taient et  descendaient,  en  se  balançant, 
des  herses,  qui  portaient  cinquante  à  soixante 
becs  de  gaz  allumés.  Les  portants  et  les 
fermes  étaient  garnis  de  tuyaux,  donnant 
des  jets  de  gaz.  Partout  les  matières  les 
plus  inflammables  étaient  au  voisinage  du 
feu.  Un  bec  de  gaz  embrasa  une  toile 
flottante ,  et  telle  fut  la  cause  de  la  ca- 
tastrophe qui  fit  un  si  grand  nombre  de 
victimes,  et  qui,  terrifiant  le  public,  déter- 
mina les  autorités  supérieures,  en  France 
et  à  l'étranger,  à  proscrire  le  gaz  de  l'inté- 
rieur des  théâtres. 

Dans  la  salle,  le  gaz,  disons-nous,  pré- 
sente, non  des  dangers,  mais  de  notables 
inconvénients.  Pendant  l'été,  il  pro- 
voque une  chaleur  étouffante,  et  en  tout 
temps,  il  vicie  sensiblement  l'air.  Nous 
avons  montré  que  la  combustion  du  gaz,  à 
l'intérieur  des  appartements,  est  une  cause 
manifeste  d'altération  de  l'air.  Le  même 
effet  se  produit  nécessairement  pour  les 
salles  de  théâtres. 

Pour  se  rendre  compte  exactement  du 
degré  de  cette  altération,  il  suffit  de  remar- 
quer que  la  combustion  d'un  seul  bec  de  gaz 
absorbe,  par  la  formation  de  l'acide  carbo- 
nique et  de  Feau,  autant  d'oxygène  que 
sept  à  huit  personnes.  Or,  dans  les  salles  de 
théâtre  bien  éclairées,  on  n'allume  pas 
moins  d'un  bec  de  gaz  par  spectateur,  et  le 
plus  souvent  par  deux  spectateurs.  L'air  est 
ainsi  appauvri  en  oxygène  autant  que  s'il 
y  avait  dix  fois  plus  de  personnes  dans  la 
salle. 

On  a  fait,  en  1885,  au  Théâtre-Royal  de 
la  Cour,  à  Munich,  des  expériences,  qui  ont 


permis  de  comparer  les  résultats  de  l'éclai- 
rage électrique  et  de  l'éclairage  au  gaz,  au 
point  de  vue  hygiénique.  Dans  la  salle 
complètement  remplie  de  spectateurs  et 
éclairée  à  l'électricité,  la  température  ne 
s'élevait,  pendant  la  représentation,  que  de 
-h  7°, 7  au  parterre  et  de  +  7°,.4  dans  les  gale- 
ries. Quand  la  salie  était  éclairée  au  gaz,  la 
température  s'élevait  à  -h  11°, 7  et  à  12°, 8 
dans  les  galeries.  La  quantité  d'acide  car- 
bonique de  l'air  était,  avec  l'éclairage  élec- 
trique, de  1,40  pour  100  au  parterre  et  dans 
les  galeries  de  1,85;  elle  était  de  2,61  et 
3,28  pour  100  avec  l'éclairage  au  gaz. 

Si  la  combustion  du  gaz  est  incomplète, 
par  suite  d'un  défaut  de  réglage  des 
flammes,  elles  débordent,  fument,  et 
il  se  forme  des  produits  accessoires,  tels 
que  l'acétylène,  dont  l'odeur  est  facile  à 
reconnaître.  Les  particules  de  charbon  qui 
ont  échappé  à  la  combustion,  s'ajoutent 
alors  aux  poussières  ordinaires,  et  s'intro- 
duisent dans  les  poumons. 

Toutes  ces  causes  d'altération,  jointes  à 
la  respiration  des  spectateurs,  finissent  par 
rendre  absolument  malsain  l'air  d'une  salle 
éclairée  au  gaz. 

L'électricité,  qui  ne  dépose,  en  éclairant, 
aucun  corps  étranger  dans  l'atmosphère  de 
la  salle,,  et  qui  ne  peut  communiquer  l'in- 
cendie aux  décors  de  la  scène,  est  donc  le 
plus  merveilleux  agent  d'éclairage  que  l'on 
puisse  rêver  pour  les  théâtres. 

Il  serait  superflu  d'insister  davantage  sur 
une  question  au  sujet  de  laquelle  tout  le 
monde  est  d'accord  aujourd'hui.  Il  importe 
seulement  de  donner  les  règles  générales 
de  l'installation  de  l'éclairage  électrique 
dans  les  salles  de  spectacle. 

En  premier  lieu,  on  ne  doit  pas  établir, 
à  l'intérieur  de  la  salle,  des  lampes  à  arc, 
en  raison  des  fragments  de  charbon  en- 
flammé qui  tombent  souvent  des  bougies 
Jablochkoff,  et  qui  peuvent  devenir,  pour 
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les  spectateurs,  une  cause  de  panique.  II 
faut  réserver  les  bougies  électriques  pour 
lés  façades,  les  terrasses  extérieures,  les 
escaliers,  etc.  Les  becs  à  incandescence 
doivent  seuls  être  placés  dans  la  salle  et  les 
couloirs. 

Le  courant  électrique  qui  alimente  les 
becs,  doit  être  produit  loin  du  théâtre,  et 
non  dans  ses  sous- sols  ou  dépendances, 
comme  on  le  fait  trop  souvent.  L'usine  mé- 
canique doit  en  être  éloignée  autant  que 
possible,  et  si  une  usine  centrale  est  à  peu 
de  distance,  c'est  à  cette  source  qu'il  faut 
s'adresser.  Les  machines  à  vapeur  et  les 
générateurs  sont,  en  effet,  sujets  à  des  acci- 
dents qui  peuvent  constituer  un  danger 
pour  les  théâtres. 

Pour  produire  les  effets  variables  d'éclai- 
rage de  la,  scène  et  de  la  rampe,  on  se  sert, 
comme  dans  les  installations  des  maisons, 
de  régulateurs  à  spires  de  maillechort,  tels 
que  nous  les  avons  décrits  et  figurés  (1). 
Les  régulateurs,  grâce  à  leurs  résistances  en 
maillechort,  produisent  toutes  les  grada- 
tions de  lumière  désirables,  depuis  la  demi- 
obscurité  jusqu'à  l'éclatante  clarté.  Si  l'on 
veut  diminuer  l'intensité  lumineuse  des 
lampes  à  arc,  sans  les  éteindre,  on  peut 
glisser,  devant  le  globe,  des  écrans  dont 
l'épaisseur  et  la  couleur  varient  suivant  les 
besoins.  Pour  faire  l'obscurité  complète,  on 
éteint  les  foyers,  et  on  les  remplace  par  une 
résistance  équivalente,  afin  de  ne  pas  chan- 
ger le  régime  de  marche  du  moteur. 

Nous  énumérerons  maintenant  les  théâtres 
qui  possèdent  aujourd'hui  l'éclairage  élec- 
trique. 

La  première  introduction  de  l'électricité 
dans  les  théâtres  de  Paris,  remonte  à  l'année 
4878,  époque  à  laquelle  les  bougies  Ja- 
blochkoff commencèrent  à  populariser  cet 
éclairage.  L'Hippodrome   reçut  alors  la 

(1)  Page  435,  figure  354. 


belle  installation  que  nous  avons  déjà  si- 
gnalée. Dix  ans  après,  l'électricité  était 
employée  dans  une  cinquantaine  de  théâtres, 
tant  en  Europe  qu'en  Amérique.  Citons,  à 
Paris,  le  Grand-Opéra,  le  théâtre  du  Châte- 
let,  les  Variétés  et  le  Palais-Royal  ;  à  Lon- 
dres, les  salles  du  Prince,  Empire,  Syrie  et 
Haymarket;  à  Bruxelles,  l'Alhambra  et  la 
salle  Molière  ;  à  Milan,  la  Scala  et  la  salle 
Philodramatique;  à  Saint-Pétersbourg, 
FAlexandra;  à  Anvers,  le  théâtre  Flamand 
et  le  Grand-Théâtre  ;  et  peu  après  ,  les 
théâtres  de  Prague,  de  Briinn,  de  Stuttgart, 
de  Cologne,  de  Munich,  de  Carlsbad  et  de 
Magdebourg. 

Les  terribles  incendies  du  théâtre  des  Arts, 
à  Rouen  en  1876 ,  de  Montpellier  en  1879  , 
de  Nice  en  4880,  de  Vienne  (Autriche)  en 
1881,  de  l' Opéra-Comique  de  Paris,  en .1887, 
d'Exeter  (Angleterre)  en  ï  887,  émurent  pro- 
fondément l'opinion  publique.' Les  munici- 
palités obligèrent  alors  les  directeurs  de 
théâtres  à  substituer  l'éclairage  électrique  à 
l'éclairage  au  gaz. 

La  plupart  des  directeurs  de  Paris  se 
mirent  les  premiers  à  l'œuvre,  pour  obéir 
aux  nouvelles  prescriptions. 

Aujourd'hui,  les  théâtres  encore  éclairés 
au  gaz,  ne  sont  à  Paris,  que  des  exceptions. 
L'Opéra,  l'Opéra-Comique,  la  Comédie- 
Française,  le  Palais-Royal,  le  théâtre  du 
Châtelet,  le  Vaudeville,  les  Variétés,  l'O- 
déon,  l'Eden,  etc.,  sont  éclairés  par  l'élec-, 
tricité. 

Nous  donnerons  quelques  détails  sur  les 
plus  intéressantes  de  ces  installations. 

Le  théâtre  du  Châtelet  est  entièrement 
éclairé  à  l'électricité  ;  Je  gaz  en  est  complè- 
tement banni.  La  salle  est  garnie  de  lampes 
à  incandescence.  Il  y  a  4  lampes  à  bougies 
Jablochkoff,  sur  la  terrasse  qui  surmonte 
la  grande  entrée  du  théâtre.  Quand  cela  est 
nécessaire,  des  portants  mobiles,  munis  de 
bougies  Jablochkoff,  sont  mis  en  place,  et 
allumés  par  un  commutateur. 
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Une  machine  à  vapeur,  de  la  force  de  plus 
de  100  chevaux,  est  établie  dans  le  spus- 
sol  répondant  au  péristyle  du  théâtre,  du 
côté  de  la  place  du  Châtelet. 

Le  théâtre  des  Variétés  avait  fait,  en  1882- 
1883,  des  essais  d'éclairage  électrique,  au 
moyen  des  accumulateurs.  Suspendus  le 
1er  mai  1883,  en  rai  son  des  mauvaises  affaires 
de  l'entrepreneur,  ils  furent  repris,  trois 
ans  après,  à  la  suite  de  la  catastrophe  de 
rOpéra-Comique,  et  le  lep  juillet  1887,  ce 
théâtre  faisait  sa  réouverture  avec  l'éclai- 
rage électrique. 

La  machine  dynamo-électrique,  qui  en- 
gendre l'électricité,  sert  à  la  fois  à  éclairer 
le  théâtre  des  Variétés  et  quelques  boutiques 
du  passage  des  Panoramas,  qui  lui  est  con- 
tigu. 

Cet  ensemble  d'éclairage  se  compose  ac- 
tuellement de  près  de  600  lampes  à  incan- 
descence de  Woodhouse  et  Rawson  (de  Lon- 
dres), de  98  volts,  La  salle  du  théâtre  com- 
prend 90  lampes  de  16  bougies  ;  la  rampe, 
44  lampes  de  20  bougies;  les  cinq  herses, 
23  lampes,  chacune  de  12  bougies;  les 
portants,  3  lampes,  chacune  de  20  bougies. 
Le  reste  des  lampes  se  trouve  réparti  dans 
les  couloirs,  foyer,  façade  et  loges  d'ar- 
tistes. Dans  le  passage  des  Panoramas,  les 
cafés  et  magasins,  comprenant,  jusqu'à  ce 
jour,  environ  1200  lampes,  sont  éclairés 
par  des  lampes  de  10  bougies. 

Le  courant  électrique  est  produit  par  des 
générateurs  de  vapeur,  du  système  Collet, 
produisant  1000  kilogrammes  de  vapeur 
chacun,  par  vingt-quatre  heures.  L'alimen- 
tation d'eau  de  ces  chaudières  est  faite  par 
une  petite  machine  à  vapeur. 

Les  chaudières  envoient  leur  vapeur  dans 
deux  machines  à  vapeur  à  condensation,  du 
système  compound,  de  la  force  de  75  che- 
vaux-vapeur, chacune. 

Chaque  machine  à  vapeur  actionne  direc- 
tement, par  une  courroie,  une  machine 
dynamo -électrique  Gramme,  de  400  am- 


pères et  110  volts,  tournant  à  625  tours  par 
minute. 

Une  batterie  d'accumulateurs,  pour  ser- 
vir de  secours,  et  pouvant  alimenter 
1200  lampes,  est  toujours  prête  à  agir. 

Une  pompe  sert  à  élever  l'eau  d'un  puits, 
creusé  à  l'effet  d'alimenter  les  condenseurs. 

Toutes  ces  machines  à  vapeur  et  à  élec- 
tricité, installées  dans  les  caves  d'une 
maison  de  la  rue  Montmartre  (n°  161),  com- 
posent la  petite  usine  centrale,  dont  nous 
avons  donné  la  description  et  le  dessin  dans 
la  figure  361  (page  445). 

Le  théâtre  du  Vaudeville  est  éclairé  par 
l'usine  centrale  de  la  cité  Bergère,  appar- 
tenant à  la  Société  Edison. 

Depuis  le  mois  de  septembre  1886,  le 
théâtre  du  Palais-Royal  est  entièrement 
éclairé  par  l'électricité.  Tous  les  appareils, 
machines  à  vapeur,  chaudières  et  machines 
dynamo-électriques,  sont  en  double;  et  la 
moitié  d'entre  elles  est  toujours  gardée  en 
réserve,  prête  à  remplacer  l'autre,  le  cas. 
échéant. 

L'installation  comporte  430  lampes  à  in- 
candescence, dont  285  de  10  bougies,  et 
145  lampes  de  20  bougies.  Elles  sont  ré- 
parties sur  cinq  circuits  différents,  dont  les 
extrémités  aboutissent  à  un  tableau  de  dis- 
tribution, placé  dans  la  salle  des  machines. 
Ces  circuits  desservent  :  le  premier,  le  lustre 
de  la  salle,  avec  165  lampes  de  10  bougies; 
le  second,  la  scène,  avec  32  lampes  de 
20  bougies  en  verre  dépoli  sur  la  rampe, 
100  lampes  de  10  bougies  sur  les  herses  et 
24  lampes  de  20  bougies  sur  les  portants; 
le  troisième,  les  loges  d'artistes  et  le  maga- 
sin des  costumes,  et  le  quatrième,  le  vesti- 
bule d'entrée,  l'escalier  et  les  loges  de  la 
première  galerie;  le  cinquième  circuit  ren- 
ferme une  batterie  de  27  accumulateurs  et 
est  destiné  à  fournir  la  lumière  en  cas 
d'arrêt  accidentel  des  machines. 
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La  salle  des  machines  est  placée  dans  le 
sous-sol,  au-dessous  du  péristyle.  Elle  com- 


porte, comme  nous  l'avons  dit,  une  double 
installation.  Deux  machines  dynamo-éiec- 
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triques  Edison,  marchant  à  900  tours,  et 
produisant  chacune  53  volts,  et  450  ampères, 
sont  respectivement  actionnées  par  deux 


machines  à  vapeur  à  condensation,  du  sys- 
tème compound,  d'une  force  de  35  chevaux; 
elles  font  300  tours  par  minute,  et  sont  elles- 
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mêmes  alimentées  par  des  chaudières  inex- 
plosibles  Belleville, 

Nous  représentons  dans  les  figures  369 
et  370,  la  distribution  des  fils  électriques 
pour  l'éclairage  de  la  salle  et  de  la  scène  du 
théâtre  du  Palais-RoyaL  Les  légendes  qui 
accompagnent  la  coupe  verticale  de  la  scène 
et  de  la  salle,  ainsi  que  le  plan,  donnent  l'ex- 
plication du  réseau  des  conducteurs  abou- 
tissant aux  différentes  parties  de  la  salle,  de 
la  scène  et  de  l'administration. 

Le  théâtre  de  la  Renaissance  est  éclairé, 
depuis  le  mois  d'octobre  1887,  par  des  globes 
Swann.  La  salle  et  la  scène  ont  reçu  un 
brillant  éclairage,  et  la  façade  rayonne, 
chaque  soir,  d'un  grand  éclat. 

L'électricité  est  fournie  par  une  machine 
dynamo-électrique,  actionnée  par  une  ma- 
chine à  vapeur,  installée  dans  une  maison 
particulière  de  la  cité  Riverin  (rue  de 
Bondy).  Ce  même  moteur  sert  à  alimenter 
d'électricité  le  théâtre  de  la  Porte-Saint- 
Martin. 

Au  théâtre  de  la  Porte- Saint-Martin, 
l'électricité  a  remplacé  partout  le  gaz.  Scène, 
salle,  couloirs,  dessous,  bureaux,  loges 
d'artistes,  etc.,  sont  éclairés  par  des  globes 
à  incandescence  Swann.  Le  total  de  l'éclai- 
rage est  de  1600  lampes  à  incandescence. 
Les  lampes  dites  de  secours,  elles-mêmes, 
sont  alimentées  par  des  accumulateurs, 
qui  n'ont  aucune  relation  avec  l'éclairage 
général. 

La  rampe,  les  herses,  les  portants,  sont  à 
trois  effets  :  feux  blancs,  bleus  et  rouges, 
qui  se  produisent  automatiquement  par  la 
simple  pression  d'un  bouton. 

Dans  la  salle,  le  lustre  se  compose  d'un 
grand  réflecteur  en  bronze  doré,  contenant 
210  lampes  à  incandescence. 

En  outre,  entre  chaque  loge  d'artiste,  au 
premier  étage,  se  trouve  une  lampe  élec- 
trique, enfermée  dans  un  globe  de  verre 


dépoli,  qui  répand  une  lumière  très  douce 
et  qui  ne  fatigue  pas  les  yeux. 

Comme  il  est  dit  plus  haut,  le  courant 
électrique  est  engendré  dans  un  immeuble 
de  la  cité  Riverin,  par  une  puissante  ma- 
chine à  vapeur,  et  des  machines  dynamos, 
qui  distribuent  le  courant  électrique  aux 
théâtres  de  la  Renaissance  et  de  la  Porte- 
Saint-Martin. 

G' est  la  Société  Marcel  Deprez  qui  a  exé- 
cuté tous  les  travaux  de  cette  installation. 

C'est  à  la  même  source  d'électricité,  c'est- 
à-dire  aux  machines  établies  dans  la  cité 
Riverin,  que  s'alimente  le  théâtre  de  l'Am- 
bigu, qui,  le  26  novembre  4887,  dans  sa 
salle,  restaurée  et  embellie,  inaugura  l'é- 
clairage électrique.  Toute  l'installation, 
scène,  salle,  bureaux,  couloirs,  etc.,  est 
parfaitement  entendue.  Le  lustre,  en  parti- 
culier, qui  est  placé  à  une  grande  hauteur, 
pour  ne  pas  gêner  la  vue  des  spectateurs 
des  galeries  supérieures,  est  d'une,  par  faite 
élégance. 

L'éclairage  électrique  du  théâtre  du 
Gymnase  n'emprunte  pas  son  courant 
électrique  à  l'usine  à  vapeur  de  la  cité 
Riverin.  La  machine,  de  la  force  de  25 
chevaux,  est  placée  dans  les  dépendances 
du  théâtre. 

Nous  en  dirons  autant  de  la  Gaîté,  qui,  à 
la  fin  du  mois  de  novembre  1888,  inau- 
gura un  ensemble  d'éclairage  électrique 
parfaitement  entendu.  Il  n'existe  pas,  au 
théâtre  de  la  Gaîté,  un  seul  bec  de  gaz. 

N'oublions  pas,  dans  cette  revue,  le 
Théâtre-Français.  Ce  théâtre  subventionné, 
fut  transformé  par  l'État,  à  la  fin  de  l'été 
de  1888,  sous  le  rapport  de  l'éclairage,  par 
l'installation  de  l'électricité  sur  la  scène  et 
dans  la  salle.  La  source  d'électricité  est  une 
machine  à  vapeur,  de  la  force  de  25  chevaux, 
installée  dans  l'usine  centrale  de  la  cour  du 
Palais-Royal. 
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Les  Montagnes-Russes,  situées  sur  lebou- 
levard  des  Capucines,  sont  éclairées  par  l'u- 
sine Popp,  qui  envoie  l'air  comprimé,  pour 
actionner  une  machine  dynamo. 

Les  Menus-Plaisirs  (boulevard  de  Stras- 
bourg), depuis  le  mois  d'octobre  1887,  sont 
également  pourvus  de'  lampes  à  incandes- 
cence. Le  moteur  est  une  machine  à  va- 
peur. 

Près  de  ce  théâtre,  l'Eldorado,  simple 
café-concert,  rayonne,  chaque  soir,  des  feux 
du  nouvel  éclairage  ;  et  non  loin  de  lui,  un 
autre  café-concert,  la  Scala,  brille  des 
mêmes  feux. 

L'éclairage  électrique  est  venu  ajouter 
aux  merveilles  du  Grand-Opéra,  une  valeur 
nouvelle. 

En  1888,  à  la  suite  d'essais  de  tout  genre, 
qui  duraient  depuis  cinq  ans,  l'éclairage 
entier  de  l'Opéra  par  l'électricité,  fut  réalisé 
par  la  Compagnie  Edison. 

Les  8000  becs  de  gaz,  qui  constituaient 
l'ancien  éclairage,  furent  tous  supprimés, 
et  remplacés  par  6131  lampes  à  incandes- 
cence, dont  voici  la  distribution  : 


Lampes 

Lampes 

de  10  bougies. 

de  16  bougies 

.  "1.165 

40 

1,568 

120 

Salle  et  pavillon.  , . 

1.212 

306 

Foyer  et  escalier: . . . 

1.010 

642 

68 

» 

5.023 

1-108 

Ën  outre  de  ces  6431  lampes,  l'éclairage 
comprend  22  bougies  Jablochkoff ,  pour  le 
péristyle  du  théâtre  et  le  plafond  du  grand 
escalier,  et  8  lampes  à  arç,  pour  la  loggia. 

Pour  fournir  l'électricité  à  ces  lampes  à 
incandescence  et  à  arc,  on  a  installé  des 
chaudières  Belleville  dans  les  sous-sols  de 
l'Opéra,  dont  les  vastes  profondeurs  se 
prêtent  si  bien  à  les  recevoir. 

Elles  alimentent  : 

Une  machine  à  vapeur  Corliss,  de  250  che- 


vaux/tournant à  la  vitesse  de  60  tours  par 
minute  ; 

Une  machine  à  vapeur  Armington,  de  1 00 
chevaux,  tournant  à  300  tours  par  minute  ; 

Quatre  machinés  Weyher  et  Richemond, 
de  140  chevaux,  tournant  à  160  tours  par 
minute  ; 

Une  autre  machine  Weyher  et  Riche- 
mond, de  40  chevaux,  tournant  à  85  tours; 

Une  machine  Weyher  et  Richemond,  de 
20  chevaux,  tournant  à  100  tours  ; 

Ce  qui  représente  une  force  de  970  che- 
vaux-vapeur, pouvant  facilement  être  por- 
tée, quand  on  le  veut,  à  1200, 

La  cheminée,  qui  a  lm,36  de  diamètre  et 
39  mètres  de  hauteur,  est  placée  dans  une 
cour  intérieure. 

Les  chaudières  produisent  de  la  vapeur  à 
12  kilos  de  pression;  mais  comme  elles 
sont  situées  à  une  distance  de  60  mètres  des 
machines,  on  a  créé  une  canalisation  spé- 
ciale de  La  vapeur,  pour  éviter  toute  cause 
d'arrêt.  On  a  réuni  au  centre  toutes  les  con- 
duites de  vapeur  partant  des  chaudières,  de 
façon  à  former  une  véritable  boucle  se  fer- 
mant sur  les  chaudières.  Par  ce  moyen,  on 
dirige  la  vapeur  dans  la  conduite  de  droite 
ou  dans  celle  de  gauche,  ou  dans  les  deux  à 
la  fois. 

L'eau  nécessaire  à  l'alimentation  des 
chaudières  et  à  la  condensation  de  la  vapeur 
des  machines,  est  empruntée  en  partie  aux 
eaux  de  la  ville,  et  en  partie  à  un  puits 
creusé  à  39  mètres  de  profondeur.  Le  dé- 
bit de  ce  puits  est  de  65  mètres  cubes  à 
l'heure,  avec  une  dénivellation  de  6  mètres. 
L'eau  est  élevée  par  une  pompe,  qu'actionne 
une  transmission  électrique. 

Chaque  machine  à  vapeur,  de  140  che- 
vaux, actionne  une  machine  dynamo,  de 
800  ampères. 

On  a  ainsi  quatre  groupes  de  machines 
pouvant  alimenter  1000  lampes  chacune,  et 
pouvant  fonctionner  séparément  ou  simulta- 
nément. 
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Fig.  372.  -  Régulateur  des  effets  de  scène,  ou  jeu  d'orgue,  à  l'Opéra  de  Paris. 


Nous  donnons  dans  la  figure  371  (page 
477),  la  vue  générale  de  la  salle  des  ma- 
chines de  l'usine  de  l'Opéra. 

Les  machines  à  vapeur  actionnent  94  dy- 
namos Edison. 

Le  courant  des  dynamos  est  amené  à  un 
premier  tableau  de  distribution,  de  4  mètres 
de  largeur,  sur  1  mètre  de  hauteur.  Au-des- 
sus et  au-dessous  de  ce  tableau,  sont  placés 
quatre  conducteurs,  composés  de  grandes 
barres  de  cuivre,  qui  les  relient  à  deux  autres 
tableaux  de  distribution,  de  3mî50,  sur 
dm,10,  desservant  les  circuits  du  théâtre. 

A  l'aide  de  commutateurs,  on  peut  en- 
voyer le  courant  des  machines  dynamos  dans 
les  barres  du  haut  ou  dans  celles  du  bas. 
Nous  représentons,  dans  la  figure  372,  le 


régulateur  des  effets  de  scène,  vulgairement 
nommé  jeu  d'orgue,  qui  sert  à  modérer  l'in- 
tensité de  la  lumière  des  lampes  de  la  salle . 

On  voit  que  les  résistances  sont  montées 
sur  des  cadres  a,  a\  a",  placés  perpendicu- 
lairement, le  long  du  mur. 

Les  leviers  que  Ton  voit  sur  notre  dessin, 
sont  portées,  tous  ensemble,  par  un  arbre 
double,  AA,  de  4  mètres  de  long.  Destinés 
à  établir  la  communication  électrique  entre 
les  résistances  et  le  courant,  ils  sont  munis 
d'un  encliquetage  qui  permet  de  les  em- 
brayer à  volonté  sur  une  des  roues  qui  sont 
calées  sur  chacun  de  ces  arbres.  On  voit, 
au  fond,  l'homme  qui  seul  suffit  pour  ma- 
nœuvrer les  leviers  de  tous  les  régulateurs, 
et  régler  ainsi  l'intensité  de  la  lumière. 


SUPPLÉMENT  À  L'ART  DE  L'ÉCLAIRAGE.  48d 


Fig. .373.     Éclairage  électrique  des  herses,  sur  la  scène  de  l'Opéra  de  Paris. 
S.  T.  lï.  454 
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De  petites  lampes  à  incandescence,  sem- 
blables à  celles  de  la  salle,  font  apprécier  le 
degré  de  l'éclairage. 

On  voit  sur  la  figure  373  la  distribution 
du  courant  électrique  sur  la  scène  de 
l'Opéra,  pour  l'éclairage  des  herses. 

En  admettant  que  toutes  les  machines 
fonctionnent  en  même  temps,  on  dispose- 
rait, à  l'Opéra,  d'une  force  de  950  chevaux- 
vapeur,  les  machines  dynamo-électriques 
ayant  une  capacité  suffisante  pour  alimenter 
1700  lampes  (de  la  valeur  de  16  bougies, 
de  0,75  arnpère)\  mais,  pour  le  service 
d'éclairage  usuel,  on  allume  seulement 
5000  lampes  de  la  valeur  de  10  bougies,  et 
1  000  lampes  de  16  bougies  chacune. 

On  voit,  par  les  détails  dans  lesquels  nous 
sommes  entré,  avec  quelles  proportions 
colossales  est  établi  l'éclairage  électrique,  à 
l'Opéra  de  Paris.  C'est  la  plus  belle  des 
installations  électriques  de  théâtres  du 
monde  entier.  Elle  fait  le  plus  grand  hon- 
neur à  l'ingénieur  de  la  Compagnie  Edison, 
M.  Àmédée  Yernes,  à  qui  on  la  doit. 

En  outre  des  théâtres  dont  nous  venons 
de  parler,  plusieurs  cafés-concerts  et  salles 
de  réunion,  à  Paris,  ont  adopté  l'éclairage 
électrique.  Citons  le  cirque  Oller  (rue 
Saint  -  Honoré  ),  dont  l'installation  élec- 
trique est  admirablement  entendue,  et 
peut  rivaliser  avec  celle  de  l'Hippodrome. 
Des  machines  à  vapeur,  alimentées  par 
des  chaudières  inexplosibles,  actionnent 
d'excellentes  machines  dynamos,  qui  dis- 
tribuent dans  la  salle  une  magnifique 
lumière. 

Nous  n'entreprendrons  pas  la  description 
de  ces  dernières  installations,  pour  ne  pas 
répéter  ce  que  nous  avons  dit  à  propos  de 
divers  théâtres.  Qu'il  nous  suffise  de  rap- 
peler que  l'éclairage  électrique,  qui  assure 
une  sécurité  absolue  contre  les  chances  d'in- 
cendie, qui,  en  été,  donne  un  éclairage  sans 
chaleur,  et,  en  toute  saison,  laisse  l'air  inal- 


téré, est  déjà  introduit  dans  la  presque 
totalité  des  théâtres  de  Paris. 

Nos  grands  théâtres  de  province  n'ont  pas 
attendu  le  signal  venu  de  la  capitale,  pour 
adopter  l'éclairage  électrique.  Marseille, 
Lyon,  Bordeaux,  Montpellier,  Nîmes,  etc., 
ont  effectué,  dès  l'année  1886,  cette  utile 
modification  de  leur  éclairage. 

À  l'étranger,  le  même  mouvement  s'est 
produit.  A  Madrid,  par  exemple,  un  ordre 
du  gouvernement  décrétait,  au  mois  de 
juin  1887,  l'installation  de  la  lumière  élec- 
trique dans  ses  salles  de  théâtre.  L'Italie 
donnait,  dans  la  Scala  de  Milan,  un  des  plus 
beaux  spécimens  que  l'on  connaisse  de 
l'éclairage  d'un  théâtre  par  l'électricité,  et 
d'autres  villes  principales  de  la  péninsule 
italienne  suivaient  cet  exemple. 

L'Angleterre,  après  le  terrible  événement 
d'Exeter,  réformait,  dans  la  plupart  de  ses 
salles  de  spectacle,  son  ancien  éclairage. 
Bruxelles  ne  tardait  pas  à  entrer  dans  la 
même  voie,  et  les  plus  grands  théâtres  de 
l'Allemagne  inauguraient  à  l 'envi  le  nou- 
veau système. 

Ce  serait  tomber  dans  d'inutiles  redites 
que  d'examiner  en  détail  les  installations 
faites  à  l'étranger.  Bornons-nous  à  dire  que 
le  mouvement  consistant  à  substituer  l'élec- 
tricité au  gaz,  dans  les  théâtres,  est  uni- 
versel, et  d'ailleurs,  pleinement  justifié,  car, 
nous  le  répétons,  le  seul  moyen  de  prévenir 
l'incendie  d'une  salle  de  spectacle,  c'est 
l'éclairage  par  l'électricité  et  la  suppression 
totale  du  gaz. 

Éclairage  électrique  des  usines.  —  Les 
usines  qui  possèdent  des  machines  à  vapeur 
et  des  générateurs  d'une  grande  puissance, 
peuvent  consacrer  une  partie  de  leur  force 
motrice  à  actionner  des  machines  dynamos, 
et  produire  ainsi  leur  éclairage  électrique  à 
peu  de  frais.  Celles  qui  ont  pour  force  mo- 
trice une  chute  d'eau,  peuvent  également 
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consacrer  une  partie  de  la  puissance  de  ce 
moteur  naturel,  à  actionner  des  machines, 
dynamos,  destinées  à  l'éclairage.  Aussi  est-ce 
dans  les  usines,  manufactures  et  ateliers, 
que  l'on  vit  se  réaliser  les  premières  appli- 
cations économiques  de  la  lumière  élec- 
trique. Cet  éclairage  permet  de  continuer 
le  travail  la  nuit  ;  ce  qui  est  souvent  un 
réel  avantage,  pour  les  ateliers.  Ajoutez 
que  les.  risques  d'incendie  sont  totalement 
écartés,  et  que  l'air  conserve  son  oxygène, 
dans,  son  intégrité. 

L'éclairage  par  incandescence  permet  de 
disséminer  de  petites  lampes  dans  les  ateliers 
peu  spacieux.  Les  lampes  à  arc  à  régulateur 
différentiel  et  les  bougies  Jabiochkoff,  con- 
viennent pour  les  grands  espaces,  les  halls 
des  manufactures,  les  chantiers  de  construc- 
tion, les  gares  de  chemins  de  fer,  etc. 

Dans  certains  ateliers,  comme  les  meu- 
neries et  les  greniers  à  céréales,  l'atmo- 
sphère est.  chargée  de  poussières  ;  et  dans 
d'autres,  comme  les  fabriques  de  papiers,  il 
contient  des  vapeurs  délétères.  Les  régula- 
teurs seraient  donc  vite  hors  d'état  de  fonc- 
tionner. Les  bougies  Jabiochkoff  trouvent 
là  leur  place  ;  car  on  ne  s'inquiète  pas  de  la 
variation  d'intensité  lumineuse. 

Les  lampes  à  incandescence,  quand  elles 
sont  employées,  sont  d'une  puissance  un 
peu  élevée  :  de  46  à  20  bougies. 

Dans  beaucoup  d'usines,  on  se  sert  d'une 
partie  du  courant  électrique  destiné  à 
l'éclairage,  pour  actionner  des  transmis- 
sions de  mouvements  et  -  manœuvrer  des 
ma  chines- outils. 

Il  serait  complètement  inutile  de  donner 
ici  des  exemples  d'installation  d'éclairage 
électrique  dans  les  usines.  C'est  par  milliers 
qu'on  les  compte  aujourd'hui,  et  bientôt  il 
n'existera  pas  une  seule  usine  ou  manu- 
facture mue  par  la  vapeur  ou  par  une  chute 
d'eau,  qui  ne  soit  pourvue  d'un  matériel 
pour  la  lumière  électrique,  et  même  pour 
la  transmission  de  la  puissance  du  moteur 


à  la  manœuvre  des  ma  chines- outils,  à  la 
ventilation,  etc. 

Eclairage  des  mines ,  des  travaux  souter- 
rains et  sous-marins.  — r-.  Lorsque  M.  de 
Changy  inventa  sa  lampe  électrique  ayant 
pour  conducteur  un  fil  de  platine,  sa  pre- 
mière idée,  en  sa  qualité  d'ingénieur  des 
mines,  fut  d'appliquer  ce  mode  d'éclairage 
aux  galeries  des  houillères.  En  effet,  l'éclai- 
rage électrique  paraît,  dans  ce  cas,  tout  in- 
diqué. Sans  doute,  la  lampe  du  mineur,  ou 
lampe  de  Davy7  —  bien  entendu,  avec  les 
perfectionnements  que  lui  ont  apportés,  de 
nos  jours,  Combes  et  tant  d'autres  ingé- 
nieurs, — -  a  sauvé  des  milliers  d'existences 
de  mineurs,  en  les  préservant  de  l'inflam- 
mation du  grisou  (gaz  hydrogène  bicar- 
boné).  Et  pourtant,  que  d'accidents  n'arri- 
vent pas  encore,  par  suite  de  l'imprudence 
et  de  l'insouciance  des  ouvriers,  qui,  malgré 
toutes  les  recommandations  et  menaces 
comminatoires  qui  leur  sont  faites,  ouvrent 
leur  lampe,  pour  voir  plus  clair,  ou  pour 
allumer  leur  pipe,  et  mettent  ainsi  le  feu 
au  terrible  gaz  ?  La  catastrophe  arrivée  à 
Saint-Etienne,  le  29  juillet  1890,  au  puits 
Pellissier  (concession  de  Villebœuf)  où 
H 8  ouvriers  perdirent  la  vie,  par  l'inflam- 
mation du  grisou,  est  encore  présente  à  la 
mémoire  de  tous.  La  lampe  électrique,  en- 
fermée dans  une  ampoule  de  verre,  sans 
communication  avec  l'air  des  galeries,  et 
qui  éclaire  sans  chauffer  l'air,  semble  toute 
désignée  pour  remplacer  la  lampe  de  Davy. 

Aussi  les  lampes  à  incandescence  ont- 
elles  été  installées  dans  quelques  houillères, 
par  exemple,  dans  celles  de  Blanzy  (Loire) 
et  de  Rochebelle.  Elles  sont  appliquées  aux 
murs  des  galeries,  des  puits,  des  fronts  de 
taille,  des  carrefours,  des  bureaux  d'ingé- 
nieurs ou  de  chefs  de  chantiers.  La  ma- 
chine productrice  du  courant  électrique, 
est  placée  hors  de  la  mine,  et  le  fil  con- 
ducteur descend  au  fond  de  la  fosse,  par- 
faitement isolé  par  un  câble  de  plomb, 
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enveloppé    d'un   ruban    de  caoutchouc. 

Nous  avons  sous  les  yeux  un  rapport  de 
l'ingénieur  en  chef  des  mines  de  Blanzy, 
en  date  du  mois  de  mai  1890,  donnant  les 
résultats  de  l'installation  del'éclairage  élec- 
trique dans  ces  mines. 

Ce  mode  d'éclairage  a  été  appliqué , 
pour  la  première  fois,  au  puits  de  Magny, 
en  juin  1883  ;  il  n'a  pas  cessé,  depuis  cette 
époque,  de  fonctionner  dans  de  bonnes  con- 
ditions. 

L'installation  se  compose  d'une  petite 
machine  à  vapeur,  placée  au  jour,  d'une 
machine  dynamo-électrique  Edison,  d'un 
câble  conducteur  métallique,  qui,  partant 
delà  dynamo,  donne  la  lumière  à  29  lampes 
à  incandescence,  d'une  intensité  de  10  bou- 
gies, et  à  24  lampes,  de  10  bougies,  les  unes 
et  les  autres  servant  àl'éclairage  des  recettes 
extérieures,  des  salles  des  machines  et  chau- 
dières, des  abords  du  puits,  des  bureaux 
des  ingénieurs,  etc. 

Sur  le  conducteur  principal  s'embranche 
un  câble,  qui  descend  dans  le  puits,  jus- 
qu'à la  profondeur  de  321  mètres,  et  qui  sert 
à  l'éclairage  des  recettes,  extérieures,  à  ce 
niveau,  au  moyen  de  8  lampes  à  incandes- 
cence, de  16  bougies  chacune.  Les  abords 
des  puits  sont  ainsi  parfaitement  éclairés, 
jusqu'à  une  distance  d'une  soixantaine  de 
mètres,  et  l'arrachage  du  charbon  se  fait 
avec  la  même  sécurité  qu'au  jour.  Tout  acci- 
dent résultant  de  fausses  manœuvres  ou  des 
chutes  du  personnel,  est,  de  cette  manière, 
rendu  impossible.  L'ouvrier  va  et  vient, 
sans  être  obligé  de  s'éclairer  avec  sa  propre 
lampe.  Les  manœuvres  se  font  avec  la  plus 
grande  sécurité  et  plus  rapidement. 

La  réussite  de  l'éclairage  du  puits  deMa- 
gny,  à  321  mètres  de  profondeur,  a  déter- 
miné l'installation  du  même  éclairage  au 
fond  des  puits  Chagot  et  Saint-François, 
dans  lesquels  le  mouvement  est  plus  consi- 
dérable, par  suite  de  la  profondeur  de 
334  mètres,  où  se  fait  l'extraction  pour  le 


premier  puits,  et  de  240  mètres,  pour  le 
second,  chacune  des  recettes  étant,  pour  le 
sortage,  de  1200  chariots  environ. 

Ce  mode  d'éclairage  a  été  trouvé,  dans 
ces  deux  derniers  puits,  parfait,  non  seule- 
ment au  point  d'arrachage  du  charbon,  mais 
sur  d'assez  longs  parcours,  dans  les  galeries 
d'accès. 

«  En  résumé,  dit  le  rapport  de  l'ingénieur  en 
chef,  l'éclairage  électrique  des  raines  de  Blanzy 
pour  les  recettes  et  voies  du  fond,  est  très  précieux 
pour  la  sécurité  du  personnel  aux  abords  du 
puits,  et  la  promptitude  des  manœuvres. 

«  Le  câble  qui  descend  dans  les  puits,  est  d'une 
composition  spéciale,  pour  lui  donner  une  grande 
résistance,  et  le  soustraire  aux  chocs  extérieurs- 
qui  pourraient  le  détériorer.  » 

Un  accident  très  grave  à  redouter  serait, 
en  effet,  l'écrasement  du  câble  conducteur 
par  un  de  ces  éboulements  de  minerai  ou 
de  boisages,  qui  sont  si  fréquents  dans  les 
travaux  d'extraction  du  charbon.  Dans  ce 
cas,  les  fils  contenus  dans  le  câble,  se  trou- 
vant en  contact,  par  le  fait  de  cette  rupture, 
le  courant  s'établirait  entre  eux  ;  toutes  les 
lampes  s'éteindraient,  et,  ce  qui  est  plus 
grave,  les  fils  conducteurs  donnant  passage 
à  ce  courant  accidentel,  pourraient  s'é- 
chauffer, rougir  et  mettre  le  feu  au  grisou, 
s'il  existait  dans  l'air  des  galeries. 

Au  lieu  d'un  câble  conducteur  distri- 
buant la  lumière  à  des  lampes  fixées  aux  pa- 
rois de  lamine,  comme  à  Blanzy,  on  a  sou- 
vent proposé  de  donner  au  mineur  une 
lampe  électrique  alimentée,  soit  par  une 
pile  au  bichromate  dépotasse  (lampe  Trouvé), 
soit  par  un  petit  accumulateur  [lampe 
Stella).  Mais  une  lampe  électrique  portative 
expose  à  un  grand  danger.  Si  elle  se  brise, 
elle  peut,  dit-on,  enflammer  le  grisou.  Sans 
doute,  quand  la  clochette  de  verre  d'une 
lampe  électrique  vient  à  se  rompre  par  acci- 
dent, le  filament  de  charbon  brûle  à  l'air, 
disparaît,  et  le  courant  électrique  étant  in- 
terrompu, la  lampe  s'éteint.  Mais  selon 
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beaucoup  d'ingénieurs,  le  filament  du  char- 
bon, même  après  son  extinction,  conserve, 
pendant  cinq  à  six  secondes,  une  tempéra- 
ture qui  a  été  évaluée  à  500°  ;  et  à  cette 
température  le  grisou  mêlé  à  l'air,  détonne. 
Le  bris  accidentel  de  la  lampe  électrique 
d'un  mineur,  pourrait  donc  mettre  le  feu  à 
un  atmosphère  grisouteuse. 

C'est  en  raison  de  ce  dernier  danger,  que 
les  propriétaires  des  houillères  et  les  ingé- 
nieurs, en  tout  pays,  en  France,  en  Angle- 
terre, en  Allemagne,  en  Amérique,  hésitent 
à  introduire  la  lumière  électrique  à  l'inté- 
rieur des  fosses  à  charbon  ;  car,  selon  eux, 
la  lumière  électrique  au  fond  des  mines  de 
houille ,  serait  une  cause  perpétuelle  de 
craintes,  parfaitement  fondées. 

Il  faut  donc  attendre  de  nouvelles 
recherches  pour  se  prononcer  sur  l'oppor- 
tunité de  la  substitution  de  la  lumière  élec- 
trique aux  lampes  portatives  des  mineurs, 
au  fond  des  puits  à  charbon. 

Si  de  grandes  précautions  sont  néces- 
saires pour  introduire  la  lumière  élec- 
trique dans  les  houillères,  on  n'a  pas  à  s'as- 
treindre aux  mêmes  soins,  quand  il  s'agit 
des  mines  métalliques,  qui  ne  laissent  ja- 
mais dégager  le  moindre  gaz  inflammable, 
Dans  les  exploitations  souterraines  des  di- 
vers minerais  et  des  carrières  de  pierre, 
l'éclairage  électrique  par  incandescence 
rend  d'incontestables  services,  en  éclairant 
des  lieux  profonds  sans  les  échauffer,  et 
sans  vicier  l'atmosphère,  comme  l'huile  ou 
le  pétrole,  ce  qui  rend  plus  aisé  le  travail 
des  hommes. 

Quand  on  veut  pénétrer  sans  danger,  dans 
une  atmosphère  irrespirable,  par  exemple 
pour  chercher  une  fuite  de  gaz,  on  peut  se 
servir  d'une  lampe  à  incandescence,  ali- 
mentée par  une  batterie,  au  bichromate  de 
potasse.  M.  Trouvé  a  construit  une  lampe 
de  ce  genre,  qui  a  été  adoptée  pour  le 


service  d'incendie  de  la  ville  de  Paris.  La 
pile  est  contenue  dans  une  gibecière,  dont 
l'ouvrier  est  muni  (fig.  374),  et  le  fil  abou- 
tit à  une  lampe  à  incandescence,  portée 
sur  le  front  de  l'opérateur ,  à  l'aide  d'une 
couronne  de  cuir  (1). 

On  a  imaginé  récemment  en  Angleterre 
une  autre  lampe  de  sûreté  contre  les  atmo- 
sphères suspectes.  Elle  est  désignée  sous  le 


Fig,  374.  —  Éclairage,  au  moyen  d'une  lampe  électrique, 
d'une  atmosphère  suspecte. 


nom  de  lampe  électrique  Schanschieff.  C'est 
une  lampe  Edison,  alimentée  par  une  pile 
au  bisulfate  de  mercure ,  comme  la]  pile 

(t)  C'est  cette  même  lampe  électrique  que  M.  Trouvé, 
à  l'époque  de  la  catastrophe  de  Saint-Étienne,  a  pro- 
posé d'appliquer  a  l'éclairage  des  houillères,  de  préfé- 
rence à  la  lampe  Stella,  qui  emploie  des  accumulateurs. 
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Marié-Davy,  autrefois  en  usage,  en  France, 
pour  les  télégraphes  de  l'État. 

La  pile  et  la  lampe  sont  portées  sur  une 
même  boite,  que  l'ouvrier  tient  à  la  main. 

La  lampe  électrique  Schanschieff  est,  en 
ce  moment,  à  l'étude  en  Angleterre  et  en 
France;  il  est  donc  difficile  de  se  pro- 
noncer sur  ses  avantages,  comme  sur  ses 
dangers,  en  cas  de  rupture. 

Dans  les  travaux  souterrains  et  sous-ma- 
rins ,  la  lumière  électrique  a  l'avantage 
d'éclairer  avec  beaucoup  plus  d'éclat  que 
les  lampes  à  huile,  et  de  ne  pas  vicier  l'air. 
Cet  avantage  est  précieux  dans  le  perce- 
ment des  longs  tunnels.  L'explosion  de  la 
poudre,  employée  pour  faire  sauter  les  ro- 
ches, charge  l'air  de  gaz  irrespirables,  les- 
quels éteignent  souvent  les  lampes  à  huile, 
et  en  même  temps,  nuisent  à  la  respiration 
des  ouvriers.  Avec  les  lampes  électriques, 
rien  de  pareil  à  redouter. 

Pour  le  fonçage  des  piles  de  ponts,  qui 
se  fait  aujourd'hui  au  moyen  de  caissons 
pleins  d'air  comprimé,  les  lampes  élec- 
triques ont  leur  place  toute  marquée. 

L'éclairage  des  caissons  se  fait  exactement 
de  la  même  manière  que  celui  d'une  salle 
quelconque  où  l'on  aurait  disposé  des 
lampes  à  incandescence.  La  machine  dy- 
namo est  à  l'extérieur,  et  le  fil,  bien  isolé, 
descend  dans  les  caissons  qui  servent  à 
recevoir  les  ouvriers,  occupés  au  creuse- 
ment du  sol.  L'air  n'étant  pas  vicié,  les 
ouvriers  travaillent  plus  longtemps  sans 
souffrir  de  l'air  comprimé.  Enfin,  le  prix 
de  revient  de  cet  éclairage  est  peu  élevé, 
bien  que  les  mouvements  des  caissons  provo- 
quent d'assez  fréquentes  ruptures  de  lampes. 

C'est  avec  cet  éclairage  que  l'on  a  tra- 
vaillé aux  fondations  du  pont  de  la  Tay,  en 
Ecosse,  et  du  pont  de  Forth,  en  Angleterre, 
terminé  en  1889.  Sur  ce  dernier  chantier, 
les  ingénieurs  avaient  créé  une  installation 
générale  de  lumière  électrique,  pour  tous 


les  travaux,  pendant  la  nuit.  Il  ne  com- 
prenait pas  moins  de  60  lampes  à  arc  et 
400  lampes  à  incandescence. 

Dans  les  travaux  qui  furent  exécutés,  à 
la  même  époque,  au  port  de  l'île  de  la 
Réunion,  on  employa  les  piles  Trouvé  au 
bichromate  de  potasse,  pour  alimenter  les 
lampes  à  incandescence. 

Éclairage  des  ports  et  des  phares.  —  La 
lumière  électrique  a  rendu  de  grands  ser- 
vices à  la  navigation,  .en  permettant,  pen- 
dant la  nuit,  l'entrée  de  certains  ports, 
qui  étaient  autrefois  inaccessibles  dans 
l'obscurité.  Au  port  du  Havre,  par  exem- 
ple, les  navires  ne  peuvent  entrer  qu'à 
l'heure  de  la  pleine  mer.  Avant  l'in- 
vention de  la  lumière  électrique,  les  na- 
vires ne  profitaient  pas  des  marées  de 
nuit,  et  ils  étaient  forcés  d'attendre,  dans 
la  rade,  le  lever  du  jour.  Depuis  l'année 
1881,  dès  qu'il  y  a  marée  de  nuit,  l'avant- 
port,  les  jetées  et  les  écluses  sont  éclairés 
par  des  projections  électriques,  une  heure 
avant  et  deux  heures  après  le  moment  de 
la  pleine  marée.  Les  paquebots  trans- 
atlantiques pénétrent  aujourd'hui  dans  le 
port  du  Havre,  comme  en  plein  jour.  Ainsi 
que  nous  l'avons  dit,  cet  éclairage  est  fait 
par  des  bougies  Jablochkoff,  alimentées 
par  des  machines  dynamos  Gramme. 

On  voit  dans  la  figure  375  l'ensemble  de 
l'éclairage  électrique  du  port  du  Havre.  . 

Éclairage  des  phares.  —  Quant  aux 
phares,  l'application  de  la  lumière  électri- 
que à  la  projection  lointaine  des  signaux 
et  feux  de  tout  ordre,  s'est  fort  étendue  de 
nos  jours.  Comme  nous  consacrerons  plus 
loin  un  Supplément  â  notre  Notice  sur  les 
Phares ,  des  Memeilles  de  la  science,  nous 
renvoyons  le  lecteur  à  ce  chapitre  supplé- 
mentaire, pour  tout  ce  qui  concerne  l'état 
présent  de  l'éclairage  des  phares  par  la 
lumière  électrique. 

Éclairage  des  navires.  —  La  lumière 
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électrique  est  installée  aujourd'hui  à  bord  j  Elle  sert,  dans  les  paquebots,  à  éclairer  les 

dés  paquebots,  des  navires  de  commerce,     salons  et  cabines  des  passagers. 

des  bâtiments  cuirassés  et  des  croiseurs.        On  voit  dans  les  figures  376  et  377  les 
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lampes  à-incandescence  employées  sur  1-0- 
céanien,  paquebot  des  Messageries  mariti- 
mes. Ce  sont  des  lampes  Edison,  de  12  bou- 


gies, et  des  lampes  Woodhouse  et  Rawson, 
de  20  à  40  bougies.  Elles  sont  fixées  sur 
des  supports,  en  harmonie  avec  la  décora- 
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tion  de  ce  paquebot.  Celles  qui  sont  pla- 
cées dans  les  salons,  ont  des  globes  dépo- 
lis; les  autres  sont  en  verre  clair,  et  pour 
la  plupart,  enfermées  dans  des  lanternes, 
munies  de  verres  dépolis. 

Les  lampes  à  incandescence  distribuées 
sur  le  pont ,  sont  mobiles  et  installées 
comme  l'indique  la  figure  ci-dessous.  Quant 


Fig.  376.  —  Lanterne  électrique  servant  à  l'éclairage 
du  pont  de  l'Océanien. 

aux  lampes  des  cabines  (fig.  377),  elles  sont 
placées  à  cheval  sur  les  cloisons,  parce 
qu'elles  servent  en  même  temps  à  éclairer 
les  petits  couloirs  extérieurs  qui  desservent 
les  cabines. 

Dans  les  soutes  à  bagages,  les  lampes 
sont  placées  dans  des  lanternes  que  protè- 
gent des  grillages. 

L'éclairage  du  paquebot  \  Océanien,  ins- 
tallé par  MM.  Sautter  et*  Lemonnier,  com- 
prend 200  lampes  à  incandescence  Edison, 
de  12  bougies,  pour  les  salons,  couloirs  et 
cabines  ;  21  lampes  Woodhouse  et  Rawson, 
de  20  bougies,  pour  les  grandes  soutes  à 
bagages  et  à  marchandises;  3  lampes 
Woodhouse  et  Rawson  de  40  bougies,  pour 


les  feux  de  route.  Une  lampe  à  arc,  avec 
régulateur  Gramme,  est  suspendue,  quand 
cela  est  nécessaire,  à  une  vergue,  pour 
éclairer  les  abords  des  navires,  ainsi  que 
le  pont,  et  pour  opérer  les  chargements  ou 
les  déchargements. 

Les  machines  dynamos  Gramme  sont 
actionnées  par  un  .moteur  à  grande  vitesse. 
Elles  peuvent  alimenter  jusqu'à  4  80  lampes, 


Fig,  377 .  —  Lampe  électrique  des  cabinés  de  l'Océanien. 

de  12  bougies.  Le  soir,  les  deux  machines 
sont  mises  en  mouvement.  Yers  onze  heures, 
un  certain  nombre  de  lampes  étant  éteintes 
et  réduites  à  1 57,  une  seule  machine  dynamo 
continue  à  fonctionner. 

La  machine  à  vapeur,  qui  est  du  sys- 
tème Mégy,  marche  à  la  vitesse  de  750  tours 
par  minute.  Une  pareille  allure,  avons- 
nous  déjà  dit,  est  excessive.  Il  est  bon  de 
ne  pas  donner  aux  machines  actionnant  des 
dynamos,  des  vitesses  de  plus  de  350  tours 

par  minute. 

C'est  ce  qu'ont  pensé  MM.  Sautter  et 
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Fig.  378.  —  Appareil  de  MM-  Sautter  et  Lemonnier  pour  l'éclairage  électrique  des  navires. 
(A,,  machine  à  vapeur  et  B,  machine  dynamo-électrique.) 


Lemonnier  qui,  dans  l'installation  élec- 
trique du  navire  de  l'État,  Y  Indomptable  y 
ont  construit  une  machine  à  vapeur  que 
nous  représentons  dans  la  figure  378,  et 
qui  ne  dépasse  pas  la  vitesse  de  350  tours 
par  minute. 

La  machine  à  vapeur  est  du  système  com- 
pound,  à  pilon.  Tous  les  organes  sont  faci- 
lement accessibles,  même  pendant  la  mar- 
che. Un  régulateur  de  vitesse  est  porté  par 
l'arbre  moteur. 

Le  nombre  des  lampes  varie  nécessaire- 
ment, selon  le  tonnage  du  bâtiment.  Il  y  a 
500  lampes  sur  les  grands  paquebots  trans- 
atlantiques, comme  \&  Bourgogne,  la  Bre- 
tagne, la,  Champagne.  Les  paquebots  ordi- 
naires et  les  croiseurs,  ont,  ordinairement, 
300  lampes.  Les  torpilleurs  de  ports  de  mer 
n'en  ont  pas  plus  de  2.5. 

Le  type  de  lampe  employé  est  celui  de 
10  bougies.  Leur  intensité  suffit  pour  les 

S.  T.  II. 


locaux  bas  et  resserrés  des  navires.  Pour  les 
feux  de  signaux  et  de  route,  on  emploie  des 
lampes  de  20  ou  30  bougies. 

La  lumière  électrique  ne  sert  pas  seule- 
ment, à  bord  des  navires,  à  éclairer  leurs 
différentes  parties  intérieures.  Sur  beaucoup 
de  bâtiments,  on  l'emploie  encore  à  pro- 
duire un  grand  faisceau  lumineux,  lequel, 
visible  de  très  loin  sur  la  mer,  a  pour  but 
de  le  signaler,  et  d'éviter  ainsi  les  abordages 
mutuels,  le  plus  grand  danger  de  la  navi- 
gation actuelle.  En  éclairant  la  route  par 
un  foyer  électrique  assez  puissant,  on  pré- 
vient bien  des  malheurs.  C'est  ce  qui  est  au- 
jourd'hui bien  compris.  Sur  tous  les  grands 
paquebots,  marchant  avec  l'effrayante  vi- 
tesse qui  leur  est  propre,  des  feux,  àFavant 
et  à  l'arrière,  signalent  au  loin  leur  approché. 

Dans  un  cas  particulier,  F  emploi  d'un 
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feu  électrique  a  permis  d'abréger  la  lon- 
gueur des  voyages.  Nous  voulons  parler 
de  la  navigation  de  nuit,  dans  le  canal  de 
Suez.  Depuis  l'année  1886,  la  Compagnie 
du  canal  de  Suez  a  autorisé  le  passage  des 
bâtiments  de  commerce,  ou  postaux,  dans  le 
canal,  aux  conditions  suivantes:  1°  le  na- 
vire sera  muni,  à  L'avant,  d'un  projecteur 
électrique,  d'une  portée  de  1  200  mètres,  et  à 
l'arrière,  d'une  lampe  électrique,  capable 
d'éclairer  un  champ  circulaire  de  200  à  300 
mètres  de  diamètre  ;  2°  une  lampe  électrique, 
avec  réflecteur,  sera  placée  sur  chaque  bord 
du  navire. 

Cette  augmentation  de  matériel  pour  la 
production  de  la  lumière  électrique,  est  très 
facile  pour  tout  navire  qui  emploie  déjà  la  . 
lumière  électrique  ;  et  grâce  à  ce  moyen,  on 
effectue,  pendant  la  nuit,  en  seize  heures, 
la  traversée  du  canal  de  Suez,  qui  demandait 
autrefois  plus  de  quarante  heures,  par  suite 
de  l'interruption  occasionnée  par  la  nuit. 

Ajoutons  que  la  Compagnie  du  canal  a 
installé  sur  la  berge  orientale,  et  vis-à-vis 
de  chaque  gare,  plusieurs  feux  de  direction, 
dans  le  but  de  faciliter  la  marche  des  vais- 
seaux. 

Depuis  que  cette  autorisation  a  été  ac- 
cordée, de  nombreux  navires  se  sont  pour- 
vus du  matériel  nécessaire,  et  traversent  le 
canal  pendant  la  nuit. 

En  résumé  :  augmentation  de  l'intensité 
de  l'éclairage;  —  suppression  des  chances, 
d'incendie  ;  —  augmentation  du  bien-être 
des  passagers,  et  facilité  qu'on  leur  donne 
de  tenir  leurs  cabines  éclairées  la  nuit  ;  — 
suppression  des  soins  d'entretien  des  appa- 
reils d'éclairage;  —  moyen  de  créer,  à 
l'avant  et  à  l'arrière,  un  phare  éblouissant, 
destiné  à  prévenir  les  abordages;  —  tels 
sont  les  avantages  multiples  de  l'emploi  de 
l'électricité  à  bord  des  navires  de  diverses 
catégories.  Il  est  donc  à  désirer  que  l'instal- 
lation de  cette  lumière  sur  des  bâtiments  de 


tout  tonnage,  devienne  bientôt  universelle. 

Application  de  l'éclairage  électrique  à  la 
guerre  et  à  la  marine  militaire,  —  L'éclai- 
rage électrique,  pendant  les  opérations  des 
sièges,  sert  à  produire,  à  l'aide  des  projec- 
teurs du  colonel  Mangin,  l'éclairage  des 
positions  ou  travaux  de  l'ennemi,  et  à  bord 
des  navires,  à  promener  des  feux  allongés 
pour  déceler  dans  un  vaste  rayon  la  pré- 
sence de  torpilleurs  ennemis.  Nous  avons, 
dans  cet  ouvrage,  traité  ces  deux  questions  : 
la  première,  dans  la  Notice  sur  la  Télégra- 
phie optique  (t.  Ier p.  494-502)  la  seconde, 
dans  le  Supplément  aux  Bâtiments  cuirassés 
(tome  II,  page  333-335).  Nous  n'avons  donc 
pas  à  revenir  sur  ces  questions,  et  nous 
nous  bornons  à  renvoyer  le  lecteur  aux 
pages  citées  ci-dessus. 


CHAPITRE  XII 

LE  PÉTROLE.  —  SES  NOUVEAUX  GISEMENTS  DÉCOUVERTS 
EN  AMÉRIQUE  ET  EN  ASIE. 

Dans  la  Notice  sur  Y  Art  de  l'éclairage, 
des  Merveilles  de  la  science,  nous  avons 
décrit  les  gisements  de  pétrole,  en  Amérique 
et  en  Asie,  et  nous  avons  fait  connaître  les 
procédés  servant  à  l'extraction  et  à  la  puri- 
fication de  ce  liquide  naturel.  Nous  avons 
donné  la  description  des  premières  lampes 
employées-  pour  l'éclairage  au  pétrole,  et 
signalé  les  premiers  essais,  remontant  à 
l'année  1868,  pour  le  chauffage  des  ma- 
chines à  vapeur  au  moyen  du  naphte  (1). 
Depuis  la  publication  de  notre  Notice,  c'est- 
à-dire  depuis  l'année  1870,  le  nombre  des 
pays  et  localités  où  l'on  trouve  du  naphte, 
s'est  prodigieusement  multiplié ,  et  comme 
conséquence  de  l'extraordinaire  abondance 
de  ce  liquide  sur  les  marchés  des  deux  mon- 
des, son  usage  industriel  s'est  accru  dans 
des  proportions  considérables.  Aujourd'hui, 

(1)  Tome  IV,  pages  184-208.  - 
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par  suite  des  perfectionnements  apportés 
aux  lampes  à  pétrole,  l'emploi  de'ce  liquide, 
comme  agent  d'éclairage,  a  pris  une  grande 
extension.  L'huile  à  brûler,  la  bougie 
stéarique,  le  gaz  lui-même,  trouvent  main- . 
tenant  dans  le  pétrole  un  rival  redoutable. 
L'huile  à  brûler,  en  particulier,  a  perdu  la 
moitié  de  son  débit  commercial.  Dans  ce 
Supplément,  consacré  aux  progrès  réalisés 
depuis  1870  dans  les  découvertes  et  inven- 
tions que  nous  avons  étudiées  dans  les 
Merveilles  de  la  science,  nous  avons .  donc 
à  traiter,  en  ce  qui  concerne  le  pétrole  : 

1°  De  la  découverte  de  ses  nouveaux  gise- 
ments et  de  leur  exploitation  en  Amérique 
en  Asie,  particulièrement  en  Russie,  dans 
les  régions  de  la  mer  Caspienne  et  de  la 
mer  Noire  ; 

2°  Des  progrès  réalisés  dans  le  mode 
d'extraction  du  liquide  brut,  et  dans  les 
moyens  de  le  transporter,  de  ses  sources 
naturelles  aux  usines  de  raffinage,  ou  aux 
lieux  d'expédition  et  d'embarquement; 

3°  Des  progrès  faits  pour  l'application  de 
l'huile  de  naphte  àTéclairage,  c'est-à-dire  des 
nouvelles  lampes  inventées  en  Angleterre, 
en  Amérique  et  en  France,  pour  brûler  le 
pétrole  avec  économie  et  sans  danger. 

.  Pour  faire  connaître  d'une  façon  métho- 
dique les  nouveaux  gisements  du  pétrole 
découverts  récemment  en  Amérique  et  en 
Asie,  ainsi  que  les  progrès  réalisés  dans  son 
exploitation,  nous  considérerons  à  part  le 
pétrole  d'Amérique  et  celui  d'Asie. 

PÉTROLE  D'AMERIQUE. 

Les  anciens  et  nouveaux  gisements  dé- 
couverts en  Amérique,  depuis  1870  jusqu'à 
ce  jour,  sont  à  peu  près  concentrés  dans 

F 

l'Etat  de  Pensylvanie.  Ils  sont  distribués 
sur  une  étendue  de  terre  de  500  kilomètres 
de  longueur,  et  d'une  largeur  allant  quel- 
quefois jusqu'à  100  kilomètres.  Commen- 


çant dans  le  sud  du  Canada,  la  région  pé- 
trolifère  traverse  tout  l'Etat  de  New- York. 
Bornée  par  les  lacs  Alleghanys,  elle  occupe 
la  plus  grande  partie  de  la  Pensylvanie,  et 
se  termine  vers  le  Kentucky.  Quant  à  la 
surface  des  gisements  proprement  dits,  on 
compte  o  à  6  oasis  d'huile  minérale,  dont 
la  principale  a  300  kilomètres  carrés,  su- 
perficie égale,  à  elle  seule,  à  tous  les  autres 
gisements.  Là,  les  exploitations  sont  telle- 
ment nombreuses  que,  dans  un  espace  qui 
n'est  pas  plus  grand  que  celui  du  départe- 
ment de  la  Seine,  on  compte  plus  de  vingt 
mille  puits  d'extraction.  Les  usines,  outils, 
ustensiles,  réservoirs,  etc.,  nécessaires  à 
l'exploitation  de  ces  puits,  dépassent  la  va- 
leur de  deux  milliards  de  francs. 

Nous  trouvons  dans  un  travail  de  M.  Ph. 
Delahaye,  l'Industrie  du  pétrole  à  l'Exposi- 
tion de  1889,  un  tableau  statistique  résu- 
mant le  résultat  de  l'exploitation  des  gise- 
ments les  plus  importants  des  États-Unis, 
depuis  leur  découverte  ou  leur  mise  en  ex- 
ploitation, jusqu'en  4  888. 

Industrie  du  pétrole  aux  États-Unis: 


Pétrole  brut  on  barils  de  42  gallons 

Valeur  totale 

(180  litres). 

du  pétrole 

et  de  ses  dérivés 

Années. 

Production  totale 

Expéditions 

exportés 

du  pays. 

à  1  étranger. 

des  Etats-Unis. 

1861 

2.113.600 

1.650.133 

Inconnue 

1862 

3.056.606 

3.001.571 

1863 

2.611.359 

2.242.951 

1864 

2.  116. 182 

1  842.061 

10, 782.689  dollars 

1865 

'■8.497.712 

2.100.132 

16.563.413 

1866 

3.597.527 

3.010.921 

24.830.887 

1867 

3.346.306 

2.893.210 

24.407.642 

1868 

3.715.741 

3,482.510 

21.810.676 

1869 

4.186.475 

4.15:->.343 

31.071.256 

1870 

5.308.046 

5.293.168 

32.668.900 

,  1871 

5.278.072 

5  267.891 

36.894.810 

1872 

6.505.774 

5.899.942 

34.058.390 

1873 

^•9  849.508 

9.499.775 

42.040.756 

1874 

11.102.1.14 

8.821.500  . 

41.245.815 

1875 

8.948.749 

8.924.934 

20.071.569 

1876 

9.142.940 

9.083.949 

32.915.786 

1877 

13.052.753 

12.469.\'i44 

61.789438 

1878 

15.011.42* 

13.750.090 

46.574.974 

1879 

20.085.716 

16,226.586 

40.305,249 

1880 

24.788.950 

15.839.020 

36.218.025 

1881 

29.674.458 

19.340.021 

40.315.609 

1882 

25.789.190 

22.094.209 

51.232.706 

1883 

24.385  966 

21.967.636 

44.913,079 

1884 

23.596.945 

23.053.902 

47. 103.248 

1885 

21.600.651 

20.029.424 

50.21)7.947 

1886 

25.854.822 

25.332.445 

50.199.844 

1887 

21.818.037 

20.627.191 

46.824,933 

1888 

16.128.000 

»■• 

» 
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Nous  avons  décrit,  dans  notre  Notice  des 
Merveilles  de  la  science,  avec  les  détails 
suffisants,  la  manière  de  creuser  les  puits 
pour  l'extraction  du  pétrole,  en  Amérique. 
L'appareil  de  sondage,  connu  dans  le  pays 
sous  le  nom  de  derrick,  et  qui  se  compose 
d'une  sonde  semblable  à  celle  de  nos  puits 
artésiens,  n'a  point  varié  dans  son  ensemble. 

On  opère  aujourd'hui  de  la  manière  sui- 
vante. 

L'atelier  se  compose  d'une  charpente  de 
bois,  au  sommet  de  laquelle  est  montée 
une  poulie,  où  passe  le  câble  qui  permet  de 
descendre  et  de  remonter  la  tige  de  sonde. 
Des  constructions  sommaires  abritent  la 
machine  à  vapeur,  qui,  par  l'intermédiaire 
d'une  grande  poulie-volant,  commande  les 
différents  appareils  mécaniques,  à  savoir  : 
le  balancier,  pour  le  battage  du  trépan,  le 
treuil  pour  le  service  de  la  pompe  à  sable, 
et  le  treuil  de  levage  pour  la  manœuvre  de 
la  tige  de  sonde.  Ces  trois  appareils  sont 
employés,  chacun  à  son  tour,  suivant 
l'avancement  des  travaux. 

La  tige  de  sonde  américaine  se  compose 
d'un  trépan,  qui  creuse  le  sol,  et  qui  est  atta- 
ché à  une  première  allonge,  consistant  en 
une  barre  de  fer  de  8  à  9  mètres  de  longueur. 
Viennent  ensuite  des  étriers,  ou  glissières, 
puis  une  allonge  semblable  à  la  première, 
mais  moins  longue  (5  ou  6  mètres).  Une 
fourchette  d'attache  relie  la  première  la 
tige  au  câble  du  treuil  de  lavage. 

Pour  les  gisements  peu  profonds,  on  se 
contente  du  trépan,  de  V allonge  inférieure 
et  d'un  anneau  d'attache;  la  tige  de  sonde 
est  menée  directement  par  le  câble  du  treuil 
de  levage,  d'où  le  nom  de  sondage  à  la 
corde,  donné  autrefois  à  cette  opération. 

Si  Ton  descend  plus  bas  que  70  ou  80 
mètres,  on  équipe  la  tige  de  sonde  complète, 
et  le  battage  du  trépan  s'effectue  au  moyen 
du  balancier,  qui  porte  à  une  de  ses  extré- 
mités la  tige,  soutenue  par  l'intermédiaire 
de  la  vis  d'avancement. 


Voici  comment  on  procède  au  forage, 
avec  ces  outils. 

La  tige  de  sonde  montée  dans  le  derrick, 
est  introduite  dans  le  trou  où  doit  être  creusé 
le  puits.  Elle  est  accrochée  au  balancier, 
qui  la  soulève  et  l'abaisse  alternativement. 
Le  trépan  désagrège  et  broie  la  roche,  par 
des  chocs  répétés,  jusqu'à  ce  qu'il  soit  des- 
cendu de  là  longueur  de  la  vis  d'avance- 
ment. On  retire  alors  la  tige,  au  moyen  du 
treuil  de  levage,  et  on  la  remplace  par  la 
pompe  à  sable,  pour  débarrasser  le  trou 
des  débris  qui  s'y  sont  accumulés. 

Ces  opérations  se  reproduisent  ensuite 
dans  le  même  ordre,  sauf  accident  ou  rem- 
placement d'un  trépan  usé. 

Au  fur  et  à  mesure  de  l'avancement  des 
travaux,  on  garnit  l'intérieur  du  puits  d'un 
coffrage  en  bois,  à  la  partie  supérieure, 
puis  d'un  tubage  simple  ou  double,  en  fer, 
pour  faciliter  le  départ  des  gaz  combustibles 
qui  sont  quelquefois  recueillis  et  utilisés 
pour  le  chauffage  de  la  machine  à  vapeur. 

Quand  on  a  atteint  le  niveau  de  l'huile, 
on  descend  dans  le  puits  une  pompe,  à  piston- 
plongeur,  dont  la  tige  est  fixée  au  balancier. 
L'huile  est  ainsi  refoulée  dans  le  puits  et 
dirigée,  par  des  tuyaux,  jusqu'aux  réser- 
voirs. 

Dans  quelques  circonstances  où  le  travail 
paraît  trop  lent,  ou  quand  le  sol  est  par  trop 
résistant,  on  a  imaginé  d'employer  les  tor- 
pilles, pour  accélérer  la  dislocation  du  ter- 
rain. Au  fond  du  puits  qu'il  s'agit  d'agrandir, 
on  fait  descendre  une  cartouche  de  nitro- 
glycérine, ou  de  dynamite  très  riche  en 
nitroglycérine.  Quand  la  cartouche  est 
arrivée  au  fond  du- puits,  on  y  laisse  tomber 
une  masse  de  fer,  du  poids  de  10  kilo- 
grammes. Le  choc  du  fer  écrase  la  capsule 
fulminante  dont  la  cartouche  est  pourvue, 
et  la  nitroglycérine  fait  explosion. 

La  torpille  est  quelquefois  chargée  de  60  à 
80  litres  de  nitroglycérine,  dont  l'effet  des- 
tructeur équivaut  à  plus  de  4000  kilo- 


SUPPLÉMENT  A  L'ART  DE  L'ÉCLAIRAGE 


493 


grammes  de  poudre  de  mine.  On  conçoit 
combien,  avec  de  tels  moyens  de  disloca- 
tion du  sol,  on  peut  accélérer  le  travail  dû 
forage. 

Un  immense  progrès  a  été  réalisé  dans 
l'industrie  de  l'exploitation  du  pétrole  amé- 
ricain, par  l'idée  originale,  consistant  à 
envoyer  le  naphte  sortant  du  sol,  à  la  station 
la  plus  prochaine  d'une  voie  ferrée  ou  d'un 
canal,  au  moyen  de  conduites  de  fonte, 
dans  lesquelles  on  fait  couler  l'huile,  comme 
oh  y  ferait  circuler  de  F  eau. 

Les  conduites,  pour  le  transport  du  pé- 
trole, se  sont  prodigieusement  multipliées 
en  Amérique,  depuis  quelques  années.  Leur 
diamètre  varie  de  1  S  centimètres  à  5  centi- 
mètres. On  cite  comme  une  merveille  le 
gros  tube  qui,  traversant  les  États  de  New- 
York  et  de  Pensylvanie,  conduit  le  pétrole 
jusqu'aux  raffineries,  et  aux  ports  d'embar- 
quement sur  l'océan  Atlantique. 

Comme  la  pente  naturelle  ne  suffirait  pas 
pour  faire  voyager  ainsi  le  liquide,  des 
pompes  de  refoulement  sont  distribuées 
sur  différentes  sections  du  trajet,  pour 
pousser  le  pétrole  à  l'intérieur  de  la  con- 
duite. 

Les  efforts  nécessaires  pour  triompher 
de  la  pesanteur  sont  quelquefois  énormes. 
On  cite  des  conduites  dans  lesquelles  la 
pression  va  jusqu'à  100  kilogrammes  par 
centimètre  carré.  L'industrie  américaine 
est  parvenue  à  fabriquer  des  tubes  de  fonte 
capables  de  résister  à  ces  énormes  pressions. 

Nous  trouvons  dans  Le  journal  le  Génie 
civil,  du  18  juin  1889,  les  renseignements 
qui  vont  suivre  sur  la  création  et  le  déve- 
loppement successsif  des  lignes  de  conduite 
en  fonte  pour  le  transport  du  pétrole,  des 
lieux  d'origine  aux  ports  d'embarquement. 

«  La  première  ligne  qui  fut  établie,  dit 
le  Génie  civil,  allait  de  Pithole  vers  l'Oil 
Crêek,  et  amenait  l'huile  d'une  distance  de 
un  kilomètre  environ;  Trois  pompes  furent 


installées,  et  Ton  transportait  de  Pithole  à 
Miller  Farm,  station  située  sur  l'Oil  Creek, 
environ  81  barils  par  jour. 

«  Cette  ligne  de  conduite  était  souvent  dé- 
truite par  les  charretiers,  dont  le  monopole 
se  trouvait  compromis  par  suite  de  ce  nou- 
veau mode  de  transport,  et  on  ne  parvint 
à  la  préserver  de  la  destruction,  qu'en  or- 
ganisant des  patrouilles  armées.  Un  peu 
plus  tard,  on  construisit  une  ligne  reliant 
Pithole  Creek  à  Island  Well,  sur  une  lon- 
gueur de  12  kilomètres.  En  novembre  1865, 
une  autre  ligne  relia  Pithole  à  Titusville, 
qui  devint  le  centre  de  districts  de  produc- 
tion, et  en  même  temps,  un  grand  siège  de 
raffinerie. 

«  Petit  à  petit  on  se  mit  à  recueillir  l'huile 
au  moyen  de  conduites  reliant  les  différents 
puits  aux  stations  centrales  ;  de  là,  on  la 
transportait  sur  des  charettes  jusqu'aux 
stations  de  chemin  de  fer.  Les  entrepre- 
neurs de  transport  firent  encore  une  vive 
opposition,  mais  cette  fois  sans  aucun 
succès,  car  en  1876,  il  y  avait  déjà  8  ou  9  com- 
pagnies différentes  de  lignes  de  conduite. 

«  En  1875,  on  posa  une  ligne  de  90  kilo- 
mètres avec  des  conduites  de  0m,10  de  dia- 
mètre, allant  jusqu'à  Pittsburg.  Il  faillit,  de 
nouveau  faire  garder  cette  ligne  par  des 
hommes  armés,  pour  la  préserver  de  la  des- 
truction par  ceux  dont  elle  lésait  les  intérêts, 

«  ...  De  grandes  raffineries  ayant  été 
construites  à  Cleveland,  Ohio,  Pittsburg, 
Buffalo,  New- York,  et  au  bord  de  la  mer, 
à  Bâton,  Philadelphie,  Baltimore,  etc.,  la 
question  de  transport  du  pétrole  devint 
capitale  et  les  raffineurs  s'associèrent  pour 
racheter  toutes  les  lignes  de  conduites  qui 
existaient  en  ce  moment. 

«  Les  lignes  de  conduites  en  Amérique, 
sauf  une,  sont  la  propriété  d'une  seule 
Compagnie,  le  National  Transit  Company, 

«  Lorsque  ces  lignes  furent  décidées, 
l'expérience  avait  sans  doute  démontré  les 
avantages  du  système  consistant  à  amener 


494 


MERVEILLES  DE   LA  SCIENCE. 


le  pétrole  éloigné  des  régions  d'huile  par  de 
petites  conduites,  à  l'aide  de  pompes,  mais 
au  delà  tout  était  supposition.  Il  y  avait 
des  tableaux  théoriques  montrant  la  résis- 
tance qu'il  fallait  vaincre  pour  faire  passer 
des  liquides  dans  des  conduites  pour  de 
petites  distances,  et  avec  un  calcul  théo- 
rique simple,  on  pouvait  se  rendre  compte 
approximativement  du  frottement  pour  de 
plus  grandes  distances,  mais  il  n'y  avait  pas 
de  tableaux  établis  d'après  des  résultats 
pratiques  et  il  y  avait  là  une  nouvelle  expé- 
rience à  faire,  celle  de  tenter  de  faire  passer 
de  l'huile  dans  des  centaines  de  kilomètres 
de  tuyaux  dans  un  pays  très  accidenté, 
traversant  deux  chaînes  de  montagnes  et 
un  nombre  incalculable  de  rivières  et  de 
criques. 

«  La  science  de  l'ingénieur  se  trouvait 
là  en  face  de  nouvelles  difficultés  à  sur- 
monter et  elles  le  furent  avec  plein  succès. 
On  avait  réussi  à  amener  l'huile  de  petites 
distances  dans  de  petites  conduites  en  fai- 
sant usage  de  pompes  à  un  cylindre,  appelées 
aussi  petit  cheval. 

«  La  limite  de  leur  puissance  utile  se  fit 
bientôt  sentir,  par  la  rupture  des  conduites, 
par  les  défectuosités  des  joints  de  conduites, 
ainsi  que  par  les  nombreux  accidents  que 
causaient  aux  pompes  les  chocs  constants  à 
chaque  changement  de  marche,  sous  la 
haute  pression  due  à  une  résistance  de 
frottement  énorme. 

«  On  installa  fréquemment  des  pompes  sur 
ces  lignes  locales,  dont  la  plupart  avaient  de 
20  à  25  kilomètres  de  long,  et  les  conduites 
0in,05  de  diamètre,  et  où  la  résistance  de 
frottement  équivalait  à  une  pression  de  98 
à  140  kilogrammes  par  centimètre  carré. 
Les  cylindres  à  vapeur  de  ces  pompes  avaient 
dans  certain  cas  0m,75  de  diamètre;  elles 
actionnaient  un  plongeur  de  10  à  12  centi- 
mètres Yai  et  la  secousse,  à  chaque  change- 
ment de  coup  de  piston  à  ces  pressions,  res^- 
semblait  au  bruit  produit  par  un  canon. 


Ces  conditions  étaient  dès  lors  inadmissibles, 
aucun  matériel  et  aucune  conduite  ne  pou- 
vaient résister  à  des  efforts  aussi  violents. 

«  Le  comité  se  décida  à  consulter  M. 
Henry  Worthington,  de  New- York,  qui, 
de  son  vivant,  passait  pour  le  premier  hy- 
draulicien  d'Amérique.  Il  fut  chargé  d'étu- 
dier la  question,  d'indiquer  le  système  de 
pompe  qui  conviendrait  le  mieux  pour  ce 
travail.  Le  résultat  fut  la  création  et  la 
construction  d'une  pompe  du  système  de 
M.  Worthington,  qui  fut  montée  près  de 
Bradford,  et  reliée  à  une  section  de  con- 
duites de  0m,10  de  diamètre,  d'une  longueur 
de  25  kilomètres,  allant  de  Bradford  à  Car- 
rolton,  station  située  sur  le  chemin  de  fer 
de  l'Érié.  C'était  une  ligne  nouvelle,  mais 
constamment  en  réparation,  pour  les  motifs 
énumérés  précédemment. 

«  Le  résultat  du  travail  de  cette  pompe 
dépassa  toutes  les  espérances,  et  amena  une 
révolution  complète  dans  le  transport  du 
pétrole.  Son  action,  dans  ces  conditions  dif- 
ficiles, était  d'une  régularité  parfaite;  le 
mouvement  de  la  colonne  d'huile  dans  la 
conduite,  était  uniforme  et  constant,  tandis 
qu'avec  l'ancien  système  de  pompe  à  un 
cylindre,  la  colonne  d'huile  restait  station- 
naire  après  chaque  coup  de  piston,  avec 
une  variation  de  pression  de  plusieurs  cen- 
taines de  kilogrammes.  Avec  la  pompe 
Worthington  on  n'a  aucun  arrêt,  l'écoule- 
ment est  constant  et  la  pression  presque 
uniforme. 

«  De  1878àl881-1882,  la  construction  des 
lignes  de  la  Trunk  C°y  jusqu'au  bord  de  la 
mer  fut  achevée,  et  à  partir  de  ce  moment, 
la  raffinerie  de  Phuile  sur  les  lieux  mêmes, 
resta  stationnaire  ;  puis,  différentes  raffi- 
neries ayant  été  détruites  par  le  feu,  l'opé- 
ration cessa  complètement,  d'autant  plus 
qu'au  bord  de  la  mer  et  des  lacs,  on  cons- 
truisait des  raffineries  considérables. 

«  La  pompe  d'épuisement,  du  type  Wor- 
thington, est  employée  exclusivement  par 
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la  Nationnal  Transit  Company.  Les  pompes 
varient  de  dimensions  suivant  le  service 
auquel  elles  sont  affectées.  Sur  les  lignes 
de  New- York,  Pensylvanie,  les  types  les 
plus  parfaits  de  pompes  de  pression  com- 
poand  sont  en  service.  Sur  la  ligne  Buff al o- 
Cleveland  et  Pittsburg,  on  emploie^  des 
pompes  compound  sans  condensation,  tan- 
dis que,  pour  les  lignes  locales,  on  se  sert 
d'une  pompe  ordinaire  à  haute  pression. 
La  moyenne  de  l'huile  pompée  dans  une 
journée,  est  d'environ  28000  barils. 

«  Aux  différentes  stations  d'épuisement 
on  a  installé  plusieurs  réservoirs  en  tôle, 
mesurant  environ  27  mètres  de.  diamètre 
et  10  mètres  de  haut,  de  telle  sorte  qu'on 
pompe  l'huile  des  réservoirs  d'une  station, 
pour  la  conduire  dans  les  réservoirs  d'une 
autre  station.  Un  jeu  de  pompes  se  trouve 
dans  chaque  station,  de  sorte  qu'il  ne  peut 
y  avoir  aucune  interruption,  une  pompe 
fonctionnant  constamment. 

«  Sur  les  lignes  principales  de  0m,lo  de 
diamètre,  les  pompes  ont  de  600  à  800  che- 
vaux de  force,  tandis  que  celles  établies  sur 
les  conduites  de  0,n,100  à  0m,125  varient 
de  150  à  200  chevaux;  les  lignes  locales 
n'ont,  par  contre,  que  des  appareils  de  25  à 
30  chevaux.  Les  conduites  sont  construites 
spécialement  pour  cet  usage;  elles  sont  en 
fer  forgé  et  essayées  avec  le  plus  grand 
soin  avant  de  quitter  l'usine  ;  elles  sont  con- 
nues dans  cette  branche  d'industrie  sous  le 
nom  de  «  conduites  pour  l'huile  ».  La  lon- 
gueur de  chaque  conduite  est  de  5m,40  et  les 
extrémités  sont  terminées  par  des  filets  de 
Vis  au  nombre  de  neuf  par  0^025,  avec  des 
accouplements  taraudés. 

«  Les  lignes  sont  posées  en  grande  partie 
à  2  ou  3  pieds  au-dessous  du  sol,  et  de  dis- 
tance en  distance  des  coudes  sont  ménagés 
sur  les  conduites,  afin  de  faciliter  la  dila- 
tation et  la  contraction;  ce  qui  évite  les 
joints  de  dilatation. 

a  Les  lignes  ont  été,  au  cours  du  fonc- 


.  tionnement,  obstruées  de  temps  à  autre  par 
la  précipitation  de  la  paraffine  qui  adhérait 
aux  conduites,  réduisant  ainsi,  non  seule- 
ment leur  diamètre,  mais  encore  l'écou- 
lement du  pétrole. 

«Un  moyen  spécial  est  employé  pour  éviter 
toute  obstruction  ;  il  est  connu  des  employés 
sous  le  nom  de  Go  Devil(i),  parce  qu'il  par- 
court bruyamment  les  conduites  à  la  même 
vitesse  que  l'huile,  poussé,  par  la  pression 
provenant  des  pompes.  On  se  rend  compte 
de  la  position  de  cet  appareil,  par  le  bruit 
qu'il  fait  lorsqu'il  est  en  marche.  Des  relais 
d'hommes  observent  son  passage,  et  s'il 
n'avance  plus,  la  conduite  doit  être  coupée 
et  nettovée  à  l'endroit  où  il  s'est  arrêté. 

«  Parmi  les  grands  avantages  résultant  de 
l'application  de  nouvelles  méthodes  de 
transport,  il  en  est  un  qui  n'est  pas  à  dé- 
daigner :  c'est  ]a  disparition  du  danger 
énorme  qui  menaçait  sans  cesse  le  public 
voyageant  dans  des  trains,  qui  étaient  sou- 
vent détruits  par  l'inflammation  du  pétrole. 
On  n'en  a  vu  que  trop  d'exemples  aux  États- 
Unis.  ». 

Ces  canalisations  sont  désignées  en  Amé- 
rique sous  le  nom  de  pipe-Unes  (lignes 
de  :  tuyaux).  Nous  représentons  dans  la 
figure  379,  une  ligne  de  tuyaux  transpor- 
tant le  pétrole,  ainsi  que  les  ivagons-citernes, 
dans  lesquels  le  pétrole  est  contenu,  pour 
son  voyage  sur  les  voies  ferrées.^ 
.  Le  long  d'une  estacade  en  charpente,  for- 
mant quai,  court  une  grosse  conduite  de 
fonte,  qui  est  alimentée  par  les  réservoirs 
de  pétrole,  et  d'où  partent  des  tubes  plus 
petits,  embranchés  sur  ïa  conduite  générale, 
et  distants  l'un  de  l'autre  de  la  longueur  d'un 
wagon.  Pour  remplir  tous  les  wagons  d'un 
train,  on  amène  devant  chaque  tube  d'em- 
branchement un  wagon,  dans  le  réservoir 

(1)  Le  Go  Devil  est  un  appareil  qui  gratte  l'intérieur 
des  conduites,,  en  faisant  un  grand  bruit.  On  pense  que 
ce  nom,  qui  signifie  A  llez  au  diable,  lui  a  été  donné:par 
le  premier  ouvrier  qui  l'a  introduit  dans  les  conduites 
et  qui  a  été  surpris  du  vacarme  qu'il  faisait. 
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duquel  on  fait  déboucher  l'extrémité  mo-  vrir  chaque  robinet,  pour  remplir  tous  les 
bile  du  branchement;  et  cette  manœuvre  wagons. 

une  fois  exécutée,  il  n'y  a  plus  qu'à  ou-       Les  chiffres  suivants  donneront  une  idée 


de  l'immense  développement  que  les  .pipe-  L'une  est  le  Tide  Water  Pipe  Company, 

Unes  ont  pris  aux  États-Unis.  Le  transport  dont  la  maîtresse  conduite  va  de  Bixford  à 

du  pétrole  par  les  pipe-lines  est  actuelle-  Tamascud,  sur  une  longueur  de  275  kilo - 

ment  exploité  par  plusieurs  compagnies:  mètres.  La  National  Transit  Company  et 
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la  .'  United  Pipe-lùies  sont  incomparable-    et  possèdent  au  moins  cinq  grandes  lignes 
ment  les  plus  importantes  ;  elles  embrassent    qui  voni  jusqu'aux  bords  de  l'Océan  : 
toutes  les  exploitations  de  la  Pensylvanie,        1°  Ligne  de  New-York,  en  tuyaux  de 


150  millimètres,  longueur  473km,  6  ren-  2°  Ligne  de  Philadelphie,  en  tuyaux  de 

fermant  11  stations  de  pompes  et  divisée,  150  millimètres,  longueur  372  kilomètres, 

par  suite,  en  11  sections,  chacune  de  M  à  divisée  en  7  sections  ; 

48  kilomètres  de  longueur;  3°  Ligne  de  Cieveland,  en  tuyaux  de  125 

s.  t.  ii.  156 
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millimètres,  longueur  164  kilomètres,  di- 
visée en  4  sections; 

4°  Ligne  de  Baltimore,  en  tuyaux  de  125 
millimètres,  longueur  106  kilomètres. 

5°  Ligne  de  Buffalo,  en  tuyaux  de  100  mil- 
limètres, longueur  101  kilomètres. 

Les  longueurs  de  conduites  exploitées 
en  1884,  étaient  : 

1782  kilomètres  en  tuyaux  de  150  millimètres 
290       —  —  125  — 

476     '  —  —  100  — 

585        —  —  .75  — 

7915        —  —  50  — 

Pour  la  Tide  Water  Pipe  Company  . 

375  kilomètres  en  tuyaux  de  150  millimètres, 

25,5  ■  —  —  100  — 

145        —  —  75  — 

544        —  —  50  — 

Au  point  de  vue  de  l'emmagasinage  du 
pétrole,  ces  sociétés  disposaient,  à  la  même 
date,  dans  ies  différentes  stations  de  pompes  : 

Les  premières,  de  : 

1028  réservoirs  en  fer  de  60.000  hectolitres  chacun. 
472        —  —      42.500  — 

21        —    '         —      35.000  — 
12S        —       en  bois  de  2.000  — 

La  dernière,  de  : 

48  réservoirs  en  fer  de  GO.OOO  liectoliïres  chaeun. 
12       —  —      42.500  — 

35        —      en  bois  de  2.000  — 

La  capacité  totale  d'emmagasinage  s'éle- 
vait ainsi  à  près  de  80  millions  d'hecto- 
litres. 

Disons,  en  passant,  que  c'esj;  par  une  imi- 
tation de  cette  dernière  pratique  que,  dans 
nos  grandes  fabriques  de  sucre  de  betteraves 
du  département  du  Nord,  on  effectue  au- 
jourd'hui le  transport  du  jus  de  betteraves 
obtenu  à  la  ferme,  dans  des  conduites  de 
fonte,  qui  les  mènent  aux  usines  où  Ton 
doit  en  extraire  le  sucre  cristallisé. 

Des  dispositions  mécaniques  particulières 
ont  été  imaginées  pour  faciliter  le  charge- 
ment des  wagons  à  pétrole  sur  la  voie  des 


chemins  de  fer,  et  sa  livraison  dans  les 
raffineries,  ou  dans  la  cale  des  navires  des- 
tinés à  le  transporter. 

Nous  représentons  dans  la  figure  380 
(page  497)  un  train  de  wagons-citernes  arri- 
vant à  Philadelphie,  pour  amener  le  pétrole 
aux  quais  d'embarquement,  sur  la  Dela- 
warre. 

Les  réservoirs  dans  lesquels  le  pétrole, 
sortant  de  sa  source,  est  amené,  par  des  con- 
duites de  fonte,  et  conservé  avant  son  expé- 
dition, sont  de  dimensions  colossales.  Il 
n'est  pas  rare  d'en  trouver  de  la  capacité 
de  500  000  litres.  Ces  réservoirs  étant  en 
tôle  de  fer,  et  non  en  bois,  on  comprend 
qu'il  n'y  ait  point  de  limite  à  leurs  dimen- 
sions. 

Les  plus  grands  sont  au  voisinage  des 
puits,  L'huiie,  à  sa  sortie  du  sol,  recueillie 
dans  ces  réservoirs,  et  laissée  quelque  temps 
en  repos,  se  rend,  de  là,  par  des  tuyaux  dé 
faible  diamètre,  à  la  station  du  chemin  de 
fer  la  plus  rapprochée,  en  profitant  de  la 
pente  naturelle  du  sol,  ou  en  employant  ies 
pompes.  Elle  est  emmagasinée,,  après  quel- 
ques jours,  dans  d'autres  réservoirs. 

Dans  les  différentes  stations,  on  trouve 
des  pompes  à  vapeur,  qui  refoulent  le  li- 
quide, quand  la  pente  du  sol  est  contraire. 

Ainsi  refoulé,  le  pétrole  arrive  finale- 
ment aux  immenses  réservoirs  où  s'ap- 
provisionnent les  raffineries  locales  et  les 
navires  à  destination  de  l'étranger. 

Pour  expédier  le  pétrole  brut  hors  du  pays 
d'origine,  on  employa  d'abord  des  barils, 
qui  furent  fabriqués  en  bois  de  chêne,  puis 
en  tôle,  et  d'une  capacité  de  180  litres 
environ.  Ils  ne  servent  plus  qu'à  expédier 
le  pétrole  raffiné. 

Quant  au  pétrole  brut,  on  se  sert,  pour 
son  transport  sur  les  voies  ferrées,  de  wa- , 
gons-citemes,  que  nous  avons  représentés 
plus  haut  (fig.  379  et  380)  et  sur  les  rivières, 
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Fig.  381 .  —  Le  Chigwel,  navire-pétrolier,  ou  navire-citerne,  américain. 


ou  canaux^  de  bateaux-citernes,  que  Ton 
remplit  au  moyen  des  réservoirs  dans  les 
ateliers  de  chargement, 

La  forme  des  réservoirs  mobiles  varie 
suivant  que  le  transport  doit  avoir  lieu  par 
voie  ferrée  ou  par  eau. 

Le  wagon-citerne  est,  comme  on  Fa  m 
dans  les  figures  précédentes,  un  cylindre 
en  tôle,  fermé  aux  deux  extrémités,  sur- 
monté, en  son  milieu ^  d'un  dôme,  comme 
les  chaudières  à  vapeur,  et  logé  sur  un 
châssis  en  bois.  Quant  aux  réservoirs  des 
,  bateaux-citernes,  leur  forme  dépend  du 
.  creux  du  bateau,  et  elle  est  étudiée  de 
manière  à  perdre  le  moins  de  place  pos- 
sible. . 

Pour  les  transports'  par  mer,  on  a  depuis 
longtemps  renoncé  à  l'emploi  des  tonnes 
et  des  barils.  .On  se  sert  hardiment  du  pé- 
trole, comme  fret,  en  emmagasinant  ce 


liquide  dans  un  bassin  qui  occupe  toute  la 
cale.  C'est  ce  que  Ton  appelle  les  navires- 
citernes,  ou  tank-steamer. 

La  cale  d'un  navire-citerne  est  divisée, 
par  deux  cloisons  longitudinales,  en  plu- 
sieurs compartiments  distincts,  pour  que 
toute  la  masse  liquide  ne  puisse  pas  se 
porter  sur  le  même  bord,  et  compromettre, 
par  un  déplacement  brusque,  la  stabilité 
du  navire,  A  l'avant  et  à  l'arrière  existent 
deux  fortes  cloisons,  qui  séparent  les  réser- 
voirs, d'un  côté,  du  poste  des  hommes  de 
l'équipage,  et  de  l'autre  côté,  de  la  chambre 
des  machines  à  vapeur. 

Sur  ces  modèles  sont  construits  les  navires 
pétroliers  des  maisons  Armstrong  et  Cie,  et 
Palmer,  de  INfewcastle,  le  Russian  Prince, 
le  Caucase,  le  Ghigwell,  le  Robert  Dickinsony 
le  Patriarch,  YOcean,  le  Chester,  etc. 

Nous  représentons  dans  la  figure  381 
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un  navire-citerne,  ou  tanksteamer  améri- 
cain (le  Chigwel). 

Les  compartiments  ont  une  forme  légère- 
ment conique,  qui  permet  de  maintenir  à 
vide  la  stabilité  du  navire,  sans  recourir  au 
water  ballast,  et  de  nettoyer  plus  facile- 
ment l'intérieur  delà  cale,  pour  loger  le  fret 
de  retour. 

Le  transport  des  huiles  brutes  effectué  tf 
par  les  navires  pétroliers,  a  constitué  un  vé- 
ritable progrès  et  une  phase  nouvelle  pour 
l'exportation.  Chaque  jour,  en  Amérique, 
on  construit  de  nouveaux  navires  de  ce 
genre ,  ou  Ton  modifie  leurs  dispositions 
intérieures,  en  vue  d'utiliser  toute  la  capa- 
cité de  la  cale  comme  réservoir  du  naphte 
à  transporter. 

L'emploi  de  tels  moyens  de  transport, 
avec  appareils  de  chargement  et  de  déchar- 
gement perfectionnés,  a  singulièrement  sim- 
plifié lé  transport  par  mer,  et  réduit  sensi- 
blement les  dépenses  des  expéditeurs,  en 
abrégeant  la  durée  des  séjours  des  navires 
dans  les  ports. 

Dans  les  premiers  temps,  les  capitaines 
des  navires  pétroliers  n'étaient  pas  sans 
inquiétude  pour  la  sûreté  de  leurs  navires, 
et  la  vie  de  leur  équipage.  Beaucoup 
d'entre  eux  refusaient  cette  dangereuse  car- 
gaison, et  ceux  qui  l'acceptaient,  étaient  sur 
un  continuel  qui-vive,  depuis  le  moment  du 
départ  jusqu'à  l'arrivée  à  destination. 

On  raconte  qu'un  capitaine  américain 
d'un  de  ces  navires  pétroliers  naviguant  par 
des  grandes  chaleurs,  reconnut  que  le  pé- 
trole contenu  dans  la  cale,  commençait  à 
bouillir.  Les  vapeurs  pouvaient  prendre 
feu,  si  elles  arrivaient  au  foyer  de  la  machine 
à  vapeur!  Épouvanté  de  cette  terrifiante 
perspective,  le  capitaine  ordonna  d'éteindre 
le  feu  de  la  chaudière,  pour  continuer  le 
voyage  à  la  voile.  Seulement,  le  navire- 
pétrolier  était  assez  mal  pourvu  en  fait  de 
voiles,  les  constructeurs  n'ayant  jamais  con- 
sidéré l'éventualité  de  l'usage  exclusif  de 


la  mâture  ;  et  dfaiitre  part,  les  vents  étaient 
contraires.  Le  malheureux  navire  mit  plus 
de  deux  mois  à  atteindre  l'Angleterre,  où 
il  portait  sa  dangereuse  cargaison.  Ajou- 
tez que  tous  les  foyers  se  trouvant  éteints, 
l'équipage  en  était  réduit  à  ne  manger  que 
des  vivres  froids,  et  à  passer  les  nuits  dans 
les  ténèbres. 

On  n'a  pas  oublié  le  terrible  incendie  des 
navires  chargés  de  pétrole,  qui,  il  y  a  vingt 
ans,  détruisit,  dans  le  port  de  Bordeaux,  en 
même  temps  que  ces  navires,  un  nombre 
considérable  de  bâtiments  de  commerce. 

Voici  dans  quelles  circonstances  se  pro- 
duisit ce  désastre. 

Un  navire  belge,  le  Comte  de  Hainaut, 
entrait  dans  la  rade  de  Bordeaux,  chargé  de 
100  barils  d'huile  de  pétrole  et  de  1400  cais- 
ses d'essence.  Il  alla  se  placer  près  d  un  char 
land,  chargé  de  transborder  le  pétrole.  Le 
douanier  qui  devait  donner  le  permis  de 
circulation,  n'y  voyait  plus  clair,  la  nuit 
étant  survenue.  Il  demande  une  lumière, 
et  sans  réfléchir,  un  mousse  frotte  une 
allumette  sur  sa  vareuse.  Aussitôt,  les  va- 
peurs de  l'essence  que  Ton  était  occupé 
à  transborder,  s'enflamment  ;  une  explosion 
formidable  se  produit  ;  mousse,  doua- 
nier et  patron,  sont  précipités  dans  la  Gi- 
ronde. 

Le  capitaine  du  port  a,  alors,  la  malheu- 
reuse idée  de  faire  échouer  la  gabare  in- 
cendiée sur  un  banc  de  sable.  Mais  bientôt, 
la  marée  montante  arrivant,  la  gabare,  qui 
continue  de  brûler,  est  enlevée  par  le  flot, 
et  descend  tout  enflammée  vers  le  port. 

Là,  un  nombre  considérable  de  bâtiments 
devient  la  proie  des  flammes,  et  si  les  navires 
à  vapeur  n'avaient  promptement  fait  gagner 
la  mer  à  une  multitude  de  bâtiments,  tous 
ceux  du  port  auraient  été  dévorés  par  les 
flammes.  La  population  de  Bordeaux,  en- 
tassée sur  les  quais,  regardait  avec  une 
morne  épouvante,  les  péripéties  de  ce  drame 
terrible. 
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De  nos  jours,  des  événements  de  ce  genre 
sont  rares.  Tout  au  plus  peut-on  constater 
quelques  désastres  partiels,  tel  que  celui 
de  l'incendie  qui  se  produisit  à  Rouen,  il  y 
a  quelques  années,  d'un  navire  pétrolier 


américain,  YAsluriano,  sur  la  Seine,  à 
Dieppedalle,  près  de  Rouen  (fîg.  382)'. 

Du  reste,  la  frayeur  qu'inspiraient,  à  l'ori- 
gine, les  navires  pétroliers,  a  eu  un  bon 
résultat  Pour  répondre  à  toutes  les  craintes 


on  a  multiplié  les  mesures  de  précautions  ; 
si  bien  qu?aujourdliui  toutes  les  appréhen- 
sions ont  disparu,  et  qu'une  cargaison  de 
pétrole  est  considérée  comme  aussi  sûre 
que*  toute  autre. 


Quelle  que  soit  l'abondance  des  gisements 
de  pétrole  dans  la  Pensylvanie  et  l'État  de 
New- York,  ainsi  que  ceux,  moins  riches, 
de  i'Ohio,  de  Kentucky  et  de  ITndiana, 
l'Amérique  possède  d'autres  régions  où  le 
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pétrole  est  industriellement  exploitable.  Le 
Canada  renferme  des  sources  de  naphte, 
qui  paraissent  la  terminaison  de  celles  des 
lacs  Alleghanys.  En  1862,  on  n'y  creusa  pas 
moins  de  50  puits,  dont  quelques-uns  four- 
nissaient 3000  à 4000  litres  d'huile  minérale, 
par  jour.  Mais  comme  les  débouchés  man- 
quaient, on  ne  continua  pas,  à  cette  époque, 
cette  exploitation. 

_  Dans  la  Californie,  le  pétrole  a  été  décou- 
vert sur  les  côtes  de  l'océan  Pacifique, 
par  gîtes  isolés,  depuis  San  Francisco  jus- 
qu'à los  Angelos  et  Santa  Barbara,  qui  sont 
devenus  des  centres  d'exploitation  indus- 
trielle. Deux  millions  et  demi  de  litres  de 
pétrole  furent  fournis  par  la  Californie, 
en  4879  ;  et  en  1882,  ce  nombre  avait  atteint 
48  millions.  Le  mouvement  a  continué 
depuis. 

Au  Mexique,  dans  l'État  de  Vera-Cruz, 
dans  le  voisinage  du  port  de  Tuxpam,  le 
naphte  est  si  abondant  que  l'on  voit  plu- 
sieurs sources  couler  dans  le  lac,  descendant 
des  montagnes  environnantes. 

Même  abondance  dans  l'île  de  la  Trinité. 

Le  pétrole  se  rencontre  à  l'île  de  Cuba, 
mais  il  n'est  pas  exploité,  vu  l'état  d'appau- 
vrissement de  cette  possession  espagnole. 

Au  Pérou,  les  gisements  d'huile  minérale 
s'étendent  sur  une  longueur  de  200  kilomè- 
tres, depuis  le  cap  Blanco  jusqu'à  la  rivière 
Tauly,  non  loin  de  la  côte  de  l'océan  Paci- 
fique. On  évalue  à  16000  kilomètres  carrés 
la  surface  de  ce  district  pétrolifère.  Un  puits 
creusé  en  4876,  fournit  140000  litres  par 
jour. 

Dans  les  îles  Barbades  et  dans  la  répu- 
blique de  l'Equateur,  on  exploite  un  gou- 
dron épais,  provenant  probablement  d'une 
oxydation  à  l'air  de  substances  pétroliques. 

PÉTROLE  D'ASIE. 

La  Chine  et  le  Japon  possèdent  des  gise- 
ments de  naphte,  qui  sont  connus  depuis 


un  temps  très  reculé.  Un  voyageur,  M  .  Ben- 
jamin Smith,  dans  un  mémoire  publié  en 
1877,  au  Tonkin,  sur  les  Pétroles  du  Japon, 
dit  que  l'exploitation  de  ces  sources  a  pris 
aujourd'hui  une  certaine  importance.  Ce 
voyageur  vit  des  ouvriers  japonais  creuser 
des  puits,  qui  avaient  jusqu'à  100  mètres  de 
profondeur,  et  y  puiser  de  grandes  quantités 
d'un  pétrole  visqueux. 

L'Inde,  dans  les  monts  Himalaya,  pos- 
sède des  gisements  d'huile  minérale. 

La  Birmanie  et  plusieurs  îles  situées 
près  de  la  côte  d'Arracan,  en  fournissent 
également. 

Un  voyageur  anglais,  le  docteur  Ro- 
bertson,  qui  visitait  l'Indo-Chine  vers  1870, 
compta  plus  de  800  puits,  sur  une  surface 
de  200  hectares.  On  y  exploitait  une  couche 
pétrolifère,  d'une  épaisseur  de  2  mètres,  si- 
tuée à  150  mètres  de  profondeur.  Ces  divers 
gisements  paraissent  en  rapport  de  conti- 
nuité avec  ceux  de  la  Chine. 

Mais  c'est  au  nord-ouest  de  l'Asie,  c'est-à- 
dire  entre  la  mer  Caspienne  et  la  mer  Noire, 
que  l'on  a  découvert  les  sources  de  naphte 
les  plus  riches  de  l'univers.  Leur  abon- 
dance surpasse  de  beaucoup  celle  des  plus 
importants  districts  de  l'Amérique.  On  sait 
aujourd'hui,  d'une  façon  certaine,  qu'un 
vaste  bassin  souterrain  d'huile  minérale 
s'étend  de  la  mer  Caspienne  à  la  mer  Noire, 
en  passant  sous  les  montagnes  du  Caucase, 
et  qu'il  se  prolonge  même  bien  au  delà  de 
la  mer  Caspienne,  dans  le  Turkestan. 

Nous  avons  parlé,  dans  les  Merveilles  de 
la  science ,  de  l'exploitation  des  sources  de 
pétrole  à  Bakou,  sur  la  rive  gauche  de  la 
mer  Caspienne.  Ces  gisements  étaient  déjà 
singulièrement  abondants,  en  1870,  mais 
ils  ont  été  considérablement  dépassés  par 
ceux  .que  l'on  a  découverts  postérieure- 
ment, dans  le  district  de  Kouba,  au  bord 
occidental  de  la  mer  Noire.  Dans  la  pénin- 
sule de  Taman,  des  rivières  de  pétrole 
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furent  mises  à  jour,  g,  la  même  époque 
et  tout  le  pays  devint  le  théâtre  d'une 
véritable  inondation  d'huile  minérale,  dont 
on  avait  peine  à  contenir  les  torrents. 

Des  sociétés  se  sont  formées,  en  Russie, 
pour  exploiter  régulièrement  ces  richesses 
nouvelles.  Des  conduites  de  fonte,  sembla- 
bles à  celles  d'Amérique,  ont  été  posées, 
pour  amener  le  naphte  de  Kouba  au  port 
de  Noworodisk,  sur  la  mer  Noire.  " 

Pendant  que  le  pétrole  de  la  mer  Noire 
apparaissait.  au  jour,  celui  de  la  mer  Cas- 
pienne, c'est-à-dire  le  pétrole  de  Bakou, 
jaillissait  par  de  nouveaux  forages,  produi- 
sant des  débits  prodigieux;  de  sorte  que  les 
régions  de  cette  partie  de  la  Russie  méridio- 
nale devinrent  le  siège  d'un  véritable  déluge 
d'huile  minérale,  que  l'on  ne  savait  com- 
ment recueillir,  et  dont  la  plus  grande  partie 
se  perdait  dans  les  rivières  et  les  lacs  de  la 
région  de  Bakou. 

C'est  ainsi  qu'en  1882  une  fontaine  jail- 
lissant subitement,  près  de  Bakou,  donna 
une  gerbe  de  10  mètres  de  hauteur,  égalant 
les  plus  puissantes  de  l'Amérique.  Cette 
fontaine  j  aillissante  n'était  pas ,  d'ail  leurs ,  un 
phénomène  accidenter  et  passager,  car,  en 
1884,  lorsque  M.  Arthur  Arnold,  membre 
du  Parlement  d'Angleterre,  visita  Bakou, 
le  jet  n'avait  rien  perdu  de  sa  puissance. 

En  1887,  un  heureux  coup  de  sonde  fai- 
sait émerger,  à  Bakou,  un  torrent  d'huile 
minérale,  fournissant  5000  hectolitres  par 
heure,  et  qui  s'élançait  à  une  hauteur  supé- 
rieure à  celle  de  la  colonne  Vendôme,  à 
Paris.  A  ce  jet  formidable,  lèvent  arrachait 
du  sable,  imprégné  d'huile,  qui  allait  re- 
couvrir les  maisons  de  Bakou,  quoique  la 
ville  soit  située  à  près  de  5  kilomètres 
de  la  source.  11  fut  impossible  d'arrêter  cette 
rivière  minérale,  dont  le  courant  augmenta 
pendant  huit  jours,  et  qui,  après  avoir 
donné  jusqu'à  110  000  hectolitres  d'huile 
par  jour,  diminua  jusqu'à  10  000.  On  es- 


time à  500  000  le  nombre  d'hectolitres 
d'huile  qui  furent  perdus,  faute  de  réser- 
voirs. 

Depuis  cette  époque,  les  sources  de  naphte, 
tant  à  Bakou  que  sur  les  bords  de  la  Mer 
Noire,  se  sont  tellement  multipliées,  que  l'on 
a  fini  par  ne  savoir  qu'en  faire.  Heureuse- 
ment, le  chemin  de  fer,  de  la  longueur  de 
885  kilomètres,  ouvert  de  Bakou  à  Batoum, 
en  1882,  a  permis  de  commencer  les  expédi- 
tions de  pétrole  brut  sur  la  mer  Noire  ;  et 
en  même  temps,  les  propriétaires  ont  pris 
les  mesures  nécessaires  pour  exploiter  ré- 
gulièrement le  produit.  Une  flotte  traverse 
aujourd'hui  la  mer  Noire  et  là  Méditer- 
ranée, pour  transporter  le  pétrole  brut  en 
Europe,  où  il  fait  une  concurrence  avan- 
tageuse aux  pétroles  d'Amérique. 
,  L'exploitation  du  pétrole  asiatique  a  pris 
aujourd'hui  une  importance  considérable. 
On  en  jugera  par  les  chiffres  suivants  : 


Pétrole  ou  naphte 
par  pouds  de  16  kilogrammes. 


Années. 

Production. 

Exportation. 

1884 

89.000.000 

54.685.429 

1885 

115.000  000 

68.601.310 

1886 

128.000.000 

72.849. 10 ï 

1887 

131.000.000 

79.495.123 

1888 

165.000.000 

117.821.020 

Il  va  sans  dire  que  les  industriels  russes 
de  Bakou  ou  de  Kouba  procèdent  à  l'ex- 
ploitation des  sources  de  naphte  en  se  ser- 
vant des  mêmes  procédés  et  appareils  dont 
l'expérience  a  consacré  les  avantages  en 
Amérique. 

Le  derrick  de  Pensylvanie  a  été  trans- 
porté, sans  aucun  changement,  aux  bords 
de  la  Kouba  et  à  Bakou.  Le  forage  des  puits 
s'opère  de  la  même  façon. 

Nous  représentons  dans  les  figures  383 
et  384,  d'après  des  photographies,  le  derrick 
de  Bakou.  On  voit  dans  la  première  gra- 
vure, la  descente  de  la  sonde  dans  le  trou 
du  forage,  et  dans  la  seconde,  la  machine  à 
vapeur  horizontale  qui  actionne  l'arbre  au- 
tour duquel  la  chaîne  s'enroule,  pour  faire 


Fig.  383.  —  Un  derrick  à  Bakou. 


descendre  et  pour  relever  l'outil  foreur. 

À  l'imitation  de  l'Amérique,  on  a  installé, 
dans  le  Caucase,  des  tubes  de  fonte,  pour 
transporter  le  pétrole  brut  des  puits  jail- 
lissants aux  ports  d'embarquement  sur  la 
mer  Caspienne,  ou  sur  les  wagons  de  la 
voie  ferrée  de  Bakou  à  Batoum. 

Les  wagons-citernes  que  nous  avons  dé- 
crits, en  parlant  de  l'exploitation  et  du  trans- 
port du  pétrole  américain,  servent,  sans 
aucun  changement,  à  l'exploitation,  et  au 
transport  du  pétrole. 

C'est  le  chimiste  suédois  Nobel,  le  célè- 


bre inventeur  de  la  dynamite,  qui  organisa 
le  premier  l'exploitation  du  naphte  de 
Russie. 

La  question  du  transport  du  pétrole  des 
bords  de  la  mer  Caspienne  aux  usines  dis- 
tillatoires  de  Bakou,  préoccupa  longtemps 
M.  Nobel.  Au  début,  pour  amener  le  naphte 
on  n'avait  que  de  petits  bateaux  à  voile,  qui 
faisaient  des  voyages  très  irréguliers  sur  la 
mer  Caspienne,  et  qui  transportaient  le  li- 
quide dans  des  tonneaux.  M.  Nobel  fit 
construire  en  Suède  des  bateaux  à  vapeur, 
où  le  pétrole  était  transporté  dans  de  grands 
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■Fig.  384.  —  Machine  à  vapeur  et  transmission  du  mouvement  à  l'arbre  de  la  chaîne  du  forage  d'un  puits  d'huile 

minérale,  à  Bakou. 


réservoirs  de  tôle.  Ces  bateaux  traver- 
sèrent le  réseau  des  canaux  de  la  Russie, 
pour  arriver  à  la  mer  Caspienne.  Douze 
de  ces  bateaux  sillonnent  aujourd'hui  cette 
mer.  Grâce  à  cette  organisation  ,  le  pé- 
trole du  Caucase  a  supplanté  le  pétrole 
américain,  sur  tous  les  marchés  de  la 
Russie. 

L'huile  est  également  transportée  en  Eu- 
rope, par  le  chemin  de  fer  du  nord  du 
Caucase.  , 

Il  est  question  d'établir,  au  sud  de  la 
chaîne  du  Caucase,  un  tuyau  gigantesque, 
d'une  longueur  de  500  kilomètres,  avec  un 
diamètre  qui  permettrait  de  laisser  passer 
chaque  année,  en  neuf  mois,  6  à  7  millions 
d'hectolitres  de  pétrole.  Ce  travail  coûterait 
50  millions  de  francs  ;  mais  le  prix  de  trans- 
port ne  dépasserait  pas  lfr,50  par  hectolitre, 
depuis  les  environs  de  Bakou  jusqu'à  Ba- 
toum,  ou  Poti,  les  deux  ports  d'embarque- 
ment sur  la  mer  Noire, 
s.  t.  n. 


Parmi  les  exploitations  de  naphte,  si- 
tuées sur  le  versant  nord  du  Caucase,  celle 
dTllsky  est  de  beaucoup  la  plus  importante, 
par  sa  production,  autant  que  par  sa  situa- 
tion près  de  la  mer,  avec  laquelle  les  com- 
munications se  trouvent  facilitées  au  moyen 
d'une  ligne  de  tuyaux. 

Il  existe  sur  le  versant  méridional  de  la 
chaîne  principale  du  Caucase,  un  territoire  à 
pétrole  et  des  sources  semblables  à  celles 
du  versant  nord,  dont  nous  allons  donner 
la  description,  au  point  de  vue  géogra- 
phique et  pittoresque. 

A  Kourilla,  sur  la  ligne  de  Batoum  à 
Tiflis,  se  trouvent  d'énormes  amas  de  mi- 
nerai de  manganèse,  que  Ton  fait  descendre 
des  mines  sur  des  chars,  pour  les  transpor- 
ter par  chemin  de  fer. 

En  allant  vers  le  nord,  le  chemin  longe 
un  torrent  rapide,  le  Kourilla,  traversé  par 
un  pont.  En  remontant  la  vallée,  on  trouve 
les  mines  de  manganèse.  En  les  laissant  à 
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gauche,  on  entre  dans  une  gorge  étroite,  for- 
mée de  rochers  calcaires.  Le  chemin  passe 
ensuite  en  un  lieu  où  le  torrent  a  creusé 
sa  voie  à  30  mètres  au-dessous  du  sol,  en 
formant  une  arche  suspendue,  enguirlandée 
de  fougères-  couleur  d'émeraude.  Une  ri- 
vière souterraine  déhouche  en  ce  point  dans 
le  Kourilla. 

En  continuant  à  parcourir  les  montagnes, 
on  atteint  la.forêt  de  Tchâla.  Ici,  le  territoire 
à  huile  est  situé  à  la  surface  d'une  chaîne 
de  montagnes  qui  sépare  la  vallée  du  Kou- 
rilla de  celle  du  Riou. 

L'altitude  est  de  1800  mètres;  il  y  a 
quatre  puits  à  huile,  de  10  à  12  mètres 
de  profondeur.  Le  roc  est  un  trachyte  dur, 
d'origine  volcanique.  En  creusant  un  de  ces 
puits,  le  fond  du  rocher  éclata  avec  explo- 
sion pendant  l'absence  des  ouvriers,  et 
l'huile  jaillit  hors  du  puits. 

Dans  cette  forêt,  on  voit  plusieurs  sources 
de  pétrole  ;  celles  plus  à  l'est  sont  ferrugi- 
neuses, et  près  d'elles  se  trouve  une  source 
d'eau  fraîche,  très  chargée  d'acide  carbo- 
nique. En  ce  point,  l'huile  est  lourde,  de 
couleur  gris  clair,  aussi  épaisse  et  visqueuse 
que  l'huile  de  ricin.  Ces  sources  sont  à 
1800  mètres  plus  bas  que  celles  dont  il 
vient  d'être  question,  et  à  160  kilomètres 
de  la  mer  Noire.  On  y  trouve  les  signes 
d'une  formation  d'huile,  qui  s'étend  très 
loin  dans  ]a  vallée  du  Riou. 

Des  sources  d'huile  existent  aussi  au 
sommet  d'une  montagne,  entre  Talaf  et 
Signakh,  à  1600  mètres  d'altitude.  Elles 
paraissent  à  la  surface,  dans  un  schiste 
argileux.  De  très  grands  volcans  de  boue 
se  rencontrent  encore  dans  cette  localité; 
ils  coulent  dans  la  vallée  de  l'Alazan. 

A  quinze  kilomètres  au-dessous  de  Tiflis, 
sur  les  bords  de  la  rivière  Koura,  on  trouve 
beaucoup  de  puits  à  huile,,  ayant  25  mètres 
de  profondeur.  Le  pétrole,  qui  .  est  épais, 
filtre  lentement  dant  ces  puits,  et  est  puisé 
dans  des  seaux.  On  le  fait  bouillir,  et  on 


s'en  sert  pour  rendre  imperméable  les 
outres  qui  servent  à  conserver  le  vin  du 
pays. 

Dans  le  désert  de  Shahari,  au  sud-est 
de  Signakh,  sont  de  nombreuses  sources 
d'huile  minérale  dont  les  plus  importantes 
sont  celles  de  Zarskoé-Kolodshy.  Là,  des 
puits  ont  été  creusés,  et  sont  devenus  pro- 
ductifs; mais,  à  cause  des  difficultés  de 
communication,  ils  n'ont  jamais  pris  beau- 
coup d'importance.  Entre  cette  localité  et 
l'extrémité  sud-est  du  Caucase,  où  l'on 
trouve  les  plus  vastes  champs  d'huile,  il  doit 
exister  encore  d'autres  sources. 

Mais  la  région  de  Bakou  est  encore  de 
beaucoup  la  plus  importante  de  toutes  celles 
d'Europe  et  d'Asie,  pour  l'exploitation  du 
naphte  naturel.  Les  travaux  de  cette  exploi- 
tation sont  limités,  pour  le  moment,  à  la 
péninsule  d'Apchéron,  formant  l'extrémité 
orientale  des  monts  Caucase. 

L'huile  émerge  à  la  surface  du  sol,  en 
plusieurs  localités,  depuis  la  péninsule  de 
Taman,  sur  la  mer  Noire,  jusqu'à  la  pénin- 
sule d'Apchéron,  sur  la  mer  Caspienne. 

Quand  l'huile  ne  surgit  pas  à  fleur  de  sol, 
il  suffit  de  creuser  à  quelque  profondeur, 
pour  la  faire  jaillir. 

Le  pétrole  de  Russie  est  un  liquide  épais 
et  de  couleur  brune,  avec  de  légers  tons 
verts  ;  il  diffère,  sous  certains  rapports,  de 
celui  qu'on  trouve  en  Amérique.  Ainsi, 
la  pesanteur  spécifique  du  pétrole  brut 
américain  est  de  0,826,  tandis  que  celle  du 
pétrole  du  Caucase  est  de  0,872.  Le  pétrole 
de  Russie  est  beaucoup  moins  riche  que 
celui  d'Amérique  en  huile  propre  à  l'éclai- 
rage :  le  pétrole  américain  en  donne  70  à 
72  pour  10Ô,  tandis  que  celui  de  Russie  n'en 
contient  que  de  25  à  30  pour  100.  En  re- 
vanche, le  pétrole  du  Caucase  contient  en 
plus  grande  proportion  l'huile  propre  à 
lubrifier  les  organes  des  machines 

Pour  être  livré  au  commerce,  le  pétrole 
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de  Russie  doit  être  soumis  a  la  distillation. 
Recueilli  dans  dé  grands  cylindres  de  tôle, 
dès  sa  sortie  du  sol,  où  il  est  reçu  dans  des 


usine  pour  la  distillation  du  pétrole  brut,  à 
Bakou. 

Après  cette  distillation,  le  naphte  russe 


canaux  en  bois,  il  est  amené,  par  un  che- 
min de  fer  spécial,  à  l'usine  de  distillation. 
Nous  représentons  dans  la  figure  385  une 


est  conservé  dans  des  entrepôts  et  docks , 
d;où  il  est  expédié  en  Europe. 
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CHAPITRE  XIII 

LE  RAFFINAGE   DU   PÉTROLE.    LES   APPLICATIONS  DU 

PÉTROLE  A  L'ÉCLAIRAGE.  —  LES  NOUVELLES  LAMPES 
A  PÉTROLE.  —  LAMPES  ANGLAISES,  FRANÇAISES,  AMÉ- 
RICAINES ET  BELGES. 

Le  pétrole  est  un  liquide  prodigieusement 
complexe.  C'est  un  mélange,  dans  les  pro- 
portions les  plus  variables,  d'un  grand 
nombre  de  carbures  d'hydrogène,  de  densité, 
de  fusibilité  et  de  points  d'ébullition  diffé- 
rents. De  toutes  les  substances  quïl  renferme, 
une  seule,  Y  huile  à  brûler,  distillant  entre 
_j_  igoo  et  +  280  °,  est  utilisable  pour  l'éclai- 
rage; les  autres  produits,  si  l'on  en  ex- 
cepte l'essence,  qui  est  employée  comme  li- 
quide éclairant,  dans  certaines  conditions, 
sont  impropres  à  l'éclairage.  Il  faut  donc 
purifier,  en  d'autres  termes,  raffiner  le  pé- 
trole, pour  en  retirer  le  produit  servant  à 
l'éclairage,  c'est-à-dire  le  liquide  qui  dis- 
tille entre  +  130°  et  +  280  degrés. 

C'est  par  la  distillation  opérée  à  la  vapeur, 
dans  des  cornues  de  fonte,  que  l'on  sépare 
les  différents  produits  composant  le  pétrole 
brut.  Nous  avons  donné,  dans  la  Notice  des 
Merveilles  de  la  science  (1),  le  dessin  de  l'ap- 
pareil distillatoire  en  usage  dans  les  nom- 
breuses raffineries  de  MM.  Deutsch.  Nous 
n'avons  qu'à  renvoyer  le  lecteur  à  ce  dessin, 
la  disposition  de  l'appareil  n'ayant  point 
subi  de  changements.  Il  sera  bon  seulement 
de  rappeler  la  série  de  produits  successifs 
que  Ton  recueille,  quand  on  soumet  le 
pétrole  brut  à  la  distillation,  dans  les  cor- 
nues des  raffineries. 

Ces  produits  sont  : 

1°  Des  gaz  combustibles,  mêlés  à  un  véri- 
table éther,  Yéther  de  pétrole.  C'est  le 
liquide  le  plus  volatil  de  ce  mélange,  car 
il  bout  entre  -f-  45°  et  +  70°.  Sa  densité  n'est 

(1)  Tome- IV,.  page  196,  fig.  113. 


que  de  0,65.  Il  forme  avec  l'air  des  mélanges 
explosifs;  de  sorte  qu'il  faut  prendre  de 
grandes  précautions  quand  on  recueille  les 
premiers  produits  de  la  distillation. 

2°  U  essence  de  pétrole;  c'est  le  produit 
qui  distille  de  +  75°  à  -f  120<\  Sa  densité 
est  faible  (0,702).  Elle  est,  enmême  temps, 
très  inflammable.  C'est  ce  produit  qui  corn-? 
munique  au  pétrole  mai  rectifié  l'inflamma- 
bilité  que  l'on  redoutait  tant  autrefois.  On 
le  sépare  aujourd'hui,  avec  le  plus  grand 
soin,  dans  la  distillation. 

3°  L'huile  à  brûler;  c'est  le  produit  essen- 
tiel du  pétrole  xlestiné  à  l'éclairage.  Distil- 
lant, comme  nous  l'avons  dit,  entre  4-  \  50° 
et  -f-2800,  ce  liquide  n'est  pas  inflammable 
par  lui-même,  il  ne  brûle  que  par  l'inter- 
vention d'une  mèche,  comme  les  huiles 
végétales  ;  il  est  d'une  couleur  jaune  clair, 
et  nè  se  colore  pas  par  l'acide  suif urique. 

4°  Les  huiles  lourdes ,  distil lant  entre  -|-  280° 
et-J-  4000,  que  Ton  emploie  pour  le  grais- 
sage des  machines.  Certaines  usines,  en 
Russie,  les  consacrent  au  chauffage. 

5°  De  la  paraffine  en  petite  quantité. 

Yoici,  d'après  M.  Tate,  chimiste  amé- 
ricain, la  proportion  de  ces  substances, 
pour  le  pétrole  de  Pensylvanie  : 

Éther  et  essence  de  pétrole'.   14,7  à  15,2  p.  100 

Huile  à  brûler   41,0  à  35,5  — 

Huile  de  graissage   39,4.  à  38,4  — 

Paraffine.    2,0  â   3,0  — 

Résidu  charbonneux.   2,1  à  2,7  — 

Perte.....   0,8  à   1,2  — 

En  distillant  le  pétrole  brut,  dans  l'ap- 
pareil que  nous  avons  figuré  dans  les  Mer- 
veilles de  la  science,  on  obtient  les  différents 
produits  qui  viennent  d'être  énuméré s. 

U  huile  à  brûler  recueillie  entre-)- 150° 
et  _|_  280°,  est  mise  à  part,  pour  l'éclairage; 
mais,  avant  de  là  livrer  au  commerce,  il 
faut  la  purifier,  en  la  traitant  par  l'acide 
sulfurique  à  66°,  ensuite  par  une  lessive 
de  soude  caustique,  qui  neutralise  les  traces 
d'acide  sulfurique  restées  après  le  lavage. 


(  ■  - 

SUPPLÉMENT  À  L'ART  DE  L'ÉCLAIRAGE. 


§09 


Cette  dernière  purification  s'exécute  dans 
l'appareil  que  nous  avons  représenté  dans 


[es  Merveilles  de  la  science 1  (1),  et  qui  n'a  pas 
subi  de  notables  perfectionnements.  Nous 


donnons  seulement,  dans  la  figure  386,  la 
vue  d'ensemble  de  la  raffinerie  de  pétrole 
de  MM.  Deutsch,  à  Pantin  -(Seine)* 


U huile  de  pétrole  obtenue  à  la  suite  de 


(1)  Tome  IV,  page  197,  flg.  Ui< 
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ces  opérations,  est  un  liquide  incolore,  dont 
la  densité  est  au  moins  de  0,800,  et  qui  ne 
doit  pas  donner  de  vapeurs  inflammables  à 
la  température  de  +  35°. 

Le  Conseil  d'hygiène  et  de  salubrité  du 
département  de  la  Seine  a  publié  une  Ins- 
truction, à  laquelle  il  faut  se  rapporter, 
pour  caractériser  le  pétrole  pur,  propre  à 
l'éclairage. 

L'huile  de  pétrole,  dit  cette  Instruction, 
ne  doit  pas  peser  moins  de  800  grammes  le 
litre,  c'est-à-dire  avoir  0,800  pour  densité. 
Elle  ne  doit  pas  prendre  feu  par  le  contact 
d'un  corps  enflammé. 

Pour  constater  cette  propriété  fonda- 
mentale, on  verse  du  pétrole  dans  une  sou- 
coup  e,  et  Ton  y  jette  une  allumette  en- 
flammée, qui  doit  s'y  éteindre.  Toute  huile 
minérale  destinée  à  l'éclairage ,  qui  ne 
soutient  pas  cette  épreuve,  doit  être  re- 
jetée, comme  pouvant  donner  lieu  à  des 
dangers. 

L'huile  de  pétrole,  alors  même  qu'elle  ne 
renferme  plus  les  essences  légères,  qui  lui 
communiquent  la  propriété  de  s'allumer  au 
contact  d'une  flamme,  n'en  est  pas  moins 
une  des  matières  les  plus  combustibles  que 
Ton  connaisse,  quand  on  la  brûle  dans  les 
conditions  voulues.  Si  Ton  en  imbibe  des 
tissus  de  lin,  de  coton  ou  de  laine>  son  in- 
flammabilité  est  remarquable.  Aussi  son 
emmagasinage  et  son  débit  exigent-ils  une 
grande  circonspection.  L'huile  de  pétrole 
doit  être  conservée  ou  transportée  dans 
des  vases  en  métal,  parfaitement  clos.  Les 
magasins  qui  serrait  de  dépôts,  doivent 
être  éclairés  par  des  lampes  placées  à  l'ex- 
térieur, ou  par  des  lampes  de  sûreté. 

Avant  d'allumer  une  lampe  à  pétrole,  on 
doit  remplir  complètement  le  réservoir,  et 
le  fermer  ensuite  avec  soin.  Lorsque  l'huile 
est  sur  le  point  d'être  épuisée,  il  ne  faut  pas 
ajouter  du  liquide,  pendant  que  la  lampe 
brûle,  mais  l'éteindre  et  laisser  refroidir  la 
lampe,  avant  de  l'ouvrir,  pour  la  remplir  à 


nouveau.  Dans  le  cas  ou  Ton  voudrait  in- 
troduire l'huile  dans  la  lampe  éteinte,  avant 
son  entier  refroidissement,  il  est  indispen- 
sable de  tenir  éloignée  la  lumière  avec  la- 
quelle on  s'éclaire,  pour  procéder  à  cette 
opération. 

Il  règne  encore,  en  France,  beaucoup  de 
craintes  et  de  préjugés  contre  l'éclairage  au 
pétrole.  L'énorme  consommation  dé  ce  li- 
quide, qui  se  fait  aujourd'hui  en  Allemagne, 
en  Angleterre  et  en  Belgique,  est  une  pre- 
mière réponse  à  cette  crainte.  Mais  il  faut 
aller  plus  loin,  et  expliquer  comment  les 
accidents  se  produisent  avec  le  pétrole  ser- 
vant à  l'éclairage. 

Ce  n'est  que  lorsqu'il  est  mal  purifié  que 
le  pétrole  est  inflammable  spontanément, 
Le  naphte  brut  d'Amérique  ou  d'Asie,  ren- 
ferme, en  effet,  comme  on  vient  de  le  voir, 
des  matières  volatiles,  des  essences,  qui 
sont  inflammables  par  elles-mêmes,  c'est- 
à-dire  par  l'approche  d'un  corps  en  igni- 
tion.  Mais  le  pétrole,  quand  il  est  pur,  ne 
peut  brûler  que  par  l'intermédiaire  d'une 
mèche,  à  l'instar  des  huiles  grasses.  Quand 
il  a  été  débarrassé,  par  la  distillation,  de 
toutes  essences  étrangères,  il  n'est  pas  plus 
inflammable  par  lui-même  que  l'huile  d'o-. 
live,  ou  l'huile  de  colza.  Un  boulet  rouge 
peut  y  être  plongé,  sans  qu'il  s'allume;  on 
peut  en  approcher  une  allumette  enflam- 
mée, sans  qu'il  brûle.  On  peut  même  étein- 
dre dès  bûches  incandescentes  dans  du  pé- 
trole bien  pur.  En  un  mot  le  pétrole  purifié 
n'est  pas  plus  inflammable  que  les  corps 
gras  liquides. 

En  France,  les  épiciers  vendent  quel- 
quefois, sous  le  nom  de  pétrole,  des  liquides 
contenant  beaucoup  d'essence  très  vola- 
tile; et  c'est  cè  qui  occasionnait  autrefois, 
tant  d'accidents.  .  Crest  pour  cela  que  le 
pétrole  s'enflammait,  et  que  la  lampe  se 
brisait,  répandant  son  liquide  embrasé,  et 
lorsque,  par  imprudence,  on  voulait  verser 
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du  nouveau  liquide  dans  le  réservoir,  pen- 
dant que  la  lampe  brûlait. 

En  Angleterre  >  en  Allemagne  ët  en  Bel- 
gique, les  droits  qui  frappent  le  pétrole 
sont  insignifiants  ;  les  marchands  peuvent, 
dès  lors,  livrer  à  un  prix  minime,  un  pétrole 
parfaitement  reetifié.  Aussi,  les  accidents 
d'incendie  ou  d'inflammation  par  le  pétrole 
servant  à  l'éclairage,  sont-ils  excessivement 
rares  en  Allemagne  et  en  Angleterre. 

Il  n'y  a  donc,  en  résumé,  aucun  danger 
à  redouter  de  l'emploi  du  pétrole  comme 
liquide  éclairant,  quand  .il  a  été  convena- 
blement rectifié. 

Les  perfectionnements,  apportés,  au  raf- 
finage du  pétrole,  ont  donc  assuré  à  l'emploi 
de  ce  liquide  comme  agent  d'éclairage,  une 
nouvelle  cause  de  sécurité.  Mais  ce  qui  est 
venu  augmenter  encore,  la  généralisation 
de,  l'éclairage  au  pétrole,  c'est  le  perfec- 
tionnement dés  lampes  dans  lesquelles  on 
le  brûle,  et  qui,  telles  qu'on  les  construit 
aujourd'hui,  donnent  une  clarté  très  bril- 
lante, et  ne  dégagent  aucune  odeur,  ni  pen- 
dant leur  combustion,  ni  au  moment  de 
leur  extinction. 

Nous  allons  passer  en  revue  les  nouvelles 
lampes  en  usage  pour  brûler  le  pétrole. 

Commençons  par  rappeler  la  ]ampe  pri- 
mitive, que  nous  avons  décrite  dans  notre 
Notice  des  Merveilles  de  la  scimce  (1)  et  à 
laquelle  le  lecteur  est  prié  de  se  reporter. 
Il  verra  que  la  première  lampe  à  pétrole, 
d'origine  américaine,  se  composait  simple- 
ment d'une  mèche  de  coton  tressée,  trem- 
pant dans  le  liquide.  Le  récipient  était 
large  et  évasé,  et  le  verre  fortement  bombé, 
en  une  sorte  de  demi-globe. 

Cette  forme  était  disgracieuse  et  encom- 
brante. Les  lampes  américaines  avaient,  en 
outre,  le  défaut  d'éxhaler  une  très  mau- 

(J)  Tome  IV,  pages  20Ï,  fig.  117. 


vaise  odeur,  au  moment  de  leur  extinc- 
tion. 

C'est  pour  remédier  à  ce  double  défaut 
que  fut  inventée,  vers  1870,  la  lampe  dite 
allemande^  que  l'on  construit  encore  au- 
jourd'hui, en  quantités  considérables,  en 
Prusse  et  en  Allemagne,  d'où  nos  fabricants 
la  font  venir.  Ce  genre  de  fabrication  est 
toujours  resté  dévolu  à  l'Allemagne,  en 
raison  de  l'excessif  bon  marché  de  la  main- 
d'œuvre,  en  ce  pays. 

.  La  lampe  à  pétrole  allemande  est  carac- 
térisée par  l'emploi  d'une  mèche  de  coton 
plate,  mais  qui  devient  circulaire  en  s'en- 
roulant  autour  du  porte-mèche,  et  qui  s'élève 
et  s'abaisse  au  moyen  d'une  crémaillère. 
Elle  est  pourvue  d'un  appel  d'air  très  actif, 
provoqué  par  une  fente  latérale,  pratiquée 
au  bas  du  foyer  lumineux. 

Nous  représentons  dans  la  figure  387 
(page  512)  le  bec  de  la  lampe  à  pétrole 
allemande,  vu  en  perspective ,  et  dans  la 
figure  388  une  coupe,  montrant  l'ouverture 
latérale  qui  donne  accès  à  l'air: 

La  légende  qui  accompagne  chacune  de 
ces  figures,  explique  l'effet  de  ces  princi- 
paux organes. 

Pour  affranchir  l'industrie  française  du 
tribut  payé  à  l'Allemagne,  et  pour  rendre 
l'éclairage  au  pétrole  économique  et  brillant, 
M.  Peigniet-Ghangeur  a  imaginé,  en  1883, 
une  disposition  extrêmement  ingénieuse, 
dont  nous  allons  expliquer  le  mécanisme. 

Le  défaut  capital  des  premières  lampes  à 
pétrole,  c'est  qu'au  bout  de  quelques  heures, 
le  niveau  du  pétrole  contenu  dans  le  réser- 
voir ^  ayant  baissé,  par  suite  de  la  combus- 
tion, et  n'étant  pas  renouvelé,  la  capillarité, 
seule  force  qui  déterminait  l'ascension  du 
liquide  minéral,  n'était  plus  assez  active 
pour  élever  ce  liquide  en  quantité  suffi- 
sante jusqu'au  bec.  C'est  ce  qui  faisait  que 
la  mèche,  mal  alimentée,  charbonnait,  de- 
venait fumeuse,  et  répandait  une  odeur  dé- 


512 


MERVEILLES  DE  LA  SCIENCE. 


sagréable,  en  même  temps  qu'elle  perdait 
sensiblement  de  sa  puissance  éclairante. 

M.  Peigniet-Changeur,  l'inventeur  de  la 
lampe  qu'il  a  appelée  aittorégulatrice  et  à 
courant  constant,  est  arrivé  à  obtenir  l'ali- 
mentation constante  et  régulière  de  la 
mèche  en  élevant  le  liquide  par  une  petite 


Fig.  387.  —  Bec  de  lampe  à  pétrole  allemande. 
(Vue  extérieure). 

A,  clef  faisant  mouvoir  la  mèche.  —  B,  mèche  plate  devenant 
circulaire.  —  C,  galerie  supportant  le  verre.  .—  D,  porte-mèche, 
siège  de  la  combustion. 


pompe  foulante,  analogue  à  celle  des  lampes 
Garcel.  Par  un  mécanisme  ingénieux  ad- 
joint à  la  petite  pompe  foulante  des  lampes 
Carcel,  M.  Peigniet-Changeur  arrive  à  faire 
monter  l'huile  contenue  dans  le  réservoir, 
au  fur  et  à  mesure  de  sa  combustion  ;  de 
telle  sorte  que  le  jeu  de  la  pompe  foulante, 
placée  au  bas  de  l'appareil,  n'amène  à  la 
mèche  que  la  quantité  de  pétrole  stric- 
tement nécessaire  pour  produire  une  belle 
flamme. 

L'avantage  de  la  lampe  Peigniet-Chanr 


geur,  c'est  que  le  liquide  est  toujours  à 
une  grande  distance  du  brûleur.  La  mèche 
trempe  dans  un  petit  réservoir  placé  près 
du  bec,  et  quand  ce  petit  réservoir  est 
plein,  un  flotteur  en  liège,  ferme  l'orifice 
supérieur  du  tube  d'ascension  de  l'huile 
minérale,  et  arrête  ainsi  l'arrivée  du  li- 


Fig.  388.—  Coupe  et  vue  intérieure  du  bec  de  la  lampe 
à  pétrole  allemande. 

Df  bec  tu  en  coupe  à  sa  partie  supérieure.  —  A,  clef  de  l'engre- 
nage faisant  monter  et  descendre,  par  pression,  la  mèche.  — 
F,  fente  latérale  formant  la  prise  d'air.  —  G,  ouverture  communi- 
quant avec  le  réservoir  de  pétrole.  —  C,  galerie  supportant  le  verre. 
—  B,  mèche  plate  devenant  circulaire. 

qui  de.  Il  le  laisse  monter,  quand  le  niveau 
a  diminué.  Ainsi,  le  pétrole  n'afflue  dans 
le  réservoir,  par  le  jeu  de  la  pompe  aspi- 
rante et  foulante,  que  quand  le  liquide  a 
baissé,  par  suite  des  progrès  de  la  com- 
bustion; et  la  pompe  qui  élève  l'huile,  ne 
fonctionne  que  quand  le  petit  réservoir 
situé  près  du  bec,  s'est  vidé  en  partie.  De 
cette  manière,  la  mèche  est  toujours  baignée 
de  pétrole  ;  dès  lors,  il  ne  peut  jamais  s'y  faire 
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de  champignons,,  et  on  ne  peut  avoir  ni 
fumée,  ni  odeur. 

On  voit  dans  les  figures  389  et  390  l'en- 


Fig.  389.  —  Lampe  à  pétrole  Peigniet-Changeur. 


semble  et  la  coupe  de  la  lampe  Peigniet- 
Changeur. 

B,  est  le  petit  réservoir  supérieur,  dans 
lequel  plonge.ta  mèche.  Un  flotteur  en  liège, 
H,  suiLles  mouvements  du  liquide,  et  vient,  , 
quand  le  réservoir  est  rempli,  fermer  l'ori- 
fice d'arrivée  de  l'huile  minérale,  et  inter- 
rompre le  jeu  des  pompes  ;  I,  est  le  tube 

S.  T.  II. 


d'ascension  du  pétrole,  qui  est  vertical,  dans 
le  modèle  que  nous  représentons  ici,  mais 
qui  peut  être  incliné,  replié,  infléchi  à  vo- 


Fig.  390.  —  Coupe  verticale  montrant  le  mécanisme 
de  la  lampe  Peigniet-Changeur. 

B,  récipient  contenant  :  1°  le  moteur  d'horlogerie;  2°  la  pompe  ; 
3°  la  quantité  de  pétrole,  dont  le  niveau  est  constant.  —  H,  flotteur^ 
limitant  le  niveau  de  pétrole.  —  O,  tube  d'aspiration  du  liquide.  — 
EE',  clapets  d'aspiration  et  de  retenue.  —  C,  moteur  d'horlogerie. 
—  G,  clef  de  remontage  du  moteur,  C.  —  I,  tube  d'aspiration  du 
liquide.  —  K,  bec  à  mèche  ronde.  —  LL',  porte-verre  enveloppant 
le  récipient  et  le  bec.  —  J,  galerie  décorative.  —  M,  bouton  pour 
manœuvrer  la  mèche.  —  ON,  O'W,  diaphragme  de  la  pompe  aspï-  - 
rante. 

lonté,  c'est-à-dire  prendre  toutes  les  formes 

que  le  fabricant  veut  donner  à  la  lampe. 

La  légende  qui  accompagne  la  coupe  do 

158 
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la  lampe  (fig.  390),  donne  l'explication  des 
autres  pièces  du  mécanisme. 

On  remarquera  que  le  réservoir  prin- 
cipal de  pétrole  étant  placé  à  la  partie  infé- 
rieure, très  loin  du  bec,  contrairement  à  ce 
qui  existait  dans  les  lampes  à  pétrole  pri- 
mitives, on  peut  emmagasiner  dans  le  corps 
de  la  lampe  la  quantité  d'huile  minérale  que 
l'on  désire,  sans  avoir  à  redouter  le  voisi- 
nage de  la  flamme.  En  outre,  on  peut,  quand 
la  lampe  est  vide,  la  remplir  sans  l'éteindre  : 
il  suffit  d'en  dévisser  la  partie  supérieure 
et  de  verser  de  nouveau  liquide  dans  le 
réservoir  principal. 

Nous  ajouterons  que  le  tube  d'ascension 
du  pétrole  étant  très  étroit,  on  peut  donner 
à  cette  lampe  toutes  les  formes  que  Ton 
désire,  et  éviter  l'aspect  disgracieux  que 
présentaient  les  premières  lampes  à  pétrole, 
avec  leur  volumineux  réservoir.  On  peut 
réaliser  les  dispositions  artistiques  les  plus 
variées,  comme  on  le  fait  pour  les  lampes 
Carcel  et  modérateur. 

La  lampe  Peigniet-Changeur  brûle  pour 
3  centimes  d'huile  par  heure,  pour  un  mo- 
dèle de  première  grandeur .  Sur  l'éclairage 
à  l'huile,  c'est  une  économie  de  80  pour  100, 
à  clarté  égaie. 

En  1884,  a  été  inventée,  en  Angleterre, 
une  nouvelle  lampe  h  pétrole,  caractérisée 
par  l'emploi  : 

i°  D'un  extincteur,  qui  supprime  instan- 
tanément la  flamme,  et  empêche  ainsi  toute 
odeur,  au  moment  de  l'extinction; 

2°  D'un  élévateur ,  qui,  par  un  simple  le- 
vier à  bascule,  mû  par  le  doigt,  élève  le 
globe  et  le  verre,  et  découvre  le  bas  de  la 
mèche,  pour  permettre  l'allumage. 

Ajoutez  à  ces  deux  organes,  une  double 
mèche  plate,  et  vous  aurez  les  éléments 
essentiels  de  la  lampe  Hinks,  ou  lampe  du- 
plex, qui  jouit  en  Angleterre  et  en  France, 
d'une  grande  vogue. 

Les  quatre  dessins  que  le  lecteur  a  sous 


les  yeux,  expliquent  le  double  mécanisme 
de  la  lampe  Hinks,  c'est-à-dire  de  Vélévateur 
et  de  Y  extincteur . 

La  figure  391  donne  la  vue  extérieure  du 
bec  de  la  lampe.  La  clef  B,  étant  tournée  à 
la  main,  élève  le  porte- verre,  E,  ainsi  que  le 
globe,  G,  pour  permettre  l'allumage. 

On  voit  sur  la  figure  392,  le  porte-verre, 
E  et  le  globe  G,  lorsqu'ils  ont  été  élevés 


Fig.  391-  —  Vue  extérieure  du  bec  de  la  lampe  Hinks. 

A  A',  clefs  faisant  mouvoir  les  mèches.  —  B,  clef  de  l'élévateur. 
—  C,  levier  à  bascule  faisant  mouvoir  l'extincteur. —  D,  tige  di- 
rigeant le  mouvement  de  l'élévateur.  —  E,  galerie  supportant  le 
verre.  —  F,  galerie  supportant  le  globe,  t-  G,  bei  bonibé,  avec  deux 
fentes  pour  le  passage  des  deux,  mèches. 

par  la  tige  H,  quand  la  main  a  tourné  la 
clef  B.  Avec  Fautre  main,  on  présente  l'al- 
lumette à  l'extrémité  libre,  JJ;,  de  la  double 
mèche,  K.  - 

Les  figures  392,  393  montrent  le  jeu  des 
extincteurs.  Au  moyen  du  levier  à  bascule, 
G,  les  extincteurs,  JJ',  étréignent  la  mèche, 
et  l'extinction  est  subite. 

\1  extincteur,  JJ',  est  constitué  par  une  en- 
veloppe en  clinquant  de  cuivre,  qui,  lors- 
qu'elle est  pressée,  serre,  comme  dans  un 
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étau,  la  double  mèche,  et  l'éteint  instanta- 
nément, ^ans  que  les  vapeurs  odorantes 
puissent  se  répandre. 

La  lampe  Hinks  est  portée  généralement 
sur  uii  pied  de  cuivre  assez  élevé,  et  orné 
d'une  manière  plus  ou  moins  artistique.  Le 


Fig.  392.  —  Mécanisme  de  l'élévateur. 

H,  levier  élévateur.  —       extincteur.  —  JJ',  extincteurs.  — 
mèche  vue.  de  côté.  —  E,  galerie  supportant  le  verre.  —  P,  gale- 
rie supportant  le  globe.  —  G,  verre  bombé. 

globe  lui-même  reçoit  diverses  formes  ori- 
ginales, selon  le  gôut  du  fabricant. 

On  voit  dans  la  figure  395  (p.  516),  l'en- 
semble de  la  lampe  Hinks,  avec  son  pied 
et  son  globe. 

La  lampe  Hinks  était  à  peine  connue 
en  Angleterre  qu'elle  provoquait  diverses 
imitations,  modifications  ou  perfectionne- 
ments, dans  l'examen  desquels  il  serait 
superflu  d'entrer  ici.  (  Contentons-nous  de 
dire  qu'à  Londres,  on  fabrique  en  grand 
la  lampe  de  M.  Messenger,  et  la  lampe  de 
M.  Eyered,  toutes  deux  fondées  sur  les 


mêmes  principes  que  la  lampe  Hinks,  et 
qui  se  vendent  en  France,  comme  en  An- 
gleterre. . 

Là  lampe  de  M.  Hinks,  étant  formée  de 
la  réunion  de  deux  mèches  plates,  a  l'incon  vé~ 


Fig.  393.  —  Mécanisme  de  l'extincteur. 

JJ',  extincteurs  levés.  —  H,  élévateur.  —  L,  support  d'une  mèche 
j  pliée  en  deux,  pour  faciliter  l'ascension  du  pétrole  dans  les  mèches 
latérales.  —  K,  mèche  plate.  —  Bf  clef  faisant  mouvoir  l'élévateur, 
H.  —  C,  levier  à.  bascule  faisant  mouvoir  l'extincteur. 


nient  inhérent  à  cette  forme  de  mèche,  c'est- 
à-dire  qu'elle  n'éclaire  bien  que  par  les 
A    A    .  A  


J' 


Fig.  394.  —  Détail  du  mécanisme  moteur  des  mèches. 

JJ%  becs  vus  en  plan.  —  À,  clef  faisant  mouvoir  la  mèche  de 
gauche  par  les  engrenages  M.  —  A\  clef  faisant  mouvoir  la  mèche 
de  droite  par  les  engrenages  N'. 

deux  faces  et  très  peu  par  les  deux  tranches 
Une  mèche  circulaire  a  seule  l'avantage 
d'éclairer  uniformément  autour  d'elle.  La 
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lampe  à  pétrole  que  l'on  construit  en  Amé- 


Fig.  395.  —  Vue  d'ensemble  de  la  lampe  ïïinks  avec 
son  pied  et  son  globe.. 


rique,  sous  le  nom  de  lampe  Rochester,  porte 
une  mèche  circulaire,  comme  la  lampe  alle- 


mande, et  donne,  par  conséquent,  un  éclai- 
rage préférable  à  celui  des  lampes  an- 
glaises. Mais  la  lampe  Rochester,  produit 
une  lumière  éblouissante,  peu  en  harmonie 
'avec  les  besoins  ordinaires  de  l'éclairage 


Fig.  396-  —  Vue  extérieure  de  la  lampe  Sépulchre. 


A,  clef  faisant  mouvoir  la  mèche.  —  B,  clef  faisant  mouvoir 
l'élévateur.  —  C,  galerie  supportant  le  verre.  —  F,  galerie  sup- 
portant le  globe.  —  D,  diffuseur  d'air.  —  E,  enveloppe  amenant  l'air 
extérieur  dans  le  tube  I  (fig.  397)  et  empêchant  le  pétrole  contenu 
dans  le  réservoir  de  s'échauffer  au  contact  de  la  mèche. 

domestique.  Aussi  dégage-t-elle  une  cha- 
leur souvent  intolérable. 

La  lampe  Rochester  est  d'un  grand  usage 
en  Amérique,  terre  natale  du  pétrole,  où  ce 
liquide  est  à  très  bas  prix,  mais  elle  con- 
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sommé  une  trop  grande  quantité  pour  être 
d'un  grand  usage  en  Europe. 

Un  ingénieur  belge,  M.  Sépulchre,  a,  fort, 
ingénieusement  combiné  toutes  les  dispo- 


Fig.  397.  —  Coupe  de  la  lampe  Sépulchre. 

Db',  diffuseur  d'air  vu  en  dessus  et  ea  dessous  du  bec.  —  A,  en- 
grenages faisant  monter  et  descendre  la  mèche  K.  —  I,  chemise 
métallique  cylindrique  enveloppant  la  mèche,  et  formant  un  tube 
à  l'intérieur  duquel  arrive  l'air  extérieur  qui  monte  dans  le  diffu- 
seur. —  J,  petit  tube,  traversant  l'enveloppe  E  ;  il  fait  communiquer 
la  mèche  avec  le  réservoir  à  pétrole.  —  K,  mèche  vue  en  coupe.  — 
G,  support  du  verre.  —  F,  galerie  supportant  le  globe.  —  B,  clef 
faisant  soulever  le  bec  à  l'aide  du  levier  H,  pour  permettre  l'allu- 
mage facile.  —  E,  tube  isolant  le  pétrole  du  réservoir,  de  la  mèche, 
et  conduisant  l'air  extérieur  dans  le  tube  I  et  le  diffuseur  DD'. 

sitions  mécaniques  imaginées  jusqu'à  ce 
jour,  pour  composer  une  lampe  dans  la- 
quelle le  pétrole  brûle  avec  le  plus  vif  éclat. 
La  figure  398  donne  la  vue  perspective, 


et  la  figure  397,  la  coupe  explicative  delà 


Fig.  398.  —  Vue  d'ensemble  de  ia  lampe  Sépulchre  avec 
son  pied  et  son  globe. 

lampe  Sépulchre,  que  fabriquent,  à  Paris, 
MM.  Schlossmachér  et  Aumeunier. 
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La  mèche  est  protégée  par  une  chemise, 
qui  empêche  toute  explosion.  Un  réservoir 
intermédiaire,  communiquant  avec  l'air  ex- 
térieur, par  la  clef  même  de  là  lampe,  assure 
le  départ  des  vapeurs  de  pétrole,  sans  qu'il 
puisse  y  avoir  d'inflammation  ;  à  l'intérieur 
même  de  la  flamme,  un  diffuseur  introduit 
l'air  nécessaire  à  la  combustion.  Un  éléva- 
teur, semblable  à  celui  des  lampes  Hinks, 
soulève  le  globe  et  le  verre,  quand  il  faut 
allumer.  Malgré  l'absence  de  Y  extincteur 
Hinks,  l'extinction  ne  s'accompagne  d'au- 
cune odeur,  grâce  à  l'occlusion  parfaite  de 
la  mèche  à  l'intérieur  de  son  tuyau. 

La  lampe  Sépulchre,  fort  répandue  en 
France  et  en  Belgique ,  donne ,  suivant 
les  dimensions  du  bec,  une  intensité  lumi- 
neuse de  10,  20,  30,  40  et  60  bougies. 

Disons,  toutefois,  que  la  lampe  à  laquelle 
MM.  Schlossmacher  et  Àumeunier,  qui 
la  fabriquent  à  Paris,  conservent  le  nom 
de  lampe  Sépulchre,  a  subi  de  nombreux 
perfectionnements  de  la  part  de  ces  fabri- 
cants. Dans  la  lampe  Sépulchre  la  mèche 
est  enveloppée  d'une  toile  métallique,  qui 
empêche  les  parties  de  la  mèche  qui  sont 
en  ignition  de  communiquer  le  feu  au 
pétrole  du  réservoir.  Mais  comme  la  mè- 
che est  en  contact  direct  avec  le  pétrole, 
celui-ci  s'échauffe  et  il  y  a  là  une  source  de 
danger. 

Dans  la  lampe  Schlossmacher ,  la  mèche  est 
complètement  isolée  du  liquide  par  une  en- 
veloppe métallique  E(fig.  397).  Si  par  hasard 
la  mèche  venait  à  brûler,  comme  elle  n'est 
point  en  contact  . avec  le  liquide,  il  ne  peut 

v  avoir  d'accident. 

«/ 

La  chambre  ou  réservoir  intermédiaire, 
qui,  dans  la  lampe  belge,  reçoit  les  vapeurs 
du  pétrole  et  les  fait  élever  à  l'extérieur  par 
un  tout  petit  trou  pratiqué  dans  l'axe  même 
de  ïa  clef  de  mèche  À  (fig.  396),  cette  cham- 
bre est  dans  la  lampe  Schlossmacher,  en 
contact  direct  avec  l'air  extérieur  par  une 


série  de  trous  percés  dans  l'enveloppe,  d'où 
résulte  une  aération  complète. 

Par  suite  de  toutes  ces  dispositions,  si  la 
lampe  vient  accidentellement  à  se  renver- 
ser, il  n'y  a  aucun  accident  à  redouter.  Le 
pétrole  se  sépare  de  la  mèche  et  la  lampe 
s'éteint  aussitôt. 

L'essence  de  pétrole  qui,  mélangée  au 
pétrole  mal  rectifié,  causait  les  dangers 
de  l'ancien  éclairage  par  ce  liquide,  n'est 
pas  bannie  de  la  pratique.  On  a  su  l'appro- 
prier, par  des  dispositions  spéciales  ;  à  un 
éclairage  qui  garantit  toute  sécurité,  malgré 
l'extrême  volatilité  de  ce  liquide. 

Uessence  de  pétrole  sert  à  alimenter  de 
petites  lampes  portatives,  avec  lesquelles 
on  circule  dans  les  appartements. 

Le  récipient  de  ces  kmpes  est  garni 
d'un  corps  spongieux  (éponge,  bourre  de 
coton,  etc.),  qui  absorbe  l'essence,  et  ali- 
mente la  mèche,  par  contact. 

L'essence  ne  doit  pas  être  en  excès  dans  le 
récipient;  il  faut  pouvoir  renverser  celui-ci, 
sans  que  le  liquide  s'en  échappe.  Si  cette 
précaution  est  bien  observée,  on  n'a  aucun 
accident  à  craindre.  On  peut  même  pré- 
senter une  allumette  enflammée  au-dessus 
du  brûleur  dévissé;  l'essence  brûle  légère- 
ment, et  il  suffit  de  boucher  l'ouverture, 
pour  obtenir  l'extinction. 

La  lampe  de  M.Besnard,  la  lampe  Pigeon, 
présentent  ces  qualités.  Elles  sont  d'un 
usage  courant  dans  les  ménages  pauvres,  et 
y  rendent  de  très  nombreux  services,  grâce 
à  l'économie  qu'elles  procurent  et  à  la  faci- 
lité avec  laquelle  on  les  déplace. 

Les  appareils  de  M.  Rakowski,  construits 
par  M.  L.  Meyer,  reposent  sur  le  même 
principe.  Ils  ont  la  forme  extérieure  d'une 
bougie,  avec  cette  supériorité  qu'ils  ne  cou- 
lent pas  et  ne  tachent  pas  les  objets  ou  les 
vêtements,  tout  en  produisant  un  éclai- 
rage fort  économiqiie; 

Il  faut  ranger  dans  cette  même  série  le 
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bougeoir  de  M.  Chandor,  de  New-rYork,  qui, 
bien  qu'il  consomme  de  l'huile  de  pétrole,  est 
destiné  aux  mêmes  usages. que  les  lampes 
à 'l'essence  minérale;  mais  le  principe  dè 
combustion  en  diffère  essentiellement.  C'est 
le  gaz  produit. par  la  volatilisation  de  l'huile 
minérale,  qui  donne  la  flamme,  et  non  la 
mèche  elle-même. 

^  ■  ' 

,  Nous  ne  devons  pas  manquer  de  citer 
une  catégorie  toute  particulière  d'appareils 
pour  brûler  le  pétrole  :  nous  voulons  par-  , 
1er  des \  carburateurs ,  au  moyen  desquels  on 
produit  un.  mélange  d'air  et  de  vapeurs 
d'essence  de  pétrole,  qui  possède  des  pro- 
■  priétés  combustibles  et  éclairantes  au  moins 
égales  à  celles  du  gaz  de  houille. 

L'essence  de  pétrole  employée  dans  cè 
but,  est  connue  sous  le  nom  de  gazoline. 
Elle  est  caractérisée,  commercialement,  à 
l'état  liquide,  par  une  densité  de  0,650  ;  ses 
vapeurs,  mélangées  à  l'air,  brûlent  avec  une 
belle  flamme,  lorsqu'on  emploie  des  becs 
convenables. 

La  -variété  des  types  de  carburateurs, 
établis  tous,  d'ailleurs,  sur  le  même  prin- 
cipe, s'explique  par  les  services  qu'ils  ren- 
dent dans  les  ateliers,  les  fermes,  et,  en  gé- 
néral, dans  tous  les  établissements  situés 
hors  du  périmètre  des  canalisations  de  gaz.  ! 
Ils  fournissent  un  moyen  simple,  écono- 
mique, et  relativement  sûr,  de  fabriquer  sur 
place,  et  à  froid,  un  combustible  gazeux 
éclairant..; 

Les  carburateurs  au  pétrole  de  MM.  Fai- 
gnot,  Êourd  et  Dubois,  que  l'on  peut  con- 
sidérer comme  les  types  de  ce  genre  d'appa- 
reils, comprennent  trois  éléments  princi- 
paux :  1°  un  aspirateur,  faisant  fonction  de 
pompe  à  air;  il  est  actionné  par  un  treuil 
mis  en  mouvement  par  une  corde,  à 
l'extrémité,  de  laquelle  est  suspendue  un 
poids;  2° une  cloche  gazomètre,  qui  emma- 
gasine l'air  venant  de  l'aspirateur  et  l'en- 
voie dans  les  carburateurs;  3°  le  carbura- 
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teur  proprement  dit,  ou  récipient  de  gazo- 
line, dans  lequel  l'air  se  charge  de  vapeurs 
carburées.  - 

Les  récipients,  en  nombre  variable,  sont 
munis  de  mèches,  ou  tampons,  en  feutre, 
qui  favorisent  l'évaporation  :  ils  sont,  en 
outre,  divisés  en  plusieurs  compartiments, 
par  des  cloisons  qui  se  chicanent,  et  entre 
lesquelles  l'air  est  forcé  de  circuler.  L'air 
ainsi  saturé  de  vapeurs  de  gazoline,  est  con- 
duit par  des  tuyaux  en  plomb,  aux  appa- 
reils d'éclairage. 

Le  carburateur  Ch.  Siefert  est  basé  sur 
un  principe  identique;  il  se  distingue  de 
l'appareil  précédent  par  l'enveloppe  du  ré- 
servoir de  gazoline,  qui  est  entièrement  im- 
mergée dans  l'eau  froide. 

L'appareil  Lothammer  est  aussi  destiné 
à  opérer  la  carburation  de  l'air,  au  moyen 
de  \&  gazoline;  mais  il  présente  cette  parti- 
cularité que  la  carburation  s'y  effectue  au 
furet  à  mesure  de  la  consommation,  et  sans 
nécessiter  une  provision  de  gaz  emmagasiné. 
L'aspiration  de  l'air  est  produite,  non  par 
un  ventilateur  actionné  par  un  poids,  comme 
dans  les  appareils  précédents,  mais  par 
une  pompe,  que  met  en  jeu  un  petit  moteur 
alimenté  à  l'air  cai-buré.  Enfin  la  gazoline 
soumise  à  l'évaporation,  se  trouve  renfer- 
mée dans  un  récipient  où  son  niveau 
reste  constant,  grâce  à  la  présence  d'un  si- 
phon qui  communique  avec  le  réservoir, 
d'alimentation. 

Un  autre  point  à  signaler  dans  ce  dernier 
carburateur,  c'est  la  propriété  qu'il  possède, 
de  donner  une  pression  que  l'on  peut  régler 
suivant  les  besoins,  et  qui  est  supérieure  à 
celle  des  autres  appareils  du  même  genre  ; 
de  telle  sorte  que  les  condensations  dans  les 
conduites  sont,  dans  une  certaine  mesure, 
atténuées.  Il  en  résulte  la  possibilité  d'em- 
ployer des  tuyaux  d'assez  faible  diamètre, 
et  de  leur  donner,  quand  les  circonstances 
l'exigent,  une  direction  quelconque,  sans 
avoir  à  user  de  siphon. 


520 


MERVEILLES  DE  LA  SCIENCE. 


Tous  les  carburateurs  de  pétrole  dont  nous 
venons  de  parler,  se  trouvaient  rassemblés 
dans  les  galeries  de  l'Exposition  universelle 
de  1889.  La  même  exposition  renfermait 
plusieurs  autres  types  de  carburateurs,  tels 
que  :  celui  de  M.  Jaunez  (gaz  soleil),  qui 
produit  la  volatilisation  de  la  gazoline  par 
échauffement  ;  —  celui  de  M,  Monier  (néo-  ! 
gaz),  où  l'aspiration  de  l'air  se  fait  au  moyen 
d'un  courant  d'eau  sans  pression,  ou  d'un 
courant  de  vapeur;  —  celui  de  M.  Piépla,  le 
plus  ancien  en  date  ;  —  celui  de  M.  Quittet 
(gaz  des  villages)  —  enfin  l'appareil  Méne- 
yeau,  assez  recherché  pour  sa  forme  élé- 
gante et  le  peu  de  place  qu'il  occupe. 

L'éclairage  au  pétrole  serait  le  plus  éco- 
nomique de  tous,  si,  en  certains  pays,  parti- 
culièrement en  France,  ce  liquide  n'était  pas 
grevé  de  droits  de  douane  et  d'octroi  exces- 
sifs, qui  atteignent  quelquefois  jusqu'à  300 
pour  100  de  sa  valeur.  Si  ces  droits  étaient 
supprimés,  le  pétrole  se  vendrait,  à  Paris, 
20  centimes  le  litre. 

Le  pétrole  est  à  vil  prix  en  Amérique  et 
en  Russie.  En  Belgique,  il  vaut  à  peine 
45  centimes  le  litre.  L'abaissement  des 
droits,  en  France,  assurerait  à  nos  popula- 
tions le  bienfait  d'un  éclairage  brillant  et  à 
bon  marché. 

Disons,  pour  terminer  ce  sujet  que  deux 
.  industries  auxquelles  se  rattachent  les  in- 
térêts les  plus  considérables,  sont,  en  ce 
moment,  en  lutte  ouverte.  Le  gaz  et  l'élec- 
tricité se  trouvent  en  présence,  le  premier 
se  flattant  de  demeurer  en  possession  d'un 
privilège  dont  il  jouit  depuis  un  demi- 
siècle;  le  second,  se  parant  de  la  brillante 
auréole  du  progrès  scientifique.  On  se  de- 


mandait qui  Remporterait,  dans  cet  homé- 
rique combat  scientifique  et  industriel,  et 
si  l'électricité  parviendrait  à  remplacer  le 
gaz  dans  nos  demeures,  sur  les  places  pu- 
bliques, dans  les  ateliers,  dans  les  théâtres. 
Au  plus  fort  de  cette  lutte,  un  troisième 
champion,  le  pétrole,  est  entré,  dans  la 
|  lice.  Ce  nouveau  produit  naturel  n'a  pas, 
comme  l'électricité,  l'appui  d'une  énorme 
quantité  de  recherches  et  de  travaux,  dus 
aux  physiciens  des  deux  mondes.  Il  est 
modeste  et  de  basse  origine  ;  il  sort  d'un 
trou  de  la  terre,  et  ses  amis,  ses  défenseurs, 
ses  clients,  humbles,  comme  lui,  sont  le 
travailleur  et  le  pauvre.  Mais  il  a  en  sa  fa- 
veur, l'apanage  essentiel,  l'avantage  fonda- 
mental :  le  bon  marché.  Le  pétrole  est 
beaucoup  moins  cher  que  le  gaz,  moins  cher 
que  l'électricité,  et  si  les  droits  énormes 
qu'il  supporte,  en  France,  étaient  suppri- 
més, il  nous  donnerait  la  lumière  avec 
une  économie  fabuleuse.  Quant  aux  dan- 
gers qu'on  reprochait  autrefois  à  son  emploi 
dans  l'éclairage,  le  perfectionnement  de  sa 
rectification  dans  les  raffineries,  d'une  part,^ 
et,  d'autre  part,  les  appareils  irréprochables 
dont  nous  ont  doté  les  lampistes  allemands, 
anglais,  américains,  et  français,  ont  dissipé 
toute  crainte,  et  assuré  à  l'usage  universel 
de  ce  liquide  une  sécurité  complète. 

En  résumé,  depuis  la  publication  de  notre 
Notice  sur  Y  Art  de  F  éclairage,  dans  les  Mer- 
veilles  de  la  science ,  cet  art,  d'une  utilité 
fondamentale  dans  les  sociétés,  a  fait  des 
progrès  considérables.  Il  a  été  dans  quel- 
ques-unes de  ses  branches  le  théâtre  d'une 
véritable  révolution.  C'est  ce  que  nous 
sommes  heureux  d'avoir  signalé  dans -ce 
Supplément. 


FIN  DU  SUPPLÉMENT  A 


l'art  de  l'éclairage. 


SUPPLÉMENT 


L'ART  DU  CHAUFFAGE 


Dans  la  No  tice  des  Merveilles  de  la  science. 
sxirVArt  du  chauffage{ï)  nous  avons  étudié 
le  chauffage  :  ■ 
-    1°  Par  les  cheminées; 

2°  Par  les  calorifères  ; 

3°  Par  les  poêles; 

4°  Par  le  gaz. 

Nous  avons  à  faire  connaître,  dans  ce 
Supplément,  les  inventions  réalisées  dans 
l'art  du  chauffage,  depuis  la  publication  de 

cette  Noticevc'est-à-dire  depuis  Tannée  1870, 
environ,  jusqu'à  ce  jour. 

Le  chauffage  par  les  cheminées  et  les  calo- 
rifèrèsn'a  pas  reçu,  depuis  d870,  de  perfec- 
tionnements dignes  d'être  signalés,  mais  il 
en  a.  été  autrement  pour ,  les  poêles  et  le 
gaz.  -En  .  ce  qui"  concerne  les  poules,  une 
.innovation  très  importante,  si  l'on  consi- 
dère son  énorme  extension,  a  été  réalisée. 
Nous  voulons  parler  des  poêles  à  combus- 
tion lente,  ou  poêles  mobiles,  qui  se  fabri- 
quent aujourd'hui,  en  France,  par  centaines 
de  mille,  chaque  année.  Le  chauffage  par  le 
gaz,  qui  n'en  était  qu'à  ses  débuts,  au  mo- 

.  (1)  Tome  IV,  pages  240-348.      ,    '  , 

'      S.  t.  h.  ,  ;  ■ 


ment  de  la  publication  de  notre  Notice,  s'est 
prodigieusement  développé,  et  tient  mainte- 
,  nant  une  grande  place  dans  les  apparte- 
ments, les  ateliers  et  les  cuisines.  Ajoutons 
qu'un  agent  de  chauffage  dont  nous  par- 
lions à  peine  dans  ia  même  Notice,  le  pé- 
trole, est  entré,  d'une  façon  régulière,  dans 
les  usages  industriels,  particulièrement 
pour  le  chauffage  des  chaudières  des  ba- 
teaux à  vapeur  de  certains  pays,  et  des 
locomotives. 

Nous  avons  donc  à  traiter,  dans  ce  Sup- 
plément : 

1°  Des  poêles  à  combustion  lente; 

2°  Des  nouvelles  applications  du  gaz  de 
l'éclairage  (hydrogène  bicarboné)  au  chauf- 
fage des  fourneaux  de  cuisine,  des  poêles, 
ou  cheminées  d'appartement,  et  des  four- 
neaux d'ateliers. 

3°  Du  pétrole  employé  pour  remplacer 
la  houille,  dans  divers  foyers  industriels: 
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CHAPITRE  PREMIER 

LES    POÊLES    A    COMBUSTION  LENTE. 

L'origine  de  l'invention  des  poêles  à  com- 
bustion lente  se  trouve  dans  l'appareil  que 
nous  avons  décrit  dans  les  Merveilles  de  la 
science,  sous  le  nom  de  poêle  à  alimentation 
continue.  Nous  en  avons  donné  la  descrip- 
tion et  la  figure;  le  lecteur  est  prié  de  s'y 

-  reporter  (1). 

La  théorie  du  poêle  à  alimentation  conti- 
nue, qu'un  constructeur  anglais,  Thomas 
Walker,  avait  fabriqué,  après  en  avoir  lui- 
même  pris  l'idée  dans  le  foyer  des  hauts- 
fourneaux,  consistait  à  alimenter  de  charbon 
et  de  minerai,  un  foyer,  par  le  seul  poids  du' 
combustible  superposé.  Comme  on  peut  le 
voir  par  le  dessin  que  nous  en  avons  donné, 
le  coke,  dans  l'appareil  de  Thomas  Walker, 
était  contenu  dans  un  long  tube  central, 
fermé  à  sa  partie  supérieure  par  un  cou- 
vercle, dont  les  bords  saillants  plongeaient 
dans  un  lit  de  sable.  Par  son  seul  poids, 
le  coke  descendait  sur  la  grille,  au  fur  et  à 
mesure  de  sa  combustion,  qui  s'opérait  par 
le  bas.  Les  gaz  enflammés  s'échappaient 
par  un  tube  latéral. 

Le  poêle  Walker  fut  introduit  ou  perfec- 
tionné, en  France,  par  M.  Gough,  qui  lui 
donna  le  nom  de  calorifère  phénix,  sous 
lequel  il  est  encore  connu  et  employé  au- 
jourd'hui. 

On  suivra  facilement  sur  la  coupe  ,  que 
nous  en  donnons  (fig.  399)  les  diverses  par- 
ties dont  le  calorifère  phénix  se  compose. 

B  est  le  cendrier;  C,  le  régulateur  placé 
à  la  porte  qui  se  trouve  à  la  base  ;  E  la  porte 
du,  foyer,  pourvue  d'une  feuille  de  mica 
transparente,  à  travers  laquelle  on  voit 
briller  le  feu  ;  FF  est  la  calotte  en  fonte,  où 
brûle  le  charbon;  G  la  grille.  Le  courant 
d'air  passe,  du  régulateur  C,  à  travers  cette 

>    (1)  Tome  IV,  page  293,  figure  186. 


grille,  ainsi  que  l'indiquent  les  flèches. 
H,  H,  M,  M,  est  un  fort  revêtement  de  fonte, 
qui  protège  le  cylindre  extérieur  contre 
une  chaleur  excessive,  et  qui,  combinée 


3M  £ 


m 
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Fig.  399-  —  Calorifère  phénix. 

avec  la  petitesse  du  feu,  maintient  le  poêle 
extrêmement  chaud,  même  dans  la  partie 
isolée  du  fourneau.  Sur  cette  partie,  figurée 
par  M,  s'élève  un  cylindre  en  tôle,  LL.  De 
la  surface  du  feu,  la  fumée  s'élève  et  s'é- 
chappe par  le  tuyau  latéral,  0.  En  faisant 


523 


passer  ainsi  la  fumée  sur  cette  grande 
surface  rayonnante  (Fair  et  le  rayonnement 
emportant  la  chaleur  du  côté  opposé),  on 
économise  la  chaleur  produite  à  sa  plus 
grande  intensité,  en  en  laissant  échapper 
par  la  cheminée,  la  plus  petite  quantité 
possible. 

.  .  Au  centre  .est  le' réservoir  de  coke?  KKN? 
qui,  étant  rempli  de  combustible  depuis  le 
haut,  entretient  uniformément  le  feu  au- 
dessous,  jusqu'à  ce  que  le  combustible  soit 
totalement  consumé.  Dans  la  partie  supé- 
rieure, le  foyer  est  privé  d'air,  au  moyen  du 
couvercle,  R,  qui  est  ensablé  dans  l'en- 
clave, TT.  Le  combustible  ne  peut  donc 
brûler,  faute  d'air,  quoiqu'il  pose  perpen- 
diculairement sur  le  feu. 

On  obtient  ainsi  un  petit  feu  constam- 
ment entretenu,  et  une  chaleur  uniforme, 
pendant  douze  à  dix-huit  heures.  . 

Le  tuyau  0,  par  où  s'opère  l'échappement 
des  gaz  provenant  de  la  combustion,  est 
placé  environ  à  moitié  de  la  hauteur  totale 
de  la  colonne. 

Le  tirage  se  règle  au  moyen  de  l'introduc- 
tion d'une  quantité  d'air  plus  ou  moins 
grande,  par  le  bouchon  à  vis  G,  prati- 
qué dans  la  porte  inférieure  qui  sert  à 
l'extraction  du  cendrier,  B.  La  plaque 
de  mica,  E,  encastrée  dans  une  ouver- 
ture correspondante  au  foyer,  permet  de 
suivre  la  marche  de  la  combustion,  et 
d'apprécier  le  moment  où  il  convient  de 
nettoyer  la  grille,  ou  de  remettre  du  com- 
bustible. 

Cette  manière  d'alimenter  automatique- 
ment un  poêle,  par  le  seul  poids  du  combus- 
tible, renouvelé  seulement  chaque  vingt- 
quatre  heures,  était  d'un  avantage- pratique 
considérable.  L'ingénieur  russe,  de  Chou- 
bersky,  s'emparant  de  cette  idée,  construisit 
le  poêle  à  alimentation  continue ,  qui  repro- 
duisait à  peu  près  exactement  le  poêle  de 
Walker  ou.  de  Gough.  Mais  l'ingénieur 


russe  augmenta  l'utilité  de  ce  système,  en 
munissant  le  poêle  d'une  paire  de  roulettes, 
qui  permettent  de  le  transporter  d'une  pièce 
à  l'autre,  et  de  chauffer  ainsi  alternative- 
ment l'antichambre,  la  salle  à  manger  ou 
le  salon.  . 

Bien  que  chacun  connaisse  le  poêle  Chou- 
bersky.  il  ne  sera  pas  inutile  d'en  donner 
une  description  précise. 

La  figure  400  donne  la  coupe  en  tra- 
vers et  la  figure  4-01  l'élévation  du  poêle 
Choubersky.  La  légende  qui  accompagne 
la  figure  400,  donne  l'explication  des  diffé- 
rentes  parties  de  l'appareil. 

On  sait  ce  qui  caractérise  ce  genre  de 
poêle,  c'est  la  lenteur  de  la  combustion. 
La  faible  proportion  de  coke  ou  d'anthra- 
cite brûlée,  procure  une  grande  écono- 
mie, tout  en  fournissant  la  quantité  de 
chaleur  strictement- nécessaire  au  chauffage 
normal  d'une  pièce  d'appartement. 

Empressons-nous  de  dire,  toutefois,  que 
la  lenteur  de  la  combustion  a  un  inconvé- 
nient. Comme  une  grande  quantité  dé 
charbon  se  trouve  en  présence  d'une 
très  faible  proportion  d'air,  il  en  résulte, 
comme  nous  l'enseigne  la  chimie,  qu'au 
lieu  de  gaz  acide,  carbonique,  il  se  produit 
de  l'oxyde  de  carbone,  gaz  éminemment 
toxique.  Et  si  le  tirage  de  la  cheminée  est 
faible  ou  nul,  le  gaz  oxyde  de  carbone  peut 
refluer  dans  la  pièce  d'appartement,  et 
occasionner  des  accidents  d'asphyxie  aux 
personnes  qui  l'occupent. 

Aux  premiers  temps  de  cette  inven- 
tion, la  construction  des' poêles  Choubersky 
était  défectueuse,  et  l'on  n'était  pas  suffisam- 
ment averti  des  dangers  qu'ils  peuvent  pré- 
senter, dans  certaines  conditions.  Telles 
furent  les  causes  d'accidents  assez  nom- 
breux, qui  se  produisirent,  à  cette  époque, 
et  qui  émurent  beaucoup  l/opinion  pu- 
blique, 

Grâce  aux  perfectionnements  apportés 
aux  appareils,  ces  accidents  sont  devenus 
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aujourd'hui,  extrêmement  rares.  Il  est  bon, 
toutefois,  que  le  public  en  soit  averti.  Les 
poêles  à  combustion  lente  ont  pris  partout 
une  extension  immense,  contre  laquelle  ne 
prévaudront  pas  les  inconvénients  qu'on 


Fig.  400.  —  Coupe  du  poêle  roulant  de  Choubersky. 

C,  couvercle  mobile.  —  S,  gorge  remplie  de  sable  fin,  produisant 
l'occlusion.  —  M,  manivelle,  pour  le  transport  du  poêle.  —  R,  rou- 
lettes. —  AT,  cylindre  intérieur  eu  tôle,  recevant  la  chaleur,  en- 
touré d'une  enveloppe  extérieure,  P.  —  F,  partie  du  cylindre  com- 
posant le  foyer,  et  qui  est  en  fonte.  —  U,  manivelle  pour  agiter 
le  coudrier  et  activer  la  combustion. —  G,  grille.  —  BE.  tuyau  d'é- 
chappement des  gaz  provenant  de  la  combustion.  —  T,  trous  pour 
l'échappement  desdits  gaz.  —  0,  valve  obturatrice  du  tuyau,  ËB. 


leur  reproche.  Le  mieux  donc  est  d'essayer 
de  diminuer  leurs  dangers,  en  les  signalant 
au  public,  afin  que  constructeurs  et  archi- 
tectes les  évitent,  et  que,  d'un  autre  côté, 
les  consommateurs  observent  les  précau- 
tions dont  l'oubli  peut  mettre  leur  vie  en 
péril. 


A  ce  point  de  vue,  il  est  très  important 
de  connaître  les  détails  de  la  discussion  qui 
eut  lieu  à  l'Académie  de  médecine  de  Paris, 
en  1889,  et  dans  laquelle  la  question  des 
dangers  des  poêles  mobiles  fut  longuement 
agitée. 

C'est  le  Dr  Lancereaux  qui  mit  le  pre- 
mier ce  sujet  sur  le  tapis,  dans  une  com- 
munication faite  à  l'Académie  de  méde- 
cine, le  5  février  1889,  où  il  énumérait  les 
dangers  qui  résultent,  dans  certaines  cir- 
constances, de  l'usage  des  poêles  mobiles,  à 
combustion  lente. 

Dans  toute  combustion,  il  se  forme,  entre 
autres  produits,  du  gaz  acide  carbonique 
et  du  gaz  oxyde  de  carbone  et  comme  nous 
l'avons  dit  plus  haut,  toutes  les  fois  que 
l'acide  carbonique  passe  sur  un  excès  de 
charbon  incandescent,  il  se  tranforme 
partiellement  en  oxyde  de  carbone.  Or, 
l'oxyde  de  carbone  est  un  poison  violent. 
A  dose  un  peu  forte,  il  tue  sans  retour  ;  à 
dose  faible,  il  tue  encore,  dans  un  temps 
plus  ou  moins  long,  mais  on  ne  peut 
échapper  à  son  action  délétère;  à  dose  extrê- 
mement minime,  il  est  encore  dangereux 
à  respirer,  parce  que  ses  effets,  devenus 
chroniques,  se  traduisent  par  une  anémie 
et  des  accidents  nerveux  dont  on  recherche 
souvent  la  cause  ailleurs. 

Les  poêles  à  combustion  lente  réalisent 
cette  condition,  c'est-à-dire  mettent  en  pré- 
sence l'acide  carbonique  avec  un  excès  de 
charbon  :  d'où  résulte  nécessairement  la 
production  de  gaz  oxyde  de  carbone. 

Dans  sa  communication  à  l'Académie  de 
médecine,  le  Dr  Lancereaux  commençait 
par  rapporter  trois  cas  d'empoisonnement 
graves,  observés  par  lui,  dans  sa  clientèle, 
et  causés  par  les  poêles  mobiles;  puis,  il 
abordait  la  question  fondamentale,  à  savoir 
la  cause  de  ces  accidents. 

«  Tous,  les  poêles  mobiles,  dit  le  Dr  Lan- 
cereaux, ont  pour  but  de  donner  une  com- 
bustion lente,  continue  et  d'être  transpor- 
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clusion.  n'est  jamais  garantie,  et  les  gaz 
peuvent  s'échapper,  par  suite  de  l'imperfec- 
tion de  ce  mode  de  clôture. 

Les  causes  de  l'échappement  des  gaz  à 
l'intérieur  des    pièces,    sont,   d'après  le 


i 


tables.  La  mobilité  s'obtient  en  garnissant 
le  poêle  d'un  soubassement  à  roulettes;  la 
continuité,  en  chargeant,,  toutes  les  douze 
heures  avec  du  coke,  et,  toutes  les  vingt- 
quatre  heures  avec  de  l'anthracite ,  le 
cylindre  intérieur  du  poêle.  Quant  à  la 
lenteur,  elle  est  l'effet  du  mode  suivant 
lequel  s'opère  le  tirage  ;  et  comme,  dans  ces 
poêles,  on  cherche  à  réaliser  une  économie 
de  combustible,  il  en  résulte  que  l'appel 
d'air  est  aussi  faible  que  possible  ;  car  moins 
il  entre  d'oxygène  dans  le  poêle,  et  moins 
on  brûle  de  combustible. 

<(  Les  recherches  anémométriques  du 
DL'  Yallin  l'ont,  en  effet,  conduit,  dit  le 
:  Dr  Lancereaux,  à  reconnaître  que,  dans  un 
poêle  mobile  ordinaire,  le  tirage  ne  fait 
arriver  au  foyer  que  4  mètres  cubes  d'air 
par  kilogramme  de  coke  brûlé,  quand  cette 
quantité  de  combustible  exige  9  mètres 
cubes  d'air  pour  que  tout  le  carbone  soit 
transformé  en  acide  carbonique,  et  alors, 
le  produit  de  la  combustion  est  surtout  de 
l'oxyde  de  carbone. 

«  Aussi  peut-on  dire  de  ces  appareils, 
ajoute  M.  Lancereaux,  qu'ils  sont  des  foyers 
de  production  de  gaz  toxiques,  et  que  plus  ils 
sont  économiques,  plus  ils  sont  dangereux.  » 
,  Les  poêles  mobiles  se  composent,  en 
général,  comme  le  représente  la  figure  400, 
de  deux  cylindres  concentriques  de  tôle, 
entre  lesquels  existe  une  sorte  de  chambre, 
que  Ton  pourrait  appeler  çhamôre  de  sti- 
reté,  si  certains  constructeurs  n'avaient  eu 
la  malheureuse  idée  d'en  annihiler  le  rôle., 
en  perçant,  sur  le  cylindre  extérieur,  des 
ouvertures,  dites  bouches  de  chaleur. 

Le  cylindre  intérieur,  en  tôle  AT,  reçoit  le. 
combustible.  Il  est  fermé  par  un  couvercle 
circulaire,  reçu  dans  une  gorge  ou  rai- 
nure, formée,  à  la  partie  supérieure,  par 
la  réunion  du  cylindre  extérieur  et  du 
cylindre  intérieur.  Cette  rainure  est  rem- 
plie de  sable  fin,  qui  a  pour  but  de  ren-, 
dre  la  fermeture  hermétique ,  mais  Toc- 


Fig.  401.  — Poêle  Choubersky  (vue  extérieure). 

Dr  Lancereaux  :  l'adaptation  imparfaite  du 
couvercle,  la  mauvaise  disposition  de  la 
plaque  mobile,  enfin  le  refoulement  des 
vapeurs  de  charbon.  Il  suffît  de  la  présence 
d'un  fragment  de  coke  ou  d'une  pierre,  dans 
le  sable,  de  l'oxydation  avec  perforation  du 
couvercle,  ou  de  toute  autre  circonstance, 
pour  que  la  fermeture  du  poêle  ne  soit  pas 
hermétique,  et  que  les  gaz  puissent  s'échap- 
per dans  l'appartement.  Les  plaques  mo- 
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biles,  malgré  tous  les  soins  que  l'on  ap- 
porte à  leur  ajustement,  laissent  parfois 
filtrer  les  gaz,  quand  surtout  elles  ne  pré- 
sentent qu'un  seul  orifice  pour  le  tuyau 
du  poêle ,  sans  ventouse  inférieure.  Le 
refoulement  des  gaz  se  conçoit  facilement 
pour  les  poêles  mobiles  pourvus  d'un  tuyau 
muni  d'une  valve  incapable  d'obturer  com- 
plètement leur  calibre. 

S'il  existe  des  fissures  et  des  communi- 
cations entre  les  cheminées  de  deux  appar- 
tements voisins,  des  dangers  peuvent  exister, 
dit  le  Dr  Lancereaux,  pour  les  personnes 
des  étages  supérieurs,  ou  même  des  étages 
inférieurs.  Beaucoup  de  cas  d'empoisonne- 
ment à  distance  par  les  poêles  mobiles,  ont 
été  signalés  par  MM.  Boutmy,  Henri  de 
Boyer  et  autres  médecins. 

Il  est  enfin  un  dernier  danger,  rare 
pourtant  dans  ce  cas,  car  il  résulte  de  la 
température  trop  élevée  du  foyer  de  com- 
bustion. On  sait  que  la  fonte  se  laisse  tra- 
verser, à  une  haute  température,  par  les 
gaz,  et  surtout  par  l'oxyde  de  carbone.  Le 
cylindre  intérieur  des  poêles  mobiles  a 
pour  but  de  remédier  à  cet  inconvénient, 
en  créant  une  chambre  à  enveloppe  externe  ; 
mais  c'est  à  la  condition,  comme  il  est  dit 
plus  haut,  que  cette  enveloppe  externe  ne 
sera  pas  percée  d'orifices,  dits  bouches  de 
chaleur;  car  ces  orifices  permettent  au  gaz 
de  s'échapper  dans  l'appartement. 

En  résumé,  les  poêles  économiques,  ou 
poêles  mobiles,  reposent,  dit  le  Dr  Lance- 
reaux, sur  un  principe  défectueux,  au  point 
de  vue  de  l'hygiène,  et  ils  offrent,  par  les 
raisons  déduites  plus  haut,  des  dangers 
sérieux. 

Pour  remédier  à  ces  dangers,  le  Dr  Lan- 
cereaux proposait  à  l'Académie  de  demander 
à  qui  de  droit,  des  mesures  administra- 
tives, qu'il  énonçait  en  ces  termes  : 

1°  N'autoriser  la  vente  des  poêles  qu'à  la  con- 
dition que  le  tirage  soit  suffisant  pour  transfor- 
mer tout  le  carbone  en  acide  carbonique;  - 


2°  N'autoriser  l'ajustement  du  tuyau  d'un  poêle 
mobile  aune  cheminée  quelconque  qu'à  la  con- 
dition que  cette  cheminée  ait  un  tirage  corive-. 
nable  et  suffisant  pour  le  dégagement  facile  des 
vapeurs  et  des  gaz  provenant  de  la  combustion; 

3°  Exiger,  avant  la  pose  d'un  poêle,  l'examen 
des  cheminées  voisines,  de  façon  à  éviter  le  refou- 
lement ou  la  filtration  des  gaz  d'une  cheminée 
dans  une  autre,  et  à  préserver  les  intéressés  ou 
leurs  voisins  de  l'empoisonnement  oxycarboné  à 
distance; 

4°  Prévenir  le  public  du  danger  qu'il  court  en 
laissant  séjourner,  la  nuit,  un  poêle  à  combus- 
tion lente  dans  une  chambre  où  l'on  couche,  ou 
même  dans  une  chambre  voisine. 

Dans  la  séance  du  26  mars  1889,  M.  le 
Dr  Vallin  combattit  l'idée  de  faire  interve- 
nir l'administration  dans  la  question  dont 
il  s'agit.  Il  pensait  qu'il  vaudrait  mieux, 
sans  recourir  à  aucun  règlement  de  police, 
signaler  au  public  les  dangers  que  présen- 
tent quelquefois  les  poêles  mobiles,  et  les 
moyens  de  se  mettre  à  l'abri  de  ces  dangers. 

Le  Dr  Lancereaux  demandait  que  l'on 
n'autorisât  la  vente  des  poêles  mobiles 
qu'à  la  condition  que  leur  tirage  soit  suf- 
fisant pour  transformer  tout  le  carbone  en 
accide  carbonique,  et  s'opposer  ainsi  à  la 
formation  d'oxyde  de  carbone.  ■  , 

«  Cette  mesure,  dit  le  Dr  Yallin,  aurait 
pour  effet  de  prohiber  la  vente  de  tous  les 
poêles  qui  existent  aujourd'hui  dans  le 
commerce,  aussi  bien  en  France  que  dans 
le  reste  de  l'Europe.  Depuis  qu'on  a  reconnu 
les  avantages  économiques  des  poêles  à 
combustion  lente,  on  n'en  veut  plus  d'au- 
tres. On  est  tombé  d'une  extrémité  dans  une 
autre.  En  1829,  d'Arcet  demandait  qu'on 
donnât  à  un  poêle,  de  bonne  dimension,  une 
ouverture  pour  l'arrivée  de  l'air  neuf,  soit 
par  la  grille,  soit  par  la  porte  d'entrée, 
équivalant  à  douze  carrés  de  1  décimètre. 
Mais  on  gaspillait,  ainsi,  le  calorique,  en 
faisant  traverser  le  foyer  par  des  centaines 
de  mètres  cubes  d'air  froid,  qu'on  chauffait 
à  +  50  ou  à  -f  60  degrés,  pour  le  verser 
dans  l'atmosphère  extérieure,  au  sommet  de 
la  cheminée,,  sans  que  les  calories  ainsi 


SUPPLÉMENT  A  L'ART  DU  CHAUFFAGE. 


527 


soustraites/  eussent  en  rien  servi  à  chauffer 
la  chambre.  Aujourd'hui,  on  tombe  dans 
l'excès  inverse;  la  presque  totalité  des 
poêles  modernes  n'ont  plus  qu'une  ouver- 
ture de  huit  à  dix  carrés  de  1  centimètre, 
munie  d'opercules,  ne  laissant  librement 
ouverts  que  deux  ou  trois  trous,  d'un  centi- 
mètre. Au  point  de  vue  de  la  dépense  du 
combustible  et  de  réchauffement  de  l'ap- 
partement, l'économie  est  énorme,  mais  la 
salubrité  et  le  bien-être  sont  complètement 
sacrifiés.  On  peut  affirmer  qu'il  n'y  a  pas 
un  poêle  moderne  dont  les  produits  de 
combustion  ne  contiennent  une  proportion 
d'oxyde  de  carbone  beaucoup  plus  grande 
que  dans  une  cheminée  ordinaire. 

«  Ces  poêles  sont  surtout  dangereux 
quand  ils  sont  mal  construits,  et  quand  on 
ne  sait  pas  s'en  servir;  mais  au  lieu  de  les 
supprimer,  tous  en  bloc,  il  faut  signaler 
leurs  lacunes  et  les  moyens  de  se  mettre  à 
l'abri  du  danger, 

«  Au  lieu  de  réduire  les  orifices  de  telle 
façon  que,  dans  un  poêle  mobile  consom- 
mant 10  kilogrammes  de  coke  en  vingt- 
quatre  heures,  il  ne  passe  que  40  mètres 
cubes  d'air  dans  le  même  temps,  alors  qu'il 
est  besoin  de  100  mètres  cubes  pour  trans- 
former tout  le  carbone  en  acide  carbo- 
nique, il  faudrait,  tout  au  moins,  laisser 
arriver  ce  dernier  volume  d'air  sur  le  com- 
bustible. 

«  En  outre,  dans  la  plupart  des  poêles, 
ce  n'est  pas  l'entrée  de  Pair  dans  le  foyer 
qui  est  rétrécie,  c'est  la  sortie  des  gaz  résul- 
tant de  la  combustion.  Ces  gaz  ne  peuvent 
s'échapper  qu^à  travers  les  trous  ménagés 
dans  l'enveloppe  intérieure,  avant  d'aller 
gagner,  par  des  chemins  compliqués,  le 
tuyau  de  fumée,  fixé  à  l'enveloppe  exté- 
rieure. Ces  poêles  fonctionnent  donc  tous 
comme  un"  ancien  poêle  dont  on  aurait 
presque  complètement  fermé  la  clef\  Le 
danger  est  plus  grand  encore  que  si  l'on 
avait  rétréci  l'orifice  d'arrivée  de  l'air,  car 


les  gaz  toxiques  résultant  de  la  combus- 
tion, n'ayant  qu'une  issue  très  difficile, 
peuvent  aisément  refluer  dans  la  pièce  ha- 
bitée. ■  ■. 

«  Enfin,  la  petite  quantité  d'air  et  de  gaz 
provenant  du  foyer,  a  abandonné  une  grande 
partie  de  ,  son  calorique  aux  parois  de 
l'appareil  ;  elle  n'est  plus  capable  de  chauffer 
le  coffre  de  la  cheminée  ou  les  parties 
élevées  du  tuyau  de  fumée.  La  différence 
avec  la  température  extérieure  au  niveau 
du  toit  est  très  faible,  le  tirage  est  donc 
presque  nul.  Le  moindre  tourbillon  de 
l'air  détermine  des  reflux  de  gaz  toxiques 
dans  l'appartement.  Il  faudrait  donc  savoir 
produire  la  quantité  de  chaleur  nécessaire 
pour  assurer  un  tirage  protecteur. 

«  On  ne  saurait  trop  engager  les  fabri- 
cants à  supprimer  la  clef,  qui  permet  de 
mettre  l'appareil  en  petite  marche,  pendant 
la  nuit,  alors  qu'on  ne  peut  secouer  la  cendre 
accumulée,  et  qui  augmente  la  difficulté  de 
sortie  des  gaz  de  la  combustion;  la  plupart 
des  cas  de  mort  survenus  pendant  la  nuit, 
ont  été  dus  à  cette  cause. 

«  Il  faut  trouver  un  autre  mode  de  fer- 
meture que  l'immersion  du  couvercle  dans 
le  sable.  Celui-ci  n'est  pas  suffisamment 
renouvelé;  quand  il  n'est  pas  très  bien 
desséché,  il  amène  rapidement  l'oxydation 
et  la  destruction  de  la  saillie  métallique  du 
couvercle,  dont  le  bord,  frangé  et  perforé, 
laisse  passer,  alors,  les  gaz  toxiques. 

«  Enfin  ^  il  faut  rappeler  sans  cesse  que 
le  danger  augmente  avec  le  déplacement 
fréquent  de  ces  poêles.  Chaque  cheminée 
à  laquelle  ceux-ci  sont  susceptibles  de 
s'adapter,  doit  être  munie  d'un  tuyau tage 
fixe,  d'une  grande  hauteur;  il  est  indispen- 
sable de  l'échauffer  chaque  fois,  par  un  feu 
clair  et  rapide,  pour  déterminer  le  tirage,; 
avant  d'y  apporter  l'appareil. 

«  Ces  conseils,  ajoute  le  D1"  YalJin,  ont 
été  sans  doute  bleu  des  fois  placés  sous 
les  yeux  du  public,  soit  par  Tes  conseils 
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d'hygiène,  soit  par  la  presse  scientifique; 
mais  on  ne  saurait  les  renouveler  trop  sou- 
vent, et  si  l'Académie  de  médecine  devait 
intervenir,  il  vaudrait  peut-être  mieux,  au 
lieu  de  demander  la  prohibition  de  tous 
les  appareils  suspects,  qu'elle  rédigeât 
une  instruction,  qui  serait  largement  ré- 
pandue dans  le  public.  » 

Le  Dr  Lancereaux  propose  aussi  «  d'exi- 
ger,' avant  la  pose  d'un  poêle,  l'examen  de 
la  cheminée,  afin  de  s'assurer  que  son 
tirage  est  convenable  et  suffisant  ».  Mais 
de  quelle  façon  exiger  cette  expertise? 
Faudra- 1— il,  pour  placer  un  poêle  chez  soi, 
subir  les  mêmes  formalités  que  pour  placer 
un  bec  de  gaz?  Dans  ce  dernier  cas,  la 
garantie  est  tellement  illusoire  au  point  de 
vue  de  l'hygiène  publique  et  du  danger 
d'explosion,  que  l'exemple  ne  mérite  guère 
d'être  imité.  La  garantie,  on  pourrait  la 
chercher  dans  une  vigilance  plus  grande 
de  l'architecte,  qui,  avant  de  livrer  une 
maison  terminée,  devrait  s'assurer,  par 
des  expériences  précises,  que  tous  les 
rouages  de  cette  machine  compliquée  fonc- 
tionnent d'une  façon  irréprochable  :  réseau 
d'égout,  canalisation  de  l'eau,  tuyaux  de 
'  chute,  gaines  de  fumée,  prises  d'air  et  d'ap- 
pareils de  chauffage . 

M.  Yallin  pensait  que  l'Académie  pour- 
rait rédiger  une  Instruction,  qui,  étant  lar- 
gement répandue  dans  le  public,  le  ren- 
seignerait sur  les  meilleurs  moyens  d'em- 
ployer ce  mode  de  chauffage,  en  évitant 
ses  inconvénients. 

M.  Vallîn  fit  connaître,  à  ce  propos,  un 
usage  anglais,  qu'il  serait  très  utile  d'im- 
porter dans  notre  pays.  Il  s'agit  des  Associa- 
tions de  protection  sanitaire.  En  payant  une 
faible  cotisation  annuelle,  chaque  locataire, 
ou  propriétaire,  est  assuré  d'une  visite  pério- 
dique faite  dans  son  logement,  ou  sa  maison, 
par  un  ou  plusieurs  agents  sanitaires,  les- 
quels, par  des  expériences  ingénieuses, 
contrôlent  la  salubrité  et  le  bon  fonction- 


nement de  toutes  les  parties  de  l'habita- 
tion. Les  rapports  annuels  publiés  à  Lon- 
dres, par  plusieurs  de  ces  Sociétés,  font  voir 
combien  sont  nombreuses  et  souvent  inat- 
tendues les  causes  d'insalubrité  auxquelles 
on  a  pu  ainsi  obvier. 

LeDrLe  Roy  de Méricourt  déclara,  comme 
le  D'  Vallin,  qu'il  n'était  pas  nécessaire  de 
faire  intervenir  l'administration  dans  le 
choix  d'un  appareil  de  chauffage.  «  L'hygié- 
niste, dit  M.  Le  Roy  de  Méricourt,  a  sur- 
tout pour  mission  d'instruire,  d'expliquer, 
de  persuader.  Il  doit  faire  appel  à  l'intel- 
ligence, au  raisonnement  des  populations, 
et  non  les  traiter  en  mineures,  ayant  besoin 
d'être  tenues  en  tutelle  par  les  pouvoirs 
publics.  L'initiative  particulière,  aidée  par 
les  idées  de  solidarité,  qui  ont  fait  de  très 
grands  progrès  dans  notre  pays,  surtout 
depuis  que  la  liberté  des  associations  nous 
est  acquise,  doit  suffire  pour  éclairer  le 
public  sur  le  soin  de  sa  santé. 

Il  était  important  de  connaître  la  compo- 
sition des  gaz  provenant  de  la  combustion 
des  poêles  mobiles. 

Dans  la  même  séance,  du  26  mars  1889, 
le  D"  Dujardin-Beaumetz  fit  connaître  le 
résultat  d'analyses  qu'il  avait  faites,  de  con- 
cert avec  le  Dr  G*  de  Saint-Martin,  des  pro- 
duits gazeux  de  cette  combustion.  Yoici 
les  nombres  quïl  a  trouvés  : 


Expériences  de  MM.  Dujardin-Beauraetz  et  de 
Saint-Martin,  en  1889. 

I.  —  Combustion  du  coke. 

Gaz  acide  Gaz  oxyde 

carbonique.        de  carbone. 

Petite  marche  normale  de 

jour   0,55 

Petite  marche  le  matin  ..     4,00  3,94 
—        le  jour,  sans 

plaque...    16,54  0,60 
Grande  marche  le  jour, 

remué!   9,64  1,17 

Grande  marche  le  matin.     3,10  0,75 


en  volumes. 
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II.  —  Combustion  de  l'anthracite. 


Gaz  acide 

-    '  carbonique. 

Marche  normale,  le  jour.  13,56 
—  la  nuit.  5,57 

-P artie  supérieure  du poêle.  9,65 


Gaz  oxydé 
de  carbone. 

0,51  )  , 

2,38  en  volumes. 
U6  ! 


Expériences  de  M.  Mariê-Davy . 


T.  Petite  vitesse,  charge 


IL,  Refoulement  par  ob 
turation.    


chargement. 


.  chauffe. 


Gaz,  acide 
carbonique. 

Gaz  oxyde 
de  carbone. 

.  .14,05 
e 

13,20. 

0,78 

0,44 

.  6,00 

0,64  i 

,      3,05  . 

0,06 

>  en  volumes. 

.  8,56 

1,98 

8,07 

1,04 

; 

.    10,04  . 
.  ;  9,15 

0,60 
0,07  / 

Lë  Dr  Brouardel  cita  d'autres  nombres, 
obtenus  avec  le  poêle  Choubersky.  Les 


voici  : 

Acide 

.  (  •■  '.  -     •  .  carbonique. 

■  Prise  de  midi,  petite  mar- 
.  che  avec  agitation  toutes 
les  heures,   12 

Prise  de  quatre  heures, 

:   petite  marche  avec  agi- 
tation .toutes  les  heures.  14 

Prise  à  huit  heures  du  ma- 
tin, le  poêle  étant  en 
grande  marche  et  non  . 
agité  depuis  minuit..,.  13 


Oxyde  de  carbone. 


10 


/  en  volumes. 


10 


Il  résulte  de  ces  derniers  chiffres,  que 
la  proportion  de  l'acide  carbonique  et  de 
l'oxyde  de  carbone  n'est  pas  plus  grande, 
dans  les  bons  poêles  mobiles  mis  en  marche 
rapide,  que  dans  les  cheminées  ordinaires. 

-  Pour  M.  Brouardel,  la  mobilité  des  appa- 
reils est  plus  à,  incriminer  que  leur  cons- 
truction même*  Il  arrive  souvent,  en  effet, 
qu'une  cheminée  dans  laquelle  on  introduit 
le  tuyau  d'un  poêle  mobile,  est  très  froide, 
et  que  le  tirage  s'y  fait  alors  de  l'extérieur 
h  l'intérieur,  c'est-à-dire  que  les  produits 

.     .         S.  "  T.  II.  '  -  '  1 


de  la  combustion  refluent  dans  la  pièce.  Il 
faut,  eii  effet,  un  temps  assez  long  pour 
échauffer  le  tuyau  d'une  cheminée  froide 
où  l'on  porte  un  poêle  mobile,  et  quand  on 
place  un  de  ces  poêles  dans  une  cheminée 


Fig.  402.  —  M.  de  Choubersky. 

froide,  on  s'expose  à  des  refoulements  de 
fumée  et  de  gaz,  à  moins  qu'on  ne  pro- 
duise un  feu  clair  et  rapide  dans  ladite 
cheminée,  avant  d'y  introduire  le  tuyau  du 
poêle  mobile. 

M.  G-.  Colin  (d'Alfort)  n'a  pas  constaté 
sur  lui-même  d'inconvénients  aux  poêles  à 
combustion  lente,  quand  ils  sont  chauffés 
par  le  bois;  mais  il  croit  qu'il  n'en  saurait 
être  de  même  si  le  combustible  employé 
est  le  coke  ou  le  charbon  de  terre  maigre, 
cassé  en  morceaux,  que  l'on  vend  sous  le 
nom  d'anthracite. 

Les  poêles  à  combustion  lente,  alimen- 
tés par  le  coke  ou  l'anthracite,  lui  parais- 
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senl  redoutables,  à  un  triple  point  de  vue  : 

1°  Parce  que  ie  coke  et  le  charbon  de  terre 
qui  les  alimentent,  dégagent  une  énorme 
proportion  d'oxyde  de  carbone,  comme  on 
peut  en  juger  par  l'ampleur  des  flammes 
bleuâtres  aux  forges  des  ateliers,  même 
lorsque  la  combustion  est  suractivée  par 
l'insufflation  ; 

2°  En  raison  de  l'extrême  lenteur  de  la 
combustion,  lenteur  qui  a  pour  conséquence, 
inévitable,  avec  de  tels  combustibles,  de 
porter  à  son  maximum  la  production  de 
l'oxyde  de  carbone  ; 

3°  Ils  le  sont,  enfin,  à  cause  de  l'insuffi- 
sance du  tirage,  due  à  ce  que  la  colonne* 
d'air  et  de  gaz  échappés  du  poêle,  n'est  pas 
ou  ne  se  maintient  pas  assez  échauffée,  en 
se  déversant  dans  une  cheminée  ample  et  à 
parois  froides,  pour  s'élever  au  dehors. 

«  Sur  ces  poêles,  dit  M.  Colin  (d'Àlfort), 
on  pourrait  faire  graver  l'étiquette  :  toxique, 
comme  on  le  fait  sur  les  flacons  des  offici- 
nes contenant  des  substances  vénéneuses.  » 

De  son  côté,  le  Dr  Léon  Colin  fit  res- 
sortir les  dangers  de  laisser  un  poêle  mobile 
dans  une  chambre  à  coucher,  ou  dans  une 
pièce  adjacente. 

Les  dangers  de  l'entraînement  du  gaz 
oxyde  de  carbone,  tiennent  souvent  aux  deux 
causes  suivantes  : 

1°  Imperfection  de  nos  demeures,  comme 
en  tant  de  maisons  où  des  fissures  acciden- 
telles font  communiquer  les  différents  tuyaux 
de  fumée  ;  sans  parler  de  celles  où  un 
noyau  unique  dessert  les  cheminées  des 
appartements  superposés.  Ce  dernier  type 
d'insalubrité  tend  à  disparaître  de  Paris,  où, 
depuis  1875,  il  est  interdit  de  l'appliquer 
aux  maisons  nouvelles  ;  mais  aujourd'hui 
encore,  au  dire  de  M.  Bunel,  architecte  de 
la  préfecture,  on  le  retrouverait  peut-être 
dans  plus  de  2500  maisons.  Çe  n'est  qu'en 
cas  d'incendie  survenu  en  ces  maisons, 
qu'il  est  obligatoirement  remplacé  par  le 
système  de  tuyaux  séparés.  Les  habitants 


des  vieux  quartiers  de  Paris  sont  donc  par- 
ticulièrement en  droit  de  se  demander,  si 
pareil  défaut  n'impose  pas  à  toute  la  popu- 
lation de  l'immeuble  une  redoutable  soli- 
darité, en  cas  d'introduction  d'un  poêle 
mobile  dans  un  appartement. 

2°  La  négligence  ou  l'ignorance  des  per- 
sonnes auxquelles  est  confié  le  soin  de  l'ap- 
pareil :  négligence  et  ignorance  atteignant 
parfois  des  proportions  étonnantes,  comme 
chez  ce  malheureux,  asphyxié,  50,  rue  Gbâ- 
teau-Landon,  qui  s'était  couche  et  endormi 
sans  fermer  son  poêle  Choubersky,  dont  le 
couvercle  se  trouva  sur  une  table  voisine. 
(Rapport  de  M.  Michel  Lévy).  . 

Ces  considérations,  témoignant  d'incon- 
vénients étrangers  à  la  construction  même 
des  appareils,  exonèrent  jusqu'à  un  certain 
point,  dit  le  Dr  Léon  Colin,  l'industrie  des 
poêles  mobiles;  mais  si,  de  ce  fait,  on  doit 
renoncer  à  supprimer  ou  à  réglementer 
cette  industrie,  et  écarter  également  toute 
proposition  d'enquête  domiciliaire  chez  lés 
particuliers,  il  n'en  est  plus  de  même  sur  le 
terrain  de  la  médecine  publique.  Là,  l'Aca- 
démie est  dans  son  rôle,  en  signalant  au 
gouvernement  les  collectivités  qu'il  a  le 
droit  et  la  mission  de  protéger.  Elle  peut, 
par  exemple,  à  l'occasion,  appuyer  son  veto 
sur  la  quatrième  conclusion  de  {'Instruction 
du  Conseil  de  salubrité  de  la  Seine  :  «  L'em- 
ploi de  ces  appareils  est  dangereux,  est-il 
dit  dans  cette  Instruction,  dans  toutes  les 
pièces  où  des  personnes  se  tiennent  en 
permanence  et  dont  la  ventilation  n'est 
pas  largement  assurée  par  des  orifices 
constamment  et  directement  ouverts  à 
l'air  libre.  ». 

Cet  article  signifie  :  interdiction  de  ces 
appareils  dans  toutes  les  pièces  occupées  par 
des  réunions  d'individus  soumis  au  bénéfice 
d'une  surveillance  sanitaire.  On  peut  en 
prendre  texte,  s'il  est  nécessaire,  pour  ré- 
clamer l'interdiction  ou  la  suppression  des 
poêles  mobiles  dans  les  casernes,  les  hôpi- 
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taux,  les  écoles  militaires,  absolument 
comme  on  devrait  en  prendre  texte  pour  lés 
exclure,  en  vertu  d'un  droit  analogue  de 
surveillance,  des  ministères,  des  ateliers, 
des  lycées,  des  écoles,  et  surtout  de  certaines 
écoles  privées,  où,  paraît-il,  le  poêle  écono- 
mique aurait  fait  son  apparition.  Si,  en 
pareilles  conditions,  c'est-à-dire  durant  des 
réunions  de  jour,  on  court  moins  de  risques 
d'asphyxie  que  pendant  la  nuit,  on  subit, 
en  revanche,  tous  les  dangers  de  l'intoxica- 
tion chronique. 

C'est  ici  qu'il  ne  faut  même  pas  compter, 
autant  qu'on  le  fait,  sur  les  orifices  d'aéra- 
tion qui,  on  peut  en  être  sûr,  s'ils  sont 
accessibles,  seront  soigneusement  obstrués 
par  les  personnes  placées  au  voisinage  de 
ces  orifices,  absolument  comme,  dans  nos 
casernes,  le  soldat  s'évertue  à  clore  hermé- 
tiquement les  ouvertures  de  ventilation 
qu'on  a  pu  laisser  à  sa  portée. 

Comptera- 1- on  davantage,  pour  enlever 
alors  tout  danger  à  l'appareil,  sur  la  sup- 
pression de  là  clef  régulatrice,  sur  le  fonc- 
tionnement constant  du  poêle  en  grande 
marche?  Il  est  à  craindre,  dit  le  Dr. Colin, 
que  le  jour  oîi  la  petite  marche  sera  sup- 
primée, le  fabricant  ne  nous  fournisse  des 
poêles  à  tirage,  invariable,  il  est  vrai,  mais, 
par  économie  pour  l'acquéreur,  ce  tirage 
sera  invariablement  réduit  à  celui  d'une 
ouverture  aussi  étroite  peut-être  que  celle 
du  plus  faible  tirage  d'aujourd'hui. 

M.  Léon  Colin  crut  devoir  rappeler,  à 
propos  de  cette  discussion,  Inexistence  d'une 
Instruction,  selon  lui  fort  complète,  qui 
avait  été  rédigée  en  1880,  par  le  Conseil  de 
salubrité  de  la  Seine,  Instruction  dont  voici 
les  termes  .  ' 

ïl  a  lieu  de  proscrire  formellement  l'emploi  des 
appareils  et  poêles  économiques  à  faible  tirage, 
dits  poêles  mobiles, .  dans  les  chambres  a  coucher 
et  les  pièces  adjacentes.  L'emploi  de  ces  appareils 
est  dangereux  dans  toutes  les  pièces  dans  lesquelles 
des  personnes  se  tiennent  d' une  façon  permanente 
et  dont  la  ventilation  n'est  pas  assurée  par  des 


orifices  constamment  et  directement  ouverts  à 
l'air  libre.  Dans  tous  les  cas,  le  tirage- doit  être  ' 
convenablement  garanti  par  des  tuyaux  ou  che- 
minées d'une  section  utile  et  d'une  hauteur  suffi- 
sante, convenablement  étanches,  ne  présentant 
aucune  fissure  ou  communication  avec  les  appar-  ' 
tements  contigus,  et  débouchant  au-dessus  des 
fenêtres  voisines. 

Il  est  inutile  que  ces  cheminées  ou  tuyaux  soient 
munis  d'appareils  sensibles  indiquant  que  le  tirage 
s'effectue  dans  le  sens  normal. 

Les  orifices  de  chargement  doivent  être  clos 
d'une  façon  hermétique,  et  il  est  nécessaire  de 
ventiler  largement  le  local,  chaque  fois  qu'il  vient 
d'être  procédé  à  un  chargement  de  combus- 
tible. 

Le  Dr  Laborde  insista  sur  les  inconvé- 
nients des  poêles  mobiles,  tout  en  repous- 
sant tes  mesures  administratives  qui  inter- 
diraient ces  appareils. 

Tout  le  monde,  dit  le  Dr  Ferréol,  est  d'accord 
sur  ce  point  que  les  poêles  à  combustion  lente  font 
courir  des  dangers  sérieux  à  la  santé  publique. 
Je  m'empresse  cependant  de  reconnaître  que  ces 
appareils  ne  sont  pas  seulement  commodes  et  éco- 
nomiques, mais  qu'ils  chauffent  très  bien. 

Le  Du  Ferréol  proposa  d'approuver  l'ins- 
truction rédigée  par  le  Conseil  de  salubrité 
de  la  Seine,  que  nous  venons  de  citer,  en 
y  ajoutant  d'autres  recommandations,  qui 
consistent  surtout  à  éloigner  les  poêles 
mobiles  des  chambres  habitées  la  nuit. 

Dans  la  séance  du  16  avril,  le  professeur 
Yerneuil  communiqua  à  l'Académie  de 
médecine,  une  observation  qui  mettait  net- 
tement en  évidence  les  dangers  des  poêles 
à  combustion  lente. 

Il  s'agit  d'un  empoisonnement  causé  par 
un  poêle  mobile,  placé  dans  un  cabinet  de 
toilette,  voisin  de  la  chambre  à  coucher. 

M.X...,  âgé  de  quarante-cinq  ans  environ, 
et  sa  femme,  de  deux  ans  plus  jeune,  jouis- 
sant tous  deux  d'une  santé  satisfaisante, 
rentraient  chez  eux  le  samedi  21  janvier 
1888,  à  dix  heures  du  soir.  Ils  transpor- 
tèrent un  poêle  mobile,  situé  dans  le  salon, 
dans  un  cabinet  de  toilette,  en  communica- 


532 


MERVEILLES  D 


E  LA  SCIENCE. 


tion  avec  leur  chambre  à  coucher,  laissèrent 
la  porte  ouverte,  mettant  le  poêle  «  à  la 
petite  marche  »,  et  se  couchèrent  ensuite. 

Le  poêle  était  bien  ajusté  dans  la  cheminée 
de  ce  dernier,  dont  le  foyer  était  herméti- 
quement bouché  par  une  plaque  spéciale. 
Tout  paraissait  donc  disposé  comme  les 
jours  précédents. 

Les  époux  X...  s'endorment.  Par  suite  de 
circonstances  spéciales,  on  les  croit  à  la 
campagne,  et  c'est  seulement  le  lundi,  à 
midi,  c'est-à-dire  après  trente-huit  heures, 
que,  soupçonnant  un  accident,  on  se  décide 
à  enfoncer  la  porte.  M.  le  Dr  Guinard,  chef 
de  clinique  de  M.  Verneuil,  d'abord  appelé 
en  toute  hâte,  trouve  M.  et  Minc  X...  éten- 
dus dans  leur  lit,  et  ne  donnant  plus  signe 
de  vie.  Cependant  la  respiration  artificielle 
et  la  flagellation  firent  reparaître  le  pouls, 
et  quelques  faibles  mouvements  respira- 
toires. 

Grâce  à  une  bonne  médication,  le  danger 
immédiat  paraissait  conjuré,  quand,  à 
trois  heures  et  demie,  M.  Verneuil  vit  les 
deux  asphyxiés,  qui  étaient  encore  sans 
connaissance  et  dans  un  état  complet  de  réso- 
lution et  d'insensibilité.  Mme  X....  reprit 
ses  sens  le  même  jour,  vers  cinq  heures. 
M.  X....,  au  contraire,  resta  dans  le  coma 
jusqu'au  lendemain  matin  ;  mais  il  est  à 
remarquer  que  son  lit  était  beaucoup  plus 
rapproché  du  poêle  et  sur  le  trajet  de  com- 
munication des  deux  pièces.  Lorsqu'on 
pénétra  dans  la  chambre,  le  lundi,  le  poêle 
était  complètement  vide,  tout  le  charbon 
était  consumé. 

Les  deux  malades  échappèrent  à  la  mort, 
mais  le  rétablissement  fut  lent,  et  traversé 
par  divers  accidents» 

Tout  porte  à  croire  que  si  les  secours 
énergiques  et  prolongés  avaient  tardé  davan- 
tage à  se  produire,  les  époux  X....  auraient 
péri  tous  les  deux. 

Après  la  lecture  de  cette  observation  de 
M.  Verneuil,  le  Dr  Lancereaux,  rapporteur 


de  la  commission,  crut  devoir  résumer  la 
discussion,  et  faire  connaître  de  nouvelles 
observations  d^accidents  d'empoisonnement, 
dus  aux  mêmes  causes. 

Le  Dr  Lancereaux  commence  par  établir 
que  tous  les  membres  de  l'Académie  parais- 
sent d'accord  pour  reconnaître  les  dangers 
que  présentent  les  poêles  mobiles.  Le  seul 
point  sur  lequel  les  opinions  diffèrent,  est 
celui  de  savoir  si  l'industrie  des  poêles  à 
combustion  lente  doit  être  abandonnée .  à 
l'initiative  privée,  ou  soumise  à  une  régle- 
mentation administrative. 

r 

Dans  un  Etat  civilisé,  dit  le  D?  Lance- 
reaux, le  devoir  de  l'administration  supé- 
rieure est  de  s'occuper  du  bien  général, 
même  au  détriment  des  intérêts  particu- 
liers, et  de  garantir,  dans  la  mesure  du 
possible,  la  santé  publique.  Or,  le  poêle 
mobile  est  dangereux,  non  seulement  pour 
les  personnes  qui  l'emploient,  mais  encore, 
dans  une  même  maison,  pour  le  reste  des 
habitants. 

Il  ne  s'agit  donc  pas  ici  d'un  simple  danger 
privé,  mais,  dans  quelques  circonstances, 
au  moins,  d'un  véritable  danger  public. 
S'il  en  est  ainsi,  n'y  a-t-il  pas  lieu  d'exiger, 
pour  la  construction  et  la  pose  d'un  poêle 
mobile,  des  mesures  telles  qu'il  ne  puisse 
nuire  aux  personnes  qui  ont  eu  lè  bon  es- 
prit de  s'en  priver?  L'administration  n'inter- 
vient-elle pas,  chaque  jour,  et  avec  raison, 
dans  des  questions  d'hygiène,-  qui,  comme 
celle  qui  nous  occupe,  appartiennent  tout 
autant  au  domaine  de  l'hygiène  privée 
qu'à  celui  de  l'hygiène  publique  ? 

Après  une  liberté,  pour  ainsi  dire  abso- 
lue, accordée  à  la  construction  des  che- 
minées, l'administration  n'a-t-elle  pas  cru 
devoir  réglementer,  il  y  quatorze  ans,  cette 
même  construction,  prescrire  le  système 
unitaire,  et  exiger  que  chaque  cheminée, 
ait  son  conduit  distinct,  tant  pour  éviter  les 
dangers  d'incendie,  que  ceux  pouvant  ré- 
sulter du  refoulement  des  gaz  d'une  che- 
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minée  dans  une  autre?  On  ne  voit  pas  en 
quoi  des  mesures  appliquées  à  La  construc- 
tion des  poêles,  seraient  plus  abusives  que 
celles  qui  concernent  la  réglementation 
des  cheminées*  D'un  autre  côté,  personne 
n'oserait  trouver  mauvaises  les  mesures 
que  prend  aujourd'hui  l'administration,  S 
contre  l'insalubrité  et  l'insuffisance  des  lo- 
gements? 

Or,,  une  chambre  dans  laquelle  brûle  en  ! 
permanence  un  poêle  à  combustion  lente  ' 
n'est-elle  pas  un  logement  insalubre  et  dan- 
,  gereux,  au  premier  chef  ?  «  En  conséquence,  •  j 
dit  le  Dr  Lancereaux,  je  iie  vois,  pour  mon  j 
compte,  rien  d'exclusif  à  ce  que  les  poêles  ! 
mobiles  soient  soumis  à  . certain  es  mesures  [ 
de  police  sanitaire.  »  j 

Les  analyses  de  M.  le  Dr  Dujardin-Beau-  | 
metz  et  du  Dr  J.  de  Saint-Martin  ne  mo-  ! 
difient  en  rien  ce  que  nous . savons  des  ! 
dangers  des  poêles  mobiles;  car  ce  qu'il  j 
importe  de.  connaître  en  pareil  cas,  ce 
n'est  pas  la  quantité  proportionnelle  des  gaz 
qui  s'échappent  par  le  tuyau  d'un  poêle 
ou  d'une  cheminée,  mais  bien  la  propor- 
tion des  substances  délétères  qui  se  répan- 
dent dans  la  pièce  où  brûle  ce  poêle,  en  un 
mot,  dans  l'air  que  nous  respirons. 

MM.  Le  Roy  de  Méricourt  et  Ferréol, 
très  partisans  de  la  douce  chaleur  des  poêles 
mobiles,  se  consolent  assez  facilement,  dit 
le  Dr  Lancereaux,  des  accidents  que  déter- 
minent ces  appareils,  lorsqu'ils  viennent 
nous  dire  que  les  progrès  réalisés  dans  les 
sciences  appliquées  ayant  été,  à  leur  début, 
achètes  par  quelques  dangers,  il  est  na- 
turel qu'il  en  soit  de  même  pour  les  poêles 
mobiles. 

Il  semble  un  peu  osé  de  comparer  l'in- 
vention de  ces  poêles  à  une  découverte 
scientifique  :  c'est,  et  ce  sera  toujours,  dit 
le  Dr  Lancereaux,  une  invention  malheu- 
reuse, car  malgré  les  meilleurs  conseils, 
on  n'arrivera  jamais  à  faire  comprendre 
au  public  toutes  les  causes  du  danger  et  à 


les  lui  faire  éviter.  Après  cette  discussion, 
les  accidents  pourront  être  moins  fréquents 
et  moins  désastreux  qu'autrefois,  unique- 
ment parce  qu'on  évitera  de  se  servir  des 
poêles  mobiles,  et  non  parce  qu'on  s'en 
servira  avec  plus  de  précautions. 

Ces  accidents,  d'ailleurs,  sont,  à  l'heure 
actuelle,  des  plus  communs.  Il  y  a  quel- 
ques jours,  on  a  pu  lire  dans  la  plupart  des 
journaux  qu'un  officier  distingué  de  notre 
armée  succombait,  asphyxié  par  un  poêle 
mobile  placé  la  nuit  dans  sa  chambre  à 
coucher,  et  qu'il  avait  oublié  de  fermer. 

M.  Lancereaux  cite  d'autres  faits  du 
même  genre. 

Le  7. février  1890,  mourait,  rue  Le  gen- 
dre, n°  89,  une  jeune  femme  de  vingt- 
neuf  ans,  qui,  après  avoir  transporté  son 
poêle  roulant  dans  la  pièce  où  elle  se  trou- 
vait, n'avait  pas,  par  inattention,  engagé 
le  tuyau  dans  l'ouverture  ménagée  dans  le 
tablier  de  la  cheminée. 

Le  18  fé  vrier,  une  dame,  âgée,  de  cin- 
quante-neuf ans,  succombait,  rue  Château-' 
Landon,  à  une  asphyxie  du  même  genre, 
produite  par  un  poêle  Choubersky  :  elle 
avait  oublié  d'y  apposer  le  couvercle. 

Le  professeur  Potain  a  envoyé  à  une 
commission  instituée  au  Conseil  de  salu- 
brité de,  la  Seine  dans  le  but  de  rechercher 
les  moyens  propres  à  éviter  les  dangers  des 
poêles  mobiles,  plusieurs  observations,  très- 
curieuses  et  très  intéressantes,  en  ce  sens 
que,  dans  la  plupart  des  cas  il  s'agit  d'em- 
poisonnement à  distance. 

M.  le  Dr  Poulet,  médecin  principal,  a, 
de  son  côté,  rapporté  le  fait  de  l'empois  on- 
nement  général  de  la  famille  du  Dr  Mussat, 
son  gendre,  médecin-major,  au  44e  régi- 
ment de  ligne.  Il  s'agissait  encore  d'un 
poêle  Choubersky,  que  l'on  plaçait  dans 
une  niche  de  salle  à  manger.  Tout  l'hiver 
1887-1888,  ce  poêle  avait  été  allumé,  sans 
produire  d'autres  accidents  que  des  vertiges 
et  de  la  tendance  aux  lipothymies.  C'est  en 
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octobre  1888,  lorsque  ce  poêle  fut  allumé 
pour  la  première  fois,  que  survint  l'empoi- 
sonnement de  toute  la  famille,  bien  qu'elle 
ne  séjournât  clans  la  salle  à  manger  qu'au 
moment  des  repas. 

Rien  ne  pouvait  faire  prévoir  le  défaut 
de  tirage  du  poêle  mobile,  qui,  jusqu'alors, 
n'avait  occasionné  aucun  accident  sérieux. 
Voilà  précisément  un  des  grands  dangers 
de  ce  système  :  c'est  qu'on  est  pris,  tout  à 
coup  et  à  l'improviste,  par  un  fonctionne- 
ment accidentellement  vicieux  de  l'appareil, 
et  cela  même  lorsqu'il  se  trouve  entre  les 
mains  de  gens  instruits.  Il  est  digne  de 
remarque,  en  effet,  que  les  victimes  du 
poêle  toxique,  pour  me  servir  de  l'expres- 
sion de  notre  collègue,  M.  Gabriel  Colin , 
ne  sont  pas  toujours  des  personnes  igno- 
rantes du  danger,  mais  souvent  des  per- 
sonnes le  connaissant  parfaitement,  comme 
des  ingénieurs,  des  médecins,  des  pharma- 
ciens, etc. 

Un  cas,  observé  par  les  Drs  Margerin  (de 
Yalencieim.es)  et  Wannebroucq  de  (Lille), 
mérite  d'attirer  d'autant  plus  l'attention, 
que  le  poêle  mobile,  cause  de  la  catastrophe, 
se  trouvait  loin  de  la  pièce  occupée  par  les 
victimes. 

Le  16  décembre  1888,  au  matin,  une  jeune 
enfant  était  trouvée  asphyxiée  dans  une 
chambre  du  premier  étage;  la  bonne,  qui 
couchait  dans  la  même  pièce,  respirait 
encore,  mais  ne  tardait  pas  à  succomber 
également.  Les  symptômes  observés  don- 
naient aux  médecins  traitants  la  certitude 
que  cette  double  asphyxie  avait  été  causée 
par  l'invasion  dans  la  chambre  d'une  quan- 
tité notable  d'oxyde  de  carbone. 

La  chambre  en  question  était  isolée  des 
deux  côtés  par  un  double  corridor  tra- 
versant toute  la  maison,  avec  jour  par 
deux  fenêtres  donnant  sur  un  jardin, 
sans  communication  directe,  par  consé- 
quent, avec  des  chambres  voisines.  Le 
feu  de  la  cheminée  de   cette  chambre 


n'avait  pas  été  allumé.  La  mère,  en  ren- 
trant le  soir,  vers  dix  heures,  était  allée 
voir  son  enfant.  Trouvant  la  chambre  un 
peu  froide,  elle  avait  été  sur  le  point  de 
faire  allumer  le  feu,  mais  elle  s'était  con- 
tentée de  bien  fermer  la  porte,  qui  avait  été 
garnie  récemment  (ainsi  que  les  fenêtres)  de 
bourrelets,  afin  d'empêcher  l'accès  de  l'air 
extérieur.  Nulle  autre  cause  possible  d'in- 
toxication qu'un  poêle  mobile  placé  dans  le 
vestibule  du  rez-de-chaussée,  et  dont  la 
conduite  de  fumée  venait  déboucher  dans 
un  tuyau  de  cheminée  qui  avait  été  établi 
spécialement  pour  le  service  de  cet  appareil, 
tuyau  contigu  avec  celui  desservant  la  che- 
minée du  salon  situé  au  rez-de-chaussée, 
au-dessous  de  ladite  chambre. 

Nous  passons  sur  d'autres  observations  du 
même  genre,  citées  par  le  Dr  Lancereaux, 
pour  dire  qu'à  côté  des  accidents  aigus,  il 
existe  des  accidents  chroniques,  beaucoup 
plus  fréquents  et  moins  bien  connus. 

Une  personne  âgée  de  trente  ans,  bro- 
deuse, vint  consulter  le  Dr  Lancereaux  pour 
une  céphalée  et  vertiges,  de  la  tendance  aux 
lipothymies,  un  anéantissement  général,  et 
un  désordre  de  la  sensibilité  tactile  qui 
l'empêchaient  de  diriger  son  aiguille,  et  lui 
faisaient  croire  quelle  marchait  sur  du 
feutre.  Elle  avait,  en  outre,  du  tremble- 
ment de  la  langue,  de  la  myodopsie,  des 
rêves  nocturnes,  une  diminution  notable 
de  la  mémoire,  de  mauvaises  digestions  et 
une  décoloration  manifeste  des  téguments. 
Cette  dame  se  chauffait,  depuis  trois  ans,  à 
l'aide  d'un  poêle  Choubersky,  marchant 
toujours  en  petite  vitesse,  et  placé  dans  la 
cheminée  de  la  salle  à  manger.  Ce  rensei- 
gnement mit  le  Dr  Lancereaux  sur  la  voie 
du  vrai  diagnostic  :  la  malade  lui  affirma,  en 
effet,  que  les  accidents  dont  elle  se  plaignait 
se  manifestaient,  depuis  trois  ans,  pendant 
la  saison  de  l'hiver,  à  partir  du  moment  où 
elle  commençait  à  allumer  son  poêle,  dans 
la  salle  à  manger,  malgré  son  habitude  de 
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travailler  dans  une  chambre  voisine  de  la 
salle  à  manger. 

Ce  fait  montre  tout  à  la  fois  les  difficultés 
d'un  diagnostic  précis,  en  pareil  cas,  et 
l'ignorance  où  l'on  est  encore  de  tous  les 
accidents  pouvant  résulter  de  l'empoisonne- 
ment lent  par  l'oxyde  de  carbone,  empoi- 
sonnement qui  ne  manque  jamais  de  se 
produire  chez  les  personnes  qui  séjournent 
dans  des  pièces  chauffées  par  un  poêle  mo- 
bile, alors  même  qu'il  marche  aussi  bien 
que  possible. 

Aussi,  d'accord  avec  le  Dr  Léon  Colin, 
M.  Lancereaux  serait-il  d'avis  de  proscrire 
le  poêle  à  combustion  lente  partout  où  il  y 
a  agglomération  de  personnes,  surtout  si 
ces  personnes  sont  jeunes  :  particulière- 
ment dans  les  crèches,  les  écoles,  les  pen- 
sionnats, les  lycées,  les  ateliers,  les  casernes 
et  les  hôpitaux. 

On  dit  souvent  que  les  poêles  mobiles 
sont  des  appareils  délicats,  exigeant,  de  la 
part  de  ceux  qui  les  emploient,  une,  cer- 
taine attention,  mais  qu'ils  ne  présentent, 
finalement,  pour  des  gens  soigneux  et 
attentifs,  aucun  danger  ;  et  que,  par  con- 
séquent, il  suffit,  pour  éviter  tout  accident, 
d'adresser  au  public  quelques  instructions 
sur  leurs  inconvénients.  On  ne  peut  nier 
pourtant  que  ces  poêles  ne  soient  des 
producteurs  puissants  d'oxyde  de  carbone, 
c'est-à-dire  d'un  gaz  éminemment  nui- 
sible à  la  santé  et  insidieusement  toxique, 
même  à  très  faible  dose.  S'il  en  est  ainsi,  - 
les  faits  rapportés  plus  haut,  desquels 
il  résulte  que  des  cheminées  construites 
d'après  le  système  unitaire,  détériorées, 
ou  présentant  un  vice  de  construction 
ignoré  jusque-là,  et  même  bien  cons- 
truites, mais  soumises  tout  à  coup  à  un 
changement  brusque  de  l'atmosphère,  peu- 
vent être  l'occasion  de  graves  accidents, 
dans  la  partie  d'une  habitation  plus -ou 
moins  distincte  et  éloignée  de  celle  où 
fonctionne  un  poêle  mobile,  ne  doivent-ils 


pas  conduire  à  la  conclusion  que  ce  poêle,  en 
raison  même  de  son  mode  de  construction, 
est  un  appareil  qui  exige  des  conditions 
d'installation  spéciales,  du  moins  en  ce  qui 
concerne  les  maisons  à  loyers  comportant 
de  nombreux  logements? 

Cette  conclusion  est  celle  à  laquelle  on 
est  obligé  de  s'arrêter.  Éclairer  le  public 
sur  le  danger  des  poêles  mobiles,  ne  suffi- 
rait pas  à  faire  disparaître  les  cas  d'empoi- 
sonnement par  ces  appareils.  Il  y  a  donc, 
lieu  d'appeler  l'attention  des  pouvoirs  pu- 
blics sur  les  dangers  du  poêle  à  combustion 
lente,  non  seulement  pour  les  personnes 
qui  s'en  servent,  mais  encore  pour  les  voi- 
sins. 

Cette  dernière  communication  du  D^Lan- 
cereaux  avait  épuisé  le  sujet*  Dans  la 
même  séance,  l'Académie  de  médecine  vota 
les  conclusions  qui  exprimaient  l'opinion  à  . 
peu  près  unanime  de  ses  membres,  sur 
cette  importante  question  d'hygiène  pu- 
blique. 

Yoici  le  texte  de  ces  conclusions  : 

1°  Il  y  a  lieu  de  proscrire  formellement  l'em- 
ploi des  appareils  dits  poêles  économiques,  à  faible 
tirage,  dans  les  chambres  â  coucher  et  dans  les 
pièces  adjacentes. 

2°  Dans  tous  les  cas,  le  tirage  d'un  poêle  à 
combustion  lente  doit  être  convenablement  ga- 
ranti par  des  tuyaux  ou  cheminées  d'une  section: 
et  d'une  hauteur  suffisantes,  complètement  étan- 
ches,  ne  présentant  aucune  fissure  ou  communi-, 
cation  avec  les  appartements  contigus,  et  débou- 
chant au-dessus  des  fenêtres  voisines.  Il  est  utile 
que  ces  cheminées  ou  tuyaux  soient  munis  d'ap- 
pareils sensibles  indiquant  que  le  tirage  s'effectue 
dans  le  sens  normal. 

3°  Il  est  nécessaire  de  se  tenir  en  garde,  prin- 
cipalement dans  le  cas  où  le  poêle  en  question  est 
en  petite  marche,  contre  les  perturbations  atmos- 
phériques qui  .  pourraient  venir  paralyser  le  tirage 
et  môme  déterminer  un  refoulement  des  gaz  à 
l'intérieur  de  la  pièce. 

4°  Tout  poêle  à  combustion  lente  qui  présente 
des  bouches  de  chaleur  devra  être  rejeté;  car  celles- 
ci  suppriment  l'utilité  de  la  chambre  de  sûreté, 
constituée  par  le  cylindre  creux  intérieur,  com- 
pris entre  les  deux  enveloppes  de  tôle  ou  de  fonte, 
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et  permettent  au  gaz  oxyde  de  carbone  de  s'échap- 
per dans  l'appartement. 

5°  Les  orifices  de  chargement  d'un  poêle  à  com- 
bustion lente  doivent  être  clos  d'une  façon  hermé- 
tique, et  il  est  nécessaire  de  ventiler  largement 
le  local  chaque  fois  qu'il  vient  d'être  procédé  à  un 
chargement  de  combustible. 

6°  L'emploi  de  cet  appareil  de  chauffage  est 
dangereux  dans  les  pièces  où  des  personnes  se 
tiennent  d'une  façon  permanente,  et  dont  la 
ventilation  n'est  pas  largement  assurée  par  des 
orifices  constamment  et  directement  ouverts  à 
Pair  libre;  il  doit  être  proscrit  dans  les  crèches, 
.  les  écoles,  et  les  lycées. 

7°  En  dernier  lieu,  l'Académie  croit  de  son 
devoir  de  signaler  à  l'attention  des  pouvoirs  pu- 
blics les  dangers  des  poêles  à  combustion  lente, 
et  en  particulier  des  poêles  mobiles,  tant  pour 
ceux  qui  en  font  usage  que  pour  leurs  voisins. 
Elle  émet  le  vœu  que  l'administration  supérieure 
veuille  bien  faire  étudier  les  règles  à  prescrire 
pour  y  remédier. 

On  ne  pouvait  guère  formuler  de  conclu- 
sions plus  précises,  étant  donné  l'usage 
universel  des  poêles  mobiles,  en  France  et 
dans  toute  l'Europe.  L'invention  de  l'ingé- 
nieur russe  Choubersky  a  été  un  véritable 
bienfait  pour  les  populations,  qui  trouvent 
dans  cet  ingénieux  appareil  un  moyen  de 
chauffage  éminemment  économique,  et  par 
conséquent,  une  cause  de  bien-être  et  de 
préservation  des  maladies.  Le  succès  im- 
mense du  poêle  Choubersky  et  des  imitations 
qu'on  en  fait  chaque  jour,  depuis  que  le 
brevet  est  tombé  dans  le  domaine  public, 
prouve  à  quels  besoins  généraux  il  répond. 
Il  y  aurait  donc  ingratitude  à  faire  trop  for- 
tement ressortir  ses  inconvénients.  Toute 
chose,  en  ce  monde,  a  son  bon  et  son  mau- 
vais côté  ;  la  sagesse  consiste  à  prendre  Le 
bien  et  à  chercher  les  moyens  d'éviter  te  mal. 
Usez  des  poêles  mobiles,  si  vous  voulez  avoir 
un  appartement  constamment  chauffé  à  une 
douce  température;  mais  étudiez  bien  votre 
cheminée,  assurez- vous  que  son  tirage  est 
suffisamment  actif,  et  s'il  est  possible,  main- 
tenez-le en  place,  son  transport  pouvant 
devenir  une  cause  de  dangers.  Faites  de 
votre  poêle  mobile  une  chose  immobile,  de 


votre  cheminée  roulante  une  cheminée  qui 
ne  roule  pas;  et,  dans  tous  les  cas,  ne  le 
placez  jamais  dans  votre  chambre  à  coucher. 

J'avoue,  pour  mon  compte,  ma  prédilec- 
tion pour  ce  mode  de  chauffage,  dont  j'use 
chaque  hiver.  Il  est  si  commode  de  n'avoir 
pas  à  s'occuper  de  son  feu  ;  de  n'avoir  de 
bois,  ni  dans  sa  cave,  ni  dans  son  apparte- 
ment ;  de  n'avoir  jamais  à  redouter  d'incen- 
die ou  d'accident  de  cheminée,  le  foyer 
étant  clos  et  entouré  de  toutes  parts;  de 
trouver  le  matin,  en  se  levant,  et  le  soir  en 
rentrant,  une  pièce  chauffée,  et  d'avoir  de 
l'eau  chaude  à  toute  heure  du  jour  et  de  la 
nuit'.  Seulement,  je  veille  au  grain,  comme 
disent  les  bonnes  gens. 

Le  poêle  Choubersky,  une  fois  tombé  dans 
le  domaine  public,  a  été  l'objet  de  modifica- 
tions particulières,  qui  ont  fait  surgir  dif- 
férents appareils,  ayant  chacun  leur  utilité, 
dans  des  conditions  données,  toutefois  sous 
la  réserve  générale,  consistant  à  lés  bannir 
des  chambres  à  coucher  et  à  ne  point  les 
déplacer. 

Il  ne  sera  pas  sans  intérêt  de  faire  con- 
naître la  nombreuse  descendance  du  poêle 
Choubersky.  Nous  ne  signalerons  toutefois 
que  ceux  de  ces  appareils  qui  sont  le  plus 
répandus  en  France. 

Le  calorifère  Maugmn,  que  nous  repré- 
sentons en  coupe  dans  la  figure  403 ,  présente 
l'avantage  d'un  mode  de  nettoyage  tout  par- 
ticulier de  la  grille,  au  moyen  de  rondelles 
excentrées,  qui,  manœuvrées  du  dehors 
par  une  manivelle,  viennent  passer  entre 
les  barreaux  pour  piquer  le  feu.  Un  vase 
saturateur,  rempli  d'eau,  peut  être  placé  à 
la  partie  supérieure,  ainsi  qu'un  chauffe- 
assiettes,  pour  les  salles  à  manger.  Ces  dis- 
positions ne  sont  pas  figurées  sur  notre 
dessin. 

Le  calorifère  Mauguin  paraît  établi  dans 
des  conditions  qui  en  rendent  l'usage  avanta- 
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geux  et  exempt  de  dangers,  si  Pon  prend 


Fig.  403.  4-  Calorifère  Mauguin  (coupe).  , 

les  précautions  nécessaires  pour  assurer  le 
tirage  et  la  ventilation* 

S.  T.  H. 


Le  calorifère  mobile  du  Docteur  a  été 
établi  par  le  docteur  A.  Godefroy,  qui  paraît 
s'être  spécialement  préoccupé  d'empêcher 
les  retours  dans  la  pièce  chauffée  d'aucune 


Fig.  404.  —  Calorifère  du  Docteur  (coupe). 

portion  des  gaz  entraînés  dans  la  cheminée. 

Dans  ce  but,  l'ouverture  de  la  cheminée 
est  bouchée  par  une  plaque  percée  d'un  ori- 
fice unique  ,0  (fig.  404, 405).  C'est  par  ce  trou 


Fig.  405.  —  Calorifère  du  Docteur  {perspective}. 

que  pénètre  un  tuyau  double,  dont  la  bran- 
che A  est  destinée  à  conduire  dans  le  corps 
de  la  cheminée  les  gaz  provenant  de  la  com- 
bustion; tandis  que  la  branche  B  ramène 
dans  le  foyer  de  l'air  pris  également  dans 
la  cheminée,  et  qui  sert  à  entretenir  la  corn- 
i  bustion.  Le  robinet  Z,  placé  sur  le  tuyau  B, 
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permet  de  régler  convenablement  le  tirage. 

Ainsi,  la  cheminée  sert  simultanément  à 
évacuer  les  gaz  brûlés,  et  à  donner  l'accès  à 
l'air,  pour  entretenir  la  combustion.  Cette 
anomalie  s'explique  par  la  différence  de 
température  qui  produit,  pour  les  premiers, 
une  colonne  ascendante  centrale,  et  pour 
le  second,  des  contre-courants,  qui  descen- 
dent latéralement. 

Il  résulte  de  ces  conditions  toutes  parti- 
culières, que,  pour  bien  fonctionner,  il  faut 
à  ce  poêle  une  cheminée  à  tuyau  très  large, 
qui  permette  au  double  courant  de  se  pro- 
duire. En  supposant  que  ce  fonctionne- 
ment théorique  se  réalisât,  ce  genre  de 
poêle  n'opérerait  aucun  renouvellement  de 
l'air  dans  les  pièces  chauffées;  de  sorte  qu'il 
faudrait  que  la  ventilation  de  la  pièce  fût 
provoquée  par  d'autres  moyens. 

Le  poêle  Richelieu,  et  le  poêle  roulant  à 
feu  visible ne  diffèrent  pas,  d'une  manière 
fondamentale,  du  poêle  Choubersky.  Dans 
le  poêle  roulant  à  feu  visible ,  le  feu  est 
rendu  apparent  par  une  plaque  transparente 
de  mica,  qui  ferme  le  devant  du  foyer.  C'est 
une  disposition  que  présentent  aujourd'hui 
beaucoup  d'autres  poêles  mobiles. 

Nous  signalerons  encore  un  appareil 
assez  répandu,  la  Salamandre,  que  construit 
à  Paris,  M.  Chaboche. 

La  Salamandre  est  une  cheminée  rou- 
lante, qui  ne  diffère  que  par  sa  forme, 
du  poêle  Choubersky.  Par  son  large  bou- 
clier, qui  forme  le  devant  du  foyer,  elle 
ressemble,  sans  doute,  extérieurement,  à 
une  cheminée  à  coke,  mais,  en  réalité,  sa 
disposition  intérieure  est  la  même  que  celle 
du  poêle  Choubersky.  Comme  dans  ce  der- 
nier poêle,  on  y  renouvelle  deux  fois  ou 
une  fois,  par  vingt-quatre  heures,  le  coke  ou 
l'anthracite,  que  l'on  introduit  par  un  orifice 
supérieur  percé  au-dessus  du  bouclier. 

La  Salamandre  est  munie  de  roues,  pour 


pouvoir  la  déplacer  et  l'adapter  à  l'ouver- 
ture d'autres  cheminées.  La  devanture  est 
garnie  d'une  petite  plaque  de  mica,  qui 
laisse  apercevoir  le  feu. 

La  Française  est  une  cheminée  mobile 
rivale  de  la  Salamandre ,  et  dont  les  disposi- 
tions sont  à  peu  près  les  mêmes.  Elle  dif- 
fère de  la  Salamandre  en  ce  qu'elle  chauffe 
au  moyen  d'une  circulation  d'air,  et  non 
directement. 

Dans  le  poêle  Cadé,  le  charbon  brûle  en 
chauffant  directement  la  pièce,  c'est-à-dire  - 
sans  interposition  d'enveloppe  de  tôle  ou 
de  mica;  ce  qui  est  plutôt  un  inconvénient 
qu'un  avantage,  en  raison  de  la  possibilité 
du  refoulement  des  gaz  à  l'intérieur.  La 
combustion  étant  assez  vive,  il  -se  produit 
probablement  peu  d'oxyde  de  carbone.  Il 
faut  seulement  faire  usage  de  combustible 
menu,  comme  le  coke  n°  0,  ou  l'anthracite, 
c'est-à-dire  d'un  combustible  qui  ne  puisse 
passer  à  travers  les  barreaux  de  la  grille. 
A  défaut  de  ce  combustible,  on  pourrait  se 
trouver  pris  au  dépourvu.  Le  foyer  est  de 
faible  capacité,  et  ne  renferme  que  peu 
de  charbon  soumis  à  l'incandescence,  bien 
que  sa  surface  apparente  soit  relativement 
grande;  de  sorte  que,  malgré  la  combus- 
tion vive,  la  consommation  du  cbarbon  est 
faible. 

Un  ingénieur  de  mérite,  M,  Mouton,  a 
construit  et  mis  dans  le  commerce,  un 
bon  poêle  mobile,  qu'il  décore  du  nom  de 
Flamboyant.  C'est  un  poêle  à  combustion 
lente,  avec  rayonnement  direct  dû  feu.  Il 
paraît  assurer  une  bonne  ventilation.  En 
effet,  la  ventilation  est  provoquée  par  la 
prise  d'air  du  foyer,  qui  se  trouve  dans  un 
espace  circulaire  ménagé  dans  le  socle  du 
poêle.  Ce  courant  d'air  a  assez  de  force 
pour  empêcher  d'arriver  à  la  température 
rouge  toutes  les  parties  métalliques  du  foyer. 
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Le  poêle  mobile  de  M.  Mouton  est  carac- 
térisé par  une  clef  de  sécurité \  munie  d'un 
ressort  qui  ne  peut  se  déplacer  sans  le 
secours  de  la  main,  tandis  que  la  plupart 
des  clefs  adaptées  aux  poêles  mobiles,  ne 
conservant  pas  toujours  la  position  qu'on 
leur  a  donnée,  peuvent  se  déranger  de  cette 
position,  et  produire  une  fermeture  tout 
autre  que  celle  que  l'on  veut  maintenir. 

Ce  poêle  brûle  tous  les  combustibles  : 
coke,  anthracite,  cardiff,  etc.  Avec  le  coke, 
on  le  remplit  matin  et  soir  ;  avec  l'anthra- 
cite, une  fois  seulement  par  vingt- quatre 
heures  ;  ce  qui  est,  d'ailleurs,  la  règle  pour 
tous  les  poêles  mobiles. 

Nous  mentionnerons  enfin  le  'poêle  an- 
glais, à  combustion  lente,  ou  poêle  Musgrave, 
què  nous  représentons  dans  la  figure 
dessous.  L'air  frais  amené  de  l'extérieur, 


Fig.  406.      Poêle  anglais.  (Poêle  Musgrave.) 


passe  en  dessous  du  foyer,  et  contourne  la 
colonne  dans  laquelle  se  fait  la  combustion 
du  coke.  Les  parois  du  foyer  sont  en  briques 
■rëfractaires. 

Çe.  poêle  diffère  des  précédents  par  son 
aspect  extérieur,  mais  on  y  trouve  leurs 
dispositifs  essentiels,  c'est-à-dire  la  charge 


du  combustible  à  de  longs  intervalles,  l'uti- 
lisation très  complète  de  la  chaleur,  qui,  se 
répandant  par  rayonnement  et  par  échauf- 
fement  de  l'air  pris  au  dehors,  renouvelle 
ainsi  l'air  de  l'appartement.  Un  bassin  d'eau 
rend  à  l'atmosphère  desséchée  l'humidité 
nécessaire. 

Le  foyer,  composé  de  briques  réfractaires, 
|  peut  contenir  suffisamment  de  combustible 
pour  brûler  de  8  à  24  heures,  suivant  la 
grandeur  du  poêle.  Une  porte  sur  le  haut 
permet  l'introduction  du  coke;  une  autre, 
au  bas,  à  coulisse,  B,  sert  à  l'admission  de 
l'air  et  à  l'enlèvement  des  cendres.  La  même 
porte,  B,  sert  aussi  à  régler  le  tirage,  de  façon 
à  produire  une  combustion  excessivement 
lente,  et  à  réaliser  une  notable  économie. 

La  fumée  et  les  gaz  chauffés  passent  par 
deux  calorifères  secondaires  e?,c',  qui  peuvent 
retarder  leur  sortie  jusqu'à  ce  que  leur  ca- 
lorique soit  entièrement  absorbé. 

Entre  les  deux  couches  de  charbon  en 
ignition,  est  ménagé  un  espace  o?,  au  travers 
duquel  circule  l'air  frais,  qui  s'élève  dans 
l'appartement,  au  fur  et  à  mesure  qu'il 
s'échauffe. 

Nous  avons  dit,  en  parlant  du  danger  des 
poêles  à  combustion  lente,  que  ce  danger  ré- 
side souvent  dans  son  transport  d'une  pièce 
à  l'autre;  car  le  tuyau  froid  de  la  nouvelle 
cheminée  où  on  le  porte,  ne  produit  sou- 
vent aucun  tirage,  et  expose  à  des  refoule- 
ments de  l'air  vicié  dans  l'intérieur  de  La 
pièce.  Les  poêles  à  combustion  dente  non 
transportables  sont  donc  bien  préférables, 
sous  le  rapport  de  la  sécurité,  à  tous  ceux 
dont  on  vient  de  faire  mention. 

La  Société  franco-américaine  de  chauffage 
fabrique,  à  Paris,  des  appareils  à  combus- 
tion lente,  non  transportables,  qui  rentrent 
dans  cette  dernière  catégorie,  c'est-à-dire 
assurent  la  sécurité  par  leur  situation  fixe. 
Tels  sont 

1°  Le  Phare-poêle,  â  coke  ou  à  anthracite, 
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dont  le  fonctionnement  est  fondé  sur  les  1  figure  407  la  coupe  de  ce  dernier  poêle.  Il 
mêmes  principes  que  ceux  déjà  décrits,  mais  est  pourvu  d'un  bassin  d'eau,  et  une  lame 
qui  s'en  distingue  par  l'apparence  du  foyer,  de  mica  À  À',  B  B',  ferme  le  foyer,  en  lais- 
La  paroi  extérieure  du  foyer  est  garnie    sant  voir  le  feu. 


Fig.  407.  —  Coupe  du  phare  scolaire. 


Au  môme  titre,  c'est-à-dire  comme  ayant 
l'avantage  de  renouveler  l'air  d'une  façon 
très  large,  il  faut  citer  le  poêle  tubidaire  , 
ventilateur  de  M.  Auguste  Besson,  que' 
l'on  voit  dans  plusieurs  bureaux,  écoles, 
hôpitaux,  etc.  C'est  un,  calorifère  dans  le- 
quel F  air  servant  au  chauffage,  est  puisé  au 
dehors,  tandis  que  l'air  alimentant  la  com- 
bustion, est  pris  dans  la  pièce  même,  dont 
il  assure  ainsi  la  ventilation,  par  l'expulsion 
de  l'air  vicié. 

Le  poêle  Besson  chauffe  donc  en  ventilant. 

Une  chambre  de  chauffe  reçoit,  à  leur 
sortie  du  foyer,  les  gaz  provenant  delà  com- 
bustion. Cette  chambre  est  traversée,  dans 
toute  sa  hauteur,  par  une  série  de  tubes  ver- 
ticaux, en  tôle,  ouverts  à  leurs  deux  extré- 
mités, et  qui,  multipliant  la  sur  face  dechauffe, 
fournissent  un  rendement  de  85  pour  100 
du  calorique  produit  par  le  combustible. 

Ces  tubes  éloignés  et  isolés  du  foyer,  ne 
peuvent  jamais  être  surchauffés;  ils  em- 
pruntent exclusivement  leur  thermalité  aux 
produits  gazeux  d  e  la  combustion ,  et  donnent 
passage  à  l'air  de  l'appartement,  ou,  par  un 
appel  ménagé  sous  le  socle,  à  l'air  de  l'ex- 
térieur. 

L'air  les  traverse  de  bas  en  haut,  y  élève 
sa  température,  et  par  une  ventilation  crois- 
sante, porte  au  loin,  la  chaleur. 

L;enveloppe  extérieure  de  l'appareil,  plus 
éloignée  encore  du  foyer,  ne  fournit  qu'un 
faible  rayonnement,  permettant  de  rester 
et  travailler  dans  son  voisinage,  sans  être 
incommodé. 

La  charge  de  combustible  s'introduit 
dans  un  cylindre  central  en  fonte,  par  un 
couvercle  en  fonte,  qui,  soigneusement  re- 
fermé, préserve  de  toute  émanation.  La 
grille  sur  laquelle  s'opère  la  combustion, 


de  plaques  de  mica,  à  travers  lesquelles  le 
rayonment  du  calorique  s'opère. 

2°  Le  Phare  scolaire.  Ce  dernier  appareil 
rentre  dans  la  catégorie  des  appareils  fixes, 
auxquels  on  doit  donner  la  préférence,  en 
raison  de  la  possibilité  qu'ils  offrent  de  se 
prêter  à  un  appel  d'air  provenant  du  dehors, 
et  de  former  ainsi  un  véritable  calorifère, 
rationnellement  installé.  On  voit  dans  la 
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est  composée  de  barreaux  disposés  suivant 
une  surface  de  tronc  de  cône. 

Avant  d'être  déversé  dans  la  pièce,  l'air, 
comme  il  vient  d'être  dit,  se  réchauffe.  Un 
réservoir  d'eau,  permettant  de  saturer  de 


Fig.  408.  —  Poêle  veiitilâteLir  Besson. 


vapeur  Pair  de  la  pièce,  est  placé  à  la  partie 
supérieure  de  ce  poêle-calorifère,  qui  paraît 
ainsi  répondre  à  toutes  les  conditions  exigées 
par  l'hygiène   etr  l'économie  domestique. 

Nous  représentons  dans  les  figures  408 
et  409  le  poêle  Besson  en  élévation  et  en 
coupe.  La  légende  qui  accompagne  la 
figure  409  permet  de  suivre  la  marche  de 
F  air,  son  Réchauffement  et  sa  sortie. 

Un  modèle  plus  grand,  se  voit  dans  beau- 
coup d'églises,  hôpitaux  et  grands  établis- 
sements. 
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La  marche  de  Tair  froid  et  la  sortie  de 
l'air  chaud  sont  les  mêmes  dans  ces  grands 


Fig.  409.  —  Coupe  du  poêle  ventilateur  Besson. 


A,  entrée  de  l'air  froid,  —  B,  tubes  conducteurs  de  l'air  chaud. 
—  C,  sortie  de  l'air  chaud.  —  D,  entrée  dans  la  chambre  de  cha- 
leur des  produits  de.  la  combustion.  —  0  E,  colonne  en  tôle,  rece- 
vant le  combustible.  —  G,  échappement  des  gaz  brûlés  et  de  la  fumée- 
— H,  foyer.  —  I,  cendrier.  —  K,  enveloppe  du  foyer.  —  M,  partie 
en  fonte  de  la  colonne  recevant  le  combustible. 

calorifères  fixes  que  celles  que  nous  avons 
indiquées  dans  la  légende  de  la  figure  409. 

En  résumé,  les  poêles  à  combustion 
lente,  avec  les  perfectionnements  qu'ils  ont 
reçus  depuis  quelques  années,  sont  d'un 
usage  très  économique,  et  ont  réalisé  un 
progrès  sensible,  par  la  bonne  utilisation  du 
combustible,  que  Ton  charge  à  de  long- 
intervalles,  et  qui  brûle  d'une  façon  cons 
tinue,  en  n'exigeant  que  peu  de  surveillance. . 

Les  très  nombreuses  variétés  de  'poêles à 
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combustion  lente  qui  existent  aujourd'hui, 
et  qui  sont  entrés  dans  le  commerce,  à  la 
suite  de  l'invention  du  poêle  Choubersky, 
sont  assurément  de  bons  perfectionnements 
du  type  primitif  de  M.  de  Choubersky;  mais 
le  public,  peu  au  courant  de  ces  distinc- 
tions techniques,  confond  tous  ces  poêles 
mobiles  avec  le  modèle  primitif,  et  appelle 
Choubersky  tout  poêle  mobile,  quel  que 
soit  son  nom  commercial.  Faisons  comme 
le  bon  public,  et  disons,  en  terminant  ce 
chapitre,  que  les  recommandations  géné- 
rales que  nous  avons  données,  pour  faire 
usage  des  poêles  à  combustion  lente,  doi- 
vent toujours  être  observées,  quel  que  soit 
l'appareil  employé. 
Nous  rappellerons  ces  précautions,  en  ces 

termes  : 

1°  Un  poêle  mobile  n'est  bon  que  si  on 
le  rend  immobile;  en  d'autres  termes, 
que  si  on  se  met  à  l'abri  du  refoulement 
des  gaz,  dans  l'appartement,  en  le  laissant 
toujours  en  place;  la  cheminée  nouvelle, 
avec  son  tuyau  froid,  pouvant  donner  un 
très  mauvais  tirage; 

2°  Il  ne  faut  jamais  introduire  de  poêle  à 
combustion  lente,  quel  qu'il  soit,  dans  une 
chambre  à  coucher. 

Avec  ces  deux  précautions,  on  peut  faire 
usage,  avec  de  grands  avantages  pratiques 
et  économiques,  des  poêles  à  combustion 
lente 


CHAPITRE  II 

LE  CHAUFFAGE  PAR  LE  GAZ.  —  LA  CUISINE  AU  GAZ.  — 
LE  CHAUFFAGE  DES  APPARTEUEISTS  PAR  LE  GAZ.  — 
LE  CHAUFFAGE  DES  APPAREILS  INDUSTRIELS  AU  MOYEN 

.    DU  GAZ. 

Théoriquement,  le  gaz  de  l'éclairage 
(hydrogène  bicarboné)  est  le  plus  avanta- 
geux de  tous  les  combustibles,  au  point  de 
vue  du  rendement  calorifique.  En  effet,  un 
kilogramme  de  bois,  en  brûlant,  ne  déve- 


loppe que  6000  à  7000  calories,  un  kilo- 
gramme de  houille  n'en  produit  qu'environ 
7500  à  8000,  et  ees  chiffres  se  réduisent  de 
moitié  au  moins  dans  l'application  pratique  ; 
tandis  qu'un  même  poids  de  gaz  produit  ap- 
proximativement 13  000  calories. En  outre, 
l'action  comburante  de  l'oxygène  est  évi- 
demment beaucoup  plus  complète  quand 
elle  s'exerce  sur  un  gaz  que  sur  un  combus- 
tible solide.  La  production  du  calorique  et 
son  utilisation  sont  donc  bien  supérieures 
avec  le  gaz  qu'avec  le  bois  ou  le  charbon. 

Comme  moyen  de  chauffage  domestique, 
le  gaz  de  l'éclairage  a  deux  emplois  :  1°  la 
cuisson  des  aliments;  2°  le  chauffage  des 
appartements,  par  des  cheminées  ou  des 
poêles,  convenablement  agencés  dans  ce  but. 

Ajoutons  que,  comme  agent  de  chauffage 
industriel,  le  gaz  trouve  une  foule  d'appli- 
cations dans  les  arts  et  manufactures,  et 
que,  pour  chaque  fabrication  spéciale,  on  a 
créé  des  fourneaux  particuliers,  utilisant  le 
mieux  possible  le  calorique/ 

Nous  allons  donc  passer  en  revue  :  la 
cuisine  au  gaz,  —  le  chauffage  cles  appar- 
tements par  le  gaz,  —  le  chauffage  indus- 
triel au  moyen  du  gaz. 

Cuisine  axe  gaz.  —  Au  point  de  vue  théo- 
rique, il  est  facile  de  se  rendre  compte  des 
avantages  que  le  gaz  présente,  pour  la  pré- 
paration des  aliments,  et  le  chauffage  des 
liquides  et  boissons. 

Pour  élever  un  libre  d'eau  de  0°  à-j-  100°, 
avec  du  charbon  de  bois,  coûtant  0  fr.  20 
le  kilogramme,  on  dépense  0  fr.  16;  si  on 
brûle  du  gaz,  coûtant  0  fr.  30  le  mètre  cube, 
on  dépense  seulement  0  fr.  013. 

Quelques  chiffres  feront  ressortir  les  ré- 
sultats qu'on  peut  obtenir  par  l'emploi  du 
gaz  pour  la  cuisine. 

Un  pot-au-feu  (composé  de  un  kilo- 
gramme de  bœuf,  3  litres  d'eau,  0  kil.  130 
de  légumes  assortis)  en  cuisant  pendant  cinq 
heures,  consomme  480  litres  de  gaz;  ce 
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qui  représente,  au  prix  de  30  centimes  lé 
mètre  cube,  une  dépense  de  14  centimes; 
—  une  tasse  de  chocolat,  composée  d'un 
demi-litre  de  lait  et  d'une  quantité  conve- 
nable de  chocolat,  délayée  dans  un  peu 
d'eau,  est  préparée  en  huit  minutes,  avec 
une  dépense  de  30  litres  de  gaz  ;  —  mi  bœuf 
à  la  mode,  pesant,  en  totalité,  viandes 
et  légumes,  environ  1  kil.  800,  se  cuit  en 
quinze  minutes,  avec  110  litres  de  gaz; — -un 
roti  (gigot  de  mouton)  pesant  1  kil.  980,  est 
cuit  en. une  heure  et  demie,  avec  600  litres 
de  gaz  ;  — un  poulet  de  1  kil.  370,  n'exige 
que  350  à  370  litres  de  gaz. 

Quant  aux  avantages  pratiques  de  la  cui- 
sine opérée  avec  le  gaz,  nous  ne  saurions 
mieux  faire  que  de  comparer  le  fourneau 
ordinaire  des  cuisines  où  l'on  brûle  le  char- 
bon de  bois,  avec  le  fourneau  à  gaz. 

Sur  un  fourneau  ordinaire,  à  charbon  de 
bois,  vous  avez  trois  ou  quatre  trous  de 
foyer,  que  recouvre  une  hotte;  plus,  une 
grillade,  au  fond,  munie  d'un  large  tuyau, 
à  fort  tirage,  activé  par  une  trappe  mobile. 
.  Pour  commencer,  il  faut  allumer  le  char- 
bon dans  un  des  trous  de  foyer.  Il  faut, 
pour  cela,  tout  l'attirail  suivant  :  caisse  à 
charbon,  braise,  copeaux,  pincettes.  On 
met  de  la  braise  et  des  copeaux  dans  le 
foyer,  et  on  allume.  On  place  un  petit  tuyau 
à  main  au-dessus  du  feu,  pour  activer  le 
tirage;  car  ces  foyers  tirent  mal.  On  est 
souvent  obligé  d'ouvrir  la  fenêtre,  pour 
chasser  la  fumée.  La  braise  une  fois  prise, 
à  grand  renfort  de  soufflet,  on  ajoute  du 
charbon  de  bois,  et  on  place  au-dessus ,  la 
casserole  qui  contient  la  préparation  à  faire 
cuire.  Si  le  feu  se  ralentit,  on  souffle;  mais 
alors,  la  cendre  s'élève  du  foyer,  et  vient  se 
répandre  sur  tout  ce  qui  est  sur  le  fourneau. 
Il  arrive  parfois  que  le  charbon  se  tasse,  en 
brûlant;  alors,  le  récipient  perd  l'équilibre, 
et  le  contenu  se  déverse  sur  le  foyer,  en 
produisant  des  odeurs  désagréables.  Si  vous 
voulez  faire  cuire  une  côtelette,  l'odeur 


est  intolérable  :  il  faut,  nécessairement, 
la  placer  sous  la  hotte  de  la  grillade,  pour 
éviter  les  émanations  de  graisse  brûlée. 

Bref,  les  procédés  actuels  ont  des  désa- 
gréments sans  nombre,  et  demandent  beau- 
coup de  soin  et  de  main-d'œuvre,  sans 
compter  que  l'on  perd  le  charbon  qui  reste 
allumé,  quand  on  n'a  plus  besoin  de  feu. 

Voici  maintenant  ce  qu'il  faut  pour  la  . 
cuisine  au  gaz. 

Ici,  plus  de  charbon,  ni  de  pincettes,  ni 
de  tuyau  à  main,  pour  activer  le  tirage  ; 
rien  de  l'attirail  ordinaire.  Pour  allumer  le 
feu,  vous  ouvrez  le  robinet  du  gaz  et  vous 
approchez  une  allumette.  Yoilà  du  feu  tout 
de  suite,  et  en  quantité  suffisante.  Vous 
faut-il  plus  de  flamme?  vous  ouvrez  da- 
vantage le  robinet,  et  tout  est  dit.  Le  mets, 
une  fois  cuit,  il  faut  éteindre  le  feu  :  vous  , 
fermez  le  robinet,  Vous  faut-il  du  feu,  la 
nuit,  pour  préparer  un  médicament,  ou  de 
la  tisane?  Le  gaz  est  tou  jours  prêt. 

Comprenez- vous  maintenant,  bon  lecteur, 
tous  les  avantages  pratiques  du  gaz  employé 
à  la  cuisine?  Comprenez- vous  pourquoi  la 
cuisine  au  gaz  est  devenue  populaire? 

Quant  à  ses  avantages,  au  point  de  vue  , 
gastronomique,  nous  ne  saurions  mieux 
faire,  pour  les  mettre  en  évidence,  que  de 
citer  quelques  pages  d'une  courte  brochure, 
publiée  en  1890,  par  une  dame  anglaise 
Mme  Alting-Mees,  qui,  enthousiaste  de  ce 
procédé,  s'était  fait  son  apôtre  ardent. 

Mme  Alting-Mees  faisait,  à  l'Exposition 
universelle  de  1889,  dans  le  pavillon  du 
Gaz,  des  conférences  qui  attiraient  beau- 
coup de  curieux,  et  dans  lesquelles,  après 
avoir  prononcé  l'oraison  funèbre  de  la  cui- 
sine au  charbon,  elle  chantait  les  louanges 
de  la  cuisine  au  gaz.  Elle  a  répété  ces 
mêmes  conférences  dans  les  principales 
villes  du  nord  de  la  France  et  en  Belgique, 
et  les  a  résumées  dans  la  brochure  dont 
nous  parlons. 

«  La  cuisine  au  gaz,  dit  la  conférencière 
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anglaise,  est  éminemment  propre.  Ici,  plus 
de  cendres,  de  poussière  noire,  ni  de  suie 
qui,  non  seulement  salissent  les  mains,  la 
figure  et  les  vêtements,  maïs  tout  ce  qui  se 
trouve  dans  la  cuisine,  ne  respectant  même 
pas  les  mets  qui  doivent  bientôt  paraître 
sur  la  table.  Pas  de  grands  nettoyages  des 
rôtissoires  ;  un  linge,  mouillé  d'une  disso- 
lution légère  de  sel  de  soude,  pour  enlever 
les  taches  de  graisse,  et  une  brosse  à  polir, 
passée  une  fois  par  semaine  sur  l'appareil 
à  rôtir  au  gaz,  suffisent. 

«  Les  casseroles,  lèchefrites,  et  autres 
ustensiles,  ne  se  salissent  plus,  extérieure- 
ment, par  la  fumée  et  la  suie;  partant, 
moins  d'entretien  et  économie  de  temps. 
.  «  Plus  de  charbon  à  monter  de  la  cave, 
plus  de  provision  de  bois,  ni  de  copeaux; 
plus  d'allumage,  ni  surtout  de  rallumagede 
poêles;  plus  de  cheminées  qui,  s'obstinant 
à  ne  pas  vouloir  tirer,  renvoyent  la  fumée 
dans  toute  la  maison. 

«  La  cuisine  au  gaz,  au  contraire,  est 
toujours  prête:  un  simple  robinet  à  tourner 
et,  sans  perte  de  temps,  sans  préliminaires, 
le  feu  est  prêt  à  opérer  la  cuisson  des  ali- 
ments. D'une  docilité  sans  égale,  par  une 
simple  manœuvre  de  robinet,  son  intensité 
augmente,  diminue,  varie  à  l'infini,  suivant 
les  besoins  de  la  cuisson.  Une  fois  réglée, 
son  intensité  se  maintient  des  heures  en- 
tières, sans  avoir  besoin  qu'on  s'en  occupe. 
Pourrait-on  en  dire  autant  de  la  cuisine 
faite  au  charbon? 

«La  cuisson  faite,  on  ferme  le  robinet,  et 
l'on  supprime  instantanément  toute  dépense, 
et  aussi  toute  chaleur,  ce  qui,  principale- 
ment en  été,  est  un  avantage  inappréciable. 
Que  de  cuisines  qui,  en  été  sont  de  véri- 
tables lieux  de  supplice,  deviendraient  ha- 
bitables et  saines,  par  l'emploi  du  gaz?' 

«En  résumé,  la  cuisine  au  gaz  a  pour  elle 
P  hygiène,  l'ordre,  la  propreté,  la  facilité,  le 
contrôle  parfait  de  la  chaleur,  ^économie 
de  temps  et  d'argent! 


«  L'usage  des  foyers  au  charbon,  avec  leur 
allumage  et  rallumage,  représente  une  telle 
somme  de  travail  secondaire,  non  seule- 
ment pénible  mais  désagréable,  qu'il  oblige 
seul  bien  des  ménages  bourgeois  à  avoir  une 
servante.  Il  est  à  remarquer  que  plus  l'em- 
ploi du  gaz  est  généralisé  dans  un  ménage, 
plus  on  devient  indépendant  de  ses  domes- 
tiques. Que  de  mères  de  famille,  par  l'adop- 
tion de  la  cuisine  au  gaz,  deviendraient 
maîtresses  de  maison! 

«  Aujourd'hui  que  tout  est  disposé,  dans 
nos  habitations,  en  vue  du  confortable,  pour 
augmenter  le  bien-être  et  améliorer  les 
conditions  hygiéniques  de  la  vie,  la  routine 
a  cependant  su  maintenir  la  cuisine  au  char- 
bon. Pourquoi,  malgré  tous  les  avantages 
qu'elle  présente,  la  cuisine  au  gaz  n'est-eïle 
pas  adoptée  par  tout  le  monde?  Certes,  elle 
se  propage;  en  Amérique  et  en  Angleterre,1 
elle  est  même  complètement  entrée  dans  les 
us  et  coutumes  ;  à  Paris,  c'est  par  milliers 
que  s'installent  les  appareils  pour  la  cuisine 
au  gaz  ;  dans  les  autres  parties  de  la  France 
et  en  Belgique,  on  commence  aussi  à  l'adop- 
ter, mais  qu'est-ce  qui  arrête  le  plus  grand 
nombre  de  ménages  d'en  faire  usage  ?  Le 
préj  âgé  ! 

«  Il  est  inévitable,  dit-on,  qu'un  goût  de 
gaz  ne  se  transmette  aux  aliments  ainsi 
préparés. 

«  A  cela  que  répondre,  si  ce  n'est  :  Es- 
sayez* 

«  Un  préjugé  qui  a  la  vie  dure,  comme 
tous  les  préjugés,  vous  objecte  l'odeur  des 
mets.  Les  réchauds  à  gaz,  dit-on,  empoi- 
sonnent l'air  ! 

«  Il  fut  un  temps  où  cette  objection  pouvait 
sembler  sérieuse*  Les  premiers  réchauds, 
en  effet,  étaient  assez  mal  combinés,  et  brû- 
laient le  gaz  dans  de  mauvaises  conditions. 
Ces  appareils  ont,  malheureusement,  à  un 
certain  moment,  donné  raison  à  la  critique, 
mais  aujourd'hui,  on  peut,  sans  crainte 
d'être  incommodé  par  la  moindre  odeur. 
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faire  usage  des  réchauds  et  autres  appareils 
que  l'on  construit. 

«  Conseillons,  néanmoins,  4e  tenir  les 
réchauds  en  état  de  propreté  ;  car  le  meilleur 
des  appareils,  si  les  trous  en  sont  partielle- 
ment bouchés,  soit  par  de  la  mine  de 
plomb,  de  la  graisse  ou  toute  autre  matière, 
brûle  imparfaitement  le  gaz,  et  répand  alors 
une  mauvaise  odeur,  h  laquelle  s'ajoute 
encore  celle  de  la  décomposition  des  corps 
gras  que  le  nettoyage  n'a  pas  fait  dispa- 
raître. »  - 

C'est  à  tort  que  l'on  a  longtemps  prétendu 
que  le  gaz  donne  aux  aliments  une  odeur 
désagréable.  Le  gaz  qui  brûle,  ne  répand 
aucune  odeur;  il  ne  saurait,  par  consé- 
quent, en  communiquer  aucune.  La  cui- 
sine faîte  au  gaz  donne  quelquefois  une 
odeur  particulière  ;  mais  cette  odeur  ne  pro- 
vient que  du  mauvais  état  des  brûleurs, 
dans  lesquels  la  combustion  est  incomplète, 
et  dont  les  flammes  sont  pâles,  ce  qui  indique 
le  manque  d'air. 

Il  faut  donc  faire  usage  de  bons  appareils  ; 


et  ceci  nous  conduit  à  donner  la  description 
dés  principaux  ustensiles  pour  la  cuisine  au 
gaz. 

Ces  appareils  sont  assez  divers.  Nous  dis- 
tinguerons les  réchauds,  les  rôtissoires  et 
les  cuisinières,  ; 

Réchauds.  —  Il  existé  des  réchauds  à  un 
seul [  feu  et  à  plusieurs  feux.  Nous  repré- 
sentons dans  la  figure  ci-dessous  le  réchaud 


Fig.  410.  —  Réchaud  à  gaz  à  un  seul  feu. 


à  un  [seul  feu,  et  dans  la  figure  411  le  ré- 
chaud à  deux  feux. 

Il  est  bon,  dans  les  ménages,  d'être  tou- 
jours muni  d'un  réchaud  à  gaz  à  un  seul 
feu;  ne  fût-ce  que  pour  avoir  la  possibilité 
de  faire  chauffer,  la  nuit,  de  l'eau,  ou  une 


Fig.  411.  —  Réchaud  à  gaz  à  deux  feux. 


boisson  quelconque,  pour  un  enfant  ou  un 
malade.  * 

Il  est,  du  reste,  une  foule  de  circonstances 
dans  lesquelles  il  est  utile,  sinon  urgent, 
d'avoir  promptement  du  feu,  pour  quelques 
minutes  seulement.  Dans  ces  cas,  aucun 
appareil  n'est  plus  pratique  que  le  réchaud 
à  gaz. 

Pour  faire  la  cuisine,  il  faut  avoir  un  ré- 
chaud à  deux  ou  trois  feux,  dont  un  au 
moins  à  deux  robinets. 

3Sn  choisissant  le  réchaud,  il  faut  avoir 

S.  T;  II.  '  • 


soin  de  prendre  un  appareil  dont  la  flamme 
ne  soit  ni  trop  rapprochée  ni  trop  éloignée 
du  fond  de  la  casserole,  qu'on  y  placera. 
Trop  rapprochée,  le  gaz  brûle  mal,  et  l'on 
s'expose  à  avoir  une  mauvaise  odeur  ;  trop 
éloignée,  oh  perd  de  la  chaleur.  Environ 
quatre  centimètres  entre  le  brûleur  et  le 
fond  de  la  casserole,  est  la  meilleure  dis- 
tance. 

Il  est  bon  dé  passer,  de  temps  au  temps, 
une  grosse  épingle  dans  les  trous  du  brû- 
leur, afin  de  les  nettoyer,  et  de  laisser  tou- 
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Fig.        —  Rôtissoire  au  gaz. 


jours  le  passage  du  gaz  complètement  libre. 

Dans  tous  les  réchauds,  on  brûle  le  gaz 
mélangé  avec  de  l'air,  c'est-à-dire  que  la 
flamme  est  bleue  et  non  éclairante.  Généra- 
lement, plus  la  flamme  est  bleue,  meilleur 
est  le  réchaud.  Il  faut  même  rejeter  ceux 
dont  la  flamme  présente  une  pointe  légère- 
ment blanche,  car  le  gaz  y  brûle  dans  de 
mauvaises  conditions. 

Rôtissoires.  —  Ces  appareils  servent  à  la 
fois  à  rôtir  et  à  griller  les  viandes.  Ils  sont 
à  flamme  bleue  ou  à  flamme  blanche,  ces 
derniers  brûlant,  par  conséquent,  le  gaz 
non  mélangé  préalablement  à  de  l'air  ;  ce 
sont  ceux  de  ce  dernier  système  qui  sont 
les  plus  répandus.  La  rampe  se  trouve  dans 
la  partie  supérieure  de  l'appareil,  qui  est 
muni  d'une  grille  et  d'une  broche  :  la  grille 
sert  pour  les  côtelettes,  rumsteaks,  etc., 
la  seconde  pour  les  rôtis  de  toute  nature. 

Avec  le  rôtissage  au  gaz,  point  de  prépa- 
ratifs préliminaires.  Pour  un  grand  gigot, 
par  exemple,  on  allumera  le  gaz,  pour 
chauffer  la  rôtissoire,  cinq  ou  dix  minutes 
avant  d'y  mettre  le  rôti  ;  puis,  celui-ci  placé, 
on  a  soin  de  laisser  brûler  le, gaz  assez  fort, 


pendant  un  quart  d'heure,  pour  saisir  la 
viande;  après  quoi,  on  peut  baisser  la 
flamme  de  moitié,  pour  terminer  la  cuis- 
son. 

Il  y  a  trois  résultats  obtenus  par  cette 
manière  de  procéder  :  d'abord,  la  viande  - 
étant  vivement  saisie,  est  plus  belle  en  - 
apparence  ;  elle  est  aussi  plus  saine,  par  la 
même  raison  ;  enfin,  ce  qui  n'est  pas  le  moins 
important,  la  viande  perd  25  p. 100  de  son 
poids  en  moins  que  si  elle  était  cuite  au 
charbon.  La  viande  étant  vivement  saisie,  ' 
l'albumine  des  couches  extérieures  se  trouve 
immédiatement  solidifiée,  et  dans  cet  état, 
formant  une  enveloppe  impénétrable  aux; 
autres  jus,  elle  conserve  ceux-ci  en  entier 
à  l'intérieur.  Ce  point  est  capital,  tant  au 
point  de  vue  économique  qu'au  point  de 
vue  hygiénique. 

La  viande  étant  de  toutes  les  dépenses 
ménagères,  la  plus  forte  (après  le  loyer), 
n'est-il  pas  de  première  importance  de 
trouver  moyen  de  diminuer  les  pertes  de 
valeur  causées  par  la  cuisson?  Il  y  a  ici 
une  économie  si  grande,  qu'à  ce  point  de 
vue  seul,  la  cuisine  au  gaz  mériterait  d'être 
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Fig.  413. 


Cuisinière  au  gaz,  petit  modèle. 


adoptée.  Le  four  au  charbon  rend  60  pour 
100  de  viande  cuite,  la  rôtissoire  au  gaz  en 
rend  75  pour  100:  voilà  une  économie 
réelle  et  palpable. 

Au  point  de  vue  hygiénique,  le  four,  ou 
la  rôtissoire  au  gaz,  est  de  beaucoup  pré- 
férable au  four  au  charbon,  parce  que 
cet  appareil  réunit  les  deux  conditions 
indispensables  au  rôtissage,  et  qu'un  bon 
rôtissage,  conserve  à  la  viande  tous  ses  prin- 
cipes nutritifs,  et  digestifs  sans  les  altérer. 
Qu'est-ce  en  effet,  que  rôtir?  C'est  exposer 
la  yiande  à  l'action  du  feu,  dans  un  courant 
d'air  libre,  et  sans  qu'elle  touche  à  la  graisse 
d'arrosage.  Quand  on.  réunit  ces  deux  con- 
ditions, on  rôtit  bien,  fût-ce  en  plein  champ. 
Trouve-t-on  ces  conditions  dans  un  four 
à  charbon?  Evidemment  non.  Dans  les 
rôtissoires  au  gaz  on  a*  d'une  part,  la  libre 
circulation  de  l'air,  et  d'autre  part,  grâce  à 
la  forme  des  grilles  intérieures  ou  à  l'emploi 


de  la  broche,  on  évite  la  lèchefrite,  et  par 
conséquent,  le  contact  de  la  viande  avec  la 
graisse  d'arrosage.  Celle-ci  coule  dans  un 
plat  ou  un  récipient  formant  le  fond  de  la 
rôtissoire  où  l'on  peut  la  puiser,  pour  ar- 
roser la  viande,  comme  il  convient  de  le 
faire. 

Nous  représentons  dans  la  figure  412  le 
modèle  de  rôtissoire  ait  gaz  le  plus  en 
usage. 

Fours.  — Les  fours,  à  l'encontre  des  rô- 
tissoires, sont  fermés  par  une  porte,  qui 
empêche  la  circulation  de  l'air  à  l'intérieur. 
Ils  sont  munis  d'une  rampe,  qui  brûle  gé- 
néralement le  gaz  à  flamme  blanche. 

L'usage  du  four  au  gaz  est  le  môme  que 
celui  du  four  au  charbon.  Comme  les  rôtis- 
soires, on  en  fait  de  différentes  grandeurs 
suivant  les  besoins  du  ménage. 

Certains  appareils  sont  construits  de 
façon  à.  pouvoir  être  utilisés  à  volonté 
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Fïg.  414.  —  Cuisinière  au  gaz  complète. 


comme  rôtissoire,  ou  comme  four.  D'autres 
se  composent  d'un  four  superposé  à  une 
rôtissoire.  Ce  dernier  genre  d'appareil  est 
très  pratique,  car  la  chaleur  développée 
par  la  rampe  de  la  rôtissoire  peut  mainte- 
nir dans  le  four  une  température  suffisante 
à  la  cuisson  de  bien  des  plats. 

Cuisinières.  —  On  appelle  cuisinières  les 
fourneaux  complets  à  gaz.  On  en  fait  de 
types  très  divers.  Celles  pour  les  ménages 
bourgeois,  comportent  généralement  quatre 
flammes  de  réchauds,  une  rôtissoire,  un 
four  et  un  réservoir  d'eau  chaude. 

Il  existe  des  types  pour  petits  ménages, 
comportant  un  double  réchaud  et  une  rô- 
tissoire. 

Aux  personnes  qui  ne  voudraient  pas  ins- 
taller une  cuisinière  complète,  on  conseille 
de  prendre  un  réchaud  à  trois  feux  et  une 
rôtissoire  avec  four  superposé.  Ces  deux 
appareils,  prenant  peu  déplace,  sont  suffi- 


sants pour  les  besoins  journaliers  d'une 
cuisine  bourgeoise. 

Les  figures  413  et  414  représentent  deux 
types  de  cuisinière  au  gaz,  ne  différant  l'une 
de  l'autre  que  par  le  nombre  des  accessoires. 

La  Compagnie  parisienne  pour  l'éclai- 
rage et  le  chauffage  au  gaz  à  fait  construire 
des  modèles  particuliers  de  cuisinières  au 
gaz,  dans  le  but  de  répondre  à  une  objec- 
tion qui  était  faite  à  la  cuisine  au  gaz.  On 
lui  reprochait,  d'imposer,  pendant  l'hi- 
ver, une  dépense  supplémentaire,  pour  le 
chauffage  des  cuisines.  L'appareil  mixte 
que  nous  représentons  dans  les  figures  415 
et  416,  permet  l'emploi  du  coke,  quand 
il  fait  froid,  celui  du  gaz,  quand  il  fait 
chaud. 

Cette  substitution  s'opère  sans  qu'il  y  ait 
aucune  installation  à  modifier,  aucun  ap- 
pareil à  déplacer. 

Enfin,  on  peut,  avec  cet  appareil  chauffé 


Fig.  415.  —  Cuisinière  mixte  au  gaz .  et  au  coke  (petit  modèle). 


au  coke,  disposer  d'une  plaque  chaude, 
d'un  four,  d'un  bain-marie;  et  l'on  trouvé, 
en  outre,  une  rôtissoire,  une  grillade,  ali- 
mentées par  le  gaz,  qui  donnent  des  pro- 
duits bien  supérieurs  à  ceux  obtenus  dans 
les  fours  au  charbon  ou  au  coke. 

Dans  ces  appareils,  l'allumage  du  coke 
est  fait  au  moyen  d'un  bec  de  gaz  qui  se  dé- 
gage dans  un  tube,  au-dessous  de  la  grille, 
et  qui  est  percé  de  trous  qui  disséminent  la 
flamme  dans  le  coke  et  en  rendent  l'allu- 
mage facile.  On  fait  ainsi  disparaître  l'in- 
convénient que  F  on  reproche  parfois  au 
coke.  L'allumage,  par  ce  système,  est  tou- 
jours sûr  et  rapide.  La  dépense  (100  à 
150  litres  de  gaz)  n'est  pas  supérieure  à 
celle  qu'entraînent  les  margotins,  allume-. 


feux,  etc.  On  a,  en  outre,  l'avantage  de  ne 
pas  encrasser  les  fourneaux,  comm«  ceux 
qui  sont  chauffés  au  bois. 

Enfin  si  dans  la  jo'irnée,  la  cuisinière  a 
négligé  son  fourneau,  si  elle  le  retfouye 
presque  éteint,  il  lui  suffit  de  rallumer  un 
instant  le  bec  de  gaz,  pour. que  le  fourneau 
reprenne  son  allure. 

Un  flotteur  placé  dans  le  réservoir  d'eau 
chaude,  fait  monter  et  descendre  une  tige 
extérieure,  qui  indique,  à  tout  instant,  la 
hauteur  de  l'eau,  et  met  à  l'abri  des  coups 
de  feu,  qui  brûleraient  une  chaudière  mise 


a  sec. 


Le  four  et  l'étuve  ne  présentent  rien  de 
particulier  ;  ce  sont  les  mêmes  dispositions 
que  dans  les  appareils  similaires  au  coke  ; 
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seulement,  le  four  peut  être  chauffé  au 
gaz,  au  moyen  d'une  rampe  intérieure, 
lorsque  le  coke  n'est  pas  allumé. 

Les  brûleurs  à  gaz  sont  tous  amovi- 


bles, par  conséquent,  très  faciles  à  nettoyer. 

Si  Ton  veut  faire  une  grillade  avec  ces 
appareils,  il  faut  : 

1°  Allumer  la  rampe  à  gaz  pendant  cinq  mi- 


nutes, et  placer  le  gril  le  plus  près  possible 
des  flammes,  la  lèchefrite  restant  en  bas; 

2°  Placer  les  viandes  à  griller  près  des 
flammes,  et  relever  la  lèche -frite  autant 
que  possible.  Aussitôt  que  les  viandes  sont 


saisies  et  commencent  à  rendre  leur  jus,  on 
abaisse  la  lèchefrite  de  façon  que  le  jus  ne 
soit  pas  surchauffé  et  calciné. 

Dans  ces  appareils ,  la  ch  al  eur  des  produite 
de  la  combustion  n'est  pas  perdue,  comme 
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dans  les  autres  systèmes.  Ils  circulent  au- 
tour du  bain-marie,  avant  de  se  rendre  dans 
la  cheminée,  et  quand  on  fait  rôtir  une 
pièce  importante,  gigot,  dinde,  etc.,  F  eau 
du  bain-marie  arrive  à  l'ébullition. 

En  outre  des  appareils  divers  que  nous 
venons  de  passer  en  revue,  il  en  est  d'autres 
qu'il  n'est  pas  hors  de  propos  de  citer,  en 
parlant  de  la  cuisine  au  gaz.  Tel  est  le  torré- 
facteur pour  le  café.  Chauffé  par  le  gaz,  cet 
appareil  donne  une  chaleur  qui  peut  être 
modifiée  à  volonté  et  réglée  de  façon  à  res- 
ter invariable. 

Les  lessiveuses  à  gaz  sont  appelées  égale- 
ment à  rendre  des  services  dans  un  ménage. 

Citons  encore  lès  appareils  pour  le  chauf- 
fage instantané  de  Peau,  appareils  qui  ont 
leur  place  toute  marquée  dans  les  cabinets 
de  toilette,  et  le  chauffe-bains  à  gaz.  La 
combustion  d'un  mètre  cube  de  gaz  suffit 
pour  le  chauffage  d'un  bain. 

Chauffage  des  appartements  par  le  gaz.  — 
Les  avantages  du  chauffage  des  apparte- 
ments par  le  gaz,  peuvent  se  résumer 
comme  il  suit. 

L'allumage  est  instantané,  et  ne  demande 
l'emploi  d'aucun  combustible  supplémen- 
taire, tels  que  boules  résineuses,  margotins, 
copeaux,  etc.  :  une  allumette  suffit.  Les  pro- 
duits de  la  combustion  étant  tous  gazeux, 
ne  produisent  aucun  encrassement  dans 
les  tuyaux  de  la  cheminée,  et  ne  nécessitent 
pas  ces  ramonages  périodiques,  qui  sont 
parfois  si  désagréables. 

Avec  le  chauffage  des  appartements  par  le 
gaz,  on  peut  employer  des  appareils  légers, 
en  tôle,  qui  s'échauffent  rapidement,  et  per- 
mettent de  jouir  instantanément  de  la  cha- 
leur. Un  poêle,  une  cheminée,  alimentés 
par  le  charbon,  le  bois  ou  le  coke,  ne  don- 
nent de  chaleur  qu'après  une  longue  attente. 
Avec  le  gaz,  l'effet  est  instantané,  et  on 
arrête  la  chaleur  dès  qu'elle  devient  inutile. 

Faisons,  toutefois,  cette  remarque  que  le 


gaz  ne  saurait  être  substitué  aux  procédés 
généraux  de  chauffage  pour  les  grandes 
pièces,  c'ést-à-dire  aux  calorifères  de  cave 
ou  aux  poêles  à  charbon,  qui  chauffent  de 
très  grands  espaces,  économiquement  et 
d'une  manière  continue.  Mais  pour  élever 
rapidement  la  température  de  petits  locaux, 
le  gaz  est  un  agent  parfait. 

Dans  un  cabinet  de  toilette,  où  il  faut,  pour 
quelques  instants,  une  douce  température, 
dans  une  salle  de  bains,  une  salle  à  man- 
ger, et  même  dans  certains  magasins  et 
boutiques  où  le  client  n'est  attendu  qu'à 
certaines  heures,  rien  ne  vaut  le  chauffage 
par  le  gaz,  au  point  de  vue  de  la  commodité, 
sinpn  de  l'économie. 

Ces  réserves  posées,  disons  que  l'on  se 
sert  pour  le  chauffage  au  gaz,  de  cheminées 
et  de  poêles. 

Une  cheminée  à  gaz  se  compose  d'une  série 
de  tubes  à  gaz  horizontaux,  dans  lesquels 
le  gaz  brûle  en  chauffant  par  le  rayonne- 
ment, comme  les  combustibles  ordinaires. 


Les  produits  de  la  combustion  ne  sau- 
raient, sans  inconvénient,  pour  la  santé  des 


Fig.  418.  —  Cheminée  à  gaz  à  boules  de  terre. 


personnes,  demeurer  dans  la  pièce  ;  on  doit 
les  évacuer  par  le  tuyau  de  la  cheminée. 

Un  constructeur  de  Paris,  M.  Legrand, 
pour  utiliser  le  mieux  possible  la  chaleur 
de  la  combustion  du  gaz,  a  imaginé  de  pla- 
cer le  foyer  dans  un  coffre  en  tôle,  à  parois 
garnies  de  terre,  que  Ton  place  dans  l'inté- 
rieur d'une  cheminée  ordinaire.  Le  recou- 
vrement cinlré  du  foyer  renvoie  une  grande 
partie  de  la  chaleur  flans  la  pièce.  Une  ou- 
verture, ménagée  dans  Je  coffre,  laisse 
dégager  dans  la  cheminée  les  produits  de 
la,  combustion.  Cette  enveloppe  est  com- 
plétée par  une  chambre  à  air,  ayant  sur  sa 
face  antérieure,  une  galerie  à  jour,  qui 
donne  issue  à  une  partie  de  l'air  chauffé. 

Pour  donner  à  un  foyer  à  gaz  l'illusion 
de  l'aspect  ordinaire  d'un  feu  de  huches,  les 
constructeurs  ont  adopté  des  dispositions 


très  diverses  et  fort  ingénieuses.  On  fait 
dégager  le  gaz  par  de  petites  ouvertures 
percées  dans  une  bûche  métallique,  figurant 
le  bois.  On  fait  également,  avec  de  l'amiante 
entremêlée  à  des  bûches  métalliques,  des 
foyers  qui  simulent  la  flamme  d'une  che- 
minée. 

\J appareil  Marini  est  formé  d'une  cou- 
ronne métallique,  au  centre  de  laquelle  se 
trouve  un  brûleur,  composé  de  tubes  paral- 
lèles, percés  de  trous  ,  qui  donnent  passage  à 
de  petits  jets  de  flamme  blanche,  recouverts 
en  partie  par  de  Y  amiante. 

"L'amiante,  mise  en  contact  avec  le  gaz 
en  combustion,  devient  incandescente,  et 
augmente,  par  son  rayonnement,  l'inten- 
sité du  foyer,  en  même  temps  qu'elle  donne 
l'apparence  d'un  feu  de  bois  ou  de  charbon. 
.  On  voit  dans  la  figure  417  une  cheminée 
à  gaz  à  bûches  d'amiante.  ... 


SUPPLÉMENT  A  L'ART  DU  CHAUFFAGE. 


553 


La  G ompagnîepàrisienne  a  mis  récemment 
dans  le  commerce  une  cheminée  à  gaz  dans 
laquelleie  gaz,  amenépar  une  série  de  quatre 
à  cinq  rampes,  mûmes  chacune  d'un  robinet 
spécial,  porte  à  l'incandescence  des  boules 
en  terre  réfractaire,  mêlées  d'amiante.  Ces 
-boules  augmentent  la  surface  de  rayonne- 
ment, et  donnent  à  l'ensemble  l'aspect  d'un 
foyer  au  coke  (fig, 418). 

La  disposition  du  brûleur  est  telle  que 
les  robinets  de  commande  ne  peuvent  ja- 
mais s'échauffer,  ni  se  gripper  ;  ce  qui  en 
rend  le  fonctionnement  toujours  facile, 
sans  exposer  la  personne  qui  les  manœuvre 
à  se  brûler  les  doigts. 

La  commande  de  chaque  rampe,  à  l'aide 
d'un  robinet  spécial,  permet  de  diminuer 
la  chaleur  développée,  et  par  suite,  la  dé- 
pense  de  gaz,  sans  nuire  à  là  bonne  allure 
du  foyer. 

L'emploi  des  boules  réfractaires,  qui  de- 
viennent incandèscentes,  assure  la  parfaite 
combustion  du  gaz,  qui  se  fait  toujours 
avec  „  excès  d'air,  de  manière  à  supprimer 
toute  odeur  désagréable. 

Ces  appareils,  qui  sont  munis  d'un  sys- 
tème spécial  pour  la  circulation  de  l'air,  de 
bouches  de  chaleur  et  de  tuyaux  de  déga- 
gement, se  placent  devant  toutes  les  che- 
minées, et  jamais  à  l'intérieur  ce  qui  leur 
ferait  perdre  les  trois  quarts  de  leur  puis- 
sance de  chauffage.  La  saillie  extérieure 
ne  dépasse  pas  24  centimètres. 

L'allumage  est  très  simple  ;  il  suffit  d'ou- 
vrir un  seul  robinet  et  de  présenter  une  al- 
lumette; une  très  légère  explosion  se  pro- 
duit, on  peut  alors  successivement  ouvrir 
les  autres  robinets.  Pour  éviter  cette  petite 
explosion  qui,  bien  que  sans  danger,  effraye 
certaines  personnes,  les  derniers  types  cons- 
truits sont  pourvus,  sur  le  côté,  d'un  petit 
tube  percé  de  trous,  qui  peut  être  allumé 
sans  aucune  explosion,  et  qui  enflamme  en- 
suite la  première  rampe  intérieure,  quand 
on  ouvre  le  robinet  qui  l'alimente, 
s.  T.  II. 


On  voit  dans  beaucoup  de  magasins  de 
Paris,  des  cheminées  à  gaz,  qui  sont  carac- 
térisées par  un  foyer  réflecteur,  en  cuivre 
poli,  lequel  produit  un  effet  de  rayonne- 
ment considérable.  Le  gaz  brûle  au  fond  et 
en  haut  du  coffre.  Par  ce  moyen,  la  chaleur 
est  renvoyée  en  plus  grande  quantité  dans 
la  pièce,  et  l'éclat  du  métal  réflecteur  réjouit 
les  yeux. 

Les  cheminées  à  gaz  à  foyer  réflecteur  sont 
construites  comme  il  suit. 
A  la  partie  supérieure,  existe  une  rampe 


Fig.  4 1 9.  —  Cheminée  à  réflecteur  de  cuivre  ondulé. 


horizontale,  en  fer,  percée  d'une  série  de 
trous,  qui  projettent  des  jets  de  gaz,  à  flamme 
blanche.  L'intérieur  de  la  cheminée  est 
garni  d'une  plaque  de  cuivre  poli,  qui  cons- 
titue le  réflecteur. 

La  plaque  de  cuivre,  au  lieu  d'être  unie, 
est  tourmentée  d'une  série  d'ondulations , 
qui  fournissent  autant  de  surfaces  réfléchis- 
santes. Les  deux  parois  latérales  du  foyer 
sont  recouvertes  des  mêmes  plaques  en 
cuivre  poli. 

Ces  cheminées  sont  commodes  pour 
se  chauffer  les  pieds.  Il  suffit  de  se  placer 
debout,  pour  sécher  ses  chaussures  mouil- 
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lées,  sans  avoir  l'ennui  de  se  brûler  la 
figure.  Si  une  dame  approche  sa  robe  du 
foyer,  le  tissu  n'a  aucun  contact  avec  la 
rampe  du  gaz,  qui,  placée  au  fond,  ne  sau- 
rait communiquer  le  feu.  Les  enfants  peu- 
vent sans  danger  jouer  devant  un  tel  foyer. 
■•■  Le  cuivre  échauffé  se  ternissant  toujours, 


Fig.  420.  —-Coupe  d'un  poêle  simple  à  gaz. 

il  faut  entretenir  toutes  les  surfaces  en  bon 
état  de  propreté,  au  moyen  du  tripoli. 

Ces  foyers  sont  fabriqués  soit  en  cuivre 
rouge,  soit  en  laiton,  dont  les  pouvoirs 
réflecteurs  sont  peu  différents.  On  préfère 
généralement  le  reflet  rosé  du  cuivre  au 
reflet  jaune  du  laiton. 

Nous  donnons  dans  la  figure  41 9  le  dessin 
d'une  cheminée  à  gaz  avec  foyer  réflecteur. 

Les  poêles  à  gaz  peuvent  être  distingués 
en  poêles  simples  et  en  poêles- calorifères. 


Les  poêles  simples  sont  formés  par  une 
simple  enveloppe  en  fonte,  ou  en  tôle,  dans 
laquelle  on  place  le  foyer,  qui  émet,  par 
rayonnement,  la  plus  grande  partie  du  ca- 
lorique de  la  flamme  du  gaz. 

Un  grand  nombre  de  modèles  de  poêles 


Fig.  421.  —  Poêle  à  coke. 


à  gaz,  qui  ne  varient  que  par  la  forme  et 
l'ornementation  extérieures,  ainsi  que  par 
la  disposition  des  brûleurs,  sont  employés 
aujourd'hui.  Les  meilleurs  sont  ceux  qui, 
par  leur  disposition  intérieure,  permettent 
aux  produits  de  la  combustion  de  perdre  la 
plus  grande  partie  de  leur  chaleur  avant 
de  se  dégager  dans  la  cheminée;  ce  qui  est 
indispensable  pour  .l'hygiène. 
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Il  faut  rejeter  les  poêles  à  gaz  microsco- 
piques, que  l'on  trouve  chez  quelques  ap- 
pareil leurs,  et  qui,  étant  dépourvus  du  tuyau 
de  dégagement  des  produits  de  la  combus- 
tion, déversent  ces  produits  dans  la  pièce, 
et  vicient  l'air,  en  donnant  les  buées  de 


Fig.  422.  —  Poêle  à  gaz, 

vapeur,  qui  altèrent  lès  papiers  de  tenture, 
les  couleurs  et  la  dorure. 

Nous  donnons  dans  la  figure  420  la 
coupe  du  poêle  à  gaz  le  plus  répandu.  Le 
gaz  arrivant  par  le  robinet  A,  suit  un,  cy- 
lindre intérieur  de  tôle  B,  enveloppe  des- 
tinée à  préserver  la  paroi  extérieure  du 
poêle  d'une  trop  forte  élévation  de  tempé- 
rature, et  les  produits  de  la  combustion 


se  dégagent  par  un  tube,  no  a  visible  sur 
notre  dessin,  pour  s'écouler  dans  le  tuyau 
d'une  cheminée. 

La  Compagnie  parisienne  dit  gaz  cons- 
truit des  poêles  à  gaz,  pourvus  du  brûleur 
que  nous  avons  représenté  plus  haut,  en 
parlant  des  cheminée  à  gaz  (fig.  418), 

Elle  construit  également  des  calorifères 
mixtes  c'est-à-dire  pouvant  brûler  à  volonté 
le  coke  ou  le  gaz.  Bans  ces  appareils, 
comme  du  reste  dans  les  cheminées  dont 
il  vient  d'être  parlé,  au  brûleur  à  gaz  peut 
être  substituée  une  grille  à  coke.  En  pre- 
nant soin  de  fermer  la  clef  de  réglage7  on 
transforme  ainsi  soi-même,  en  un  instant, 
l'appareil  à  gaz  en  un  calorifère  à  coke. 

On  voit  sur  les  figures  421,  422,  ces  deux 
derniers  types  :  la  figure  421  représente  le 
poêle  à  coke,  la  figure  422  le  poêle  à  gaz, 
lesquels  ainsi  qu'il  vient  d'être  dit,  peuvent 
changer  à  volonté  d'affectation,  c'est-à-dire 
marcher  au  coke  o u  au  gaz . 

Ce  qui  distingue  les  poêles-calorifères  des 
poêles  simples,  c'est  que  les  premiers  sont 
disposés  de  manière  à  déterminer  un  appel 
d'air  de  la  pièce  dans  l'intérieur  de  l'appareil. 
L'air  vient  s'échauffer  au  contact  de  leurs 
parois,  sans  se  mélanger  aux  produits  de  la 
combustion.  Il  parcourt  ensuite  quelques 
tuyaux,  auxquels  il  cède  du  calorique,  et 
s'échappe  dans  la  pièce  à  chauffer.  Eri 
•outre,  la  paroi  externe  de  l'appareil  agit, 
comme  dans  les  poêles  ordinaires,  pour 
communiquer  à  la  pièce  son  calorique  par 
voie  de  rayonnement. 

Nous  donnons  dans  la  figure  423  la  coupe 
verticale  du  calorifère  que  construit  à  Paris> 
M.  Wagner.  La  légende  qui  accompagne 
cette  figure  explique  la  route  suivie  par  les 
gaz  dans  les  conduits  intérieurs  et  son  issue 
au  dehors.  On  voit  le  groupe  de  tubes,  BP, 
dans  lesquels  l'air  chauffé  par  le  gaz,  circule, 
avant  de  se  dégager  dans  une  cheminée. 

La  Compagnie  parisienne  du  gaz  a  mis 
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dans- le  commerce  mi  poêle  tubulaire  à  gaz, 
qu'elle  désigne  sons  le  nom  de  calorifère- 
tambour. 

Le  caractère  spécial  de  cet  appareil,  c'est 
son  débit  fixe,  proportionné  à  ses  dimen- 


Fig.  423.  —  Coupe  du  calorifère  à  gaz  de  M.  Wagner. 

Â,  tube  auquel  on  adapte  le  tuyau  en  caoutchouc  amenant  le  gaz. 

—  R,  couronne  percée  tout  autour  de  trous  pour  l'allumage  du  gaz. 

—  B,  P,  deux,  plaques  d'obturation  reliant  tous  les  tubes  T,  et  for- 
mant le  système  tubulaire  de  chauffage.  —  Les  gaz  biûlés  par  la 
j-ampe  R,  traversent  les  tubes  T,  et  s'échappent  ensuite  par  le 
tuyau  D,  dans  la  cheminée  de  l'appartement.  Ces  tubes  n'ayant 
aiu&î  aucune  communication  avec  l'air  de  l'appartement,  il  n  y  a 
aucune  odeur  à  redouter.  —  F,  trous  percés  dans  l'enveloppe  du 
poêle,  par-  où  pénètre  l'air  à  échauffer.  Cet  air  froid  remplit  l'espace 
vide,  entre  les  tubes  T,  s'échauffe,  monte  par  le  gros  tuyau  vertical 
E,  et  s'échappe  dans  l'appartement  par  les  vides  du  couvercle  C. 


sions,  et  à  sa  masse.  Ce  débit  invariable, 
a  permis  d'employer  les  flammes  blanches, 
qui  donnent  le  maximum  de  chaleur,  et 
dont  l'emploi  était  jusqu'ici  peu  usité,  par 
la  crainte  des  fumées  et  des  dépôts  char- 
bonneux qui  se  produisent,  lorsque  la  con- 


sommation des  appareils  vient,  sous  l'in- 
fluence des  fortes  pressions,  à  dépasser  la 
limite  normale. 

Les  produits  de  la  combustion  sont  refroi- 
dis par  leur  passage  à  travers  des  plaques 
en  terre  réfractaire,  et  ensuite  dans  un 


Fig.  424.  —  Poêle  tubulaire  à  gaz  de  la  Compagnie 

parisienne» 

tambour  extérieur,  auquel  est  raccordé  le 
tuyau  d'échappement. 

Une  série  de  tuyaux  en  cuivre^  chauffés 
extérieurement  par  le  gaz  qui  brûle,  donnen  t 
intérieurement  passage  à  un  courant  d'air 
qui  vient  déboucher  à  la  partie  supérieure, 
de  l'appareil. 

Ces  tuyaux  sont,  à  leur  extrémité  supé- 
rieure, entourés  d'une  couche  de  sable,  qui, 
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en  complétant  l'étanchéité  absolue  des 
joints,  absorbe  la  chaleur  considérable  qui 


Fig.  425,  —  Coupé  du  poêle  tuïralaire  de  la  Compagnie 

parisienne. 


R,  robinet  et  tuyau  d'arrivée  du  gaz  qui  se  rend  dans  la  rampe  à 
gaz,  —  B,  rampe  à  gaz,  de  forme  circulaire,  serrant  de  foyer  au  ca- 
lorifère. —  E,  porte  du  foyer  semblable  à  celle  d'un  poêle  ordinaire. 
■ —  À,  chambre  circulaire,  recevant  l'air  froid,  qui  entre  par  les  ou- 
vertures K,  cet  air  s'échauffe  au-dessus  du  foyer,  monte  à  l'inté- 
rieur des  tubes  T,  pour  s'échapper  ensuite  par  le  haut  du  poêle 
dans  l'appartement.  Cet  air,  étant  complètement  séparé  des  gaz; 
provenant  de  la  combustion,  ne  peut  entraîner  avec  lui  aucune 
odeur  nuisible.  —  C,  couvercle  et  S,  galerie  par  ou  s'échappe  l'air 
chauffé.  —  G,  chambre  de  chauffe  enveloppant  les  tubes  T.  Cette 
chambre  est  la  continuation  du  foyer  B  :  Elle  est  fermée  en  haut 
par  une  plaque  obturatrice  P,  qui  forée  les  produits  de  la  combus- 
tion à  s'échapper  par  le  tuyau  Vr  D,  qui  les  emmène  dans  la  che- 
minée. Cette  chambre  G,  est  garnie  de  cloisons  H,  qui  maintiennent 
ï'écartement  des  tubes  T.  —  Ces  cloisons,  percées  de  trous  pour 
le  passage  du  gaz,  sont  en  briques  pour  augmenter  tout  d'abord  la 
surface  dé  ^chauffe,  et  ensuite  couseryer  de  la  chaleur  longtemps 
après  l'extinction  du  feu.  Ces  cloisons  ont  en  outre  l'avantage  de 
modérer  l'évacuation  trop  rapide  des  produits  de  la  combustion  et 
de  les  maintenir  plus  longtemps  en  contact  avec  les  tuyaux  T,  où 
s'échauffe  l'air  froid. 

se  manifeste  toujours  sur  le  plafond  de  la 
chambre  de  combustion. 

La  figure  424  donne  la  vue  extérieure  du 


poêle  tabulaire  de  la  Compagnie  parisienne 
et  la  figure  425  la  coupe  de  cet  appareil.  La 
légende  qui  accompagne  ce  dessin  montre 
la  marche  à  l'intérieur  des  tuvaux  de  l'air 
venant  de  la  pièce  et  son  échappement  dans 
la  cheminée  de  l'appartement. 

On  munit  quelquefois  les  poêles  calorifères 
à  gaz  de  l'appareil  réflecteur  en  cuivre  dont 
nous  avons  parlé  à  propos  des  cheminées  a 
réflecteur.  L'air  s'échauffe  au  contact  des 
parois  métalliques,  et  se  dégage  ensuite 
dans  la  pièce,  par  les  bouches  de  chaleur 
latérales  ;  les  gaz  de  la  combustion  s'échap- 
pent séparément  hors  de  la  pièce,  par  un 
autre  tuyau. 

Chauffage  industriel.  —  Dans  l'industrie, , 
les  emplois  du  gaz  de  l'éclairage,  comme 
moyen  calorifique,  sont  aujourd'hui  im- 
menses. Le  gaz,  en  effet,  se  prête  à  merveille 
à  toutes  les  sortes  d'opérations,  dans  les  ma- 
nufactures et  dans  les  arts.  Un  tel  champ 
serait  infini  à  parcourir  ;  nous  nous  borne- 
rons à  dire  quelques  mots  des  différentes 
industries  qui  ont  recours  à  ce  moyen  com- 
mode et  économique  de  produire,  au  mo- 
ment voulu  et  dans  la  seule  proportion 
nécessaire,  la  chaleur  qu'exige  l'exécution 
d'une  opération  manufacturière. 

Pour  Yapprêt  des  tissus,  il  faut,  quand  te 
tissu  quitte  le  métier,  détruire  le  velouté 
des  fils  par  le  grillage.  Ge  grillage  ou  duve- 
tage,  se  fait  par  le  gaz,  bien  mieux  que  par. 
le  feu,  comme  on  l'exécutait  autrefois. 

Dans  la  chapellerie,  le  gaz  est  employé 
pour  chauffer  les  formes  métalliques  qui 
reçoivent  les  coiffes  à  presser.  Il  sert  aussi 
à  chauffer  les  fers  pour  l'encollage. 

Le  repassage  des  chapeaux  se  fait  avec 
des  fers  chauffés  au  gaz. 

Le  gaz  ne  s'applique  pas  seulement  à  la 
fabrication  des  chapeaux.  Il  est  également 
employé,  chez  les  chapeliers  détaillants, 
pour  les  coup 'S  de  fer  à  donner  aux  chapeaux 
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prêts  à  livrer,  ou  pour  restaurer  les  vieux 
chapeaux. 

Chez  les  coiffeurs,  le  gaz  est  employé 
pour  le  chauffage  des  fers,  longs  et  ronds, 
et  pour  faire  chauffer  l'eau  à  l'usage  de  la 
barbe. 

Bans  la  cordonnerie,  c'est-à-dire  la  fabri- 
cation en  grand  des  chaussures  de  cuir,  on 
fait  usage  du  gaz  pour  le  chauffage  des 
nombreux  outils  employés  dans  les  ateliers. 
Des  apprêteuse.i  mécaniques  servent  à  fixer 
les  élastiques  entre  les  deux  tiges  des  bot- 
tines. On  emploie,  pour  cela,  un  fer  chauffé  à 
l'intérieur  par  le  gaz,  auquel  on  imprime 
un  mouvement  ascendant,  au  moyen  d'une 
pédale.  Des  tubes  à  air  et  à  gaz  servent  au 
chauffage  des  mailloches,  pour  brunir  les 
talons  de  cuir.  D'autres  fers,  chauffés  à  l'in- 
térieur, par  le  gaz,  servent  à  lisser  les  pour- 
tours des  semelles. 

Les  relieurs-doreurs  chauffent  leurs  fers 
par  le  gaz,  en  employant  une  rampe,  qui 
est  divisée  en  deux  parties,  et  dont  on  règle 
l'intensité  calorifique  au  moyen  d'un  robinet  , 
pour  chacune  des  demi-rampes.  Une  seule 
rampe  est  allumée,  quand  on  n'a  qu'un  seul 
fer  à  chauffer. 

Les  fabricants  de  boutons  emploient  avec 
avantage  la  chandelle  au  gaz. 

Les  souffleurs  de  verre  travaillaient  autre- 
fois le  verre  et  l'émail,  avec  une  lampe  à 
huile,  dans  laquelle  on  injectait  un  fort 
courant  d'air,  au  moyen  d'un  soufflet,  mis 
en  action  par  le  pied.  Aujourd'hui,  le  cha- 
lumeau du  souffleur  de  verre  est  constitué 
par  une  flamme  de  gaz,  dans  laquelle  de 
l'air  est  insufflé. 

C'est  ainsi  que  l'émailleur  fabrique  les 
fleurs  artificielles  pour  parures,  les  bou- 
quets artificiels,  en  émail,  les  épingles  de 
coiffures  etdechàles,  les  émaux  pour  bijoux, 
les  perles,  poires,  gouttes  d'eau,  pendants 
d'oreilles,  un  grand  nombre  de  pièces  pour 
passementerie,  et  une  infinité  d'autres  ar- 
ticles de  verroterie. 


Parmi  les  pièces  en  verre  blanc,  se  mode- 
lant par  le  soufflage  et  le  cintrage,  sous 
l'influence  de  la  chaleur,  nous  citerons 
encore  les  baromètres,  thermomètres,  aéro- 
mètres,  les  tubes,  de  formes  diverses,  poul- 
ies laboratoires  de  chimie,  les  alcoomè- 
tres, les  pèse-acides,  les  pèse-sels,  les  ni-- 
veaux  à  bulle  d'air,  les  compte-gouttes,  et 
un  grand  nombre  d'instruments  pour  les 
sciences. 

Les  pièces  de  verrerie  moulées  à  la  presse, 
se  font  dans  des  moules  creux  en  fonte,  ou 
mieux,  en  acier,  pour  obtenir  des  pièces 
pleines.  On  emploie,  à  cet  effet,  des  presses 
à  levier,  ou  dès  presses  à  vis,  fabriquées 
par  M.  Boscher,  mécanicien  à  Paris. 

C'est  avec  cette  même  presse  qu'on  fa- 
brique un  grand  nombre  d'objets  dits  ar- 
ticles de  Paris  tels  que  boutons,  imitation, 
de  camées,  poignées  de  parapluies,  poignées 
d;ombrelles  et  de  cannes,  etc. 

Le  moulage  s'exécute  avec  une  rapidité 
qui  permet  de  les  produire  à  un  très  bas 
prix.  On.  présente  les  baguettes  d'émail  ou 
de  verre  à  l'action  de  la  flamme  du  gaz,  et 
on  fait  couler  la  matière  fondue  dans  la 
matrice  qui  doit  lui  donner  sa  forme. 

Les  fleuristes  se  servent  de  gaz  pour 
chauffage  des  petites  étuves,  qui  donnent 
une  chaleur  à  peu  près  constante  et  peu 
coûteuse.  Ils  l'emploient  aussi,  pour  le 

-  * 

chauffage  des'-plaques  en  fonte,  destinées 
à  communiquer  la  chaleur  nécessaire  aux 
matrices  à  gaufrer. 

Les  gainiers,  les  fabricants  de  registres, 
les  relieurs,  et  plusieurs  autres  professions, 
faisant  usage  du  papier,  du  carton  et  des 
peaux,  chauffent  au  bain-marie  leur  collé 
forte,  au  moyen  du  gaz. 

L'appareil  dont  ils  se  servent  est  divisé  en 
quatre  compartiments.  Dans  le  premier,  est 
liquéfiée  la  colle  de  Cologne,  dans  le  second, 
la  colle  forte  proprement  dite,  dans  le  troi- 
sième la  colle  demi- for  te.  Le  quatrième  sert 
à  préparer  chaque  espèce  de  colle,  pour 
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l'amener  à  la  liquidité  avant  de  la  verser 
dans  le  compartiment  qui  lui  est  réservé. 
Cet  appareil  est  placé  sur  l'établi,  à  proximité 
des  ouvriers  qui  en  font  usage. 

Les  gaufreurs  de  cuirs  et  de  peaux  se  ser- 
vent de  machines  à  gaufrer  et  à  plisser, 
composées  de  deux  cylindres  creux,  ayant 
des  longueurs  et  des  diamètres  proportion- 
nés au  travail  à  effectuer,  et  qui  sont  chauffés 
à  l'intérieur,  par  le  gaz,  qui  procure  une 
chaleur  régulière  et  continue. 

Ces  cylindres  creux,  auxquels  on  imprime 
un  mouvement  continuel  de  rotation,  sont 
pourvus  dé  cannelures,  s'engageant  Fune 
dans  l'autre,  avec  des  dimensions  correspon- 
dant au  travail  à  produire.  On  les  emploie 
à  gaufrer  les  cuirs,  les  papiers  peints,  les 
rubans  de  satin,  le  taffetas,  les  effilés  et  la 
soie  pour  passementerie,  la  paille  pour  cha- 
peaux, les  tulles,  la  lingerie,  les  jupons,  les 
tours  de  tête  et  divers  autres  articles. 

Le  gaufrage  et  la  dorure  à  plat  et  en  relief, 
sur  le  papier,  les  étoffes  et  les  cuirs,  s'exé- 
cutent avec  des  fers  chauffés  au  gaz. 

Chez  les  fabricants  de  papiers  peints,  les 
mêmes  outils  servent  à  faire,  à  chaud,  le 
reps  sur  For,  et  le  frappage  sans  or  sur  le 
velouté. 

Pour  dorer  les  couvertures  et  les  orne- 
ments, ]es  relieurs  tracent  des  empreintes 
à  la  résine  ;  et  sous  l'influence  de  la  chaleur 
fournie  par  l'outil  à  gaz,  la  résine  fond,  en 
faisant  adhérer  For  sur  le  papier  ou  le  cuir. 
On  opère  de  la  même  maniërepour  obtenir, 
par  la  pression  à  chaud,  la  dorure  sur  plat, 
des  livres,  recouverts  soit  eii  toile,  soit  en 
papier. 

Les  cartonnages  de  fantaisie,  comprenant 
les  boîtes-bonbonnières  et  les  autres  objets 
décorés  en  relief  et  dorés,  se  font  aussi  avec 
des  fers  chauffés  au  gaz. 

Dans  ces  dernières  applications,  le  gaz 
est  le  producteur  de  chaleur  le  plus  sûr 
que  Fon  puisse  employer,  en  raison  de  la 
régularité  de  la  température  qu'il  donne, 
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condition  indispensable  pour  ce  genre  de 
travaux. 

Sur  le  comptoir  de  beaucoup  de  phar- 
maciens, on  voit  un  petit  fourneau,  com- 
posé d'un  cylindre  en  fonte,  contenant,  au 
fond,  une  rampe  à  gaz.  Ce  fourneau  sert  à 
chauffer  les  liquides,  à  faire  fondre  la  cire 
à  cacheter,  et  même  à  fabriquer  les  emplâtres 
et  le  sparadrap. 

Chez  la  plupart  des  marchands  de  vins  et 
iiquoristes,  on  trouve  au  jourd'hui  de  petites 
chauffeuses,  en  porcelaine,  plus  ou  moins 
décorée,  qui  servent  à  maintenir  chauds, 
dans  un  bain-marie,  le  punch,  le  thé  et 
le  café.  Ces  appareils  qui,  pour  la  plupart, 
fonctionnent  sans  interruption',  depuis  le 
matin  jusqu'à  une  heure  avancée  de  la 
soirée,  occasionnent  une  faible  dépense,  en 
raison  de  petit  nombre  de  jets  de  gaz  et  de 
leur  faible  débit.  L'eau  du  bain-marie  n'a 
besoin  que  d'être  maintenue  à  -f-  90'  degrés 
environ,  pour  entretenir  ces  liquides  chauds, 
d'une  manière  constante. 

On  voit  souvent  les  peintres-barbouil- 
leurs occupés  à  enlever  les  anciennes  cou- 
ches de  peinture,  pour  en  appliquer  de 
nouvelles,  se  servir  d'une  flamme  de  gaz 
sortant  d'un  tuyau  de  caoutchouc,  qu'il 
tiennent  à  la  main.  Ils  ramollissent  ainsi 
la  vieille  peinture  par  la  chaleur;  puis  ils 
la  détachent,  au  moyen  d'un  grattoir.  Quel- 
quefois, au  lieu  d'une  simple  flamme  de 
gaz,  on  se  sert  d'une  chandelle  à  gaz,  c'est- 
à-dire  d'un  courant  de  gaz  mélangé  à  de 
Tair,  qui  donne  une  flamme  blanche  beau- 
coup plus  chaude. 

Les  tailleurs  emploient  le  gaz  pour 
chauffer  les  fers ,  ou  carreaux,  qui  leur  servent 
à  rabattre  les  coutures,  par  la  pression  à 
chaud.  Ils  ont,  pour  cela,  un  appareil  divisé 
en  cases,  dans  chacune  desquelles  est  un 
fer,  que  chauffe  une  plaque  de  fonte,  portée 
au  rouge  par  une  série  dé  rampes  à  gaz, 
réglées,  chacune,  par  un  robinet  spécial. 

Un  fer  chauffé  à  l'intérieur  par  un  tuyau 
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de  gaz,  mélangé  préalablement  d'air,  est 
aussi  employé,  dans  diverses  maisons  de 
confections,  pour  rabattre  les  coutures  des 
paletots,  pantalons,  vestons  et  autres  vête- 
ments. 

La  soudure  des  métaux  s'effectue,  dans 
une  foule  d'industries,  par  différents  chalu- 
meaux à  gaz,  appropriés  à  chaque  opération, 
et  dans  le  détail  desquels  nous  ne  saurions 
entrer  ici.  Bornons-nous  à  dire  que  depuis 
la  soudure  des  grandes  pièces,  dans  l'indus- 
trie des  bronzes  d'art,  jusqu'aux  petites 
soudures  que  font  les  bijoutiers,  pour  les 
articles  de  parure  et  les  chaînes,  on  opère 
avec  un  chalumeau  à  gaz,  dont  la  forme  est 
calculée  sur  le  travail  à  exécuter. 

Les  fabricants  de  boîtes  en  fer-blanc 
se  servent  uniquement,  aujourd'hui,  pour 
leurs  soudures,  du  gaz,  qui  leur  procure 
une  économie  notable,  puisqu'un  ouvrier 
qui  soudait,  autrefois,  avec  le  charbon  de 
bois,  700  boîtes  cylindriques  de  1/2  litre, 
en  produit,  avec  le  gaz ,  1200*  La  dépense 
en  charbon,  qui  était  autrefois  de  10  cen- 
times par  heure  (ou  2% 500  à  8  francs  les 
100  kilos,  prix  de  gros)  est,  avec  le  gaz, 
pour  le  même  temps,  de  135  litres  à  30  cen- 
times le  1000,  soit  de  4  centimes  par  heure. 

Ces  chiffres  parlent  suffisamment  en  fa- 
veur du  gaz,  et  indiquent  l'économie  que 
ce  mode  de  chauffage  présente  dans  cette 
fabrication,  toujours  annexée  à  la  prépara- 
tion des  conserves  alimentaires. 

Les  ferblantiers  qui  fabriquent  et  ferment 
les  boîtes  de  conserves  alimentaires  et  celles 
à  sardines,  et  ceux  qui  fabriquent  les  objets 
dits  articles  de  Paris ,  ainsi  que  d'autrefe  pro- 
fessions dans  lesquelles  on  fait  des  soudures 
fines,  linéaires,  ou  des  simples  points  de  sou- 
dure, se  servent  d'un  fer  chauffé  parle  gaz. 
Par  une  combinaison  ingénieuse,  on  fait  ar- 
river le  gaz  et  l'air,  comme  dans  la  chandelle 
à  gaz  dont  nous  avons  parlé  plus  plus  haut  ; 
seulement  au  lieu  que  le  dard  du  chalumeau 
soit  à  air  libre,  il  vient  ici  lécher  le  talon 


du  fer  à  souder,  et  lui  communiquer  une 
chaleur  régulière  et  constante. 

Si  l'on  se  sert  d'un  seul  fer,  on  se  contente 
d'un  ventilateur,  mû  par  le  pied  de  l'ouvrier: 
mais  dans  les  grands  ateliers  on  se  sert  d'un 
gazomètre  à  air,  qui  fonctionne  à  l'aide  de 
contrepoids,  et  quelquefois  d'un  ventilateur 
hydraulique. 

Les  fabricants  de  jouets  d'enfants.,  d'en- 
criers, d'articles  pour  fumeurs,  etc.,  font 
usage  du  gaz  pour  leurs  soudures. 

Les  pièces  vernies,  teintées  ou  colorées, 
sont  séchées  également  dans  un  four  chauffé 
par  le  gaz,  où  l'on  n'a  pas  à  craindre  les 
poussières  qui  se  déposent  sur  les  parties 
vernissées,  comme  dans  les  étuves  ordi- 
naires. 

Les  lampistes,  qui  soudent  le  fer-blanc 
ou  le  zinc,  font  également  du  gaz  un  usage, 
qui.leur  permet  de  fabriquer  rapidement  et 
à  bon  marché. 

Pour  la  mise  en  plomb  des  vitraux 
d'église,  on  se  sert  également  d'un  fer 
chauffé  par  le  gaz. 

Les  articles  de  ménage  tels  que  seaux, 
bains  de  pied,  bidons  et  tous  les  ustensiles 
en  zinc  ou  en  fer-blanc,  sont  soudés  avec  le 
gaz. 

Disons,  en  résumé,  que  la  plupart  des 
petites  industries  emploient  aujourd'hui  le 
gaz  de  l'éclairage,  comme  agent  producteur 
de  calorique.  Le  plus  grand  nombre  des 
appareils  de  chauffage  à  gaz  qui  existent 
dans  les  ateliers,  sont  dus  à  l'initiative  des 
industriels,  qui  les  ont  adaptés,  avec  beau- 
coup d'intelligence,  aux  besoins  de  leur 
fabrication. 

Dans  la  grande  industrie  métallurgique, 
le  gaz  est  souvent  le  seul  combustible  em- 
ployé pour  la  fusion  des  métaux  ou  des  ma- 
tières devant  faciliter  cette  fusion.  Seule- 
ment, comme  il  serait  impossible  de  faire 
usage  du  gaz  <  de  l'éclairage,  en  raison  de 
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son  prix,  on  fabrique,  pour  ainsi  dire,  le 
gaz  sur  place.  On  distille  les  charbons 
maigres  dans  l'usine,  et  on  obtient  ainsi 
un  composé  gazeux,  qui  produit  tous  les 
effets  calorifiques  du  gaz. 

La  distillation  de  la  houille  maigre  se 
fait  dans  un  appareil  spécial,  nommé  gazo- 
gène ,  où  elle  est  décomposée  à  basse  tem- 
pérature et  transformée  en  un  mélange 
d'hydrogène  protocarboné  et  d'oxyde  de 
carbone.  On  dirige  ce  mélange  dans  les 
foyers,  où  on  les  brûle,  avec  un  courant 
d'air,  préalablement  surchauffé. 

Le  chauffage  par  gazogène  est  princi- 
palement appliqué  aux  opérations  métallur- 
giques, à  la  cuisson  des  produits  céramiques, 
aux  verreries,  etc. 

Dans  les  laboratoires  de  chimie,  le  gaz 
de  l'éclairage  a  remplacé,  de  nos  jours,  le 
charbon  de  bois?  autrefois  seul  en  usage, 
concurremment  avec  la  lampe  à  alcool,  pour 
toutes  les  opérations  où  intervient  la  cha- 
leur. On  ne  trouve  plus  une  seule  caisse 
à  charbon  de  bois,  dans  les  laboratoires  mo- 
dernes. Cette  substitution  a  rendu  faciles 
bien  des  opérations,  qui  étaient  très  pénibles 
jadis,  et  elle  permet  d'effectuer  des  expé- 
riences devant  lesquelles  on  aurait  reculé 
avec  les  anciens  fourneaux  à  charbon. 

C'est  dans  le  laboratoire  particulier  de 
Wurtz,  situé  rue  Garancière,  dans  l'hôtel 
occupé  auj  ourd'hui  par  la  librairie  Pion,  que 
-  le  gaz  fut,  pour  la  première  fois^  substitué 
au  charbon,  dans  les  opérations  chimiques. 

Le  gaz  fut  ensuite  appliqué  dans  le  la- 
boratoire particulier  de  Pelouze,  rue  Dau- 
phine,  ensuite  dans  le  laboratoire  du  même 
chimiste  à  la  Monnaie,  enfin  dans  le  labo- 
ratoire de  Ch.  Gerhrardt,  rue  Mônsieur-le- 
Prince. 

La  pression  pendant  le  jour,  faisant  dé- 
faut, à  cette  époque  (1850-18.52),  il  fallait 
avoir  des  gazomètres,  que  l'on  èmplissait  le 
soir,  pour  les  travaux  du  lendemain. 
Lorsque,  en  1856,  la  Compagnie  parisienne 
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pour  V éclairage  et  le  chauffage  au  gaz,  se 
constitua,  apportant  l'engagement  de  four- 
nir le  gaz  le  jour,  comme  la  nuit,  tous  les 
laboratoires  de  chimie  installèrent  le  chauf- 
fage, au  gaz. 

Les  premiers  appareils  de  laboratoire 
pour  le  chauffage  à  gaz,  et  qui  se  compo- 
saient de  tubes  métalliques  venaient  d'Alle- 
magne. Ils  ne  répondaient  qu'imparfaite- 
ment aux  besoins  des  manipulateurs.  C'est 
alors  que  M.  Wiesnegg  père  créa  l'outillage 
actuel,  qui  sert,  dans  les  laboratoires  de 
chimie,  à  effectuer,  au  moyen  du  gaz,  toutes 
les  opérations  demandant  l'intervention  de 
la  chaleur. 

Ces  opérations  étant  d'un  nombre  infini- 
ment grand,  et  d'un  ordre  essentiellement 
varié,  nous  n'entreprendrons  pas  de  pas- 
ser en  revue  les  appareils  de  chauffage  au 
gaz  qui  se  trouvent  dans  les  laboratoires 
actuels.  Bornons-nous  à  dire  que,  depuis  la 
simple  ébullition  d'un  liquide,  jusqu'à 
l'analyse  organique  élémentaire,  en  passant 
par  toutes  les  calcinations,  combustions, 
distillations,  évaporations,  séchages  à 
l'étuve,  etc.,  etc.,  tout  chauffage,  dans  les 
laboratoires  de  chimie,  se  fait  aujourd'hui 
avec  des  appareils  &  gaz.  La  plupart  de  ces 
appareils  se  construisent^  d'ailleurs,  selon 
les  besoins  et  les  demandes  des  opérateurs, 
en  vue  des  recherches  qu'ils  ont  à  exécuter. 

Nous  n'avons  pu  traiter  que  d'une  façon 
très  sommaire  la  question  des  emplois  du 
gaz  dans  les  différentes  industries  modernes. 
Les  personnes  qui  désireraient  des  rensei- 
gnements plus  complets  à  ce  sujet,  avec 
des  dessins  d'appareils ,  les  trouveront  expo- 
sés avec  beaucoup  de  soin  dans  un  volume 
in-12,  publié  à  la  Librairie  scientifique  et 
industrielle  d'Eugène  Lacroix,  sous  ce  titre  : 
Le  chauffage  par  le  gaz  considéré  dans  ses 
diverses  applications  par  G.  Germinet. 

Ajoutons  que  M.  G.  Germinet,  homme 

instruit  et  modeste,  possédant  à  fond  la 
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connaissance  de  tout  ce  qui  se  rattache  à 
l'industrie  du  gaz,  consacre  ses  loisirs  à  la 
préparation  d'un  ouvrage,  ou  recueil  consi- 
dérable, car  il  ne  formerait  pas  moins  de 
dix  à  douze  volumes,  uniquement  consacrés 
à  V éclairage  et  au  chauffage  par  le  gaz. 


CHAPITRE  III 

LE  CHAUFFAGE  AU  PÉTROLE.  —  APPAREILS  EN  USAGE  EN 
RUSSIE  POUR  L'APPLICATION  DU  PÉTROLE  AU  CHAUF- 
FAGE DES  CHAUDIÈRES  DES  BATEAUX  À  VAPEUR.  — 
LE  PÉTROLE,  AGENT  DE  CHAUFFAGE  DANS  LES  LOCO-  j 
MOTIVES  ET  DANS  LES  FOYERS  DES  USINES.  — '  LE 
PÉTROLE  EMPLOYÉ  DANS  LE  CHAUFFAGE  DOMESTIQUE. 
—  APPAREILS  ET  USAGE  \  LEURS  DANGERS. 

L'introduction  du  pétrole ,  comme  matière 
combustible,  dans  les  foyers  des  chaudières 
à  vapeur,  et  des  locomotives,  et  son  usage 
dans  les  usines  ou  manufactures,  sont  ap- 
pelés à  produire  une  véritable  révolution 
dans  l'industrie  générale  des  peuples.  , 

Depuis  longtemps  on  s'inquiétait  de  l'ex- 
cessive consommation  annuelle  de  lahouille. 
par  suite  de  l'immense'  développement  de 
l'industrie  dans  les  deux  mondes  ;  et  l'on 
calculait  avec  effroi  le  nombre  d'années  qui 
nous  séparent  de  l'instant  où  toutes  les  mines 
de  houille  du  globe  seraient  épuisées. 

En  1873,  une  commission  d'enquête  fut 
chargée,  en  Angleterre,  de  rechercher  le 
maximum  de  temps  que  Ton  peut  assigner 
à  l'entier  épuisement  de  la  masse  de  houille 
qui  forme  la  richesse  minière  de  la  Grande- 
Bretagne,  et  l'on  trouva  que,  dans  une 
moyenne  de  quatre  siècles,  cet  approvision- 
nement naturel  aurait  disparu. 

Yoici  pourtant  qu'au  moment  où  l'on 
commençait  à  s'inquiéter  de  l'avenir  de 
notre  production  manufacturière,  le  pétrole 
s'annonce  comme  devant  servir  de  succédané 
à  la  houille. 

Jusqu'ici,  l'attention  publique  s'était  uni- 


quement portée  sur  l'Amérique,  comme 
région  productive  de  l'huile  minérale  de 
pétrole.  Mais  nos  lecteurs  ont  appris,  dans 
les  chapitres  précédents,  que  des  gisements 
de  plus  en  plus  abondants  de  naphte,  ont 
été  découverts  en  Russie,  entre  la  mer  Cas- 
pienne et  la  mer  Noire.  Le  nombre  de  ces 
gisements  s'accroît  chaque  jour  ;  de  telle 
sorte  que  le  pétrole  de  Russie  dépasse 
aujourd'hui,  par  son  abondance,  celui  de 
l'Amérique. 

C'est  ce  qui  a  conduit  à  faire  usage  de 
pétrole  comme  succédané  de  la  houille, 
dans  les  foyers  industriels. 

Cette  idée  n'est  pas,  d'ailleurs,  de  date 
récente.  Dès  1868,  comme  nous  l'avons 
dit  dans  les  Merveilles  de  la  science  (1),. 
Sainte-Claire  Deville  faisait  de  nombreuses 
et  remarquables  expériences  pour  employer 
le  pétrole  comme  agent  de  chauffage  des 
chaudières  à  vapeur.  Ce  mode  de  chauffage^ 
fut  essayé,  à  cette  même  époque,  en  France, 
par  la  Compagnie  du  chemin  de  fer  de  l'Est, 
et  à  Cherbourg,  à  bord  d'un  navire  de  l'État. 

En  Angleterre,  en  1880,  un  petit  bateau 
à  vapeur,  le  Billi  Collins,  navigua  sur  la 
Tamise,  au  moyen  du  pétrole,  grâce  à  un 
appareil  construit  par  le  directeur  de  17/y,- 
drocarbon  Gas  Company.  Les  expériences 
réussirent,  et  la  question  fut  pratiquement 
résolue.  On  constata  qu'il  était  facile  de  ré 
gler  la  combustion,  en  ouvrant  ou  fermant 
plus  ou  moins,  les  robinets  de  débit  du 
pétrole. 

L'expérience  fut  répétée  sur  une  canon- 
nière à  vapeur,  qui  exécuta  de  nombreux 
parcours  entre  Londres  et  Gravesend. 

Ces  essais,  pourtant,  ne  furent  pas  conti- 
nués, en  France  ni  en  Angleterre,  en  raison 
du  prix  du  pétrole. 

Ea  Amérique,  les  essais  furent  tout  à 
fait  concluants.  A  Boston,  une  pompe  à 
incendie,  dont  le  foyer  était  alimenté  par 

(1)  Tome  IV,  pages  207-208. 
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la  vapeur  de  pétrole,  arrivait  toujours  la 
première  en  activité  sur  le  lieu  du  sinistre. 

Dans  la  Pensylvanie,  le  même  système  de 
.  chauffage  fut  appliqué  à  des  locomotives 
avec  une  économie  notable  ;  car  on  se  trou- 
vait sur  les  lieux  mêmes  de  production. 

Quant  à  la  manière  dont  le  pétrole  était 
alors  brûlé  sous  les  chaudières,  elle  était 
des  plus  simples.  On  faisait  couler  le  liquide 
brut  le  long  du  foyer,  au  moyen  d'un  robi- 
net et  d'un  tube  percé  de  trous.  Dans  d'au- 
tres appareils,  on  transformait  le  liquide 
en  vapeur,  par  la  chaleur;  et  c'est  cette 
vapeur  qui  était  brûlée  dans  le  foyer. 

Vers  1885,  l'abondance  et  le  bas  prix  des 
résidus  de  la  distillation  du  pétrole ,  dans  le 
Caucase,  décidèrent  les  ingénieurs  russes  à 
faire  servir  ces  résidus  au  chauffage  des 
chaudières  des  bateaux  à  vapeur.  L'ingé- 
nieur en  chef  de  la  traction  du  chemin  de 
fer  du  Volga,  M.  Thomas  Urghart,  est  par- 
venu, grâce  à  un  ensemble  de  dispositions 
fort  bien  comprises,  à  créer  des  foyers  qui 
ont  fait  leurs  preuves  en  Russie  et  aux 
États-Unis,  pour  le  service  des  locomotives 
et  des  bateaux  à  vapeur. 

Pour  assurer  la  combustion  complète  des 
huiles  brutes,  pu  des  résidus  de  la  distilla- 
lion,  il  faut  les  amener  dans  le  foyer  à  un 
état  de  division  extrême,  afin  que  l'air  soit 
mis  en  contact  avec  le  pétrole  par  des  sur- 
faces très  multipliées.  Pour  obtenir  cette 
division,  on  place  le  naphte  dans  une  chau- 
dière pleine  d'eau,  et  on  porte  le  mélange  à 
l'ébullition.  La  vapeur  d'eau  entraîne  méca- 
niquement le  naphte,  à  l'état  de  particules 
très  fines,  et  ce  mélange,  dirigé  dans  le 
foyer,  brûle  avec  une  activité  extraor- 
dinaire, sans  produire  aucune  fumée,  c'est- 
à-dire  avec  une  combustion  rigoureusement 
complète. 

On  appelle  en  Russie  pulvérisateur  For- 
.çotmka  le  récipient  de  vapeur  d'eau  et  de 
pétrole,  mu-ii  d'un  tube,  qui  conduit  ce 
mélange  dans  le  foyer  des  locomotives.  La 


vapeur  avec  laquelle  on  entraîne  îe  pétrole 
liquide,  est  empruntée  à  la  chaudière  de  la 
locomotive. 

Dans  le  type  de  locomotive  actuellement 
adopté  sur  les  chemins  de  fer  russes,  le  ré- 
servoir d'huile  minérale  se  trouve  dans  le 
tender,  entre  les  deux  côtés  du  réservoir 
d'eau,  dans  la  partie  concentrique  qu'occu- 
pait autrefois  le  charbon.  Chaque  réservoir 
est  muni  d'un  tube  de  niveau,  de  25  milli- 
mètres de  diamètre,  dont  la  graduation  in- 
dique la  quanti  té.  de  pétrole  restant  dans  le 
réservoir.  Pour  une  locomotive  à  six  roues, 
la  capacité  de  ce  réservoir  est  d'environ 
3  tonnes  1  /2  ;  ce  qui  suffit  à  nn  parcours  de 
450  kilomètres,  avec  un  train  de  480  tonnes 
sans  compter  la  machine  ni  le  tender. 

L'emploi  des  résidus  de  pétrole  (astatkih) 
pour  le  chauffage  des  foyers  des  chau- 
dières marines,  a  également  donné  de  très 
bons  résultats  dans  la  Russie  d'Europe.  Les 
nombreux  navires  qui  composent  la  flotte 
de  la  mer  Caspienne,  et  qui  remontent  le 
Volga,  jusqu'aux  environs  de  Tsaritzin, 
sont  munis  aujourd'hui  de  ce  système,  et 
réalisent,  de  ce  fait,  de  notables  économies. 

Les  bateaux  à  vapeur  de  la  mer  Caspienne 
qui  font  usage  du  pétrole,  brûlent  seulement 
2k,250  de  liquide  par  heure  et  par  cheval- 
vapeur,  tandis  qu'auparavant,  ils  brûlaient 
près  delOk,500  de  houille,  dans  les  mêmes 
conditions. 

En  France,  les  droits  qui  pèsent  sur  les 
résidus  du  pétrole,  ont  empêché  jusqu'ici 
de  les  appliquer  en  grand  au  chauffage  des 
chaudières  des  bateaux  à  vapeur.  Cepen- 
dant, l'essai  en  a  été  fait,  en  septembre  1885, 
par  M.  d'Allest  ,  ingénieur  en  chef  de  la  Com- 
pagnie Fraissinet,  à  Marseille,  qui  a  cherché 
à  l'appliquer  aux  navires  de  la  marine  mili- 
taire et  principalement  aux  torpilleurs. 

Les  expériences  eurent  lieu  à  bord  du 
toi'pilleur  XAube. 

On  brûlait  le  pétrole  à  l'état  de  vapeurs. 
VAube  était  muni  de  deux  brûleurs  par 
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foyer.  Ces  brûleurs  étant  composés  de  deux  ; 
buses  coniques  emboîtées  Tune  dans  l'autre, 
la  vapeur  de  pétrole  pénétrait  dans  la  buse 
extérieure,  et  sortait  de  l'appareil,  sous 
forme  de  nappe  gazeuse,  de  4  à  2  millimètres 
d'épaisseur. 

Le  pétrole  arrive  donc,  en  nappe  circu- 
laire gazeuse  très  mince,  dans  la  buse  ;  là, 
il  rencontre  un  jet  de  vapeur  d'eau,  qui  le 
pulvérise,  et  le  lance  dans  le  foyer,  sous 
forme  de  fine  poussière. 

Pendant  les  essais,  qui  durèrent  cinq 
beures  environ,  les  brûleurs  fonctionnèrent 
avec  une  régularité  parfaite.  La  pression  à  la 
chaudière  se  maintint  toujours  au  maximum. 
Les  chauffeurs,  restés  sur  le  pont,  regar- 
daient avec  étonne  me  nt  ces  nouveaux  en  gins , 
qui  rendaient  leur  présence  à  bord  à  peu 
près  inutile. 

Pendant  les  manœuvres,  et  lorsqu'il  fallut 
ralentir  la  marche,  les  ingénieurs  de  la 
Compagnie  se  rendirent  maîtres  de  la  pres- 
sion avec  une  facilité  surprenante.  Il  leur 
suffit  d'éteindre  un  à  un  les  brûleurs  en 
fermant  simplement  le  robinet  d'arrivée  du 
pétrole. 

La  consommation  moyenne  d'huile  mi- 
nérale, fut,  pendant  l'essai,  de  115  kilo- 
grammes d'huile  minérale  par  heure  :  la 
consommation  de  charbon  aurait  été,  dans 
les  mêmes  conditions,  de  201  kilogrammes. 
Le  pétrole  a  donc  présenté  un  rendement 
supérieur  de  74  pour  100  de  celui  du 
charbon. 

Le  pétrole  employé  comme  agent  de 
chauffage,  a  d'autres  avantages  dans  la 
navigation  maritime. 

Une  tonne  de  houille  occuperait  un 
volume  presque  double  de  celui  qu'occu- 
pent 4000  kilogrammes  de  pétrole.  Il  est 
donc  possible  d'augmenter  ainsi  la  place 
destinée  au  fret. 

Les  incendies  causés  par  la  combustion 
spontanée  du  charbon,  ne  sont  plus  à  crain- 
dre. Les  arrimages  à  bord  sont  faciles:  une 


simple  pompe  suffit.  Môme  avantage,  en  ce 
qui  concerne  les  chauffeurs,  dont  on  peut 
diminuer  le  nombre,  puisqu'une  pompe  ac- 
tionnée par  la  machine,  peut  les  remplacer, 
leur  travail,  qui  se  réduit  à  régler  le  débit 
du  liquide. 

Ajoutons  que  le  pétrole  étant  exempt  de 
soufre,  ne  saurait  endommager  les  parois 
des  chaudières,  ni  encrasser  les  tubes.  Quand 
le  tirage  est  bien  réglé,  le  naphte  ne  laisse 
pas  dégager  au-dessus  du  navire,  comme 
ceux  qui  sont  chauffés  au  charbon,  un  long 
panache  de  fumée,  qui,  en  temps  de  guerre, 
révèle  leur  présence.  Avec  le  pétrole,  il  n'y 
a  pas  à  piquer  le  combustible,  pour  faciliter 
la  circulation  de  l'air  dans  les  foyers:  les 
brûleurs  fonctionnent  comme  des  becs  de 
gaz.  Enfin,  il  n'y  a  production  ni  de  cendres 
ni  de  fumée,  par  sa  combustion. 

Les  huiles  minérales  renfermant  beau- 
coup d'hydrogène,  leur  combustion  produit 
de  la  vapeur  d'eau;  c'est  pour  cela  que  les 
lieux  éclairés  au  gaz  sont  un  peu  humides, 
lorsqu'ils  sont  clos  ;  1  kilogramme  d'huile 
minérale  engendre  4350  grammes  d'eau,  en 
brûlant.  On  pourrait  condenser  cette  vapeur, 
à  sa  sortie  des  fourneaux,  et  se  servir  de  cette 
eau,  pour  alimenter  la  chaudière.  Elle  aurait 
la  pureté  de  l'eau  distillée,  et  ne  donnerait 
lieu  à  aucune  incrustation,  ni  à  aucun  dépôt. 

Voilà  bien  des  conditions  avantageuses 
pour  l'emploi  du  nouveau  combustible. 

Mais  la  supériorité  du  pétrole,  comme 
agent  de  chauffage,  réside  surtout  dans  sa 
haute  puissance  calorifique.  L'expérience  a 
démontré  que  cette  puissance  est  presque 
le  double  de  celle  du  charbon  :  avec  65  kilo- 
grammes de  pétrole,  on  produit  autant  de 
vapeur  qu'avec  4  00  kilogrammes  de  charbon. 

On  savait  déjà,  d'après  des  expériences 
anciennes  de  Sainte- Claire  Deville,  qu?un 
kilogramme  de  pétrole  fait  évaporer  15  kilo- 
grammes d'eau,  tandis  que  le  charbon  de 
Cardiff  ne  réduit  en  vapeur  que  8  kilo- 
grammes d'eau 
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Ën  résumé,  par  l'économie  d'espace  que 
donne  le  combustible  minéral,  et  par  l'ac- 


croissement de  puissance  thermique  que 
procurent  de  bons  appareils  de  combustion, 
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le-  pétrole  est  extrêmement  précieux  pour  la 
navigation  à  vapeur. 


Pour  ies  torpilleurs,  le  pétrole  présenterait 
de  grands  avantages.  Il  permettrait  de  sup- 
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primer  ces  étroites  chambres  de  chauffe, 
dont  nous  avons  parlé,  en  traitant  des  torpil- 
leurs, dans  ce  même  volume,  chambres  où 
les  marins  sont  soumis  à  un  emprisonne- 
ment horrible,  et  en  même  temps,  exposés 
aux  plus  grands  dangers,  si  un  tube  de  la 
chaudière  vient  à  faire  explosion.  L'entre- 
tien du  feu  est,  au  contraire,  ici,  des  plus 
simples.  Il  se  réduit  à  surveiller  l'arrivée 
de  l'huile  dans  les  foyers;  il  ne  demande 
que  l'attention  soutenue  d'un  seul  chauffeur, 
au'  lieu  d'exiger,  comme  aujourd'hui,  un 
nombreux  personnel,  instruit  et  difficile  à 
recruter.  Le  naphte  ayant  une  plus  grande 
puissance  calorifique  que  le  charbon,  per- 
met, comme  nous  l'avons  dit,  à  poids  égal 
de  combustible  embarqué,  d'aller  plus  loin 
et  la  chaudière  est  plus  légère.  Enfin,  on 
supprime  la  fumée,  les  étincelles  et  les  es- 
carbilles, qui  dévoilent  à  l'adversaire  l'ap- 
proche d'un  torpilleur. 

L'emploi  du  pétrole  liquide  a  été  étudié 
récemment  aux  États-Unis  sur  les  locomo- 
tives, par  la  Compagnie  du  Pensylvania 
Railroad,  et  sur  les  bateaux  à  vapeur,  par 
M.  A.-J.  Stevens,  notamment  sur  le  stea- 
mer Solano,  du  port  de  San  Francisco. 

Ajoutons  que  le  problème  de  l'emploi  du 
pétrole  pour  le  chauffage  des  locomotives, 
a  été  complètement  résolu  par  les  expé- 
riences de  M.  Thomas  Urgharfc  (1)  sur  le 
Great  Estem  Railway. 

Il  restait  à  trouver  le  moyen  de  brûler 
simultanément  le  pétrole  et  la  houille. 
M.  Holden,  ingénieur  du  gaz,  est  parvenu  à 
ce  résultat  en  introduisant  le  pétrole  liquide, 
mélangé  d'air,  dans  la  boîte  à  feu  de  la  loco- 
motive, au-dessus  d'une  mince  couche  de 
charbon  incandescent,  grâce  à  un  injecteur 
spécial,  et  à  brûler  les  deux  combustibles 
ensemble,  sans  modifier  autrement  le  foyer 
de  là  locomotive,  que  d'y  placer  un  certain 

.  (1)  Voir  le  Portefeuille  des  machines  d'Qppermann, 
février  ÏS85, 


nombre  de  tubes  de  plus,  qui  n'empêchent 
pas,  d'ailleurs,  de  se  servir  du  même  foyer 
pour  la  marche  ordinaire  de  la  locomotive. 

M.  Holden  obtient  ainsi  une  combustion 
sans  fumée,  et  une  grande  production  de 
chaleur,  avec  économie  de  combustible.  Les 
menus,  le  charbon  commun,  le  lignite,  le 
bois,  la  tourbe,  la  sciure  de  bois,  peuvent 
s'employer  comme  combustibles  solides. 
L'air  nécessaire  à  la  combustion,  n'ayant  pas 
à  traverser  en  excès  le  combustible,  le  ti- 
rage habituel  reste  suffisant,  et  l'orifice  du 
tuyau  soufflant  des  locomotives  peut  être 
augmenté  de  50  à  60  pour  100.  On  réduit 
ainsi  l'usure  de  la  boîte  à  feu,  des  tubes  et  de 
la  boîte  à  fumée,  ainsi  que  de  la  cheminée  *, 
enfin  on  évite  la  production  des  étincelles 
et  l'entraînement  des  cendres. 

La  pression  de  la  vapeur  dans  une  chau- 
dière munie  de  ce  dispositif,  peut  être  réglée 
avec  précision.  Elle  peut,  à  volonté,  être 
augmentée  ou  diminuée,  en  faisant  varier 
la  quantité  de  combustible  liquide,  d'une 
manière  correspondante.  Cet  avantage  est 
particulièrement  appréciable  pour  les  loco- 
motives, dans  le  cas  d'une  surcharge,  d'un 
vent  violent,  ou  d'une  rampe  fortement  in- 
clinée. La  mise  en  feu  des  machines  de 
secours  peut  se  faire  rapidement.  D'autre 
part,  quand  une  machine  se  trouve  arrêtée 
par  un  signal,  on  peut  diminuer  immé- 
diatement la  production  de  vapeur,  et  le 
combustible  liquide  peut  être  tenu  en  ré- 
serve, pour  le  moment  opportun. 

Le  dispositif  imaginé  par  M.  Holden  pour 
le  chauffage  mixte  des  locomotives  au  moyen 
du  pétrole  et  de  la  houille,  a  été  décrit 
dans  le  numéro  de  juillet  1890  des  Annales 
de  la  construction  d'Oppermann,  auquel 
nous  renvoyons,  pour  le  détail  des  dis- 
positions du  foyer  et  de  Vinjecteur  de 
pétrole. 

Les  premières  expériences  de  M.  Holden 
ont  été  faites  à  Stratford,  sur  une  chaudière 
de  l'atelier  de  préparation  du  gaz  pour 
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l'éclairage  des  trains  du  Great  Eastern 
Railway,  On  produit  en  grande  abondance, 
dans  ces  ateliers,  un  goudron,  dont  on  ne 
pouvait  se  débarrasser  à  aucun  prix;  on 
le  brûle  maintenant  sous  la  chaudière,  qui 
a  été  pourvue  de  l'appareil  de  combustion 
dès  1886. 

Le  tableau  suivant,  que  nous  empruntons 
au  mémoire  de  M.  Holden,  publié  dans  les 
Annales  de  la  construction  d'Opperman, 
résume  les  résultats  obtenus  avec  deux  loco- 
motives, la  première  fonctionnant  avec  le 
dispositif  Holden,  tandis  que  la  seconde 
était  chauffée  à  la  houille  seule. 


1 

2 

1  531  km. 

1  531  km. 

6  126  kg. 

12  576  kg. 

A  762 

» 

Consommation  en  charbon 

4 

8,2 

Consommation  en  combusr 

3,1 

» 

Consommation  en  calcaire. 

0,231 

» 

Consommation   totale  de 

charbon,  huile  et  calcaire 

.  7,331 

8,2 

Proportion  de  combustible 

liquide  et  de  calcaire  em- 

ployés avec  le  charbon . . 

83  0/0 

» 

Prix  de  revient  par  kiîo- 

Deux  locomotives  express,  munies  de  cet 
appareil,  ont  donné  de  bons  résultats.  L'une 
a  commencé  à  rouler  en  janvier  4889  et  a 
parcouru  49  600  kilomètres,  sans  avarie. 

L'appareil  Holden  a  été  adopté  égale- 
ment avec  faveur  dans  les  Indes,  et  sur  les 
chemins  de  fer  Argentins-Mexicains.  Il 
est  à  l'essai  eu  Angleterre,  sur  le  North  Eas- 
tern Railway  f  le  Lanéashire  and  Yorkshire 
Railway,  enfin  sur  le  Metropolitan  District 
Railway, 

L'adoption  de  ce  système,  sur  les  bâti- 
ments dé  guerre,  où  le  combustible  liquide 
viendrait,  dit  M.  Holden,  jouer  le  rôle 
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d'auxiliaire  de  la  houille,  pourrait  être  d'un 
intérêt  considérable,  dans  certains  cas.  Il  est 
déjà  appliqué  sur  une  machine  marine  qui 
'  fait  un  service  régulier  sur  la  Tamise.  Ce 
steamer,  qui  brûlait  1  tonne  1/2  de  houille 
par  journée  de  dix-neuf  heures,  ne  con- 
somme maintenant  que  914  kilos  de  com- 
bustible liquide,  et  101&,5  de  charbon. 

Dans  les  usines,  les  avantages  du  chauf- 
fage au  pétrole  sont  moins  marqués.  Ce 
système  doit  être,  pour  le  moment,  réservé 
aux  régions  voisines  des  pays  producteurs 
du  naphte.  En  Russie,  dans  le  bassin  du 
Volga,  jusqu'aux  environs  de  Moscou,  les 
résidus  de  pétrole  ont  remplacé  le  charbon, 
pour  le  chauffage  des  foyers  d'usines.  Ce 
combustible  présente,  dans  les  villes, 
l'avantage,  inappréciable,  de  ne  pas  produire 
de  fumée. 

En  Amérique,  cette  dernière  considéra- 
tion a  suffi  pour  faire  établir  une  ligne  de 
tuyaxix  de  320  kilomètres,  qui  amène  à  Chi- 
cago les  huiles  brutes  de  la  région  de  Lima, 
et  permet  de  substituer  le  combustible 
liquide  au  charbon  bitumineux,  qui  était 
une  cause  incessante  de  plaintes  et  de  procès 
intentés  aux  industriels. 

Le  pétrole  est  donc,  dès  à  présent,  en 
mesure  de  remplacer  le  charbon,  comme 
agent  de  chauffage  sur  les  locomotives,  sur 
les  bateaux  à  vapeur  et  dans  les  usines.  On 
peut  espérer  qu'il  pourra  se  prêter  avec  les 
mêmes  avantages  aux  opérations  de  la 
métallurgie,  qui  exigent  une  haute  tempé- 
rature. 

En  métallurgie,  le  chauffage  au  pétrole, 
ou  plutôt  à  l'air  chargé  de  vapeurs  de  pé- 
trole, se  recommande  tout  particulièrement; 
parce  qu'il  donne  un  moyen  sûr.  d'obtenir 
;des  températures  élevées,  sans  introduire 
aucune  impureté,  qui  puisse  altérer  la  qua- 
lité du  métal.  Après  les  premiers  essais, 
dirigés,  il  y  a  une  quinzaine  d'années,  par 
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M.  Eames,  aux  États-Unis,  pour  les  fours  à 
réchauffer,  il  convient  de  citer  les  applica- 
tions faites  par  M.  Nordenfelt,  dans  la  fabri- 
cation du  fer  «  mitis  »,  par  la  Compagnie 
des  aciéries  de  Barrow-on-Furness,  pour  le 
chauffage  d'un  four  Siemens,  enfin  dans  la 
fabrication  de  l'acier  par  le  procédé  Snelus. 

Nous  ne  devons  pas  négliger  de  dire,  en 
terminant,  que  le  pétrole  et  l'essence  de 
pétrole  servent  à  produire  un  chauffage 
économique,  à  l'usage  des  ménages  pauvres. 

On  trouve  dans  le  commerce  plusieurs 
types  de  fourneaux  à  pétrole,  dans  lesquels, 
au  lieu  de  chauffer  par  le  gaz,  on  chauffe 
par  la  vapeur  de  pétrole  et  l'essence  vapo- 
risée. 

Ces  appareils  se  composent  d'un  réser- 
voir d'essence  de  pétrole,  qui,  grâce  à  une 
mèche  qui  aspire  le  liquide  et  le  vaporise, 
fournit  un  courant  de  vapeur,  que  l'on  en- 
flamme dans  le  réchaud  à  gaz  à  un  seul  feu, 
que  nous  avons  décrit  dans  cette  même  No- 
tice (page  545,  fîg.  406). 

De  semblables  appareils  sont  assurément 
précieux  dans  les  localités  où  il  n'existe  pas 
d'usine  à  gaz,  et  il  en  s'est  vendu  des  cen- 
taines de  mille. 

Ainsi,  dans  l'état  actuel  des  choses,  le 
naphte  russe  ou  américain  est  un  succédané 
extrêmement  utile  de  la  houille,  pour  le 
chauffage  des  chaudières  des  navires,  pour 
celles  des  locomotives  et  des  machines  fixes 
des  usines,  et  il  promet  de  devenir  un  agent 
précieux  de  calorique  dans  les  opérations 
de  la  métallurgie.  En  d'autres  termes,  le 


naphte,  comme  il  est  dit  au  début  de  ce 
chapitre,  est  appelé  à  produire  un  jour 
une  véritable  révolution  dans  l'industrie 
générale  des  nations,  en  se  substituant  à  la 
houille,  quand  celle-ci  fera  défaut. 

Mais,  dira-t-on,  le  pétrole  existe-til, 
dans  les  profondeurs  de  la  terre,  en  quan- 
tité suffisante  pour  suffire  au  chauffage  des 
chaudières  des  bateaux  à  vapeur,  à  celles 
des  manufactures  et  des  usines  métallur- 
giques? Nous  avons,  à  propos  de  l'éclairage 
au  pétrole,  cité  les  immenses  gisements  de 
ce  produit  naturel,  en  Amérique  et  en  Asie. 
Mais  ces  gisements  ne  sont  pas  les  seuls  à 
signaler.  On  a  trouvé  récemment  du  naphte 
en  Egypte  ;  et  en  Europe  il  ne  fait  pas  défaut. 
A  Coolbrookdale,  en  Angleterre,  on  connaît 
une  source  qui  prend  son  origine  dans  une 
couche  de  houille.  A  Gabian  (Hérault)  le 
pétrole  est  également  en  rapport  avec  le  ter- 
rain houilier.  A  Neuchâtel  (Suisse) le  pétrole 
se  lie  à  des  lignites  de  la  formation  tertiaire. 
Au  puy  de  la  Paix,  en  Auvergne,  on  a 
trouvé  un  bitume  liquide,  qui  donne  du  pé- 
trole et  de  l'asphalte.  En  Italie,  on  a  re- 
cueilli du  pétrole  :  à  Amiano,  dans  le  du- 
ché de  Parme;  au  Monte-Zepho,  près  de 
Modène;  auMonte-Ciaro,  près  de  Plaisance. 

Beaucoup  d'autres  sources  naturelles  de 
naphte  seront  certainement  trouvées  en 
Europe  et  en  Asie,  dans  un  intervalle  de 
temps  peu  éloigné,  et  l'on  peut  conclure  de 
tout  ce  qui  précède  que  nous  sommes, 
comme  nous  le  disions  au  début  de  ce 
chapitre,  à  l'aurore  d'une  véritable  révo- 
lution industrielle  dans  la  production  du 
calorique. 
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MOTEUR  A  GAZ 

(LES  MOTEURS  À  GAZ  ET  A  PÉTROLE) 


Il  faut  reconnaître  que  la  génération  pré- 
sente est  singulièrement  favorisée ^  en  ce  qui 
concerne  les  petits  moteurs,  surtout  si 
l'on  compare  les  ressources  dont  elle  dis- 
pose aujourd'hui,  avec  celles  d'autrefois. 
Je  me  rappelle  les  insignifiants  moteurs 
dont  on  se  servait,  au  temps  de  ma  jeunesse, 
pour  les  travaux  agricoles  :  le  vieux  cheval 
de  labour,  attaché,  les  yeux  bandés,  au 
manège  du  moulin  d'olives;  —  le  cheval 
des  marais  de  la  Camargue,  qui  venait  dé- 
piquer U$  gerbes  de  blé,  en  les  foulant  de 
son  sabot  de  corne,  et  qui  écrasait  autant 
de  grains  qu'il  en  séparait  d'intacts;  — 
l'homme  de  peine,  qui,  chez  le  potier  du 
village,  tournait  la  manivelle,  pour  façonner 
les  tuyaux  de  drainage  ou  les  briques. 
Dans  les  villes,  le  cheval  et  l'homme  étaient 
les  seuls  moteurs  de  la  petite  industrie,  et 
ces  moteurs  vivants  travaillaient  huit  heures 
par  jour,  pour  se  reposer  seize  heures.  Quel 
changement  aujourd'hui!  On  a,  dans  les 
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campagnes,  la  locomobile,  qui  accomplit, 
avec  une  économie  et  une  promptitude  ex- 
traordinaires, tous  les  travaux  agricoles, 
grâce  à  des  appareils  mécaniques  singu- 
lièrement perfectionnés,  et  le  moteur  à 
pétrole,  si  on  se  méfie  de  la  vapeur. 

Les  petits  industriels  n'ont,  dans  les 
villes,  que  l'embarras  du  choix,  pour  ac- 
tionner leurs  métiers,  leurs  tours,  leurs 
scies,  leurs  presses  typographiques,  leurs 
ascenseurs,  etc.,  etc.  Ils  ont  la  pression  des 
eaux,  qui,  à  Paris,  à  Lyon,  à  Londres,  etc., 
fournit  une  énergie,  souvent  considérable. 
Ils  ont  des  machines  à  vapeur,  à  marche 
rapide,  occupant  la  place  la  plus  petite 
possible,  et  accomplissant  un  travail  con- 
tinu, d'une  grande  puissance.  Ils  ont  l'air 
comprimé,  qui,  par  de  savantes  méthodes, 
leur  est  envoyé  dans  une  canalisation 
cachée  sous  le  pavé  des  rues,  qui  peut 
actionner,  dans  l'atelier,  toutes  sortes  de 
mécanismes,  et  qui  entre  également  chez 
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l'ouvrier  en  chambre,  pour  l'exécution  des 
plus  minimes  travaux.  Ils  ont  encore  le 
moteur  électrique.  Partout  où  il  existe 
une  canalisation  d'électricité  pour  l'éclai- 
rage, une  simple  prise  de  courant,  une 
dérivation,  suffit,  et  le  moteur  électrique, 
qui  est  gros  comme  le  poing,  fait  une  be- 
sogne importante,  sans  bruit,  sans  danger, 
sans  nécessiter  de  courant  d'eau  refroidis- 
sante. Ils  ont  enfin  le  moteur  à  gazt  de 
toutes  forces,  depuis  un  quart  de  cheval- 
vapeur,  jusqu'à  50  chevaux. 

De  tous  les  moteurs  dont  dispose  aujour- 
d'hui la  petite  industrie,  le  moteur  à  gaz  est 
plus  répandu.  Les  avantages  pratiques  et 
l'économie  qui  sont  l'apanage  de  la  ma- 
chine à  gaz,  expliquent  sa  grande  diffusion 
actuelle.  Ces  avantages  ressortiront  suffi- 
samment des  considérations  et  des  chiffres 
qui  vont  suivre. 

Comparons  le  prix  du  travail  obtenu  de 
l'homme  employé  à  faire  tourner  une  ma- 
nivelle, avec  celui  que  l'on  obtient  en  em- 
ployant un  moteur  à  gaz,  particulièrement 
le  moteur  horizontal  Otto,  que  nous  pren- 
drons pour  type,  dans  ce  parallèle. 

La  journée  d'un  homme  employé  à  faire 
tourner  une  manivelle,  se  paye,  dans  tous 
les  pays  industriels,  au  moins  3  francs  50. 
Seulement,  un  ouvrier  ne  peut  travailler 
sans  interruption;  il  se  repose  fréquem- 
ment, et  ces  repos  absorbent  un  temps,  qui 
réduit  la  journée  à  un  effectif  réel  de  sept 
heures.  L'heure  absolue  de  travail  d'un 
manœuvre  employé  à  faire  tourner  une  ma- 
nivelle, revient  donc  à  50  centimes. 

Un  moteur  à  gaz  horizontal  Otto,  de  la 
force  d'un  demi-cheval-vapeur,  équivaut  à 
la  force  de  quatre  hommes,  et  pour  pro- 
duire cette  force,  le  moteur  consomme 
650  litres  de  gaz  par  heure.  En  évaluant  à 
à  40  centimes  (ce  qui  est  un  chiffre  élevé), 
le  prix  du  gaz,  on  voit  qu'un  moteur  d'un 
demi-cheval,  développant  la  force  de  quatre 


hommes,  dépenserait,  environ  20  centimes 
de  gaz  par  heure,  c'est-à-dire  30  centimes 
de  moins  que  l'homme  de  peine  tournant 
la  manivelle,  tout  en  produisant  un  travail 
quadruple.  Mais  comme  il  suffît  de  pro- 
duire, avec  le  moteur  à  gaz,  le  quart  de 
cette  force,  pour  représenter  le  travail  d'un 
homme,  la  dépense  de  gaz  se  réduirait  à 
80  ou  100  litres  de  gaz  par  heure  (auxquels 
il  faut,  toutefois,  joindre  300  litres  de  gaz, 
qui  est  la  consommation  régulière  et  cons- 
tante, pour  faire  marcher  le  moteur  à  vide). 
La  dépense  totale  pour  produire,  par  heure, 
la  force  équivalente  à  celle  d'un  homme, 
sera  d'environ  400  litres  de  gaz,  c'est-à-dire 
le  prix  de  16  centimes. 

On  dépensera  donc  seulement  16  centi- 
times  par  heure,  avec  le  moteur  à  gaz,  au 
lieu  de  50  centimes  que  l'on  est  obligé  de 
dépenser  en  employant  l'homme  comme 
moteur. 

Le  moteur,  à  gaz  Otto  procure  donc  une 
économie  de  70  à  75  pour  100  sur  l'homme 
employé  à  tourner  une  manivelle,  même 
en  supposant  le  gaz  coûtant  40  centimes 
le  mètre  cube,  prix  excessif,  car,  dans  beau- 
coup de  villes,  il  se  réduit  à  20  centimes,  et 
il  est  à  Paris  de  30  centimes. 

Comparons  maintenant  le  prix  de  revient 
du  travail  obtenu  au  moyen  d'un  cheval 
attelé  à  un  manège,  h  celui  que  l'on  obtient 
en  employant  un  moteur  à  gaz  horizontal, 
que  nous  supposerons  toujours  du  système 
Otto. 

Nous  ferons  d'abord  remarquer  que  la 
force  effective  d'un  moteur  à  gaz  d'un  cheval- 
vapeur,  équivaut  à  peu  près  à  la  force  de 
deux  chevaux  ordinaires.  Par  suite,  , le  prix 
d'achat  du  moteur  à  gaz  étant  à  peu  . près 
le  même  que  celui  de  deux  chevaux  or- 
dinaires, à  force  égale,  le  moteur  à  gaz 
n'est  pas  plus  coûteux  d'acquisition  que  le 

moteur  animé. 

Mais  la  dépréciation  annuelle  subie  par, 
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un  cheval  est  très  considérable,  et  l'animal 
est,  en  outre,  exposé  à  toute  sorte  d'acci- 
dents, maladies  et  mortalité,  qui  exposent 
son  propriétaire  à  des  pertes  considérables. 

Le  moteur  à  gaz,  au  contraire,  ne  s'use 
que  d'une  manière  insignifiante,  et  sa  durée 
est,  pour  ainsi  dire,  indéfinie. 

Au  point  de  vue  du  premier  établisse- 
ment, l'avantage  reste,  en  définitive,  au  mo- 
teur à  gaz. 

Examinons  maintenant  la  dépense  jour- 
nalière occasionnée  par  un  cheval  : 


Sa 

nourriture 
exige 


/  18  livres  de 
foin,  cou- 
tant.  »  »  » 
9  litres  d'a- 
voine coû- 
tant.  »  .  . 
paille, y  com- 
pris li- 
tière .  .  . 


fr.  c. 


» 


54 


2  fr.  12 


1  08 


» 


50 


La  ferrure — l'impôt  —  l'entretien 

des  harnais  coûtent   0  fr.  50 

Le  temps  de  l'homme  qui  le  soi- 
gne, représente  au  moins.  .  .  .    0  fr.  50 

La  location  ou  l'intérêt  de  la  va- 
leur des  bâtiments,  de  l'écurie 
et  du  local  où  est  installé  le  ma- 
nège, représente  au  moins.  .  .    0  fr.  50 

Ce  qui  donne  pour  le  prix  de  re- 
vient d'une  journée  de  cheval.    3  fr.  50 

Mais  le  cheval  n'étant  utilisé  au 
maximum  que  300  jours  par  an, 
à  cause  des  chômages  occasion- 
nés par  les  dimanches,  les  fêtes 
ou  autres  circonstances,  il  faut 
répartir  la  dépense  de  65  jours 
de  chômage  sur  les  300  jours  de 
travail  effectif.  Nous  aurons 
donc  65  X  3  f r.  50  =  227  fr.  50  à 
diviser  entre  300  jours;  ce  qui 
représente  par  jour   0  fr.  75 

Le  prix  total  d'une  journée  de  tra- 
vail d'un  cheval  est,  ainsi,  de  .    4  fr.  25 


La  durée  du  travail  d'un  cheval  attelé  à 
un  manège,  ne  peut  être  supérieure  à 
huit  heures  par  jour.  Ces  huit  heures  de 
travail  effectif  coûtant  4  francs  25,  l'heure 
revient  à  50  centimes  environ. 

Or,  un  moteur  à  gaz  horizontal,  de  la 
force  d'un  cheval-vapeur,  qui  est  équiva- 
lent, comme  nous  l'avons  dit,  à  la  force  de 
deux  chevaux  ordinaires,  ne  dépensera 
qu'un  mètre  cube  de  gaz  à  l'heure  —  soit 
(en  admettant  pour  le  gaz  le  prix  de  40  cen- 
timètres le  mètre  cube)  40  centimes  par 
heure,  au  lieu  de  50  que  coûte  l'heure  du 
cheval  attelé  au  manège. 

On  obtiendra  ainsi  une  force  double, 
tout  en  dépensant  10  centimes  par  heure 
de  moins. 

Si  l'on  ne  fait  produire  a  ce  même  moteur 
à  gaz  que  la  force  équivalente  à  celle  du 
cheval  attelé  au  manège,  il  ne  dépensera 
que  600  à  700  litres  de  gaz  à  l'heure,  c'est- 
à-dire  environ  de  25  à  30  centimes. 

Le  moteur  à  gaz  procure  donc  une  éco- 
nomie de  50  pour  100  sur  le  travail  produit 
par  un  cheval  attelé  à  un  manège. 

Une  comparaison  importante  à  faire,  c'est 
celle  du  prix  de  revient  du  travail  du  moteur 
à  gaz  avec  celui  de  la  machine  à  vapeur. 

Le  prix  d'un  moteur  à  gaz  est  environ  le 
même  que  celui  d'une  machine  à  vapeur 
bien  établie  et  de  force  correspondante. 

Quant  à  l'entretien,  la  machine  à  vapeur 
donne  lieu  à  des  réparations  fréquentes, 
qui  sont  nécessitées  presque  toutes  par  la 
chaudière.  Le  moteur  à  gaz,  n'ayant  pas  de 
chaudière,  et  son  mécanisme  étant  plus 
simple  que  celui  de  la  machine  à  vapeur, 
l'entretien  en  est  beaucoup  plus  facile,  et 
ne  donne  lieu  qu'à  peu  de  réparations. 
Le  moteur  à  gaz  est  donc,  sous  ce  rapport, 
beaucoup  plus  économique. 

En  ce  qui  concerne  l'installation,  la  ma- 
chine à  vapeur  nécessite,  en  général,  des 
constructions  spéciales.  Si  elle  est  du  type 
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demi-fixe  ou  locomobile,  ces  constructions 
sont  moins  importantes  ;  mais  il  faut,  dans 
tous  les  cas,  construire  une  cheminée  coû- 
teuse, et  la  fumée  de  cette  cheminée  motive 
toujours  les  plaintes  des  voisins  et  amène 
des  désagréments. 

Une  machine  à  vapeur  ne  peut  s'installer 
qu'au  rez-de-chaussée  ;  le  local  qui  se 
trouve  au-dessus,  s'il  en  existe,  ne  peut  être 
utilisé  que  pour  des  ateliers,  à  cause  du  bruit 
de  la  machine  et  de  la  chaleur  qu'elle  répand. 

Ces  inconvénients  disparaissent  avec  le 
moteur  à  gaz,  qui  peut  s'installer  à  la  cave, 
comme  à  tout  étage,  et  qui  fonctionne  sans 
donner  de  fumée. 

Dans  le  cas  de  changement  de  domicile, 
le  moteur  à  gaz  n'exige  que  le  déplacement 
de  quelques  tubes  dé  conduite  de  gaz  et 
d'eau,  et  il  se  transporte  comme  tout  autre 
meuble.  Le  déplacement  d'une  machine  à 
vapeur  entraîne  toujours,  au  contraire,  à 
cause  de  la  cheminée,  des  frais  considé- 
rables ;  et  si  la  machine  à  vapeur  n'est  pas 
du  type  locomobile,  il  faut  faire  la  dé- 
pense de  constructions  particulières,  pour 
l'établissement  de  la  chaudière  et  du  mo- 
teur sur  de  nouvelles  et  solides  fondations. 

Les  avantages  généraux,  sous  le  rapport 
de  la  commodité  et  de  l'usage  pratique, 
sont  donc  en  faveur  du  moteur  à  gaz,  com- 
paré à  la  machine  à  vapeur. 

Quant  à  la  dépense,  l'avantage  n'est  plus 
assurément  du  côté  du  moteur  à  gaz.  La 
machine  à  vapeur,  grâce  aux  perfectionne- 
ments qu'elle  a  reçus,  entre  les  mains  de 
Corliss  et  des  ingénieurs  qui  ont  réalisé  les 
divers  types  à  grande  détente,  à  savoir  les 
machines  compound,  avec  les  formes  dites 
tandem,  à  pilon,  etc.,  fournissent  actuelle- 
ment l'énergie  motrice  avec  une  économie 
extraordinaire,  contré  laquelle  le  moteur  à 
gaz  ne  saurait  avoir  la  prétention  de  lutter. 

Il  importe,  toutefois,  de.  faire  remar- 
quer que  le  parallèle  du  prix  de  revient :du  mo- 
teur à  gaz  et  de  la  machine  à  vapeur,  pour 


être  possible,  ne  doit  pas  porter  sur  le  tra- 
vail continu  de  l'une  et  de  l'autre.  Dans  la 
plupart  des  cas,  et  surtout  dans  les  petites 
localités,  le  travail  que  l'on  demande  au 
moteur  à  gaz  n'est  pas  continu;  il  ne  s'opère 
qu'à  des  périodes  souvent  assez  espacées. 
Par  exemple,  pour  les  tirages  des  journaux, 
le  moteur  à  gaz  ne  doit  marcher  que  quel- 
ques heures,  et  s'arrêter  ensuite.  Dans  les 
brasseries,  dans  les  fabriques,  d'eaux  ga- 
zeuses, dans  les  fonderies  et  dans  beau- 
coup d'autres  industries,  Faction  du  moteur 
est  intermittente.  Si  ce  moteur  est  une 
machine  à  vapeur,  il  n'en  faut  pas  moins 
conserver  et  payer  un  mécanicien,  toute  la 
journée,  pour  la  faire  marcher  au  moment 
voulu  ;  il  faut  chauffer  à  l'avance  la  chau- 
dière, la  maintenir  en  pression,  pendant  le 
temps  où  l'on  ne  travaille  pas.  Par  suite, 
la  dépense  de  la  machine  à  vapeur  est 
presque  aussi  considérable  que  si  on  la  fai- 
sait fonctionner  utilement  toute  la  journée. 

Avec  le  moteur  à  gaz,  au  contraire,  la 
dépense  est  réduite  au  strict  nécessaire 
pour  la  force  réellement  utilisée,  et  l'on 
obtient  alors  une  économie  réelle  sur  la 
machine  à  vapeur. 

Nous  ajouterons  que  la  machine  à  vapeur 
ne  peut  être  conduite  que  par  des  ouvriers 
spéciaux  ;  enfin,  qu'elle  entraîne  nécessaire- 
ment un  certain  désordre.  Le  charbon,  les 
cendres,  produisent  une  poussière  noire, 
qui,  agglutinée  par  la  vapeur  huileuse  qui 
s'échappe  des  divers  joints  ou  robinets, 
engendre  une  malpropreté  inévitable. 

Le  moteur  à  gaz  est  toujours  prêt  à  mar-  . 
cher.  Il  suffit  d'en  approcher  une  allumette, 
pour  le  mettre  en  action,  et  une  fois  qu'il 
est  en  marche,  on  n'a  plus  à  s'en  occuper. 

La  propreté  la  plus  grande  peut  régner 
autour  du  moteur,  puisqu'il  n'y  a  plus  iii 
charbon,  ni  fuites  de  vapeur,  et  que  les 
organes  de  la  machine  sont  disposés  de 
façon  que  les  huiles  de  graissage  sont' re- 
cueillies dans  des  réservoirs  spéciaux. 
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Le  moteur  à  gaz  peut  être  établi  clans  le 
plus  luxueux  magasin,  comme  dans  un 
atelier. 

Nous  avons  dit,  dans  les  Merveilles  de 
la  science  (i)  que  l'invention  du  moteur  à 
gaz  est  due  à  un  mécanicien  français,  d'un 
grand  mérite,  M.  Lenoir,  et  décrit  l'appareil 
que  l'on  doit  à  cet  ingénieur.  Lè  moteur 


Fig.  430.  — :  M.  Otto. 


:Lenoir  a  suffi  pendant  vingt  ans  aux  besoins 
de  l'industrie , .  mais  des  .perfectionnements 
considérables  ont  été  apportés,  de  nos  jours, 
à  cet  appareil.  Le  .perfectionnement  fonda- 
mental qu'il  a  reçu  est  du  à  un  constructeur 
de  Cologne,  M.  Otto,  qui  le  fit  connaître 
en  4878. .  ^.près  le  succès  universel  dû  mo- 
teur Otto,  un  grand  nombïe  d'ingénieurs, 
français  et  étrangers,  ont'eréé  d'autres  types, 
qui  en  diffèrent  plus  ou  moins,  et  qui  ont 

(1)  Tome  IV,  pages  682-688.  -  :  


chacun  leurs  avantages  particuliers.  Ce 
Supplément  sera  donc  consacré  : 

1°  Au  moteur  à  gaz  Otto,  de  beaucoup 
le  plus  répandu  ; 

2°  Aux  machines  à  gaz  différant  du 
moteur  Otto. 


CHAPITRE  PREMIER 

LE  MOTEUR  A  GAZ  OTXO  HORIZONTAL  ET  VERTICAL. 

On  a  vu,  dans  notre  Notice  sur  le  moteur 
à  gazr  des;  Merveilles  de  la  scie?ice,  que  la 
machine  à  gaz  deM.  Lenoir,  inventée^n  1867  > 
ressemblait  complètement  à  une  machine  à 
vapeur  horizontale  et  n'était,  en  réalité 
qu'un  cylindre  de  machine  à  vapeur  hori- 
zontale, dans  lequel  la  vapeur  était  rempla- 
cée par  un  mélange  de  gaz  d'éclairage  et 
d'air,  lequel  étant  enflammé,  poussait  le 
pis  ton  et  produisait  ainsi  l'effet  d'impulsion 
mécanique  de  la  vapeur.  La  machine  Le- 
noir  se  composait,  en  effet,  d'un  cylindre 
à  l'intérieur  duquel  on  enflammait  le  gaz 
par  une  étincelle  électrique,  empruntée  a 
une  machine  à  induction  de  Ruhmkorff. 
Dans  cet  appareil,  ou  utilisait  sur  les  deux 
faces  du  piston  la  puissance  explosive  du 
mélange  détonant  de  gaz  et  d'air. 

Ce  moteur  consommait  3  mètres  cubes 
de  gaz,  par  heure  et  par  force  de  cheval? 
produite. 

La  modification  radicale  qui  fut  apportée  > 
au  moteur  Lenoir  par  M.  Otto,  est  fondée 
sur  le  principe  suivant  : 

Un  piston  se  meut  dans  un  cylindre,  et 
aspire,  pendant  toute  sa  course,  le  mélange 
explosible  de  gaz  et  d'air.  Puis,  ce  mélange 
est  comprimé  par  le  piston,  pendant  sa 
marche  rétrograde ,  dans  une  chambra 
faisant  suite  au  cylindre.  Le  mélangé  com- 
primé est  alors  enflammé  ;  l'explosion,  puis 
la  détente  des  gaz  ont  lieu,  et  donnent  au 
piston  l'impulsion  motrice.  ,  En  rèyenanl 
-sur  ses  pas,  le  piston  chasse  à  Tair  libre 
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les  produits  de  l'explosion,  dont  une  partie 
cependant  est  conservée  dans  la  chambre  de 
compression. 

Le  cycle  du  moteur  Otto  s'opère  donc  en 
quatre  temps  :  1°  aspiration  du  mélange 
détonant  ;  2°  compression  dudit  mélange  ; 
3P  explosion  et  détente  ;  4°  échappement  du 
gaz  brûlé. 

C'est  à  ce  principe,  appliqué  pour  la 
première  fois  par  le  mécanicien  de  Cologne, 
quïl  faut  attribuer  les  succès  du  moteur  à 
gaz.  La  compression  préalable  réduit  la  con- 
sommation de  gaz  à  moins  d'un  mètre  cube 
par  cheval  et  par  heure,  et  la  marche  à 
quatre  temps,  telle  que  M.  Otto  l'a  réalisée, 
exclut  toute  complication  de  mécanisme. 

Le  moteur  Otto  compte  deux  types  :  le 
moteur  horizontal  et  le  moteur  vertical. 

Nous  décrirons  d'abord  le  moteur  hori- 
zontal à  un  seul  cylindre,  représenté  en 
coupe  dans  les  figures  432,  433  et  434. 

L'admission  et  l'allumage  du  mélange 
explosif  d'air  et  de  gaz  se  fait  dans  le  cylin- 
dre C  (fig.  430),  au  moyen  d'un  tiroir,  mû 
par  un  arbre  de  distribution,  D,  tournant 
deux  fois  moins  vite  que  celui  du  moteur. 
L'échappement  des  produits  de  l'explosion 
a  lieu  par  la  soupape  e  (fig.  432,  433  et  434) 
actionnée  par  un  levier  et  une  came  fixe 
montée  sur  l'arbre  de  distribution. 

Une  came  g  (fig.  433),  fixée  sur  un  man- 
chon monté  sur  l'arbre  de  distribution,  mais 
pouvant  se  déplacer  sous  l'action  du  régu- 
lateur, commande  la  soupape  d'admission  G 
(fig.  432),  du  gaz  au  tiroir  de  distribution. 

Lorsque  le  moteur  tourne  à  sa  vitesse 
normale,  la  position  occupée  par  le  man- 
chon est  telle  que  la  soupape  d'admission 
se  trouve  soulevée  par  la  came  lors  de  la 
rotation  de  l'arbre  de  distribution  ;  au  con- 
traire  dès  que  la  vitesse  du  moteur  aug- 
mente, le  manchon  est  déplacé  sous  l'action 
du  régulateur,  la  came  ne  rencontre  plus  le 
levier  qui  commande  la  soupape  d'admis- 


sion ;  l'introduction  du  gaz  dans  le  cylin- 
dre ne  se  fait  plus,  et  le  moteur  est  ramené 
à  sa  vitesse  normale.  La  sensibilité  dû 
régulateur  permet  de  maintenir  la  vitesse 
du  moteur  aussi  régulière  que  possible. 

Pendant  sa  première  course  en  avant,  le 
piston  aspire  le  mélange  d'air  et  de  gaz 
dansla  chambre  de  compression  C  (fig.  434)* 
et  dans  le  cylindre  à  travers  le  canal  I 
(fig.  435)  pratiqué  dans  le  fond  du  cylindre. 
L'air  est  amené  par  le  tuyau  au  travers 
du  récipient  placé  sous  le  cylindre,  et  le 
gaz  pénètre,  au  travers  du  robinet  G  et  des 
orifices  g?,  dans  le  canal  JJ',  où  s'opère  le 
mélange  de  gaz  et  d'air. 

L'introduction  du  mélange  cesse  lorsque 
le  piston  est  arrivé  à  bout  de  course.  Au 
retour  du  piston  tous  les  orifices  se  trouvent 
fermés,  en  sorte  que  le  piston  comprime, 
dans  la  chambre  de  compression  C  (fig.434), 
le  mélange  précédemment  admis. 

Une  fois  le  piston  à  fond  de  course,  l'al- 
lumage s'opère  au  moyen  de  deux  brûleurs, 
l'un  fixe  b  (fig.  435),  l'autre  mobile.  Le  brû- 
leur mobile  se  compose  d'une  chambre  I, 
pratiquée  dans  le  tiroir,  alimentée  de  gaz 
par  un  conduit  b'  (fig.  435).  Le  gaz  qui  rem- 
plit la  chambre  s'enflamme  au  bec  b  et  la 
flamme  ainsi  obtenue  est  transportée  à  l'ori- 
fice I,  par  le  déplacement  du  tiroir,  et  pro- 
voque l'inflammation  du  mélange  com- 
primé. Au  moment  de  l'inflammation  du 
mélange  explosif,  il  n'y  a  plus  de  commuai* 
cation  entre  la  flamme  b  et  le  canal  I;  en 
sorte  que  l'extinction  du  bec  allumé  ne  se 
produit  jamais  et  l'inflammation  a  toujours 
lieu  de  la  façon  la  plus  certaine. 

L'inflammation  du  mélange  explosif  pro- 
jette le  piston  en  avant  ;  c'est  ce  qui  con- 
stitue la  période  motrice. 

L'impulsion  ainsi  donnée  au  volant  ra- 
mène ensuite  le  piston  en  arrière  ;  la  soupape 
d'échappement  se  soulève  sous  l'action  de 
la  came  e  (fig.  432  et  433)  et  les  produits 
de  l'explosion  sont  chassés  à  Pair  libre 
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Fig.  435.  —  Coupe  du  brûleur  et  des  tuyaux  d'échappement  du  gaz  brûlé. 


pendant  tonte  la  marche  arrière  du  piston. 

Voici,  en  résumé,  la  marche  des  différents 
organes  de  l'appareil. 

L'air  aspiré  par  a  (fig.  435)  pénètre  dans  le 
canal  /  du  tiroir:  le  gaz  arrive  dans  ce  même 
canal  par  une  série  de  petits  trous,  d,  dans 
une  direction  perpendiculaire  à  celle  de 
l'air  :  le  mélange  se  fait  donc  intimement. 
De  là,  le  mélange  se  rend  dans  le  canal,  /, 
qui  débouche  dans  la  chambre  de  compres- 
sion, ménagée  à  l'arrière  du  cylindre  entre 
le  fond  du  piston  et  celui  du  cylindre.  Le 
tiroir  fait  ainsi  l'office  de  distributeur;  il 
remplit  aussi  celui  d'allumeur.  Pour  cela, 
il  est  muni  d'une  chambre,  V%  sans  cesse 
alimentée  de  gaz  pur,  au  moyen  de  diffé- 
rents petits  canaux  aboutissant  à  un  con- 
duit de  gaz,  b.  Un  brûleur  permanent  se 
trouve  en  6,  au  centre  d'une  cheminée. 
Lorsque  le  tiroir  se  déplace,  le  gaz  contenu 
dans  la  chambre  F,  s'enflamme,  au  contact 
du  bec  b  ;  on  obtient  ainsi,  en  quelque  sorte 
un  brûleur  mobile.  Le  tiroir,  dans  son 
mouvement,  transporte  la  flamme  de  b  en  /. 

Pour  empêcher  que  le  brûleur  mobile  ne 
soit  soufflé  par  les  gaz  comprimés  dans  le 


cylindre  lorsque  l'orifice  V  vient  à  dépas- 
ser la  lumière  la  chambre  U  est  mise,  au 
préalable,  en  communication  avec  le  con- 
duit /,  par  une  série  de  petits  canaux  qui 
qui  permettent  au  mélange  comprimé  de 
pénétrer  progressivement  dans  la  cham- 
bre/'. Il  s'établit  un  équilibre  de  pression 
entre  la  chambre  P  et  l'intérieur  du  cylin- 
dre, et,  même,  les  gaz  de  la  chambre  l\ 
continuant  de  brûler  dans  un  espace  clos, 
augmentent  de  pression  et  sont  violemment 
projetés  vers  l'intérieur  du  cylindre  dès  que 
l'orifice  /'  dépasse  l'orifice  /.  L'allumage  est 
donc  absolument  certain,  le  bec  b  ne  pou- 
vant être  soufflé  par  suite  de  son  isolement 
du  canal  d'inflammation  /.  Il  est  à  remar- 
quer que  l'allumage  se  faisant  par  le  canal  /, 
qui,  forcément,  ne  contient  que  du  mélange 
détonant  absolument  pur,  puisqu'il  sert 
à  son  admission,  la  certitude  de  l'allumage 
est  doublement  assurée. 

M.  Otto  a  résolu,  le  premier,  le  problème 
difficile  consistant  à  enflammer  du  gaz  à 
une  pression  élevée,  à  l'aide  d'une  flamme 
brûlant  à  la  pression  atmosphérique,  c'est- 
à-dire  au  dehors.  Sa  solution,  aussi  heureuse 
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que  remarquable,  a  largement  contribué  au  1  du  moteur  Otto  à  un  seul  cylindre,  dont  nous 


succès  de  son  moteur. 
La  figure  436,  donne  la  vue  en  perspective 


venons  d'analyser  les  organes  essentiels. 
Les  principaux  organes  du  moteur  hori- 
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zontalse  retrouvent  dans  le  moteur  vertical, 
dont  le  seul  avantage  est  d'être  moins  em- 
combrant. 
La  figure  437  représente  ce  moteur. 


Les  mêmes  organes  que  l'on  voit  en  coupe 
dans  la  figure  43o,  se  trouvent  ici.  indiqués 
par  les  mêmes  lettres. 

Dans  le  moteur  vertical,  la,  circulation 
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Fig.  437. 


d'eau  est  établie  non  seulement  autour  du 
cylindre,  mais  encore  autour  de  tous  les 
autres  organes,  condition  éminemment  fa- 
vorable à  leur  conservation- 

Le  régulateur  est  tout  différent  de  celui 
du  moteur  horizontal;  il  est  du  type  à  pen- 
dule d'inertie.  Il  est  représenté  dans  la 
figure  438. 

La  bielle,  t,  du  tiroir  est  animée  d'un 
mouvement  alternatif,  qui  se  transmet  au 
coulisseau,  guidé  par  un  support  horizontal 
cylindrique  fixé  au  côté  de  la  machine.  Le 
coulisseau  est  traversé  par  un  axe  mobile 
qui  porte  à  Tune  de  ses  extrémités  la  tige  du 
pendule,  pt  et  à  l'autre  extrémité  le  bras  g}. 


Lorsque  la  vitesse  de  la  machine  est  nor- 
male, l'extrémité  du  bras  g'  vient  buter 
contre  la  tige  g  de  la  soupape  d'admission 
de  gaz,  G,  terminée  par  un  cran.  L'amplitude 
de  l'oscillation  du  poids  p  est,  on  le  com- 
prend, 4'autant  plus  grande  que  la  vitesse 
de  la  machine  est  plus  considérable.  Il  ar- 
rive donc  que  lorsque  la  vitesse  s'accélère, 
le  poids  ^restant  en  arrière,  le  bras  gr  no 
se  relève  pas  assez  tôt  pour  rencontrer  le 
cran  de  la  soupape  gy  pendant  son  déplace- 
ment transversal.  Lorsque  la  vitesse  dimi- 
nue par  trop,  le  bras  gf  passe  au  contraire 
au-dessus  de  la  tige  de  la  soupape.  Pour 
la  misé  en  marche  du  moteur  on  ouvre  la 
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Fig.  438.  —  Régulateur  s  gaz  Otto. 


soupape  en  relevant  à  la  main  le  levier  m. 

La  Compagnie  française  des  moteurs  à 
gaz,  concessionnaire,  pour  la  France,  des 
brevets  Otto,  construit,  également  des  mo- 
teurs horizontaux  à  deux  cylindres,  spé- 
cialement appliqués  à  là  production  de  la 
lumière  électrique. 

Nous  représentons  ce  type  de  moteur 
dans  la  figure  439. 

Les  moteurs  à  deux  cylindres  différent 
peu,  dans  les  détails,  des  moteurs  à  un 


c 


re. 


Cependant,  pour  les  grands  moteurs  de 
40,  b*0  et  60  chevaux,  la  distribution  par 
tiroir  est  remplacée  par  une  distribution 
par  soupapes  ;  les  dimensions  des  orifices, 
de  passage  de  l'air  et  du  gaz  auraient  néces- 
sité des  tiroirs  trop  volumineux.  Le  tiroir 
est  toutefois  conservé  pour  l'allumage. 

Pour  compléter  la,  série  de  ses  moteurs, 
la  Compagnie  française  des  moteurs  à  gaz 
avait  envoyé  à  l'Exposition  universelle 
de  1889,  un  moteur  de  100  chevaux,  à 
quatre  cylindres.  L'emploi  de  quatre  cylin- 
dres est  justifié,  d'abord,  par  la  régularité 


parfaite  qui  en  résulte,  ensuite,  par  la 
difficulté,  non  pas  d'exécuter,  mais  de  faire 
fonctionner  industriellement  des  cylindres 
de  moteurs  à  gaz  d'un  trop  grand  diamètre. 

ïl  ne  faut  pas  oublier,  en  effet,  que,  dans 
les  moteurs  à  gaz,  le  graissage  et  les  phéno- 
mènes de  dilatation  et  de  déformation  de  la 
fonte  jouent  un  rôle  autrement  important 
que  dans  les  machines  à  vapeur,  et  d'autant 
plus  considérable  qu'il  s'agit  de  pistons  et 
de  cylindres  d'un  plus  grand  diamètre. 

La  mise  en  marche  du  moteur  de  100  che- 
vaux se  fait  au  moyen  d'un  treuil,  qui  se 
débraye  automatiquement  dès  qu'une  explo- 
sion a  eu  lieu.  Le  treuil  commande  l'arbre  de 
couche  du  côté  opposé  au  volant;  il  est  ac- 
tionné par  un  petit  moteur,  de  deux  chevaux. 

A  l'Exposition  de  4878,  un  moteur  à  gaz 
de  4  chevaux  était  considéré  comme  une 
merveille;  c'est  à  peine  si  les  moteurs  de 
40,  S0  et  400.  chevaux,  qui  figuraient  à 
l'Exposition  de  1889.  ont  provoqué  quelque 
étonnement  !  Ces  puissants  appareils  ont,  en 
effet,:  déjà  fait  leurs  preuves  industrielles. 

Nous  citerons,  entre  autres,  les  stations 
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d'électricité  de. Reims,  Toulon,  Toulouse, 
Montpellier,  Bordeaux  où  des  groupes  de 
moteurs  Otto  de  40,  50  et  60  chevaux- 


vapeur  produisent  la  force  motrice  néces- 
saire. 

Il  faut  dire,  cependant,  que  ces  différentes 
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stations  d'électricité  ont  été  créées  par  des 
Compagnies  gazières,  pour  lesquelles  le  seul 
obstacle  à  l'emploi  de  puissants  moteurs  à 

S.  T.  II, 


gaz,  le  prix  élevé  du  .gaz,  n'est  pas  à.  con- 
sidérer. 
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CHAPITRE  II 

LES  MOTEURS  A  PÉTROLE.  —  MOTEUR  A  PÉTROLE  OTTO. 

Les  moteurs  à  gaz  de  petite  force  ne  sont 
pratiques  qu'autant  qu'ils  sont  reliés  à  une 
canalisation  générale  de  gaz.  Les  moteurs 
à  pétrole  sont  venus  combler  cette  laciine  ; 
leur  emploi  est  tout  indiqué  chaque  fois 
que  le  gaz  d'éclairage  n'existe  pas. 

C'est  à  tort  que  l'on  désigne  générale- 
ment sous  le  nom  de  moteurs  à  pétrole,  à 
la  fois  les  moteurs  fonctionnant  avec  des 
essences  légères  (gazoline,  benzine,  etc.) 
pesant  de  650  à  700  grammes  le  litre, 
et  les  huiles  lourdes,  pesant  de  800  à  840 
grammes  par  litre,  c'est-à-dire  ayant  0,800 
à  0,840  de  densité.  Les  deux  genres  de 
moteurs  fonctionnent,  il  est  vrai,  d'après  les 
principes  des  moteurs  à. gaz,  mais  la  façon 
de  produire  le  gaz  diffère  complètement. 

Bans  les  moteurs  à  essence^  le  gaz  s'ob- 
tient par  la  simple  carburation  de. l'air, 
traversant,  soit  directement  une  couche  de 
liquide,  soit  des  substances  qui  en  sont 
imprégnées.  Il  faut  nécessairement  que  les 
essences  ainsi  employées  soient  très  vola- 
tiles. Souvent,  pour  favoriser  l'évaporation, 
on  se  sert  de  la  chaleur  perdue  des  gaz 
d'échappement,  ou  de  l'eau  de  refroidisse- 
ment. C'est  toujours  le  piston  moteur  qui 
aspire,  au  travers  de  la  substance  carbura- 
trice,  l'air  destiné  à  former  le  gaz,  lequel, 
mélangé  à  une  certaine  quantité  d'air  frais, 
forme  le  mélange  détonant. 

La  consommation  d'essence  par  cheval  et 
par  heure,  varie,  suivant  la  force  et  le  type 
des  moteurs,  entre  400  et  500  grammes. 
Le  prix  généralement  élevé  des  essences 
(50  à  60  centimes  le  litre)  est  un  obstacle  à 
l'emploi  des  moteurs  à  essence,  partout  où 
le  gaz  existe.  Cependant,  dans  les  campa- 
gnes, ils  peuvent  rendre  de  grands  services. 
Leur  emploi  est  tout  indiqué  pour  les  petites 
embarcations,  les  tricycles  :  plusieurs  ap- 


plications de  ce  genre  figuraient  à  l'Expo- 
sition universelle  de  1889. 

Le  mode  de  formation  du  gaz  est  tout 
différent  dans  les  moteurs  à  pétrole. 

L'huile  se  volatilise  dans  une  sorte  de 
chaudière  chauffée,  à  la  mise  en  marche 
du  moteur,  par  une  lampe,  puis,  par  les 
gaz  d'échappement.  Les  vapeurs  de  pétrole 
sont  directement  aspirées  par  le  piston. 

Les  moteurs  à  pétrole  consomment  de 
300  h  500  grammes  d'huile  par  cheval  et 
par  heure.  Ces  mêmes  huiles,  incomplè- 
tement brûlées  dans  le  cylindre,  servent 
au  graissage  du  piston. 

Le  moteur  à  pétrole  est  éminemment 
économique;  mais  il  est  d'invention  trop 
récente  pour  permettre  de  se  prononcer  sur 
sa  valeur  pratique. 

C'est  M.  Otto  qui  a  construit  le  moteur 
f  à  pétrole  le  plus  répandu.  Nous  le  repré- 
sentons, en  élévation,  dans  la  figure  440. 

Les  moteurs  Otto  à  pétrole  ne  diffèrent 
des  moteurs  à  gaz  que  par  la  distribution  et 
le  système  d'inflammation.  On  voi  t  ces 
deux  derniers  organes  représentés  dans  les 
figures  441  et  442.  Le  tiroir  est  remplacé 
par  une  soupape  n  d'admission  du  mélange. 
Le  gaz  arrive  par  la-  soupape  rt  que  com- 
mande le  régulateur  ;  l'air  est  aspiré  au 
travers  du  tuyau  Q  et  du  robinet  de  ré- 
glage B  (ng.  442). 

Une  étincelle  électrique,  produite  par  la 
rupture  d'un  courant  fourni  par  un  in fï ani- 
mateur magnéto-électrique,  enflamme  le 
mélange  détonant. 

L'appareil  magnéto-électrique  est  cons- 
titué par  une  série  d'aimants,  E,  entre  les 
pôles  lesquels  se  meut  une  bobine,  sous 
l'action  d'une  palette  c,  montée  sur  l'arbre 
de  distribution,  d'une  équerre^ô,  calée  sur 
l'axe  de  la  bobine,  et  d'un  ressort  de  rap- 
pel, d. 

Le  courant  s'établit,  d'une  part,  de  la 
bobine  à  la  borne,  p  (%.  442),  en  commu- 
nication avec  la  tige  centrale,  5,  isolée  du 
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Fïg.  441,  442.  —  Système  d'inflammation  du  pétrole,  dans  le  moteur  Otto. 


reste  de  la  machine  par  une  tube  en  porce- 
laine, h,  d'autre  part,  de  la  bobine  E  au 
doigt,  o.  La  machine  étant  en  marche, 
Ibrsque  la  palette,  c,  vient  à  quitter  la 
v  branche,  <z,  de  l'équerre,  le  rappel  brusque 
de  la  bobine  détermine  la  formation  d'un 
courant,  qui  est  aussitôt  interrompu  entre 
la  tige,  s, -et  le  doigt,  o,  par  le  choc  de  la 
bielle,  h,  contre  la  tête  du  petit  levier,  r. 

L'étincelle  ainsi  obtenue  est  chaude  et 
bien  nourrie;  les  chocs  répétés  du  mar- 
teau, o,.  sur  la  tige,  s,  empêchent  les  dépôts 
d'huile  ou  de  noir  de  fumée  de  se  former  à 
l'extrémité  de  cette  dernière.  Les  chances 
de  ratés  sont  donc,  pour  ainsi  dire,  nulles 
avec  ce  système  d'inflammation,  qui  pré- 
sente encore  un  grand  avantage,  celui  de 
supprimer  les  sujétions  de  toutes  sortes 
que  les  piles  entraînent  avec  elles. 

Dans  la  construction  du  moteur  Otto  à 
pétrole,  on  s'est,  comme  pour  les  moteurs 
à  gaz,  appliqué  surtout  à  rendre  les  diffé- 
rents organes  de  distribution  et  d'inflam- 
mation aussi  accessibles  que  possible.  La 
visite  de  la  soupape  d'admission  se  fait  en 
enlevant  le  chapeau,  m  ;  la  pointe  de  con- 


tact, s y  et  sa  porcelaine  se.  démontent  en 
un  tour  de  clef,  donné  à  la  douille  file- 
tée i. 

Il  nous  reste  peu  de  chose  à  dire  du  car- 
burateur qui  accompagne  les  moteurs  à 
pétrole  :  les  figures  443,  444  suffisent  à 
faire  comprendre  le  fonctionnement  de.  cet 
appareil. 

L'air  à  carburer,  aspiré  par  le  piston  du 
moteur,  pénètre  dans  le  liquide,  par  un 
tube,  T,  venant  déboucher  au  centre  d'un 
disque,  percé  d'une  série  de  canaux,  dirigés 
suivant  des  rayons,  afin  de  diviser  l'air  le 
plus  possible,  et  d'en  augmenter  la  carbu- 
ration. Le  carburateur, est  muni  d'une  che- 
mise f  E  E,  pour  la  circulation  de  l'eau 
chaude,  et  d'un  double  fond,  D,  pour  l'é- 
chappement des  gaz. 

Un  clapet  de  sûreté,  S,  placé  sur  le  tuyau 
amenant  le  gaz  du  carburateur  au  moteur, 
et  un  flotteur,  /,  complètent  cet  appareil, 
d'une  très  grande  simplicité. 

La  mise  en  train  des  moteurs  à  pétrole  est 
instantanée;  leur  entretien  est  insignifiant, 
puisque  les  piles,  si  onéreuses  et  si  délicates, 
sont  supprimées,  et  remplacées  par  un  in- 
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flammateur  magnéto-électrique.  Les  causes 
d'incendie  sont  nulles,  puisqu'il  n'existe 
aucune  flamme  apparente,  l'allumage  se 
faisant,  comme  nous  l'avons  dit,  par  une 
étincelle  électrique,  jaillissant  à  l'intérieur 
du  cylindre.  La  dépense  de  gazoline  ou 
d'essence  de  pétrole  (pesant  de  650  à  700 


Fig.  443.  —  Coupe  du  carburateur  du  moteur  à 

pétrole. 


Fig.  444.  —  Coupe  de  l'enveloppe  du  carburateur. 

grammes  le  litre)  est  inférieure  à  500  gram- 
mes par  cheval  et  par  heure  ;  elle  est  réglée 
automatiquement  par  le  régulateur,  et  est 
sensiblement  proportionnelle  au  travail  pro- 
duit. Enfin  le  graissage  de  la  machine  et 
la  carburation  de  l'air  se  faisant  automa- 
tiquement, la  surveillance  des  moteurs  à 
pétrole  est  nulle,  pourvu  qu'avant  chaque 
mise  en  train,  les  graisseurs  et  le  carbura- 
teur, dont  la  capacité  est  calculée  pour  une 
dizaine  d'heures  de  marche,  soient  remplis. 


CHAPITRE  III 

MOTEURS  A  GAZ  ET  A  PÉTROLE  DONT  LA  CONSTRUCTION 
DIFFÈRE   DE  CELLE   DU   MOTEUR    OTTO.   —    MOTEURS  - 
LE  NOIR,  RAVEL,  BENZ,  KŒRTfNG,  BEMER,  DURAND.  — 
MOTEURS  A  GAZ  AMÉRICAINS,  ANGLAIS  ET  BELGES. 

Construit  en  1878,  le  moteur  Otto  fut 
longtemps  le  seul  de  son  espèce.  Mais  sou 
succès  provoqua  une  nombreuse  concur- 
rence. Cinq  ans  après  son  apparition,  c'est- 
à-dire  en  1883,  dix  mille  moteurs  de  ce 
genre  fonctionnaient,  tant  en  Europe  qu'en 
Amérique.  Actuellement,  MM.  Crossley 
frères,  de  Manchester,  concessionnaires  des 
brevets  Otto  pour  l'Angleterre,  ont  cons- 
truit plus  de  17  000  moteurs  Otto.  Ce  succès 
a  stimulé  l'émulation  des  inventeurs,  et  Ton 
a  vu  apparaître,  depuis  1883  jusqu'à  ce 
jour,  une  grande  quantité  de  moteurs  à 
gaz.  Il  nous  suffira  de  dire,  qu'en  Angles 
terre  seulement,  et  dans  un  espace  de  trois 
ans,  seize  systèmes  distincts  ont  été  créés, 
et  bientôt  abandonnés. 

Forcé  de  faire  un  choix  dans  le  grand 
nombre  de  machines  à  gaz  et  dont  les  prin- 
cipaux spécimens  figuraient  à  l'Exposition 
universelle  de  1889,  nous  nous  attacherons 
à  ceux  qui  ont  acquis  quelque  notoriété. 
A  ce  titre,  nous  devons  signaler  d'abord, 
le  nouveau  moteur  Lenoir. 

M.  Lenoir  est,  comme  on  l'a  vu,  dans 
notre  Notice  des  Merveilles  de  la  science,  le 
premier  inventeur  de  la  machiné  à  gaz. 
Mais  M.  Otto  ayant  perfectionné  l'appareil 
!  de  M.  Lenoir,  par  la  compression  du  mé- 
lange détonant  avant  l'allumage,  et  la  sup- 
pression de  l'étincelle  électrique,  M.  Lenoir 
a  abandonné  son  type  primitif,  pour  adopter 
un  modèle  nouveau,  reposant  sur  les  prin- 
cipes inaugurés  par  M.  Otto. 

Le  nouveau  moteur  Lenoir  est  exploité 
en  France  par  la  Compagnie  parisienne  du 
gaz,  d'une  part,  et  par  MM.  Rouart  frères, 
d'autre  part. 
Il  existe  peu  de  différence  entre  les  deux 
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Fig.  445.  —  Nouveau  moteur  à  gaz  Lenoir,  construit  par  la  Compagnie  parisienne  du  gaz. 
A,  réservoir  de  gaz.  —  B,  appareil  électrique  pour  l'inflammation  du  gaz. 


appareils,  du  moins  en  ce  qui  concerne  les 
moteurs  à  tin  seul  cylindre.  Nous  repré- 
sentons dans  la  figure  ci-dessus,  le  nouveau 
moteur  Lenàir  de  la  Compagnie  'parisienne 
du  gaz. 

L'allumage  se  fait  au  moyen  d'une  étin- 
celle électrique  ;  le  courant  est  fourni  par 
des  piles  et  une  bobine  d'induction. 

Un  arbre  de  distribution  parallèle  à 
l'arbre  coudé,  tournant  deux  fois  moins  vite 
que  lui,  comme  dans  le  moteur  Otto,  com- 
mande la  soupape  d'échappement,  placée 
à  l'arrière  du  cylindre,  par  l'intermédiaire 
d'une  tringle.  Une  autre  tringle,  parallèle 
à  la  première,  et  commandée  de  la  même 
façon,  transmet  le  mouvement  à  un  doigt, 
qui,  lorsque  la  vitesse  est  normale,  vient  bu- 
ter contre  la  tige  de  la  soupape  d'admission. 
Ce  doigt  est  articulé,  et  oscille  sous  l'action 
d'un  régulateur  à  boules,  commandé  par 
courroie. 

Le  moteur  Lenoir  de  la  Compagnie  pari- 
sienne du  gaz  est  muni  de  glissières  cylin- 
driques, qu'il  est  nécessaire  de  démonter, 
pour  visiter  le  cylindre  ;  mais  le  piston  est 
ainsi  parfaitement  guidé. 

Ce  qui  distingue  surtout  le  nouveau  mo- 


teur Lenoir  des  autres  motem^s  à  quatre 
temps,  c'est  la  forme  particulière  de  sa 
chambre  de  compression,  qui  est  rapportée 
à  la  suite  du  cylindre,  au  lieu  d'être  pré- 
levée sur  sa  longueur.  La  pièce  ainsi  rap- 
portée  est  munie  d'ailettes  de  refroidis- 
sement, grâce  auxquelles  les  parois  inté- 
rieures de  la  chambre  de  compression  et  du 
cylindre,  sont  maintenues  à  une  tempéra- 
ture beaucoup  plus  élevée  que  si  elles 
étaient,  comme  dans  les  autres  moteurs, 
refroidies  par  une  circulation  d'eau.  L'action 
de  ce  réchaùffeur,  jointe  à  celle  de  la  com- 
pression préalable  (élevée  4  à  o  kilogram- 
mes) a  permis  d'abaisser  la  consommation 
de  gaz  dans  les  moteurs  Lenoir  à  700  li- 
tres, même  pour  les  plus" petites  forces. 

Le  moteur  à  deux  cylindres  de  M.  Lenoir, 
construit  par  MM.  Rouart  frères  (fig.  446), 
diffère  du  type  à  un  seul  cylindre  construit 
par  la  Compagnie  parisienne,  que,  nous 
venons  de  décrire. 

Les  deux  cylindres  sont  entourés  d'une 
chemise  commune.  Les  deux  bielles  mo- 
trices attaquent  une  même  manivelle.  On 
supprime  ainsi  le  palier  intermédiaire,  en 
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Fig.  446.  —  Nouveau  moteur  Lenoir  à  deux  cylindres,  construit  par  MM.  Rouart  frères. 


même  temps  qu'on  simplifie  la  fabrication 
de  Parbre  de  couche.  Les  moteurs  à  gaz  à 
deux  cylindres  se  prêtent  à  cette  disposi- 
tion, car  les  explosions  se  produisant  alter- 
nativement dans  chaque  cylindre,  à.  un 
tour  de  volant  d'intervalle,  les  manivelles 
motrices  sont  calées  à  360°  et  se  trouvent 
donc  forcément  dans  un  même  plan,  du 
même  côté  de  l'axe  de  l'arbre  coudé. 

Les  moteurs,  à  deux  cylindres  de  la  Corn- 
pagnie  parisienne  du  gaz  se  rapprochent 
beaucoup  des  moteurs  Otto;  comme  eux, 
ils  ont  deux  cylindres  séparés  et  un  arbre 
de  distribution ,  passant  entre  les  deux 
cylindres.  L'arbre  de  distribution  com- 
mande le  régulateur,  les  soupapes  d'échap- 
pement et  la  soupape  d'admission,  comme 
dans  les  moteurs  Otto. 

La  Compagnie  parisienne  du  gaz  avait 
installé  à  l'Exposition  de  1889,  un  grand 
nombre  de  moteurs  de  16  à  24  chevaux, 
pour  actionner  des  dynamos,  donnant  ainsi 
une  preuve  éclatante  de  l'alliance  possible 
du  gaz  et  de  l'électricité. 

Parmi  les  autres  machines  à  gaz,  nous 


citerons,  en  France,  les  moteurs  Ravel, 
Benz,  Boulet,  Berner,  Durand;  puis,  en 
Amérique  et  en  Angleterre,  les  moteurs 
Baldwin,  Dot  et  Otto-Crossîey. 

Dans  les  moteurs  exclusivement  voués 
au  pétrole,  nous  distinguerons  les  mo- 
teurs Ragot  et  Dietrichs,  l'un  belge,  l'autre 
français. 

Tandis  que  les  divers  moteurs  à  com- 
pression actuellement  en  usage,  sont  à 
quatre  temps,  c'est-à-dire  ne  donnent  qu'une 
explosion  pour  deux  tours  de  volant, 
soit  un  coup  de  piston  utile  siir  quatre,  le 
moteur  Ravel  est  à  deux  temps,  ét  donne, 
par  conséquent,  une  explosion  par  tour  de 
volant,  soiiun  coup  de  piston  utile  sur  deux. 

Il  résulte  de  cette  disposition,  pour  ce 
moteur,  les  avantages  suivants  :  .  . 

i°  Pour  un  même  volume  de  machine, 
la  puissance  obtenue  est  le  double  de  celle 
que  produisent  les  autres  moteurs,  à  qua- 
tre temps; 

2°  Sa  marche  présente  une  régularité 
qu'on  n'a  pu  obtenir  dans  les  autres  moteurs 
qu'en  accouplant  deux  cylindres  ; 

3°  Comparé  aux  moteurs  à  quatre  temps, 
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Fig.  447.  —  Coupe  d'ensemble  du  moteur  à  gaz  Ravel, 


le  moteur  Ravel  est  exem.pt  de  choçs,  car,  à 
puissance  égale,  la  surface  de  son  piston 
est  réduité  de  moitié,  et,  par  conséquent, 


la  pression  initiale  due  à  l'explosion  est  plus 
faible  de  moitié; 

4°  Sa  marche 'étant  absolument  régulière 


2 


Fig.  448.  — -  Goupe  du  cylindre  du  moteur  à  gaz  Ravel. 


et  silencieuse,  ce  moteur  est  particulière- 
ment propre  aux  installations  d'éclairage 
électrique. 

Nous  donnons  dans  la  figure  447  la  coupe 
du  moteur  Ravel  et  dans  la  figure  448  la 
coupe  de  cylindre  seul. 

Le  cylindre  est  fermé  aux  deux  extré- 
mités. L'avant  du  cylindre  sert  de  pompe 
de  compression  d'air.  Du  cylindre,  Pair  se 


rend  dans  un  réservoir,  Ef  ménagé  dans  le 
socle.  Deux  soupapes,  l'une  d'aspiration, 
l'autre  de  refoulement,  règlent  la  circula- 
tion de  l'air. 

Une  pompe  à  gaz,  dont  le  piston  est  direc- 
tement commandé  par  le  piston  moteur, 
comprime  le  gaz  dans  un  réservoir,  i. 

Un  régulateur,  commandé  par  l'extré- 
mité de  Parbre  de  couche  opposée  au  volant, 
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Fig.  449.      Moteur  à  gaz  Ravel. 


règle  l'admission  du  gaz,  à  son  entrée  dans 
la  pompe. 

L'admission  du  gaz  et  de  l'air  au  cylindre 
moteur,  se  fait  à  l'aide  de  deux  soupapes, 
placées  dans  une  boîte,  M,  fixée  latéralement 
et  à  l'arrière  du  cylindre.  Cette  boîte  est 
reliée,  d'une  part  au  réservoir  de  gaz,  d'autre 
part  au  réservoir  d'air  par  deux  tuyaux. 
Une  tringle  qui  reçoit  son  mouvement  de 
l'arbre  moteur,  actionne  les  deux  soupapes. 

L'échappement  des  produits  de  l'explo- 
sion se  fait  à  l'avant  du  cylindre,  à  travers 
une  série  d'orifices,  disposés  sur  le  pour- 
tour du  cylindre  et  débouchant  dans  un  con- 
duit circulaire,  aboutissant  lui-même  à  une 
boîte  à  soupape  d'échappement. 

L'arbre  coudé  commande  la  soupape 
d'échappement  par  l'intermédiaire  de 
cames,  de  tringles  et  de  leviers,  disposés 
le  long  du  bâti,  du  côté  du  volant. 


Connaissant  ces  différents  organes,  on  se 
rendra  facilement  compte  du  fonctionne- 
ment de  la  machine.  Supposons  qu'une  ex- 
plosion ayant  eu  lieu,  le  piston  se  trouve  à 
bout  de  course  (iig.  448),  vers  l'avant  du 
cylindre.  Celui-ci  est  alors  rempli  des  pro- 
duits de  la  combustion  que  le  piston  en 
revenant  sur  ses  pas,  chasse  à  l'air  libre, 
à  travers  les  orifices,  R.  Dès  que  le  piston 
commence  sa  marche  rétrograde,  la  sou- 
pape d'admission  d'air  s'ouvre;  l'air  com- 
primé pénètre  dans  le  cylindre,  et  chasse 
devant  lui  les  produits  de  la  combustion, 
jusqu'à  ce  que  le  piston  ait  recouvert  Les 
orifices  d'échappement  R.  ' Le  gaz,  également 
sous  pression  dans  son  réservoir,  pénètre 
dans  le  cylindre,  avec  un  léger  retard  sur 
l'air  afin  d'éviter  des  pertes  directes  par 
l'échappement.  L'admission  du  gaz  et  de 
F  air  n'a  lieu  que  pendant  le  temps  stricte- 
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Fig.  450.  —  Moteur  Boulet  (système  Kœrting-Lieckfeld). 


ment  nécessaire  pour  remplir  le  cylindre  de 
mélange  détonant.  Le  piston,  en  continuant 
sa  marche  rétrograde,  comprime  dans  la 
chambre  A  le  mélange  qui  est  allumé  par 
une  étincelle  électrique,  produite  au  moyen 
d'une  pile  et  d'une  bobine  d'induction, 
lorsque  le  piston  est  arrivé  à  fond  de 
course.  Tandis  que  la  face  arrière  du  piston 
comprime  le  mélange ,  l'autre  face  aspire 
l'air  qui  est  comprimé  à  son  tour  pendant 
la  période  motrice. 


s.  t.  11. 


^  Le  gaz  passe,  dans  la  pompe  de  compres- 
sion, par  les  mêmes  phases  que  l'air  à 
l'avant  du  cylindre  moteur. 

Les  moteurs  Ravel  tournent  à  160  et  180 
tours.  On  conçoit  donc  que  la  succession 
rapide  des  inflammations,  à  raison  de  trois 
par  seconde,  ait  été  un  grand  obstacle  à 
vaincre,  étant  donnée,  surtout  la  multipli- 
cité des  organes  en  jeu.  M.  Ravel  a  très 
habilement  surmonté  toutes  ces  difficultés, 
en  comprimant  le  gaz  et  Fair  dans  des  résér- 
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voirs  séparés,  d'où  ils  peuvent,  grâce  à  leur 
pression,  se  rendre  dans  le  cylindre  moteur, 
malgré  le  temps  infiniment  court  pendant 
lequel  les  soupapes  d'admission  peuvent 
impunément  rester  ouvertes. 

En  résumé  le  moteur  Ravel  est  d'une  con- 
ception originale,  qui  fait  honneur  à  son  ; 
inventeur. 

Le  moteur  Benz  présente  une  certaine 
analogie  avec  le  moteur  Ravel, 

Comme  lui,  il  est  muni  d'une  pompe  à 
gaz;  l'avant  de  son  cylindre  sert  à  compri- 
mer de  l'air  dans  un  réservoir  ménagé  dans 
le  bâti,  La  pompe  à  gaz  refoule  directe- 
ment le  gaz  dans  le  cylindre  moteur.  j 

L'échappement  des  gaz  brûlés,  au  lieu  de 
se  faire  à  l'avant  du  cylindre,  près  du  fond 
du  piston,  lorsque  celui-ci  est  à  bout  de 
course,  comme  dans  le  moteur  Ravel, 
s'effectue  à  travers  un  orifice  unique,  prati- 
qué dans  le  fond  du  cylindre.  Les  produits 
de  l'explosion  sont  évacués  au  moyen  d'une 
chasse  violente  d'air.  A  cet  effet,  l'air  pénè- 
tre dans  la  chambre  de  compression  par  un 
orifice  ménagé  à  la  partie  inférieure  du 
cylindre,  voisin  de  celui  d'échappement, 
mais  surmonté  d'un  coude  dirigé  à  l'opposé 
de  l'orifice  d'échappement  afin  d'empêcher 
le  passage  direct  de  l'air  à  la  décharge. 

Un  tiroir  disposé  le  long  du  cylindre, 
du  côté  du  volant,  règle  le  passage  de  l'air 
dans  la  pompe  et  le  réservoir. 

Une  soupape  commande  l'entrée  de  l'air 
comprimé  dans  le  cylindre  moteur;  son 
mouvement  lui  est  transmis  de  l'arbre  de 
couche  par  une  longue  bielle  actionnant  un 
arbre  transversal  placé  sous  le  cylindre  et 
agissant  par  l'intermédiaire  d'une  came  sur 
un  levier.  L'extrémité  de  ce  levier  soulève 
la  soupape. 

Une  petite  soupape  règle  également  l'in- 
troduction du  gaz,  qui  se  rend  directement 
de  la  pompe  de  compression  dans  le  cy- 
lindre. 


Le  moteur  du  système  Kœrting-Lieckfeld 
construit  à  Paris,  par  M.  J.  Boulet  est  du 
système  dit  à  quatre  coups  de  piston,  c'est- 
à-dire  celui  qui  donne  avec  économie  la  plus 
grande  somme  de  travail. 

Un  cylindre  unique,  avec  son  piston,  fonc- 
tionnent d'abord  comme  pompe,  pour  aspirer 
et  comprimer  alternativement  le  mélange 
de  gaz  et  d'air,  puis  comme  moteur  en  en- 
flammant ce  mélange  et  en  le  transformant 
en  effet  utile. 

Les  quatre  mouvements  du  piston  sont  : 

Première  course,  ou  premier  mouvement 
ascendant  :  aspiration  du  mélange  de  gaz  et 
d'air  ; 

Deuxième  course,  ou  premier  mouvement 
descendant  :  compression  du  mélange  aspiré; 

Troisième  course  j  ou  deuxième  mouve- 
ment ascendant  :  inflammation  du  mélange 
gazeux,  produisant  une  force  effective  trans- 
mise à  l'arbre  à  manivelle  portant  le  volant 
et  à  la  poulie  motrice  ; 

Quatrième  course,  ou  deuxième  mouve- 
ment descendant  :  évacuation  des  gaz  de 
combustion. 

L'entrée  du  mélange  du  gaz  et  de  l'air, 
son  inflammation,  et  l'évacuation  des  pro- 
duits gazeux,  se  font  par  des  soupapes;  opé- 
rations, qui,  dans  beaucoup  de  moteurs,  se 
font  au  moins  partiellement  par  des  tiroirs. 

Le  tiroir  est  remplacé  par  un  allumeur 
d'un  système  particulier,  d'une  construction 
très  simple  composé,  comme  on  le  voit  sur 
la  figure  450  : 

1°  D'une  colonne  en  fonte  sur  laquelle  sont 
groupés  tous  les  organes  du  mouvement  ; 

2°  D'un  cylindre  placé  dans  la  partie  infé- 
rieure du  bâti  ;  on  se  sert,  pour  le  refroidir, 
d'eau  introduite  sous  pression  par  le  bas,  et 
qui  ressort  par  le  haut  ; 

3°  Des  soupapes  disposées,  sur  le  devant 
du  moteur,  l'une  à  côté  de  l'autre,  disposi- 
tion qui  rend  leur  accès  facile  et  permet  de 
visiter  aisément  le  moteur  ; 

4°  D'un  régulateur,  à  masse  centrifuge, 
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Fig.  451. 


Moteur  Bénier. 


agissant  sur  le  levier  de  commande  des  sou- 
papes, qui  règle  d'une  façon  exacte  le  nombre 
de  tours  du  moteur. 

La  simplicité  de  ce  moteur  le  rend  d'un 
prix  modique. 

Le  moteur  Bénier  (fig.  451),  d'une  cons- 
truction aussi  simple  que  robuste,  est  très 
ramassé.  La  simplicité  de  sa  construction 
permet  de  le  mettre  entre  les  mains  de  tout 
le  monde.  Un  tiroir,  commandé  par  came 
et  ressorts  de  rappel,  règle  l'admission  du 
mélange  gazeux  et  fait  en  même  temps  l'of- 
fice d'allumeur.  L'échappement  s'effectue 
au  moyen  d'une  soupape  mue  par  une  came 
spéciale.  L'introduction  du  gaz  se  règle  à 
la  main. 

Le  moteur  Bénier  a  l'avantage  d'avoir 
une  circulation  d'eau  autour  du  cylindre  : 
précaution  absolument  indispensable  si  on 
veut  garantir  l'intérieur  du  cylindre  contre 
une  usure  rapide. 


La  consommation  du  moteur  Bénier  est 
naturellement  élevée;  elle  est  rachetée t 


Fig.  452.  —  Coupe  du  moteur  Bénier. 

r,  tiroir  pour  l'introduction  du  gaz.  —  A,  cylindre  recevant  le 
mélange  gazeux  et  le  courant  d'eau  refroidisseur .  —  G,  axe  du  vo- 
lant. — BGD,  levier  par  le  renvoi  du  mouvement.  —  E,  tiroir 
d'échappement. 

dans  une  certaine  mesure,  par  la  modicité 
du  prix  de  vente,  résultant  de  la  grande 
simplicité  de  ce  moteur. 
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Fig.  453.  —  Moteur  à  gaz  Durand. 


Ce  moteur,  qui  s'applique  à  toutes  les 
industries,  n'exige  aucune  fondation;  il  n'a 
pas  de  socle,  il  suffit  de  le  relier  à  la  con- 
duite du  gaz  pour  qu'il  soit  prêt  à  fonc- 
tionner. 

Nous  donnons  dans  la  figure  452  la  coupe 
du  moteur  Bénier. 

Dans  le  moteur  Durand  (fig.  453),  on  en 
est  revenu  à  l'allumage  du  gaz  par  le  cou- 
rant électrique.  Seulement,  l'inventeur  a 
perfectionné  d'une  manière  très  avantageuse 
le  mode  d'inflammation  du  gaz.  Au  lieu 
des  piles,  dont  l'usage  est  souvent  incom- 
mode, M.  Durand  produit  le  courant  des- 
tiné à  enflammer  le  gaz,  par  une  machine 
magnéto-électrique,  dans  laquelle  la  bobine 
est  animée  d'un  mouvement  de  rotation,  et 
non  d'un  mouvement  alternatif,  qui,  à  la 
longue,  affaiblirait  les  aimants. 


Les  bornes  de  la  machine  électrique  sont 
reliées  l'une,  à  une  broche  qui  pénètre  verti- 
calement dans  la  chambre  de  compression, 
l'autre,  à  un  petit  arbre  pénétrant  horizon- 
talement dans  la  même  chambre.  La  broche 
et  l'arbre  traversent  chacun  une  douille 
en  porcelaine  qui  les  isole  du  reste  de  la 
machine.  - 

L'arbre  porte  à  son  extrémité,  dans  l'in- 
térieur du  cylindre,  une  sorte  de  molette  à 
quatre  pans..  Au  sommet  de  chaque  angle 
est  pratiquée,  sur  toute  la  largeur  de  là 
molette,  une  rainure,  qui  établit  une  solu- 
tion de  continuité  du  périmètre  de  la 
molette  entre  deux  pans  consécutifs.  La 
broche  verticale  est  terminée  à  son  extré- 
mité inférieure,  c'est-à-dire  celle  qui  pé- 
nètre dans  le  cylindre,  par  une  lame 
flexible  qui  repose  précisément  sur  la  mo- 
lette dont  nous  venons  de  parler.  Un  ressort 
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Fig. ;  454. 


Moteur  à  gàz  Baldwin. 


en  spirale  presse  sur  l'extrémité  opposée  de 
la  broche  afin  d'assurer  le  contact  de  la 
lame  et  de  la  molette;  le  courant  est  ainsi 
fermé.  L'interruption,  et  par  suite,  l'étin- 
celle n'a  lieu  que  lorsque  la  lame  franchit 
une  rainure,  c'est-à-dire  quitte  brusquement 
l'un  des  pans  de  la  molette  pour  prendre  le 
contact  du  pan  suivant.  Ce  dispositif  a  le 
grand  avantage  de  maintenir  continuelle- 
ment les  deux  pôles  dans  le  plus  grand  étal 
de  propreté.  De  plus,  il  permet  de  donner 
à  l'arbre  un  mouvement  de  rotation  très 
lent  (il  tourne  en-  effet  huit  fois  moins  vite 
que  le  moteur).  L'usure  est  donc  aussi 
réduite  que  possible. 

On  a  reproché,  mais  à  tort,  au  système 
d'allumage  de  M.  Durand  de  prélever  une 
partie  notable  de  la  force  du  moteur  pour 
actionner  la  machine  électrique,  La  quan- 
tité de  gaz  consommée  de  ce  chef,  dans  le 
cylindre  moteur,  ne  dépasse  certainement 
pas  celle  qui  est  nécessaire  à  l'alimentation 
d'un  inflammàteur  à  tube  incandescent. 


Passons  aux  moteurs  étrangers. 

Le  moteur  Baldwin  (fig.  454),  en  usage 
en  Amérique,  se  distingue  par  une  grande 
simplicité. 

La  commande  de  toutes  les  soupapes  de 
distribution  se  fait  automatiquement;  et 
c'est  le  piston  lui-même,  qui,  en  découvrant 
l'orifice  d'échappement,  remplit  l'office  de 
soupape  d'échappement. 

Il  n'existe  donc  dans  le  moteur  Baldwin 
aucun  des  nombreux  organes  extérieurs 
qui  se  rencontrent  dans  les  autres  moteurs  à 
gaz.Le  cylindre  est  fermé  aux  deux  extrémi- 
tés. L'avant  sert  de  pompe  de  compression 
du  mélange  de  gaz  et  d'air,  emmagasiné 
dans  un  réservoir  renfermé  dans  le  socle! 
Du  réservoir  le  mélange  se  rend,  tout 
formé,  dans  une  chambre  ménagée  dans  la 
partie  postérieure  du  cylindre,  en  chassant 
devant  lui  les  produits  de  l'explosion  pré- 
cédente. 

Une  paroi,  déforme  concave,  percée  d'un 
orifice,  sépare  la  chambre  de  l'intérieur  du 
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Fig-  '-455.  —  Moteur  Dot- 


cylindre.  En  avant  de  cette  paroi,  se  trouve 
un  retardeur,  ayant  pour  mission  de  diriger 
les  produits  de  l'explosion,  chassés  par  le 
mélange  détonant,  vers  le  centre  du  cy- 
lindre, et  de  les  empêcher  ainsi  de  se  mé- 
langer avec  ce  dernier.  Malgré  cela,  il  est  à 
craindre  qu'une  partie  du  mélange  explosif 
ne  passe  directement  h  la  décharge.  Le  ré- 
gulateur agit  sur  une  tige  qui  commande 
un  secteur  en  forme  de  coin.  Ce  coin  limite 
la  levée  de  la  soupape  d'admission  du  mé- 
lange, qui  se  fait  automatiquement.  L'étin- 
celle d'allumage  est  fournie  par  une  petite 
machine  électrique  commandée  directement 
par  friction  par  le  volant. 


La  compression  du  gaz  et  de  Pair  dans 
un  réservoir  unique,  est  certainement  une 
grande  simplification,  et  Ton  peut  dire  que 
le  moteur  Baldwin  réalise  un  desideratum  : 
celui  de  la  construction  économique 

Un  moteur  à  gaz  en  usage  en  Angleterre, 
le  moteur  Dot,  est  représenté  dans  la  figure 
ci-dessus. 

Ce  moteur  est  à  deux  cylindres  égaux, 
ouverts  à  une  extrémité.  Il  rappelle  beau- 
coup, par  son  aspect  général,  les  moteurs 
à  quatre  temps  à  deux  cylindres.  Les  pis- 
tons attaquent  directement  les  manivelles 
de  l'arbre  de  couche,  formant  entre  elles  un 
angle  de  65  degrés.  Le  mélange  explosif  se 
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forme  dans  l'un  des  cylindres,  celui  le  plus 
éloigné  du  volant.  L'autre  cylindre  est  mo- 
teur. L'admission  et  l'échappement  sont 
commandés  par  des  soupapes. 

Le  régulateur  agit  sur  une  valve  d'admis- 
sion de  gaz,  mais  sans  jamais  3a  fermer 
complètement. 

L'allumage  se  fait  par  tube  incandescent. 


Fig.  456.  —  Moteur  Ragot. 


On  ne  saurait  trop  louer,  au  point  de  vue 
de  l'entretien  et  de  la  conservation,  la  dis- 
position qui  consiste  à  laisser  les  cylindres 
ouverts  à  l'une  des  extrémités. 

Le  moteur  Dot,  de  la  force  d'un  cheval, 
tourne,  à  la  vitesse  de  280  tours  par  minute. 

Tous  les  moteurs  à  gaz  que  nous  venons 
de  passer  en  revue,  peuvent  être  transformés 
en  moteurs  à  pétrole,  moyennant  l'adjonc- 
tion d'un  carburateur.  Cependant,  il  est  un 


groupe  de  ces  appareils  qui  est  particulière- 
ment construit  pour  l'usage  du  pétrole. 
Citons  te  moteur  de  M.  Gaston  Ragot,  de 
Bruxelles,  et  le  moteur  Dietrichs. 

Le  moteur  Ragot  peut  fonctionner  avec 
des  huiles  lourdes  de  pétrole  ayant  0,820  à 
0,830  de  densité.  Les  plus  lourdes,  et  le  pé- 
trole de  Russie,  peuvent  être  employés. 

On  retrouve  dans  ce  moteur  tous  les 
organes  et  mécanismes  des  autres  moteurs 
à  gaz  à  inflammation  électrique  par  piles. 
Mais  son  carburateur,  d'une  très  grande  sim- 
plicité, ne  présente  aucune  analogie  avec 
ceux  précédemment  décrits.  Il  est  composé 
(fig.  456),  d'un  cône  en  cuivre,  boulonné 
sur  un  support  en  fonte,  surmonté  d'une 
chambre  qui  est  en  communication  avec  les 
gaz  d'échappement.  Le  support  et  la  chambre 
sont  seule  d'une  pièce.  Le  sommet  du  cône 
est  muni  d'un  injecteiir  pulvérisateur  3  qui 
pulvérise  finement  le  liquide  par  suite  de 
la  dépression  qui  se  produit  dans  la  double 
enveloppe  de  cône.  Le  pétrole  se  volatilise 
dans  le  cône,  d'où  il  est  aspiré  directement 
par  le  piston  moteur,  pour  former,  avec 
l'air  aspiré  d'autre  part,  le  mélange  déto- 
nant. Le  cône  est  chauffé,  en  pleine  marche 
de  la  machine,  par  les  gaz  d'échappement, 
et  à  la  mise  en  train  par  une  lampe  placée 
dans  le  support. 

On  fait  la  mise  en  marche  en  portant  le 
cône  à  la  température  voulue  au  bout  de 
dix  à  douze  minutes,  au  moyen  d'une  lampe 
spéciale. 

En  ce  qui  concerne  l'allumage  des  gaz 
détonants,  M.  Gaston  Ragot  construit  des 
moteurs  n'usant  pas  de  l'électricité,  grâce  à 
un  simple  tube  chauffé  par  une  petite  lampe 
à  pétrole  lourd.  Mais  l'allumage  par 
l'électricité  est  plus  économique.  D'autre 
part,  le  régulateur  a  été  étudié  pour  donner 
une  explosion  à  chaque  deux  tours,  quelle 
que  soit  la  force  employée.  C'est  ce  qui 
permet  de  réaliser  le  desideratum  des  élec- 
triciens, en  leur  permettant  de  donner  avec 
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Fig.  457.  —  Moteur  Sécurité  (moteur  Dietrichs). 


le  moteur  h  gaz  et  à  pétrole  de  M.  Ragot, 
une  régularité  de  marche  de  4 /400  de  volt, 
ce  que  ne  peut  faire  aucun  autre  moteur 
à  pétrole. 

Le  moteur  Dietrichs,  que  les  construc- 
teurs désignent  sous  le  nom  de  moteur 
Sécurité,  ne  fonctionne  qu'avec  le  pétrole 
et  toutes  ses  variétés. 

Un  arbre  de  distribution,  tournant  deux 
fois  moins  vite  que  l'arbre  de  couche,  com- 
mande le  régulateur,  la  soupape  d'échap- 
pement et  l'obturateur  chargé  d'établir  la 
communication  entre  la  chambre  de  com- 
pression et  la  capsule  incandescente  servant  % 
à  l'allumage. 

Un  réservoir  à  écoulement  constant,  divisé 
en  deux  compartiments,  contenant,  l'un,  de 
la  gazoline,  pour  la  mise  en  train,  l'autre  du 
pétrole  brut  pour  la  marche,  déverse  le 
liquide,  goutte  à  goutte,  dans  un  récipient 
reposant  sur  le  sol,  à  l'arrière  de  la  machine, 


et  qui  est  chauffé  par  les  gaz  d'échappement. 
Un  régulateur  règle  le  débit  du  liquide. 

L'appareil  d'inflammation  est  une  des  par- 
ticularités remarquables  de  ce  moteur;  la 
capsule  d'allumage  est  fixée  à  l'arrière  du 
cylindre,  dans  un  canal  mis  en  communi- 
cation à  l'instant  voulu  avec  la  chambre  de 
compression,  à  l'aide  d'un  obturateur.  La 
capsule  est  chauffée  et  maintenue  au  rouge, 
au  moyen  d'une  flamme  de  chalumeau  ali- 
mentée par  un  courant  d'air  carburé  sous 
pression.  L'air  se  carbure  en  entraînant  avec 
lui  de  l'essence,  déversée,  en  un  mince  filet, 
sur  son  passage,  par  un  tuyau  branché  sur 
un  second  réservoir  à  essence  placé  sur  le 
ie  réservoir.  Le  tuyau  qui  alimente  le  cha- 
lumeau, avant  de  déboucher  contre  la  cap- 
sule, forme,  sur  une  partie  de  sa  longueur, 
un  serpentin,  qui  est  enfermé  dans  une 
chambre  cylindrique  rapportée  à  l'arrière 
du  cylindre.  Cette  chambre  communique 
avec  le  logement  de  la  capsule,  qui  lui  cède 
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une  partie  de  sa  chaleur  perdue.  L'air  car- 
buré arrive  déjà  chaud  à  l'extrémité  du 
chalumeau. 

;  Deux  pompes,  Tune  manœuvrée  à  la  main, 
avant  la- mise  en  marche  du  moteur,  l'autre 
commandée  par  un  excentrique  calé  sur 
l'arbre  moteur,  fournissent  l'air  comprimé 
destiné  à  l'allumage. 

Le  moteur  Sécurité  paraît  moins  simple 
que  le  moteur  Ragot.  Gela  tient  surtout  à 
la  différence  des  systèmes  d'allumage.  Celui 
du  moteur  Sécurité  est,  à  vrai  dire,  assez 
complexe,  mais,  d'autre  part,  il  offre  des 
avantages;  que  n'ont  pas  les  inûammateurs 
par  piles. 

Le,  moteur  à  pétrole  étant  surtout  un 
moteur  agricole,  comme  on  est  encore  peu 
familiarisé,  à  la  campagne,  avec  la  manipu- 
lation des  piles,  M.  Dietrichs  a  adopté, 
au  lieu  de  l'inflammation  par  l'étincelle  élec- 
trique, l'inflammation  directe  des  vapeurs 
de  pétrole.  On  peut  seulement  redouter 


que  la  gazoline  dont  on  fait  usage,  aussi 
bien  pour  la  mise  en  train  que  pour  l'allu- 
mage, n'expose  à  des  dangers,  vu  son 
extrême  volatilité. 

Toutes  les  machines  à  gaz  dont  il  vient 
d'être  question  sont  susceptibles  de  déve- 
lopper une  assez  grande  énergie  mécanique; 
il  nous  reste  à  signaler  les  petites  machines 
à  gaz  ne  développant  que  quelques  kilogram- 
mètres  de  force.  Ici  se  rangent  les  mo- 
teurs Forest,  Salomon  et  Tentin,  Bischop, 
Pauhard  et  Levassor,  qui  répondent  aux 
besoins  de  la  petite  industrie,  et  présentent 
des  dispositions  ingénieuses,  ayant  pour  but 
de  rendre  l'emploi  de  la  force  à  domicile, 
au  moyen  du  gaz,  économique  et  commode. 
Leurs  organes  différant  peu  de  ceux  des  ap- 
pareils que  nous  avons  décrits  en  détail 
dans  cette  Notice,  nous  devons  nous  bor- 
ner à  cette  mention  générale,  pour  ne  pas 
tomber  dans  des  redites. 


FIN  DU .  SUPPLÉMENT  AUX  MOTEURS  A  GAZ  ET  A  PÉTROLE. 


SUPPLEMENT 

AUX 

PHARES 

(LES  PHARES  ÉLECTRIQUES  -  LA  TOUR  EIFFEL) 


La  description  des  phares  français  et 
étrangers,  avec  leur  matériel,  leurs  instru- 
ments, leur  régime  administratif  et  leur 
distribution  sur  notre  littoral,  a  été  exposée 
avec  beaucoup  d'étendue  dans  notre  Notice 
sur  les  Phares,  des  Merveilles  de  la  science, 
publiée  en  4870  (1),  Depuis  cette  époque, 
aucune  innovation,  digne  d'être  signalée,  n'a 
été  introduite  dans  le  service  général  des 
phares,  ni  dans  la  construction  des  appa- 
reils optiques  servant  au  signalement  loin- 
tain et  à  la  reconnaissance  de  nos  côtes; 
mais  un  progrès  sensible  a  été  réalisé  dans 
l'espèce  du  foyer  éclairant.  La  lumière 
électrique  a  été  substituée,  dans  un  certain 
nombre  de  phares,  français  et  étrangers,  à 
l'huile  minérale  (pétrole)  qui  avaient  été 
uniquement  employée  jusqu'à  l'année  1863. 

Dans  notre  Notice  sur  les  Phares,  des 
Merveilles  de  la  science,  nous  avons  con- 
sacré un  chapitre  (2)  aux  premières  appli- 

(1)  Tome  IV,  pages  414-528. 

(2)  Pages  45346Û. 


cations  de  la  lumière  électrique  dans  les 
phares,  et  décrit  les  appareils  électriques 
et  optiques  qui  ont  été  installés,  en  1863, 
dans  les  deux  phares  du  cap  de  la  Hève,  au 
Havre.  Cette  installation  avait  été  faite  sur- 
tout pour  étudier,  par  un  service  pratique  et 
quotidien,  les  avantages  de  la  lumière  élec- 
trique dans  ce  cas  spécial.  On  était  alors, 
en  effet,  encore  incertain  sur  l'utilité  de  ce 
nouveau  système  d'éclairage,  des  lanternes 
des  phares. 

Depuis  cette  époque,  la  question  a  été 
résolue  d'une  manière  à  peu  près  définitive. 
Dès  l'année  1870,  un  rapport  de  M.  Quinette 
de  Richemont,  ingénieur  en  chef  des  ponts 
et  chaussées,  sur  le  résultat  des  services 
des  phares  électriques  du  cap  de  la  Hève, 
mettait  hors  de  doute  les  avantages  du 
nouveau  procédé. 

D'après  ce  rapport,  les  navigateurs  étaient 
unanimes  à  reconnaître  les  bons  services 
que  leur  rendaient  les  phares  électriques. 
L'augmentation  de  portée  des  feux,  per- 
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mettait  à  bien  des  navires  de  continuer  leur 
marche  et  d'entrer  an  port  la  nuit,  alors 
qu'ils  n'auraient  pas  pu  le  faire  avec  les 
phares  à  l'huile. 

Grâce  au  perfectionnement  des  appareils, 
la  lumière  électrique  qui,  d'abord,  laissait 
à  désirer,  par  sa  mobilité,  était  arrivée  peu 
à  peu  à  être  d'une  fixité  remarquable. 
D'autre  part,  les  craintes  que  l'on  avait 
exprimées  a  priori  concernant  de  la  déli- 
catesse des  régulateurs  de  la  lumière  élec- 
trique, ne  s'étaient  pas  réalisées.  Les  extinc- 
tions avaient  été  courtes  et  peu  nombreuses. 

Les  bons  résultats  constatés  depuis  1870 
dans  les  deux  phares  électriques  du  cap  de 
la  Hève,  ont  déterminé  l'application  de  ce 
même  mode  d'éclairage  à  plusieurs  phares, 
français  et  étrangers.  Citons  ceux  du  cap 
G  ris -Nez  (Pas-derCalais),  de  Planier  (Mar- 
seille), de  la  Palmyre  (Gironde),  deBaleville 
(île  de  Ré),  de  Calais,  de  Dunkerque  et  de 
FAilly  (France);  en  Angleterre  celui  du 
cap  Lizard  ;  en  Russie,  ceux  d'Odessa  et  de 
Gronstadt;  en  Égypte,  celui  de  Port-Saïd; 
au  Brésil,  celui  de  Bazza;  en  Portugal, 
celui  de  Roccas. 

Il  est  nécessaire  de  faire  connaître  ici 
les  circonstances  dans  lesquelles  l'éclairage 
électrique  a  été  substitué  à  l'éclairage  à 
l'huile  minérale  dans  les  phares  français 
dont  nous  venons  de  citer  les  noms. 

Après  l'introduction  de  l'éclairage  électri- 
que dans  les  phares  de  là  Hève  et  du  cap  Gris- 
Nez,  on  voulut  attendre  que  l'expérience 
eût  confirmé  les  avantages  de  ce  nouveau 
système  d'éclairage,  avant  d'en  étendre  l'ap- 
plication. Mais  des  plaintes  s'élevaient  sur 
l'insuffisance  du  phare  de  la  Palmyre  et 
de  celui  de  Planier,  à  Marseille.  Le  phare 
de  la  Palmyre  est  destiné  à  signaler,  concur- 
remment avec  celui  de  la  Conche,  l'entrée 
de  la  Gironde,  par  la  passe  du  Nord,  Il  était 
éclairé  à  l'huile  et,  par  les  temps  brumeux, 
sa  portée  étant  insuffisante,  des  navires 


avaient  éprouvé  des  accidents.  L'adminis- 
tration décida  d'éclairer  à  l'électricité  les 
phares  de  la  Palmyre  et  de  Planier.  En  1880, 
eut  lieu  l'allumage  électrique  de  ces  deux 
phares. 

Les  cinq  premiers  phares  électriques  (la 
Hève,  Gris-Nez,  la  Palmyre  et  Planier) 
avaient  été  établis  sans  vue  d'ensemble,  et 
pour  ainsi  dire,  indépendamment  les  uns 
des  autres.  On  courait  le  risque,  en  conti- 
nuant d'agir  ainsi,  sans  plan  préalable,  d'ar- 
river à  des  résultats  peu  concordants.  L'ad- 
ministration décida  de  mettre  à  l'étude  un 
projet  général  pour  l'installation  de  la 
lumière  électrique,  d'après  des  préceptes 
uniformes,  dans  les  phares  français  qui  se- 
raient reconnus  comme  réclamant  cette 
transformation.  Une  étude  générale  fu 
donc  préparée  par  les  ingénieurs  du  ser- 
vice des  phares,  au  ministère  des  travaux 
publics,  et  le  ministre  présenta,  en  1881,  à 
la  Chambre  des  députés,  un  projet  de  loi 
à  ce  sujet. 

Ce  projet  de  loi  avait  pour  but  d'établir 
l'éclairage  électrique  dans  tous  lés  phares 
des  côtes  de  France,  et  d'installer  des  si- 
gnaux sonores  pour  suppléer  à  l'insuffisance 
des  phares,  en  temps  de  brume. 

Sur  quarante-six  phares  qui  garnissent 
nos  côtes,  quatre  étaient  déjà  pourvus  d'ap- 
pareils électriques  de  grande  puissance  : 
ceux  de  la  Hève  (phare  double),  du  cap 
Gris-Nez  et  de  Planier  ;  il  s'agissait  d'appli- 
quer le  même  système  d'éclairage  aux  qua- 
rante-deux autres.  La  dépense  était  évaluée 
à  7  millions.  On  calculait,  d'autre  part,  que 
l'installation  de  signaux  sonores,  produits 
par  des  trompettes  à  vapeur,  par  les  temps 
de  brume,  coûterait  un  million. 

La  première  application  aurait  lieu,  pour 
les  deux  ordres  de  perfectionnements,  sur 
les  phares  de  Dunkerque,  Calais,  Gris- 
hez  (restauré),  et  le  double  phare  de  là 
Conche. 

Le  projet  de  loi  faisait  remarquer-  qu'au 
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Fig.  458.  —  Ancienne  machine  magnéto-électrique  de  la  Compagnie  V Alliance. 


prix  de  cette  dépense  de  8  millions,  relati- 
vement faible,  on  assurerait  le  capital  im- 
mense que  représentent  225  000  navires  en- 
viron, qui  fréquentent  chaque  année  nos 
ports  de  commerce. 

Les  dispositions  générales  de  ce  projet 
ont  servi  de  principe  à  tous  les  travaux  qui 
ont  été  exécutés  depuis,  et  à  ceux  qui  le 
seront  plus  tard  pour  rétablissement  de 
grands  phares  électriques. 


NOMS 

DES  PHARES. 

DATE 

DE  T.' ALLUMAGE, 

DÉPENSE  I0TA1E 

pour  la 
construction 
des 
bâtiments 

et  des 
appareils. 

La  Hève  (deux  feux  fixes, 

La  Palmyre  (feu  alternâtï-1 
vement  rouge  et  vert}.. . 
Planier  (feu  scintillant)... 
Le  Baleru  (feu  scintillant) , 

La  Gonche  (2  feux  fixes). . . 
Gris-Nez  (feu  sciutillant).. 
Dunkerque  (feu  scintillant). 

26  déc.  1863. 
ï«sept.  1865.; 

3  nov.  1881. 

1er  déC.  1881. 
1«  oct.  J882. 
1er  oct.  1883. 

15  oct.  1884. 
15  sept.  1885. 
!"  oct.  1885. 

Fr. 

204.000 

109.100 

175.300 
142.800 
85.200 
214.000 
149.200 
138.200 

Actuellement  (  \  891  )  dix  phares  sont  éclai- 
rés par  l'électricité  sur  ie  littoral  de  la 
France.  Le  tableau  ci-dessus  résume  les 
principaux  renseignements  qui  les  con- 
cernent. 

Le  phare  de  Planier  est  le  premier  qui 
ait  été  établi  dans  les  conditions  prévues 
au  projet  général.  Les  machines  à  vapeur 
sont  du  système  compound,  avec  condensa- 
tion par  surface.  Leur  force  est  de  5  che- 
vaux-vapeur. 

Le  phare  de  Baleru  est  le  second  qui  ait 
été  exécuté  d'après  les  principes  du  même 
projet.  Les  machines  à  vapeur  sont  des 
loeomobiles,  et  la  machine  électrique  une 
machine  magnéto  de  M.  de  Méritens,  avec 
des  régulateurs  Serrin. 

Les  phares  de  Dunkerque,  Calais,  Gris- 
Nez,  la  Conche,  ont  été  transformés  con- 
formément au  plan  général. 

Le  phare  de  Calais  a  deux  machines  ma- 
gnéto-électriques  Méritens,  avec  quatre  ré- 
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Fig.  459.  —, Machine  magnéto-électrique  de  M.  de  Méritens. 


gulateurs  Serrin,  et  deux  Iocomobiles  à 
vapeur. 

Les  deux  phares  jumeaux  de  la  Couche 
ont  été  transformés  en  phares  électriques. 
Il  y  a  quatre  machines  magnéto-électriques 
de  Méritens /avec  huit  régulateurs  Serrin, 
et  deux  machines  à  vapeur  Iocomobiles. 
.  La  première  installation  du  phare  élec- 
trique de  Gris-Nez,  qui  remontait  à  1869, 
n'a  pu  être  conservée,- La  machine  de  V- Al- 
liance^-été  remplacée  pas  deux  machines 
magnéto -électriques  de  M.  de  Méritens. 
Quant  à  l'appareil  optique,  on  a  dû  le  rem- 
placer par  un  autre,  d'un  plus  grand  dia- 
mètre, devant  donner  des  signaux  d'un  ordre 
nouveau. 

Le  phare  de  Dunkerque,  qui  termine  la 
série  des  phares  électriques  fonctionnant 
actuellement,  renferme  deux  machines  à 
vapeur  fixes  et  deux  machines  magnéto- 
électriques  de  Méritens,  actionnant  quatre 
lampes  électriques. 

Dans,  le  projet  général  des  ingénieurs,  la 
dépense  de  la  transformation  d'un  phare  . à 


l'huile  en  phare  électrique,  avait  été  évaluée, 
en  moyenne,  à  425000  francs.  La  dépense 
faite  pour  les  huit  phares  nouveaux  ne  s'est 
pas  beaucoup  éloignée  de  cette  estimation  ; 
car  si  Ton  excepte  le  phare  de  la  Pàlmyre, 
qui  est  dans  des  conditions  particulières,  et 
celui  de  Calais,  dont  l'installation  est  provi- 
soire, la  dépense  a  été  de  125  000  francs,  en 
moyenne. 

Quant  aux  dépenses  d'entretien  annuel 
d'un  phare  électrique  français,  elle  est  d'après 
l'ouvrage  de  M.  Âllard  sur  les  Phares,  pu- 
blié en  1890,  de  14628  francs  à  la  Palmyre, 
de  22  535  francs  à  Planier  ;  de  18  602  francs 
au  Baleru  ;  de  17  000  à  Calais  ;  et  de  17  000  à 
Gris-Nez.;  ce  qui  donne  une  moyenne  une 
moyenne  de  18000  francs  pour  les  dépenses 
d'entretien  annuel . 

sir  on  compare  la  dépense  annuelle  d'un 
phare  électrique  à  celle  des  phares  à  l'huile, 
qui  fonctionnaient  autrefois,  on  trouve  que 
le  rapport  est  de  .1 ,7  à  la  Conche,  de  2,3  à 
Planier,  et  de  2,4  à  Calais.  Or,  l'intensité 
lumineuse  est  :  augmentée  avec  le  phare 
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électrique  dans  une  bien  plus  grande  pro- 
portion (1). 

L'éclairage  électrique  de  la  lanterne  d'un 
phare,  nécessite  une  machine  à  vapeur, 
une  machine  dynamo-électrique,  ou  une 
machine  magnéto-électrique  et  un  appa- 
reil particulier,  qui  diffère  de  la  lanterne 
à  échelons,  éclairée  par  une  lampe  à  huile 
minérale. 

La  machine  à  vapeur  qui  sert,  dans  les 
phares  électriques,  à  actionner  la  machine 
dynamo-électrique  est,  dans  les  phares  fran- 
çais, une  locomobile.  Dans  les  phares  étran- 
gers, c'est  le  plus  souvent  une  machine  com- 
'  pound,  horizontale,  au  sujet  de  laquelle  il 
serait  inutile  d'entrer  dans  aucune  expli- 
cation. 

Quant  à  la  machine  destinée  à  produire 
le  courant  électrique,  comme  les  bougies 
Jablochkoff  (c'est-à-dire  sans  régulateur) 
sont  seules  employées  dans  les  phares  fran- 
çais, et  que  les  bougies  Jablochkoff  ne 
peuvent  fonctionner  qu'avec  des  courants 
électriques  alternatifs,  les  machines  ma- 
gnéto-électriques, qui  produisent  des  cou- 
rants alternatifs,  sont  de  rigueur. 

On  sait  qu'une  machine  magnéto-élec- 
trique résulte  de  l'emploi  des  aimants,  na- 
turels jouant  le  rôle  d'inducteurs. 

Ainsi  qu'il  a  été  dit  dans  la  Notice  sur 
les  Phares,  des  Merveilles  de  la  science,  l'an- 
cienne machine  magnéto-électrique  de  V Al- 
liance est  la  première  qui  ait  été  employée 
dans  les  phares. 

Cette  machine,  que  nous  représentons 
dans  la  figure  458,  est  composée  d'un  cer- 
tain nombre  de  rouleaux  en  bronze,  G,  ar- 
més à  leur  circonférence  de  16  bobines  d'in- 
duction chacun.  Ces  rouleaux,  fixés  sur  un 
arbre  horizontal,  actionné  par  le  moteur, 
tournent  entre  huit  gros  courants  perma- 
nents, en  fer  à  cheval  B,  B.  Comme  chaque 
aimant  a  deux  pôles,  une  série  présente 

(1)  Allard,  les  Phares,  1  vol.  in-4°,  avec  figures  et 
planches.  Paris,  4890r chez  Rothschild  (p.  383). 


16  pôles  régulièrement  espacés;  il  y  a  donc 
autant  de  pôles  que  de  bobines,  de  telle 
sorte  que,  quand  l'une  d'elles  est  en  face 
d'un  pôle,  les  15  autres  se  trouvent  égale- 
ment en  face  des  pôles  correspondants.  Le 
courant  produit  arrive  aux  charbons  en 
traversant  le  régulateur  R. 

On  sait  que  l'inégalité  d'usure  des  deux 
charbons,  dans  la  bougie  Jablochkoff,  est 
prévenue,  comme  nous  l'avons  dit  plusieurs 
fois,  par  ce  fait  que  la  lampe  reçoit  des 
courants  alternativement  positifs  et  négatifs. 

Les  machines,  de  Y  Alliance  furent  em- 
ployées aux  phares  de  la  Hève,  du  cap  Gris- 
Nez,  à  Cronstadt,  à  Odessa,  mais  les  varia- 
tions d'intensité  lumineuse  furent  trouvées 
trop  considérables,  et  cet  appareil  est  rem- 
placé, de  nos  jours,  par  celui  que  construit 
en  Belgique  et  en  France,  M.  de  Méritens, 
et  qui  n'est  qu'une  heureuse  modification  de 
la  machine  primitive  de  Y  Alliance. 

Dans  le  tome  Ier  de  ce  Supplément :  (1), 
nous  avons  donné  la  description  et  le  des- 
sin de  la  machine  magnéto-électrique  de 
M.  de  Méritens,  appliquée  à  l'éclairage  élec- 
trique dans  les  usines  et  manufactures. 
Nous  représentons  ici  (fig.  459)  la  machine 
magnéto-électrique  de  M.  de  Méritens,  en 
usage  dans  les  phares.  Elle  se  compose  d'une 
série  d'aimants  permanents  A, À', A"  placés 
horizontalement,  et  d'un  induit^  formé  de 
bobines,  bb\  en  nombre  double  des  aimants. 
IJ induit  est  monté  sûr  une  roue  en  bronze, 
les  aimants  permanents  sont  fixés  sur  deux 
carcasses  également  en  bronze.  - 

Les  machines  magnéto-électriques  em- 
ployées pour  produire  le  courant  avec  les 
bougies  Jablochkoff,  donnent  de  très  bons 
résultats  dans  les  phares. 

Une  des  plus  intéressantes  applications 
des  machines  dynamo-électriques  de  M.  de 
Méritens,  a  été  réalisée  pour  l'éclairage  du 
pont  de  Forth,  en  Angleterre,  en  1887. 

(1)  Supplément  à  V électro-magnétisme  {p.  449-450  ; 
fig.  369-389). 
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Le  phare  de  l'île  de  May,  sur  le  pont  de 
Forth,  reçut  une  installation  hydraulique, 
qui  développait  une  lumière  équivalente  à 
3  millions  de  bougies.  C'est  le  maximum 
de  ce  qui  a  été  obtenu  jusqu'ici.  Les  der- 
niers perfectionnements  apportes  dans  la 
construction  des  appareils  électriques  et 
optiques  par  les  physiciens  et  les  indus- 
triels avaient  été  employés  à  réaliser,  dans 
l'île  de  May,  pour  cette  intéressante  appli- 
cation du  transport  de  la  force  par  l'ëlee- 
tricité. 

La  chambre  des  machines  à  vapeur  et 
des  dynamos  employés  à  la  production  de 
la  lumière  électrique,  était  placée  à  265  mè- 
tres du  phare,  près  d'un  petit  lac,  dont  la 
chute  d'eau  était  utilisée  pour  la  condensa- 
tion de  la  vapeur  de  la  machine.  On  y 
avait  placé  deux  dynamos  à  courants  alter- 
natifsde  Méritens,  actionnés  respectivement 
par  deux  machines  h  vapeur,  lesquelles 
ne  devaient  fonctionner  simultanément  que 
par  les  grands  brouillards.  En  temps  ordi- 
naire, une  seule  machine  marchait  et  l'autre 
était  en  réserve. 

Les  dynamos  se  composaient  de  60  ai- 
mants permanents  en  fer  à  cheval,  disposés 
suivant  les  rayons  d'une  circonférence  et 
répartis  en  cinq  rangées.  Au  centre  tour- 
nait l'armature,  formée  elle-même  de  5  an- 
neaux; sa  vitesse  était  de  600  tours  par 
minute. 

Le  courant  était  conduit  au  phare  par 
deux  tiges  de  cuivre,  de  35  millimètres  de 
diamètre,  renfermées  dans  un  conduit  de 
pierre  cimentée.  Une  communication  télé- 
phonique reliait  le  phare  et  la  chambre  des 
machines. 

II  y  avait  deux  lampes  électriques  :  l'une 
était  placée  au  centre  de  la  lentille  du  phare 
et  fonctionnait  chaque  nuit  ;  l'autre  était 
en  réserve,  et  toute  prête  pour  l'allumage, 
s'il  le  fallait.  Les  charbons  avaient  38  mil- 
limètres de  diamètre. 

Une  autre  application  intéressante  de  la 


machine  magnéto-électrique  de  M.  de  Mé> 
ritens  à  l'éclairage  des  phares,  a  été  réalisée, 
en  1888,  dans  le  phare  Sainte-Catherine> 
situé  à  la  pointe  méridionale  de  l'île  de 
Wight.  Les  charbons,  dont  le  diamètre  est 
de  70  millimètres,  ne  sont  pas  cylindri- 
ques, mais  cannelés,  ce  qui  a  pour  effet  de 
maintenir  l'arc  à  leur  centre,  de  diminuer 
teur  élévation  de  température  et  d'assurer 
à  la  lampe  une  meilleure  alimentation  d'air. 
L'intensité  lumineuse  du  foyer  est  de 
60  000  bougies. 

Les  chaudières,  machines  à  vapeur,  dy- 
namos et  compresseurs  d'air  (ces  derniers 
produisant  la  rotation  de  l'appareil  diop- 
triqueàseize  panneaux  de  verre,  placé  au- 
tour du  foyer  électrique,  et  servant  au  fonc- 
tionnement de  la  sirène)  sont  logés  dans  un 
petit  bâtiment,  à  droite  de  la  tour.  Les  ma- 
chines à  vapeur  sont  au  nombre  de  trois, 
du  système  compound,  d'une  force  nominale 
de  12  chevaux  chacune,  mais  pouvant  four- 
nir, au  besoin,  un  total  de  48  chevaux.  Elles 
sortent  des  ateliers  de  M.  Robey  (de  Lin- 
coln.) Les  chaudières  sont  chauffées  au 
coke. 

Le  jour  de  l'inauguration,  les  trois  chau- 
dières étaient  en  pression,  bien  qu'une  seule 
machine  fût  utilisée  pour  actionner  une  des 
dynamos.  Prête  pour  un  usage  immédiat^ 
avec  feu  couvert  et  de  la  vapeur  à  la  pres- 
sion de  10k,548  par  centimètre  carré,  la 
seconde  machine  était  reliée  à  une  dynamo 
de  rechange,  n'attendant  que  le  mouvement 
d'un  levier  pour  fonctionner  aussitôt,  en 
cas  d'accident  dans  le  premier  groupe  de 
machines. 

La  troisième  machine  à  vapeur  sert  sur- 
tout à  comprimer  l'air,  pour  le  fonctionne- 
ment de  la  sirène,  en  cas  de  brouillard.  Ce- 
pendant des  compresseurs  d'air  spéciaux 
sont  reliés  à  chacune  des  trois  machines, 
pour  servir,  en  cas  d'urgence;  et  d'immenses 
réservoirs  sont  constamment  maintenus 
chargés  d'air  à  une  pression  de  11 4%  064 
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par  centimètre  carré,  de  sorte  que  le  signal 
d'alarme  peut  être  donné  à  toute  heure  du 
jour  ou  de  la  nuit. 

Les  deux  machines  dynamos,  construites 
par  M.  de  Méritens,  ont  une  puissance  telle 
que,  si  toutes  deux  fonctionnaient  concur- 
remment, la  lumière  concentrée  dans  la 
lanterne  équivaudrait  à  6  millions  de  bou- 
gies. L'inducteur  comprend  60  aimants  per- 
manents, formés,  chacun,  de  huit  plaques 
d'acier.  L'armature,  qui  a  0m,762  de  dia- 
mètre, se  compose  de  cinq  anneaux,  ren- 
fermant chacun  24  bobines,  disposées  en 
groupes  de  4  en  tension  et  de  6  en  quantité. 

Dans  l'installation,  toutes!  en  double,  et 
parfois  en  triple,  pour  parer  à  la  possibilité 
d'une  extinction  de  la  lumière,  même  de 
courte  durée. 

L'installation  de  l'éclairage  électrique 
dans  les  lanternes  à  échelons  des  phares, 
exige,  avons-nous  dit,  des  dispositions  par- 
ticulières différentes  de  celles  des  foyers  à 
huile  ou  à  pétrole. 

Les  appareils  optiques  des  phares  élec- 
triques sont  calculés  comme  ceux  des  phares 
ordinaires,  mais  en  tenant  compte  de 
l'énorme  réduction  de  volume  du  foyer  éclai- 
rant, dont  l'intensité  focale  est  environ 
600  plus  grande  que  celle  d'une  lampe  à 
l'huile.  C'est  d'après  cette  considération 
qu'au  début,  c'est-à-dire  dans  l'installation 
des  phares  de  la  Hève,  on  avait  cru  pou- 
voir réduire  à  30  centimètres  le  diamètre 
des  lentilles.  Mais  on  a  reconnu  plus  tard 
qu'il  fallait  doubler  ce  diamètre.  On  a  donc 
.  donné  à  l'appareil  optique  du  phare  de 
Planier,  60  centimètres  de  diamètre,  et  dans 
les  phares  anglais,  on  le  porte  même  à  un 
mètre. 

Pour  produire  les  éclats  des  feux  tour- 
nants, on  se  sert  de  lentilles  verticales  qui 
se  meuvent  en  avant  des  tambours  des  feux 
fixes,  disposition  qui  permet  d'augmenter 
à  volonté  la  durée  des  éclats,  relativement 


à  celle  des  éclipses,  et  qui  constitue  l'un 
des  plus  précieux  avantages  de  l'éclairage 
électrique  des  lanternes  des  phares. 

MM.  Sautter  et.  Lemonnier,  les  mécani- 
ciens constructeurs  attachés  aux  travaux 
des  phares  français,  ont  adopté,  pour  l'ins- 
tallation des  phares  électriques,  tout  un 
ensemble  nouveau  de  dispositions  optiques. 

On  trouve  dans  le  savant  ouvrage  de 
M.  H.  Fontaine  que  nous  avons  plusieurs 
fois  cité,  F  Éclairage  par l y  électricité des 
renseignements  techniques  sur  cette  ques- 
tion, renseignements  qui  ont  été  fournis  à 
l'auteur  par  MM.  Sautter  et  Lemonnier,  et 
que  nous  reproduirons  textuellement. 

Lorsque  le  feu  doit  être  fixe,  la  partie  optique 
de  l'appareil  se  compose  d'un  tambourlenticulaire, 
de  forme  convenable,  qui  rend  les  rayons  horizon- 
taux dans  le  plan  vertical,  en  les  laissant  diverger 
dans  le  plan  horizontal. 

Les  dimensions  de  ce  tambour  varient  suivant 
les  machines.  Le  diamètre  de  0m ,50  (appareil  de  qua- 
trième ordre)  est  suffisant  pour  les  dynamos  de 
25  ampères. 

Il  convient  de  l'augmenter  quand  les  courants 
sont  plus  puissants,  afin  d'éloigner  le  verre  du 
foyer  et  éviter  qu'il  ne  se  brise  par  suite  du  trop 
grand  échauffement. 

Avec  des  intensités  de  45  ampères,  il  faut  des 
optiques  ayant  0m,75  de  diamètre,  et  avec  des  in- 
tensités de  80  ampères,  des  optiques  de  1  mètre  de 
diamètre. 

L'augmentation  de  diamètre,  des  appareils-  est 
sensiblement  proportionnelle  à  l'augmentation  de 
diamètre  des  rayons  de  carbone  entre  lesquels  se 
produit  l'arc  voltaïque,  et  qui  détermine  à  peu  de 
chose  près  les  dimensions  de  la  lumière  électrique  ; 
il  en  résulte  que  la  divergence  verticale  reste  la 
même  dans  les  trois  types  d'appareils. 

Lorsque  le  phare  doit  être  tournant,  on  enve- 
loppe l'optique  de  feu  fixe  d'un  tambour  mobile 
formé  de  lentilles,  droites  verticales  dont  la  forme 
varie  suivant  l'apparence  qu'on  veut  donner  au 
feu. 

Les  phares  tournants  électriques  ont  sur  les 
phares  tournants  à  l'huile  ce  très  grand  avantage, 
que  Ton  peut  donner  aux  éclats  une  durée .  égale 
à  celle  des  éclipses. 

Dans  les  phares  à  l'huile,  quand  on  concentre  la 
lumière  sous  forme  d'éclats,  on  a  deux  buts  en 
vue  :  1°  augmenterrintensité  et  par  suite  la  portée 

(1)  1  vol.  m-80,  chez  Baudry,  1886  (p.  638-940)* 
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du  phare;  ',2°  créer  une  apparence  différente  de 
celle  du  feu  fixe. 

On  ne  peut  atteindre  le  premier  de  ces  buts 
qu'en  donnant  à  l'éclat"  une  durée  beaucoup  plus 
courte  que  celle -de l'éclipsé,  ou,  en  d'autres  ter- 
mes,, en  faisant  L'angle  du  faisceau  lumineux  une 
faible  partie  d&  l'angle  sous-tendu  par  la  lentille. 
Du  reste,  cet  angle  dépend  de  la  dimension  du 
:foyer  lumineux,  et  on  ne  peut  l'augmenter,  soit 
en  augmentant  cette  dimension,  soit  en  changeant 
la  distance  focale  de  la  lentille,  qu'en  se  condam- 
nant à  perdre  une  partie  de  la  lumière,  puisque 
la  divergence  se  produit  non  seulement  dans  le 
plan  horizontal,  le  seul,  dans  lequel  elle  est  utilisée 
pour  prolonger  les  éclats,  mais  dans  tous  les  sens. 

Avec  la  combinaison  de  lentilles  yerticales  et 
d'un  tambour  cylindrique,  qui  sert  à  produire  les 
éclats  dans  les  phares  électriques,  on  peut,  en  don- 
nant aux.  lentilles  verticales  une  courbure  conve- 
nable/augmenter autant  qu'on  le  veut  la  divergence 
des  faisceaux  dans  le  plan  horizontal  seulement  et 
diminuer  en  proportion  la  durée  des  éclipses. 

La  portée  d'un  phare  électrique  de  la  plus  petite 
dimension  reste  néanmoins  très  supérieure  à  celle 
des  plus  puissants  phares  à  l'huile. 

On  peut  s'en  convaincre  par  les  chiffres  sui- 
vants :  .  ; 
.  L'intensité  lumineuse  d'un  phare  de  premier  or- 
dre à  feu  fixe-  avec  lampe  à  six  mèches  équivaut  à 
1405  becs  carcel. 

L'intensité  lumineuse  d'un  panneau  annulaire 
de  45°  d'un  phare  de  premier  ordre  tournant,  avec 
lampe  à  6  mèches,  équivaut  à  9847  becs  carcel. 
C'est  la.  plus  grande  intensité  lumineuse  qu'on 
puisse  obtenir  avec  un  phare  à  l'huile. 

La  divergence  du  faisceau  donnée  par  ce  même 
parinea,u,est  de  7°  7',  et  la  durée  de  l'éclat  est  en^ 
viron  le  sixième  de  la  durée  de  l'éclipsé  qui  le  pré- 
cède et  qui  le  suit. 

En  appliquant  au  calcul  de  l'intensité  lumi- 
neuse des  phares  électriques  les  méthodes  de  M.  Àl- 
lard,  et  en  partant  des  mesures  photométriques, 
prises  dans  différentes  directions,  d'une  lampe 
électrique  alimentée  par  une  dynamo  Gramme  de 
25  ampères,  on  trouve,  xjue  l'intensité  lumineuse 
d'un  phare  électrique  de  0m,50  de  diamètre  à  feu 
fixe  équivaut  au  moins  à  20000  becs  carcel. 

Cette  même  lumière,  concentrée  au  moyen  de 
lentilles  droites  mobiles,  en  faisceaux  ayant  une 
divergence  telle  que  la  durée  des  éclipses  soit  égale 
à  celle  des  éclats,  équivaudra  à  40  000  becs  carcel, 
c'est-à-dire  qu'elle  sera  quatre  fois  plus  intense 
que  celle,  des  plus  puissants;  phares  à  l'huile,  avec 
une  durée  d'éclipsé  beaucoup  moindre. 

Avec  une  dynamo  Gramme  de  45  ampères,  l'in- 
tensité lumineuse  d'un  phare  électrique  de  0m,75  de 
diamètre  sera  d'environ  60000  becs  ou  100  000  becs 
pour,  le  feu  fixe  (suivant  que  la  machine  sera  cou- 
S.  T.  II.      /.  •  .  .. 


pïée  en  tension  ou  en  quantité)  et  de  160000  ou 
320  000  becs  pour  le  feu  tournant. 

Les  chiffres  donnés  pour  les  feux  tournants  cor- 
respondent, dans  les  trois  types,  a  une  durée 
d'éclats  égale  à.  la  durée,  des  éclipses.' 

On  conçoit  que,  disposant  d'une  telle  quantité 
de  lumière,  on  n'ait  pas  à  se  préoccuper  de  con- 
centrer plus  ou  moins  les  faisceaux,  afin  d'aug- 
menter ainsi  la  portée  du  phare.  Le  seul  objet  des 
lentilles  mobiles  des  appareils  tournants  est  alors 
de  produire  des  apparences  caractéristiques  qui 
distinguent  nettement  chaque  phare  des  phares 
voisins. 

L'emploi  de  la  lumière  électrique  et  celui  des 
groupes  d'éclats  {beaucoup  plus  faciles  à  réaliser 
avec  cette  lumière  qu'avec  les  lampes  â  huile) 
fournit  un  nombre  d'apparences  suffisant  pour  que 
l'on  puisse  se  dispenser  de.  faire  figurer  parmi  les 
caractères  distinctifs  d'un  phare  tournant,  la  durée 
de  l'intervalle  qui  sépare  les  apparitions  de  deux 
éclats  successifs. 

Chaque  phare  dit  son  nom  plus  vite,  plus  nette- 
ment, et  sans  obliger  l'observateur  à  consulter  sa 
montre. 

Enfin  si  le  nombre  des  apparences  réalisées  avec 
la  même  lumière  blanche  paraît  insufisant,  on  peut 
recourir  à  la  lumière  rouge,  ou,  ce  qui  toujours 
préférable,  à  une  combinaison  d'éclats  blancs  et 
d'éclats  rouges,  sans  craindre  de  trop  diminuer  la 
portée  du  feu,  qui,  même  après  la  perte  causée 
par  la  coloration,  restera  supérieure  à  celle  des 
plus  puissants  appareils  à  huile. 

Nous  venons  de  faire  connaître  les  dis- 
positions nouvelles,  prises  dans  les  phares, 
pour  l'installation  de  ta  lumière  électrique. 
Demandons-nous  maintenant,  quelle  est 
l'utilité  précise  de  ce  nouveau  mode  d'éclai- 
rage? 

Et  d'abord,  si  l'on  compare,  sous  le  rap- 
port de  l'intensité,  le  foyer  électrique  d'un 
phare  à  un  foyer  à  l'huile,  on  trouve  que 
l'intensité  d'un  feu  fixe  de  premier  ordre, 
équivaut  seulement  à.  14  05.  becs  carcel, 
tandis  que  celle  d'un  feu  électrique  atteint 
de  30  000  à  200000  becs  carcel.  Pour  les 
éclats,  tout  ce  qu'on  peut  obtenir  avec 
l'huile,  c'est  une  intensité  maxima  de 
9850  becs  carcel,  tandis  que  la  lumière 
électrique  donne  de  60000  à  400000  becs 
carcel. 

Disons  pourtant,  qu'en  définitive  et  en 
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dépit  de  cette  augmentation  d'intensité,  il 
a  été  constaté  (malgré  bien  des  assertions 
contraires)  que  la  lumière  électrique  ne 
perce  pas  le  brouillard  mieux  que  celle  des 
lampes  à  huile,  à  pétrole,  et  même  que  la 
flamme  du  gaz. 

D'autre  part,  la  portée  de  visibilité  n'est 
pas  plus  grande  avec  l'électricité  qu'avec  les 
lampes  à  pétrole,  ou  même  avec  la  flamme 
du  gaz,  qui  a  été  expérimentée  dans  ce  but* 
Tant  que  l'on  n'aura  pas  trouvé  le  moyen 
d'accroître  la  distance  de  visibilité  de  la  lu- 
mière électrique,  les  gouvernements  hési- 
teront à  généraliser  son  emploi  dans  les 
phares,  car  son  installation  et  son  entretien 
sont  assez  coûteux  et  ne  sont  pas  toujours 
justifiés  par  les  avantages. 

M.  Àllard,  inspecteur  général  des  phares, 
de  France,  a  fait  une  série  d'expériences  et 
de  calculs,  qu'il  a  consigné  dans  un  mémoire 
Sur  l'intensité  et  la  portée  des  phares,  et  qui 
renferme  les  comparaisons  suivantes  : 

Si  Ton  prend  à  titre  d'exemple,  un  phare  de 
premier  ordre,  à  l'huile  minérale,  comme  celui  de 
Dunkerque,  donnant  un  éclat  de  6250  carcels,  et 
en  supposant  un  appareil  vingt  fois  plus  puis- 
sant, c'est-à-dire  de  125  000  carcels,  il  est  facile,  dit 
M.  Allard,  de  déterminer  la  portée  des  deux  foyers. 

Par  une  transparence  moyenne  de  l'atmo- 
sphère, les  "portées  correspondant  à  ces  deux  inten- 
sités lumineuses  sont  53  kilomètres  et  75,40  kilo- 
mètres; on  gagne  42  p.  100.  La  portée  est  ainsi 
augmentée  dans  le  rapport  de  1  à  1,42  lorsque  l'in- 
tensité l'avait  été  dans  le  rapport  de  1  à  20. 

Par  un  état  de  l'atmosphère  moins  transparent, 
les  portées  sont  de  24  et  de  32  kilomètres;  on  ne 
gagne  plus  que  34  p.  100. 

Enfin  par  un  temps  de  brouillard  qui  règne 
pendant  dix  nuits  environ  par  an,  les  portées  sont 
respectivement  réduites  à  3,7  et  4,6  kilomètres.  On 
gagne  à  peine  24  p,  100  en  multipliant  par  20  l'in- 
tensité du  phare. 

Ainsi,  les  phares  électriques  ne  dépassent 
pas  en  portée  les  phares  à  l'huile  minérale. 

MM.  Sautter  et  Lemonnier  avaient  eu  une 
idée  très  ingénieuse  pour  augmenter  la 
distance  de  visibilité  des  feux  électriques. 
Comme  la  courbure  de  la  terre  est  le  seul 


obstacle  à  une  portée  plus  considérable  des 
feux,  ils  avaient  pensé  que  si  Ton  éclairait 
avec  puissance  les  nuages,  dans  la  région 
du  ciel  au-dessus  du  phare,  les  navigateurs 
pourraient  reconnaître  la  position  de  ce 
même  phare,  avant  que  leur  oeil  eût  atteint 
le  plan  de  l'horizon  tangent  à  la  courbure 
de  la  terre,  et  passant  par  le  foyer  lumineux 
du  phare. 

MM.  Sautter  et  Lemonnier  firent  des  expé- 
riences dans  ce  sens,  au  phare  de  Berdiansk, 
aux  bords  de  la  mer  d'Azow.  L'appareil 
optique  était  dirigé  de  telle  sorte  qu'une 
partie  de  la  lumière  était  envoyée  vertica- 
lement sur  les  nuages.  On  constata  ainsi 
que  les  feux  électriques  étaient  aperçus  à 
une  distance  beaucoup  plus  grande.  C'est 
là  un  résultat  très  important  :  il  est  fâcheux 
que  ces  expériences  n'aient  pas  été  pour- 
suivies, de  manière  à  amener  une  applica- 
tion pratique  de  ce  fait  intéressant.  On  a 
pensé,  sans  doute,  que  comme  les  nuages 
ne  couvrent  pas  toujours  le  ciel,  dans  nos 
climats,  et  qu'ils  sont  fort  rares  dans  les  ré- 
gions méridionales,  ce  procédé  ne  serait 
pas  susceptible  d'une  application  générale. 

Sauf  l'adoption  de  la  lumière  électrique 
dans  un  certain  nombre  de  phares,  français 
et  étrangers,  on  n'a  pas  apporté  de  perfec- 
tionnement sensible  à  leur  outillage  optique 
et  mécanique,  pas  plus  qu'à  leur  style  ar- 
chitectural, depuis  Tannée  1870,  date  de  la 
publication  de  notre  Notice  des  Merveilles 
de  la  science.  Mais  un  monument,  héroïque, 
pour  ainsi  dire,  apparut  à  l'Exposition  uni- 
verselle de  1889.  La  tour  Eiffel  est  venue 
étonner  le  monde  industriel,  par  la  hardiesse 
de  sa  construction,  par  ses  proportions  ex- 
traordinaires, par  la  nouveauté  des  prin- 
cipes mécaniques  qu'elle  a  inaugurés,  par 
l'emploi  exclusif  du  fer  dans  les  édifices, 
enfin  par  la  puissance  du  foyer  lumineux 
qui  la  surmonte,  et  la  portée  dès  feux  qu'elle 
promène  aux  quatre  coins  du  ciel. 
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Le  gigantesque  monument  du  Champ  de 
Mars,  n'a  pas  été  édifié  uniquement  pour  la 
plus  grande  satisfaction  des  badauds  pari- 
siens, des  oisifs,  des  désœuvrés,  des  inutiles 
de  ce  monde*  qui  aiment  à  aller  faire  des 
déjeuners  à  25  francs  par  tête,  à  60  mètres 
au-dessus  du  niveau  de  la  Seine.  La  tour 
Eiffel  peut  être  considérée  comme  un  phare 
appelé  à  devenir  d'une  grande  utilité  en 
temps  de  guerre,  à  servir,  en  temps  de 
paix,  à  résoudre  beaucoup  de  questions 
scientifiques,  à  montrer  enfin  les  merveilles 
que  peut  réaliser  aujourd'hui  Fart  de  l'in- 
génieur et  du  métallurgiste.  A  ce  titre,  ce 
monument  doit  trouver  placé  dans  le  Sup- 
plément à  notre  Notice  sur  les  Phares,  et 
nos  lecteurs  nous  sauront  gré,  sans  doute, 
de  leur  donner  une  description  détaillée  et 
précise  de  cette  immense  construction  de 
fer,  à  fondations  de  granit,  qui  a  fait  l'ad- 
miration de  toutes  les  nations  du  monde, 
et  qui  a  tant  contribué  au  grand  succès  de 
l'Exposition  universelle  de  Paris,  en  1889. 

On  a  donné  bien  souvent  les  dimensions 
de  la  tour  Eiffel,  comparées  à  celles  des 
monuments  les  plus  élevés  sortis  de  la 
main  de  l'homme.  Nous  croyons  pourtant 
utile  de  les  rappeler  en  quelques  lignes. 

La  croix  du  Panthéon,  à  Paris,  n'a  pas 
plus  de  80  mètres.  La  flèche  de  la  cathé- 
drale d'Amiens  a  100  mètres;  celle  des  In- 
valides a  Paris,  105;  le  dôme  de  la  cathé- 
drale de  Milan,  109;  la  coupole  de  Saint- 
Paul  de  Londres,  110;  le  clocher  neuf  de 
la  cathédrale  de  Chartres,  113  ;  la  flèche  de 
l'église  d'Anvers,  120;  la  coupole  de  Saint- 
Pierre  de  Rome,  132;  la  tour  de  Saint- 
Étienne  à  Vienne,  138;  le  Munster  de 
Strasbourg,  142.  La  cathédrale  de  Rouen 
arrivait  à  150  mètres.  La  cathédrale  de 
Cologne  avait  conquis  le  premier  rang  avec 

ses  156  mètres. 

Combien  la  tour  Eiffel,  avec  ses  300  mè- 
tres bien  comptés,  dépasse  ces  dimensions! 


C'est  pour  rivaliser,  sous  le  rapport  des 
dimensions,  avec  les  monuments  les  plus 
élevés  du  globe,  que  les  Anglais  et  les  Amé- 
ricains songèrent,  de  nos  jours,  à  créer  des 
monuments  d'une  hauteur  prodigieuse. 
Déjà,  en  1 833,  un  des  plus  grands  ingénieurs 
de  l'Angleterre,  Trewithick,  dont  le  nom 
est  resté  attaché  à  l'histoire  des  premiers 
temps  de  la  locomotive,  proposait  de  cons- 
truire une  tour  en  fonte,  qui  aurait  eu 
\  000  pieds  anglais  de  hauteur  et  30  pieds 
environ  à  la  base  ;  mais  ce  projet,  que  n'ac- 
compagnait aucune  étude  sérieuse,  ne  fut 
considéré  en  Angleterre  que  comme  une 
excentricité. 

Il  en  fut  autrement  du  monument  pro- 
posé par  les  ingénieurs  américains  en  1848, 
et  qui  consistait  à  construire  à  Washington 
un  obélisque  de  pierre,  dépassant  en  hau- 
teur tout  ce  qui  s'était  vu. 

On  se  proposait  d'abord  d'élever  une  py- 
ramide de  183  mètres  de  hauteur;  mais, 
en  1854,  quand  la  maçonnerie  arriva  à  la 
hauteur  de  46  mètres,  on  s'aperçut  qu'elle 
s'inclinait  d'une  façon  tellement  inquié- 
tante, qu'on  suspendit  les  travaux.  Ils  ne 
furent  repris  qu'en  1877;  mais  on  fut  obligé, 
pour  des  raisons  de  solidité,  et  pour  éviter 
l'écrasement  des  matériaux,  de  réduire  la 
hauteur  qu'on  avait  assignée  d'abord  au 
monument,  et  on  la  fixa  définitivement  à 
169  mètres. 

C'est  seulement  en  1880,  qu'après  avoir 
refait  de  nouvelles  fondations,  on  reprit  les 
travaux  de  la  partie  supérieure,  qui  mar- 
chèrent alors  régulièrement,  mais  très  len- 
tement, c'est-à-dire  à  raison  de  30  mètres 
d'élévation  par  année.  L'ouvrage  fut  inau- 
guré le  21  février  1885  :  il  avait  coûté 
7100000  francs. 

A  Washington,  la  construction  de  la  tour 
en  maçonnerie  avait  présenté  tant  de  diffi- 
cultés, qu'à  l'occasion  de  l'Exposition  de 
Philadelphie,  en  1874,  deux  ingénieurs, 
MM.  Clarke  et  Reeves,  publièrent  un  projet 
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consistant  à  élever  une  tour,  non  en  ma- 
çonnerie, tuais  en  fer.  Ils  proposaient  un 
cylindre  en  fer,  de  9  mètres  de  diamètre, 
maintenu  par  une  série  de  contreforts  mé- 
talliques, disposés  sur  tout  son  pourtour,  et 
venant  se  rattacher  à  une  base,  dont  le  dia- 
mètre était  dé  48  mètres. 

Ce  nouveau  projet  laissait  une  grande 
place  à  la  critique.  D'ailleurs  les  Améri- 
cains, malgré  leur  esprit  novateur  et  l'en- 
thousiasme national  que  cette  conception 
excitait,  reculèrent  devant  son  exécution. 

D'autres  projets  furent  conçus,  en  d'au- 
tres pays,  pour  construire  des  tours,  les 
unes  en  maçonnerie,  les  autres  en  métal 
allié  à  la  maçonnerie,  enfin  en  bois.  Telle 
était  la  tour  que  l'on  destinait  à  l'Exposi- 
tion de  Bruxelles  de  1888.  Mais  aucun  de 
ces  derniers  projets  n'a  été  mis  à  l'étude. 
Ils  sont  restés  dans  le  domaine  du  rêve,  et 
des  conceptions  aussi  faciles  à  enfanter  par 
un  ingénieur,  que  difficiles  à  exécuter  par 
un  constructeur* 

li  en  a  été  tout  autrement  du  projet  de 
notre  tour  de  300  mètres. 

Voici  dans  quelles  circonstances  le  plan 
en  fut  arrêté. 

En  1885,  après  les  études  que  M.  Eiffel 
et  les  ingénieurs  américains  avaient  eu 
l'occasion  de  faire  sur  de  hautes  piles  mé- 
talliques supportant  les  viaducs  de  chemin 
de  fer,  comme  celui  de  Garabit,  M.  Eiffel 
fut  conduit  à  penser  que  l'on  pouvait  don- 
ner à  des  piles  de  viaduc,  sans  difficultés 
très  considérables,  des  hauteurs  bien  plus 
grandes  que  celles  qui  avaient  été  réalisées 
jusqu'alors.  Avant  cette  époque,  les  piles 
métalliques  ne  dépassaient  pas  70  mètres. 
Il  étudia,  pour  cet  ordre  d'idées,  une  grande 
pile  de  viaduc  de  120  mètres  de  hauteur, 
avec  40  mètres  de  base. 

C'est  l'ensemble  do  ces  recherches  qui 
conduisit  M.  Eiffel,  en  vue  de  l'Exposition 
universelle  de  1889,  à  proposer  l'exécution 
d'une  tour  de  300  mètres»  L'avant-projet 


avait  été  préparé  par  deux  ingénieurs  d'un 
i  mérite  hors  ligne,  MM.  NouguieretKœchlin, 
ingénieurs  de  l'usine  Eiffel  h  Levallois- 
Perret,  et  par  M.  Sauves tre,  architecte. 

L'idée  fondamentale  de  ces  pylônes  re- 
posait sur  un  procédé  de  construction  qui 
est  particulier  à  M.  Eiffel,  et  dont  le  prin- 
cipe consiste  à  donner  aux  arêtes  de  la  py- 
ramide une  courbure  telle,  que  cette  pyra^ 
mide  soit  capable  de  résister  aux  efforts 
transversaux  du  vent,  sans  nécessiter  la 
réunion  de  ces  arêtes  par  des  tiges  diago- 
nales, comme  on  le  fait  habituellement. 

D'après  cette  idée,  on  décida  de  donner  à 
la  tour  la  forme  d'une  pyramide  à  quatre 
arbalétriers  courbés,  isolés  l'un  de  l'autre, 
et  simplement  réunis  par  des  ceintures 
formant  le  plancher  des  étages.  A  la  partie 
supérieure  seulement,  et  quand  les  arbalé- 
triers seraient  suffisamment  rapprochés,  on 
devait  employer  les  diagonales  ordinaires. 

C'est  au  mois  de  juin  1886  qu'une  com- 
mission, nommée  par  M,  Lockroy,  alors 
ministre  du  commerce  et  de  l'industrie,  et 
présidée  par  M.  Alphand,  accepta  définiti- 
vement le  projet  présenté  par  M.  Eiffel. 
Le  8  janvier  1887  fut  signée  la  convention 
avec  l'État  et  la  Ville  de  Paris,  fixant  les 
conditions  dans  lesquelles  la  tour  devait 
être  construite. 

L'emplacement  choisi  pour  le  futur  monu- 
ment fut  le  Champ  de  Mars,  par  cette  bonne 
raison  que  la  tour  était  née  de  l'Exposition, 
qu'elle  devait  contribuer  à  son  embellisse- 
ment, et  qu'elle  ne  pouvait,  par  conséquent, 
se  trouver  ailleurs  que  dans  l'enceinte  du 
Champ  de  Mars. 

On  a  dît  souvent  qu'au  lieu  de  la  placer 
au  Champ  de  Mars,  on  aurait  dû  l'édifier 
au  Trocadéro,  pour  que  sa  hauteur  fût  aug- 
mentée de  toute  l'élévation  de  la  colline  du 
Trocadéro.  Mais  d'abord,  la  place  aurait 
manqué;  il  aurait  fallu  démolir  le  palais 
même  du  Trocadéro,  et  d'autre  part,  le  sol, 
composé  d'anciennes  carrières  pleines  d'an- 
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Fig.  460.  —  Tour  Eiffel  de  300  mètres. 
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fracluosités,  n'aurait  donné  qu'une  base  de 
peu  de  solidité.  D'après  M.  Eiffel,  on  n'aurait, 
du  reste,  bénéficié  que  d'une  différence  de 
hauteur  de  24  mètres  seulement;  ce  qui 
n'avait  qu'une  importance  secondaire. 

Au  contraire,  à  son  emplacement  actuel, 
elle  forme  une  entrée  triomphale  au  Champ 
de  Mars,  qui,  aujourd'hui,  conserve  une  par- 
tie des  constructions  et  édifices  de  l'Exposi- 
tion de  1889.  Sous  ses  grands  arceaux,  on 
voit,  du  pont  d'Iéna,  se  découper  le  dôme 
central,  qui  conduit  à  la  galerie  des  ma- 
chines, et  de  chaque  côté  les  dômes  des  ga- 
leries des  Beaux- Arts  et  des  Arts  libéraux, 
où  ils  s'encadrent  merveilleusement. 

En  un  mot,  au  grand  étonnement  de  beau- 
coup de  personnes,  la  tour  encadre  tout  et 
n'écrase  rien. 

A  tous  ces  points  de  vue,  les  uns  de  né- 
cessité pratique,  les  autres  de  groupement 
architectural,  on  n'aurait  pu  choisir  un 
autre  emplacement. 

Nous  nous  sommes  un  peu  attardé  à  des 
considérations  historiques,  qui  avaient  leur 
utilité.  Arrivons  maintenant  à  la  description 
du  monument,  en  nous  plaçant  à  sa  base. 

Là,  ce  qui  frappe  d'abord,  et  déconcerte 
quelque  peu  l'œil  et  l'esprit  du  visiteur,  c'est 
la  bizarre  inclinaison  des  immenses  arceaux 
qui  servent  de  base  à  la  colonne  monumen- 
tale. Si  vous  demandez  à  un  ingénieur  la 
cause,  la  raison  d'être,  de  ce  mode  spécial 
d'inclinaison  et  d'obliquité  des  courbes  de 
la  base,  il  vous  dira  que  c'est  par  le  calcul 
qu'on  a  été  conduit  à  adopter  cette  courbe, 
et  que  nulle  autre  n'aurait  été  propre  à 
à  supporter  l'effort  prodigieux  du  poids  de 
métal  que  représente  ladite  masse» 

Mais  ce  n'est  pas  seulement  l'inclinaison 
et  i'évidement  de  la  base  qui  donnent  à  la 
tour  toute  sa  solidité;  cette  qualité  lui  est 
assurée  encore  par  l'immense  profondeur 
de  ses  fondations.  Ces  fondations,  ou  piliers, 
au  nombre  de  quatre,  sont  désignés  sous 


les  noms  de  piliers  Nord,  Sud,  Est  et  Ouest. 

Quand  on  examine  ces  quatre  supports, 
on  est  loin  de  se  douter  des  travaux  vraiment 
cyclopéens  qu'il  a  fallu  exécuter  pour  les 
asseoir  dans  le  sol.  H  n'est  donc  pas  hors 
de  propos  de  rappeler  tout  ce  qu'il  a  fallu 
faire  pour  donner  aux  quatre  bases  de  la 
tour  leur  inébranlable  assiette. 

Les  nombreux  sondages  entrepris  par 
M.  Eiffel  dans  le  Champ  de  Mars,  prou- 
vèrent que  l'assise  inférieure  de  ce  sol  est 
formée  d'une  énorme  couche  d'argile  plas- 
tique, qui  n'a  pas  moins  de  16  mètres  d'épais- 
seur, et  qui  repose  sur  la  craie.  Sèche  et 
compacte,  cette  argile  peut  supporter  des 
charges  de  3  à  4  kilogrammes  par  centi- 
mètre carré. 

La  couche  d'argile,  légèrement  inclinée 
depuis  l'Ecole  militaire  jusqu'à  la  Seine, 
est  surmontée  d'un  banc  de  sable  et  gra- 
vier, compact,  éminemment  propre  à  rece- 
voir des  fondations.  Jusqu'aux  environs  de 
la  balustrade  qui  sépare  le  Champ  de  Mars 
proprement  dit  appartenant  à  l'État,  du 
square  appartenant  à  la  "Ville,  c'est-à-dire 
à  peu  près  à  la  hauteur  de  la  rue  de  l'Uni- 
versité, cette  couche  de  sable  et  gravier  a 
une  hauteur,  à  peu  près  constante,  de  6  à 
7  mètres.  Au  delà,  on  entre  dans  L'ancien  lit 
de  la  Seine;  et  l'action  des  eaux  a  réduit 
l'épaisseur  de  cette  couche,  qui  va  toujours 
en  diminuant,  pour  devenir  à  peu  près  nulle 
quand  on  arrive  au  lit  actuel. 

La  couche  solide  de  sable  et  gravier  est 
surmontée  elle-même  d'une  épaisseur  va- 
riable de  sable  fin,  de  sable  vaseux  et  de 
remblais  de  toute  nature,  impropres  à  rece- 
voir des  fondations. 

Certaines  considérations  administratives 
ayant  dû  faire  renoncer  à  implanter  la  tour 
dans  la  partie  du  Champ  de  Mars  apparte- 
nant à  l'État,  où  les  fondations  n'auraient 
présenté  aucune  difficulté,  on  se  décida  à 
la  reporter  à  l'extrême  limite  du  square. 
Les  fondations  de  chacun  de  ses  pieds  sont 
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ainsi  séparées  de  l'argile  par  une  épaisseur 
suffisante  de  gravier. 

C'est  sur  ce  sol  solide  qu'on  posa  les  fon- 
dations, consistant  en  quatre  piles  de  maçon- 
nerie. Les  fondations  ont  été  faites  au  moyen 
de  l'air  conlprimé,  à  l'aide  de  caissons  en 
tôle,  de  6  mètres  de  long,  sur  16  de  large, 
au  nombre  de  quatre  pour  chaque  pile. 

Connaissant  bien  les  bases  sur  lesquelles 
repose  la  tour,  nous  pouvons  en  décrire  les 
différentes  parties. 

Pour  arriver  à  la  première  plate-forme, 
qui  est  à  58  mètres  du  sol,  on  peut  se  passer 
d'ascenseur.  La  montée  est  si  douce  et  si 
facile,  les  marches  qui  conduisent  à  la  pre- 
mière plate-forme,  sont  si  larges  et  d'une 
si  faible  pente ,  qu'il  serait  vraiment  fâcheux 
de  se  priver  du  spectacle  charmant  que 
donne  cette  ascension.  Dix  minutes  suffisent 
pour  franchir  les  350  marches,  et  l'œil  est 
incessamment  charmé  du  spectacle  qu'il 
rencontre  jusqu'à  la  première  plate-forme. 

Cette  surface  est  immense,  elle  ne  mesure 
pas  moins  de  4200  mètres  carrés.  La  partie 
centrale,  qui  est  à  jour,  sur  une  étendue  de 
900  mètres  carrés,  permet  de  plonger  le 
regard  dans  l'intervalle  des  quatre  piliers, 
et  de  mesurer  la  hauteur  à  laquelle  on  se 
trouve,  tout  en  ayant  le  spectacle  des  cons- 
tructions qui  ont  été  conservées  dans  le 
Champ:  de  Mars. 

On  a  inscrit  sur  là  frise  qui  environne  le 
premier  étage,  les  noms  des  ingénieurs  et 
des  savants  français  qui  ont  le  plus  con- 
tribué au  progrès  des  sciences,  dans  notre 
siècle. 

La  plate-forme j  qui  peut  recevoir  mille 
visiteurs,  se  compose  d'une  partie  centrale, 
où  Ton  avait  installé,  pendant  l'Exposition 
de  1889,  quatre  restaurants  :  un  restaurant 
français,  un  bar  flamand,  un  restaurant  russe 
et  un  buffet  anglo-américain.  Ces  quatre 
établissements  étaient  entourés  d'une  gale- 
rie-terrasse, qui  recevait  les  promeneurs. 


Aux  quatre  coins  de  la  plate -forme  se 
trouve  le  débouché  des  quatre  ascenseurs 
qui  permettent  au  visiteur  timide  de  gravir 
sans  fatigue  cette  hauteur. 

Nous  n'avons  rien  dit  de  cet  ascenseur, 
ayant  admis  que  nous  ne  nous  sommes 
servis  pour  monter  que  de  l'ascenseur  dont 
nous  a  gratiné  la  nature.  Nous  ne  pouvons 
cependant  nous  dispenser  de  décrire  les 
appareils  mécaniques  qui  servent  à  élever 
les  amateurs,  du  sol  au  premier  étage. 

Deux  systèmes  différents  remplissent  cet 
office  :  l'ascenseur  du  système  Roux  et 
Combaluzier,  et  l'ascenseur  américain  de 
M.  Qtis. 

MM.  Roux  et  Combaluzier,  constructeurs 
français,  ont  modifié  l'ascenseur  hydrau- 
lique en  usage  aujourd'hui  dans  les  mai- 
sons particulières  et  les  hôtels,  de  manière 
à  l'adapter  au  cas  particulier  d'un  éléva- 
teur obligé  de  suivre  certaines  inflexions 
olans  sa  course,  et  ne  pouvant,  dès  lors, 
conserver  la  rigidité  propre  au  piston  des 
ascenseurs  hydrauliques  ordinaires. 

Le  piston  articulé  de  MM.  Roux  .et  Com- 
baluzier agit  par  compression,  comme  dans 
les  ascenseurs  à  tige  verticale  ;  seulement 
la  tige  est  articulée.  Il  est,  en  effet,  consti  tué 
par  une  série  de  petits  pistons,  ayant  la 
forme  de  tiges  à  fourches,  qui  sont,  en 
outre,  munis  de  deux  galets  en  chaque  point 
d'attache. 

Quand  on  introduit  ce  piston  dans  un 
conduit  circulaire,  il  le  parcourt  sans  diffi- 
culté, si  l'on  vient  agir  sur  lui  par  refoule- 
ment. Il  se  courbe  et  serpente,  en  suivant 
les  sinuosités  de  ce  conduit,  comme  le  ferait 
une  chaîne  tirée  par  son  extrémité  libre. 
Si  l'on  fixe  ce  piston  au  plancher  d'une  ca- 
bine d'ascenseur,  et  que  l'on  actionne  ce 
piston  par  un  moteur  à  vapeur  installé  au- 
dessous  de  la  cage  de  l'ascenseur,  on  fera 
suivre  à  la  cabine  le  chemin  que  Ton  vou- 
dra, pourvu  que  le  conduit  dans  lequel  sera 
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logé  le  piston  suive  lui-même  le  chemin  à 
parcourir.  En  joignant  les  deux  extrémités 
de  ce  piston  flexible,  on  en  fait  une  chaîne 
sans  fin,  qui  se  meut  sur  deux  poulies.  La 
poulie  inférieure  donne  le  mouvement,  et 
la  supérieure  sert  de  moyen  de  renvoi. 


Du  premier  étage  de  la  tour,  on  a  déjà 
sous  les  yeux  un  spectacle  intéressant;  mais 


nous  ne  pouvons  nous  y  attarder,  il  s'agit 
de  monter  plus  haut  :  Excelsior  ! 

L'accès  de  la  première  plate-forme  à  la 
deuxième  se  fait  par  un  escalier,  ou  par  un 
ascenseur.  Nous  vous  supposons,  cher  lec- 
teur, assez  déterminé  et  assez  valide  pour 
gravir  l'escalier  tournant,  et  nous  allons 
commencer,  avec  vous,  l'ascension  par  cette 
voie. 

Il  est  plus  pénible  de  gravir  ce  deuxième 
escalier  ;  car  ses  marches  sont  assez  étroites, 
et  sa  révolution  sur  son  axe  est  un  peu 


courte;  ce  qui  oblige  à  tourner  sans  cesse. 
Mais  si  votre  organisation  vous  a  suffisam- 
ment prémuni  contre  le  vertige,  vous  sup- 
porterez facilement  cet  exercice.  Du  reste, 
la  vue  est  continuellement  arrêtée  par  l'entrer 
croisement  extraordinaire  de  poutres  mé- 
talliques qui  servent  de  cage  à  l'escalier;  et 
si  l'on  veut  combattre  le  vertige,  il  faut 
s'appliquer  à  regarder  avec  soin  le  mode 
d'articulation  des  pièces,  composant  la  car- 
casse de  la  tour. 

C'est,  en  effet,  une  véritable  merveille 
que  cet  assemblage  de  petites  poutres  de 
fer,  en  nombre  incalculable,  dont  le  treillis 
constitue  toute  la  structure  de  la  tour. 
Quand  on  se  reporte  par  la  pensée  à  la 
manière  dont  ces  mille  jointures  métalli- 
ques ont  été  assemblées  et  fixées,  on  ne 
peut  s'empêcher  d'admirer  la  hardiesse  de 
l'homme  et  les  ressources  de  l'industrie, 
qui  ne  recule  devant  aucune  impossibilité 
apparente. 

La  première  partie  de  la  tour  n'offrait 
pas  de  difficulté  de  construction;  mais, 
pour  élever  la  partie  allant  de  la  première 
plate-forme  à  la  deuxième,  on  ne  pouvait 
se  servir  des  procédés  de  montage  qui 
avaient  été  suivis  pour  porter  la  construc- 
tion métallique  à  la  hauteur  de  50  mètres. 
Les  poutres  métalliques  ne  pouvaient,  en 
effet,  être  posées  dans  l'espace,  où  tout 
appui  manquait.  Le  procédé  de  construction 
adopté  fut  d'une  hardiesse  remarquable.  On 
éleva  quatre  grands  pylônes,  en  charpente, 
de  45  mètres  de  hauteur  ;  et  sur  ces  cons- 
tructions de  bois  provisoires,  on  posa  les 
poutres  de  fer,  destinées  à  relier  les  quatre 
faces  des  montants  de  la  tour.  Ces  quatre 
montants  furent  rapprochés  peu  à  peu,  par 
le  moyen  employé  dans  ce  cas,  et  qui  con- 
siste à  faire  écouler  une  provision  de  sable 
qui,  par  sa  chute,  soulève  les  arbalétriers  : 
ce  qui  rapproche  progressivement  les  piles 
mobiles  des  poutres  métalliques. 

Pour  monter  le  reste  de  la  partie  métal- 
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Fig.  462.  —  Une  cabine  de  l'ascenseur  de  la  tour  Eiffel. 


lique,  on  fixa  sur  le  plancher,  obtenu  comme 
il  vient  d'être  dit,  quatre  énormes  grues. 
•■C'est  au  moyen  des  cordes  attachées  à  ces 
grues,  que  les  pièces  de  fer  arrivaient  aux 
ouvriers,  qui  étaient  perchés  dans  la  mem- 
brure. C'était  un  spectacle  curieux  que  ces 
pièces  de  fer,  levées  par  lès  grues,  se  balan- 
çant dans  l'air,  jusqu'au  moment  où  elles 
allaient  s'abattre,  comme  d'elles-mêmes,  au 
point  précis  où  elles  devaient  se  placer. 
Alors,  les  ouvriers  riveurs  approchaient  les 
clous  rougis  au  feu  des  trous  percés  par 
avance  dans  chaque  pièce,  et  à  coups  de  mar- 
teau, ils  en  opéraient  la  rivure  inébranlable. 
'  Ce  n'est  qu'à  partir  de  150  mètres  que  les 
poutres  et  les  pièces  de  fer  ont  été  hissées  par 
une  locomobile,  placée  à  l'étage  inférieur. 

Du  premier  au  second  étage,  il  y  a  380  mar- 
ches à  gravir  ;  la  montée  exige  40  minutes. 

s.  T.  II. 


C'est  par  l'escalier  tournant  que  nous  avons 
supposé  le  voyageur  aérien  parvenu  à  la 
deuxième  plate-forme;  mais  le  plus  grand 
nombre  des  visiteurs,  il  faut  le  dire,  montent 
par  l'ascenseur. 

L'appareil  employé  ici  est  l'ascenseur 
américain  Otis,  qui  fonctionne  déjà  jus- 
qu'au premier  étage,  et  qui  diffère  de  l'as- 
censeur Roux  et  Gombaluzier,  en  ce  que  le 
piston  hydraulique  au  lieu  d'agir  dans  un 
tube  divisé  en  tronçons,  fait  tourner  un  ar- 
bre, autour  duquel  s'enroule  une  corde 
comme  dans  les  roues  hydrauliques  du 
système  Armstrong. 

Que  Ton  y  arrive  par  l'ascenseur  ou  par 

l'escalier,  la  deuxième  plate-forme  offre  au 

visiteur  un  très  intéressant  spectacle.  On  est 

à  116  mètres  au-dessus  du  sol,  et  la  surface 

totale  de  ce  plancher  est  de  1400  mètres 
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environ.  La  plateforme  n'est  qu'un  sim- 
ple promenoir,  d'une  longueur  de  150  mè- 
tres et  d'une  largeur  de  2m,60,  mais  du  haut 
de  cet  observatoire  la  vue  est  splendide  ; 
c'est  Paris  tout  entier,  avec  son  enceinte 
immense,  ses  monuments,  ses  avenues,  ses 
grandes  places,  et  les  sillons  de  ses  grandes 
rues.  Là  toutes  les  hauteurs  s'aplanissent. 
On  voit  le  Trocadéro  tomber  au  niveau  de 
la  Seine,  et  le  Mont-Valérien  s'affaisser  dans 
la  plaine.  Les  collines  de  Montmartre  seules 
produisent  comme  une  tache  blanche  à  l'ex- 
trémité de  l'horizon.  Versailles,  avec  ses 
longues  avenues,  apparaît  au  loin.  C'est 
comme  une  ascension  en  ballon  captif. 
Les  objets  apparaissent,  en  effet,  avec  des 
dimensions  les  plus  réduites.  Les  hommes 
sont  comme  des  mouches,  et  les  édifices 
ressemblent  aux  petites  maisons  de  bois  qui 
servent  de  jouets  aux  enfants. 

L'esprit  s'exalte  à  ce  spectacle  ;  la  penséè 
se  transforme  et  s'agrandit.  On  voit  sous  ses 
pieds  la  fourmilière  humaine.  Les  dômes  et 
les  toits  des  édifices  du  Champ  de  Mars,  con- 
servés après  l'Exposition,  brillent  comme 
des  points  étincelants  au  soleil.  Les  lignes 
des  allées,  des  chemins,  des  passerelles  et 
des  ponts,  ainsi  que  la  Seine,  se  détachent  en 
blanc  sur  le  fond  du  tableau,  qu'égayent  les 
tons  heureux  de  la  végétation  environnante . 

Mais  ne  nous  attardons  pas  en  si  beau 
chemin.  Montons  encore  :  Excelsior! 

Ici,  quelle  que  soit  la  bonne  volonté  du 
touriste,  il  n'y  a  plus  possibilité,  pour  lui, 
de  se  servir  de  ses  jambes,  s'il  veut  conti- 
nuer sa  montée  ;  il  faut  qu'il  prenne  l'ascen- 
seur. Encore  faudra-t-il,  à  moitié  chemin, 
qu'il  effectue  un  transbordement  de  cabine. 

Faisons  remarquer  que  rien  n'empêche- 
rait de  monter  par  l'escalier  qui  existe  à 
l'intérieur  de  la  colonne.  Seulement,  cet 
escalier,  fort  étroit,  ne  pourrait  livrer  pas- 
sage à  plus  d'une  personne,  et  dès  lors,  il 
ne  suffirait  pas.  C'est  donc  à  l'ascenseur 
qu'il  faut  avoir  recours. 


Cet  ascenseur  est  d'un  système  tout  par- 
ticulier, imaginé  par  M.  Édoux,  à  qui  Ton 
doit  la  plupart  des  appareils  d'élévation  en 
usage  dans  les  maisons  et  hôtels.  Il  assure 
une  sécurité  absolue.  Il  se  compose  de  deux 
cabines  reliées  par  des  câbles  :  l'une  des 
cabines  effectue  le  transport  depuis  la  se- 
conde plate-forme  jusqu'à  \mplancher  inter- 
médiaire construit  à  cet  effet;  l'autre  ca- 
bine élève  les  fardeaux  depuis  le  plancher 
intermédiaire  jusqu'au  troisième  étage. 

Ce  plancher  intermédiaire,  disposé  à  mi- 
hauteur  entre  le  second  étage  et  la  plate- 
forme supérieure,  est  le  point  de  départ  de 
l'ascenseur  Édoux,  c'est-à-dire  d'un  ascen- 
seur hydraulique  vertical  à  piston  plon- 
geur, analogue  à  celui  du  Trocadéro,  dont 
la  cabine  est  disposée  sur  l'extrémité  de 
ce  piston.  Cette  cabine  effectue  le  transport 
jusqu'à  la  plate-forme  supérieure,  soit  une 
course  de  80  mètres. 

Elle  est  reliée  par  des  câbles  à  une 
deuxième  qui  forme  contrepoids,  et  qui 
effectuera  le  transport  des  voyageurs  du 
deuxième  étage  jusqu'à  ce  plancher  inter- 
médiaire, sur  une  hauteur  égale  de  80  mè- 
tres ;  de  manière  qu'à  l'aide  de  ces  deux 
cabines,  voyageant  en  sens  contraire,  et 
par  un  simple  transbordement  à  mi-hauteur, 
on  effectue  une  course  totale  de  160  mètres. 

Le  guidage  de  l'ascenseur  est  constitué 
par  une  poutre-caisson,  occupant  le  centre 
de  la  tour,  d'une  hauteur  de  160m,40,  et 
par  deux  autres  poutres  de  section  plus 
petite,  l'une,  à  gauche,  allant  du  second 
étage  au  plancher  intermédiaire,  et  l'autre, 
à  droite,  allant  de  ce  dernier  plancher  au 
sommet  de  la  tour. 

La  première  cabine  est  portée  par  deux 
pistons  de  presse  hydraulique  de  0m,32  de 
diamètre,  donnant  ensemble  une  section  de 
1600  centimètres  carrés,  etse  déplaçant  dans 
des  cylindres  en  acier  de  0m,38  de  diamètre. 
Ces  deux  pistons  sont  articulés  à  leur  partie 
supérieure  sur  un  palonnier,  dont  le  mi- 
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lieu  porte  la  cabine  ;  de  cette  façon,  celle-ci 
s'élève  toujours  régulièrement,  sans  être 
influencée  en  rien  par  les  légères  variations 
de  vitesse  des  pistons,  variations  ne  pouvant 
résulter,  et  cela  dans  une  très  faible  me- 
sure, que  de  frottements  inégaux  aux  gar- 
nitures des  pistons. 

De  la  partie  supérieure  de  cette  première 
cabine  et  des  deux  extrémités  du  palonnier 
partent  quatre  câbles,  qui,  passant  par  des 
poulies  établies  au  sommet  de  la  tour,  sou- 
tiennent la  deuxième  cabine;  deux  des 
câbles  s'attachent  sur  un  palonnier,  au  mi- 
lieu duquel  est  suspendue  cette  cabine  ;  les 
deux  autres  câbles  sont  fixés  directement 
au  corps  de  la  cabine  même,  et  sont  desti- 
nés à  servir  de  système  de  sécurité. 

Les  cabines,  qui  peuvent  élever  750  per- 
sonnes à  l'heure,,  ont  une  surface  de  14  mètres 
carrés,  et  contiennent  environ  63  personnes. 
Chaque  cabine  ne  parcourant  que  la  moi- 
tié de  la  course  totale,  il  en  résulte  un 
échange  de  l'une  à  l'autre,  à  la  hauteur 
du  plancher  intermédiaire;  cet  échange  se 
fait  par  deux  chemins  distincts  et  par  suite 
sans  perte  de  temps,  La  durée  d'une  ascen- 
sion avec  la  vitesse  de  0m>90  par  seconde, 
se  décompose  ainsi  :  une  minute  et  demie 
pour  la  course  de  chaque  cabine  et  une  mi- 
nute pour  le  passage  de  Tune  à  l'autre,  soit 
5  minutes  pour  un  voyage  aller  et  retour, 
ou  4  minutes  pour  la  durée  du  trajet  de  la 
deuxième  plate-forme  au  sommet. 

Les  deux  cylindres  moteurs  des  cabines 
sont  alimentés  par  un  cône  distributeur,  as- 
surant ainsi  dans  chacun  d'eux  une  ad- 
mission égale,  et  donnant  pour  le  piston 
des  déplacements  égaux. 

Ce  distributeur  est  alimenté  lui-même 
par  un  réservoir  situé  au  sommet  de  la  tour, 
et  d'une  capacité  d'environ  20  000  litres. 

Un  frein  très  puissant  permet  de  répon- 
dre absolument,  dé  tout  accident  et  d'af- , 
firmer.  que>  •  dans  le  cas  de  rupture  d'un 
organe  important  de  l'ascenseur,  les  :  visi- 


teurs portés  par  la  cabine  n'auraient  a  re- 
douter aucune  chute. 

Tous  les  ascenseurs  de  la  tour  Eiffel  sont 
mus  par  l'eau.  Ils  ont  nécessité  l'installa- 
tion de  plusieurs  systèmes  de  pompes  à  va- 
peur :  les  unes  du  système  Girard ,  pour  les 
ascenseurs  Roux  et  Otis  ;  les  autres  du 
système  Worthington,  pour  l'ascenseur 
Edoux.  Ces  pompes  effectuent  un  travail 
continu  de  300  chevaux-vapeur. 

L'ensemble  des  ascenseurs  de  la  tour 
permet  d'élever  par  heure  2350  personnes 
an  premier  et  au  deuxième  étage,  et  750  per- 
sonnes au  sommet  ;  l'ascension  totale  s'effec- 
tue en  sept  minutes* 

On  a  calculé  que  10  000  visiteurs  peu- 
vent se  trouver  à  la  fois  dans  la  tour,  répan- 
dus sur  les  deux  plates-formes,  les  escaliers 
ou  les  ascenseurs. 

La  troisième  plate-forme,  à  laquelle  nous 
voici  parvenus,  est  à  276  mètres  au-dessus 
du  sol.  Elle  ne  contient  guère  qu'une  grande 
salie,  de  66  mètres  carrés  de  surface,  pou- 
vant recevoir  800  personnes.  Tout  son  pour- 
tour est  fermé  par  des  glaces,  qui  permettent 
d'observer,  à  l'abri  du  vént,  qui  est  souvent 
très  fort  à  cette  hauteur,  le  magnifique  pa- 
norama que  l'on  embrasse  circulairement. 

Inutile  de  dire  que  la  vue  est  toute  diffé- 
rente à  cette  hauteur  qu'aux  niveaux  infé- 
rieurs. On  aperçoit  Paris  et  ses  environs, 
comme  sur  une  carte  de  géographie  en  re- 
lief, mais  avec  une  couleur  de  tons  très  peu 
variés  :  la  verdure /paraît  noire,  et  les  rues 
ressemblent  à  des  sillons  clairs,  sur  un  fond 
brun  et  monotone.  Aucun  bruit  ne  monte 
à  cette  hauteur;  la  ville,  si  fiévreuse  et  si 
mouvementée,  apparaît  comme  le  séjour  du 
silence  et  de  l'immobilité.  C'est  un  amas 
de  pierres,  d'où  ne  sort  aucune;  rumeur. j  - 

Beaucoup  de  personnes  préfèrent  la  vue 
du  premier  étage  à  cette  dernière,  l'extrême 
élévation  ne  permettant  plus  de  rien  dis- 
cerner, bien  distinctement.    .  \  '  ;  :  :  . 

-  S.  -A 

On  assure  qu'à  cette  hauteur  la  vue  atteint 
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jusqu'à  90  kilomètres,  et  que,  quand  le 
temps  est  exceptionnellement  clair,  par 
exemple  après  de  grandes  averses  qui  ont 
bien  balayé  l'atmosphère,  la  vue  peut  s'éten- 
dre à  200  kilomètres  (50  lieues). 

Ce  sont  là  toutefois  des  prévisions  de 
calcul  plutôt  que  des  observations  réalisées. 
Ge  qui  est  avéré,  c'est  qu'on  a  aperçu  les 
feux  nocturnes  de  la  tour  Eiffel  du  haut 
des  collines  d'Orléans.  C'est  un  résultat  bon 
à  noter  ;  car  il  s'agit  d'un  fait  constaté  direc- 
tement, et  non  d'une  évaluation  du  calcul. 

Le  public  n'est  pas  admis  à  monter  au- 
dessus  de  la  troisième  plate-forme  (276  mè- 
tres); mais  là  ne  se  termine  pas  le  monu- 
ment. Sa  hauteur  totale  étant  de  300  mètres, 
ce  dernier  métrage  est  occupé  par  le  cam- 
panile et  la  flèche,  lesquels,  mis  bout  à  bout, 
complètent  les  300  mètres. 

Le  campanile  (fi g.  463)  est  composé  de 
quatre  parois  à  treillis,  terminées  en  ar- 
ceaux, et  supportant  un  phare  d'une  puis- 
sance et  d'une  portée  visuelle  qui  surpas- 
sent tout  ce  qui  a  été  vu  jusqu'à  ce  jour. 
Un  petit  escalier  tournant  conduit 
les  personnes  de  service  à  l'appareil 
optique  qui  constitue  le  phare. 

Le  campanile  est  affecté  spéciale- 
ment à  des  laboratoires  scientifiques, 
qui  sont  au  nombre  de  trois.  Le  pre- 
mier est  consacré  aux  observations 
astronomiques,  le  second  à  la  météoro- 
logie et  à  la  physique  du  globe,  le 
troisième  à  l'histoire  naturelle  et  à  la 
biologie,  ainsi  qu'aux  études  de  l'air 
au  point  de  vue  micrographique. 

Tout  le  monde  a  vu,  à  Paris,  les  feux  di- 
versement colorés  (blanc,  vert  et  rouge) 
que  la  sommité  de  la  tour  Eiffel  lançait 
chaque  soir,  pendant  l'Exposition  de  1889, 
dans  toutes  les  directions.  Il  n'est  donc  pas 
sans  intérêt  de  donner  quelques  détails  sur 
l'appareil  dioptrique  qui  produit  ces  magni- 
fiques éclats. 


Il  s'agissait  de  porter  les  rayons  lumineux 
émanés  d'un  foyer  électrique,  dans  un 


Fig.  463.  —  Le  campanile  de  la  tour  Eiffel. 

cercle  de  plus  de  dOO  kilomètres.  Jamais 
jusque-là,  on  n'avait  envisagé  l'idée  d'une 
pareille  portée,  et  aucun  éclairage  de  phare 
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ne  donnait  le  moyen  de  comparaison  appli- 
cable à  ce  cas. 

Au  lieu  d'un  seul  foyer  électrique,  comme 
dans  nos  phares,  on  a  pris  48  foyers,  d'une 
égaie  intensité ,  que  l'on  a  disposés  à  trois 
hauteurs  différentes.  Cette  source  lumi- 
neuse totale  représente  3000  ampères. 

La  différence  de  couleur  des  feux  n'est 
pas  produite  par  des  foyers  différents  :  c'est 
tout  simplement  un  mécanisme  d'horlo- 
gerie, qui  fait  tourner  devant  la  source  lu- 
mineuse une  série  de  plaques  de  verre  di- 
versement colorées,  lesquelles,  par  leur 
succession  et  leur  interposition ,  produisent 
la  variation  des  couleurs.  C'est,  d'ailleurs, 
le  moyen  employé  dans  les  phares  de  nos 
côtes  pour  diversifier  les  feux  qui  signalent 
aux  navigateurs  l'entrée  des  ports. 

C'est  ainsi  que,  chaque  nuit,  le  phare  de 
la  tour  Eiffel  promenait  ses  feux  colorés 
aux  divers  points  de  l'horizon. 

Ajoutons  que  son  rayon  de  projection 
était  trop  grand  pour  que  les  feux  fussent 
aperçus  du  Champ  de  Mars.  On  ne  pou- 
vait les  voir  que  d'une  distance  de  1500  mè- 
tres, c'est-à-dire  des  Champs-Elysées,  des 
Invalides  ou  de  la  place  de  la  Concorde. 

Le  phare  proprement  dit,  que  nous  re- 
présentons sur  la  figure  464,  est  constitué  par 
deux  systèmes  superposés  d'éléments  opti- 
ques, comprenant  :  1"  un  système  de  verres 
dioptriques,  ou  tambour  (réfracteur simple), 
destiné  à  porter  la  lumière  à  grande  dis- 
lance. La  divergence  des  rayons  est  due 
aux  dimensions  de  la  source  lumineuse  ob- 
tenue par  un  arc  voltaïque  de  5500  carcels; 
2°  un  système  d'éléments  eatadioptriques, 
ou  à  réflexion  totale.  Les  éléments  ont  été 
calculés  pour  éclairer  les  abords  de  la  tour, 
de  1500  mètres  jusqu'à  l'horizon,  dans  un 
angle  de  11°, 5. 

Le  tambour  dioptrique  supérieur  multi- 
plie la  lumière  par  13,  et  la  fait  passer  de 
5500  carcels  à  70  000.  L'anneau  cata- 
dioptrique  partie  inférieure  de  l'appareil 


optique,  la  multiplie  dans  des  proportions 
moindres,  mais  suffisantes. 

La  lumière  qu'envoient  ces  anneaux  de 
verre  taillé,  superposés,  est  graduée  suivant 
la  distance,  et  augmente  à  mesure  que  l'on 
s'éloigne  de  l'axe  de  la  tour.  L'intensité  vi- 
sible à  Paris  dans  les  éclats  est  de  24 1 46  car- 
cels à  1503  mètres  de  la  tour;  elle  est  de 
64  474  carcels, à  1850  mètres,  de  86  711  car- 
cels à  2194  mètres,  de  99283  carcels  à 
.  2500  mètres.  A  4120  mètres,  le  tambour 
mobile  commence  à  faire  sentir  ses  effets  : 
son  intensité  est  de  63  398  carcels  dans  le 
feu  fixe,  et  de  516761  carcels  dans  les 
éclats. 

Les  projecteurs  (système  Mangin),  au 
nombre  de  deux,  ont  été  construits  par 
MM.  Sautter  et  Lemonnier.  Ils  ont  0m,90  de 
diamètre,  et  sont  formés  d'un  miroir  apla- 
nétique.  Le  foyer  lumineux,  placé  très  près 
du  miroir,  est  une  lampe  électrique  à  arc, 
de  même  intensité  que  celle  du  phare.  Les 
charbons  de  cette  lampe  sont  inclinés  à 
45  degrés.  Le  projecteur,  monté  sur  un 
socle,  se  meut  dans  tous  les  sens,  à  l'aide 
de  deux  volants,  que  l'on  manœuvre  à  la 
main.  L'intensité  moyenne  du  rayon  lumi- 
neux est  de  6  à  8  millions  de  becs  Carcel. 

Il  a  été  possible,  avec  de  bonnes  lunettes, 
d'éclairer  les  objets  à  11  kilomètres.  On 
peut  éclairer  de  haut  en  bas  des  objets  très 
rapproches,  jusqu'à  275  mètres  du  pied  de 
la  tour. 

La  portée  du  phare  en  ligne  droite  étant 
de  203  kilomètres,  on  peut  le  voir  de  très 
loin  quand  on  est  sur  un  lieu  élevé. 

II  paraît  que  le  phare  de  la  tour  Eiffel  a 
été  vu  à  Bar-sur- Aube,  qui  est  à  190  kilo- 
mètres de  Paris.  L'observateur  était  sur  une 
colline  de  300  mètres  d'altitude.  Il  a  encore 
été  vu  du  Haut  de  la  cathédrale  de  Char- 
tres, à  75  kilomètres  de  Paris,  et  du  haut 
de  la  cathédrale  d'Orléans,  à  115  kilomè- 
tres. A  ces  grandes  distances,  on  le  voit 
comme  un  point  lumineux. 
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Outre  les  feux  colorés  produits  par  les 
verres  tournants,  on  sait  que  le  phare  de 
la  tour  Eiffel  projette  circulairement  d'é- 
normes faisceaux  de  lumière  blanche.  Ces 
projections  sont  opérées  par  le  même  appa- 
reil qui  sert,  à  bord  dé  nos  navires  cui- 
rassés, à  scruter  l'horizon,  et  à  éclairer 
puissamment  un  point  quelconque  de  la 
mer  ou  du  rivage,  particulièrement  quand 
il  s'agit  de  reconnaître  la  présence  d'un 
bateau-torpilleur.  Les  projecteurs  électri- 
ques servaient  à  lancer  des  gerbes  lumi- 
neuses qui  venaient  frapper  Paris  et  ses 
environs,  jusqu'à  une  distance  de  8  à  10  ki- 
lomètres. 

On  voitsur  la  figure  465,  l'installation  des 
projecteurs  sur  la  terrasse  de  la  deuxième 
plate-forme. 

La  partie  extrême  de  la  tour  est  une  pe- 
tite terrasse  surmontant  le  phare,  et  qui  se 
trouve  juste  à  300  mètres  de  hauteur.  De 
là  part  le  drapeau,  aux  couleurs  françaises, 
qui  décore  triomphalement  le  monument 
dû  au  génie  de  notre  nation. 

On  arrive  du  campanile  à  la  terrasse  ter- 
minale par  un  petit  escalier  tournant,  placé 
dans  un  véritable  tuyau  métallique,  qui  n'a 
que  80  centimètres  de  diamètre. 

Ce  sont  de  simples  échelons  de  fer,  ne 
donnant  passage  qu'à  une  seule  personne  à 
la  fois.  C'est  par  là  que  M.  Eiffel,  le  31  mars 
1889,  à  %  heures  40  minutes,  alla  hisser  le 
drapeau  annonçant  le  moment  de  la  termi- 
naison de  l'entreprise. 

Beaucoup  de  personnes  s'imaginent  que 
la  hampe  qui  supporte  le  drapeau  est  un 
paratonnerre.  C'est  une  erreur.  La  tour 
Eiffel  n'a  pas  besoin  de  paratonnerre.  Elle 
est  elle-même  le  plus  beau  des  paraton- 
nerres connus,  et  elle  protège  un  espace 
considérable  dans  son  rayon.  Cette  énorme 
masse  métallique  est,  en  effet,  mise  en  com- 
munication constante  avec  la  couche  aqui- 
fère  du  sol  du  Champ  de  Mars,  par  des 
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conducteurs  métalliques  spéciaux,  enfouis 
sous  chaque  pilier.  La  conductibilité  de  cet 
immense  paratonnerre  est  ainsi  suffisam- 
ment assurée. 

C'est  d'ans  la  terrasse  terminale  surmon- 
tant le  drapeau,  que  Ton  a  pu  s'assurer, 
par  des  observations  directes,  d'un  fait  que 
Ton  avait  souvent  discuté  à  l'avance,  sans 
avoir  aucune  autre  base  que  le  calcul,  à 
savoir  les  oscillations  que  la  tour  pourrait 
éprouver  par  l'effet  du  vent.  On  avait  cal- 
culé qu'au  sommet,  ces  oscillations  ne  dé- 
passeraient pas  10  centimètres.  Les  obser- 
vations faites  jusqu'à  ce  jour,  par  les  plus 
grands  vents  qui  aient  pu  survenir,  ont  con- 
firmé cette  prévision  du  calcul.  On  peut 
donc  être  assuré  que  la  tour,  dans  les  con- 
ditions ordinaires  de  l'atmosphère,  sera 
aussi  inébranlable  qu'un  roc,  et  cela  de  sa 
base  au  sommet. 

Il  est  intéressant  de  savoir  que  la  tour 
de  300  mètres,  qui  pèse  6500  tonnes,  au- 
rait pu  avoir  un  poids  deux  fois  moindre, 
s'il  n'avait  pas  fallu  tenir  compte  du  vent. 
Avec  3000  tonnes  de  fer  elle  suffisait  aux 
exigences  de  sa  propre  stabilité  ;  mais  on 
aurait  couru  le  risque  de  voir  la  tour  tout 
entière,  un  jour  de  bourrasque,  s'abattre 
sur  le  Champ  de  Mars,  Les  violences  et  les 
surprises  du  vent  imposent  â  tous  ceux  qui 
bâtissent  une  excessive  prudence.  On  sait, 
en  effet,  ce  qui  s'est  passé  en  1884  à  l'em- 
bouchure de  la  Tay  en  Ecosse.  Un  pont  de 
tôle  traversait  ce  bras  de  mer.  Des  milliers 
de  trains  l'avaient  franchi  impunément; 
mais  une  nuit  la  tempête  sévit  avec  tant 
de  fureur  que  le  vent  emporta  le  pont,  avec 
un  train  de  chemin  de  fer  qui  le  traversait 
et  qu'on  n'a  plus  revu. 

Il  faut  donc  que  toute  construction  soit 
plus  forte  que  le  vent.  M.  Eiffel  a  voulu 
prévoir,  comme  possibles,  des  cyclones  que 
nos  latitudes  n'ont  jamais  connus.  Si  une 
de  ces  terribles  trombes  vient  jamais  à  se 
produire,  il  y  aura  à  Paris  bien  des  ruines, 
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mais  le  monument  du  Champ  de  Mars  res- 
tera debout  :  impaviclum  ferient  ruinas! 

On  s'est  demandé  quelquefois  ce  qu'a 
coûté  le  monument  de  M.  Eiffel,  et  si  les 
péages  des  visiteurs  pendant  l'Exposition 
ont  couvert  les  frais  de  construction.  On  a 
à  cet  égard  des  renseignements  précis.  Les 
frais  de  construction  ont  été  les  suivants  : 


Total........    6,500  000 

Les  ascenseurs  ont  coûté  600000  francs 
de  plus  qu'on  ne  l'avait  prévu* 

Sur  cette  somme  de  6500  000  francs, 
l'État  a  donné  à  M.  Eiffel  une  subvention 
de  1  500  000  francs  et  la  ville  de  Paris  a 
concédé  le  terrain.  Mais  dans  un  délai  de 
vingt  années  à  partir  de  la  clôture  de  l'Ex- 
position la  tour  appartiendra  à  l'Etat. 

En  attendant,  la  jouissance  en  appartient 
à  une  société  financière,  qui  a  été  formée 
par  M.  Eiffel  et  deux  ou  trois  grandes  maisons 
de  ban  que,  au  capital  de  5  millions  et  demi. 

On  sait  aujourd'hui  que  les  recettes  de  la 
;  seule  année  de  l'Exposition  ont  permis  de 
rembourser  intégralement  le  capital. 

Notre  visite  aux  étages  de  la  tour  prendra 
.fin  ici. 

Nous  avons  parcouru  cle  bas  en  haut 
notre  monument  national.  Nous  n'avons 
qu'à  redescendre  par  Y  ascenseur,  ou  plutôt 
par  le  descenseur,  qui,  en  peu  de  minutes, 
nous  ramènera  au  pied  du  monument. 

Connaissant  bien  maintenant  notre  tour 
de  300  mètres,  nous  pouvons  répondre,  en 
la  quittant,  à  une  question  qui  a  été  bien. 
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souvent  agitée,  avant  et  pendant  son  édifi- 
cation. «  A  quoi  peut  servir  la  tour  du 
Champ  de  Mars?  » 

«  A  rien!  »  disait-on,  avant  son  édifica- 
tion, et  de  très  bonne  foi.  Les  opinions  ont 
singulièrement  changé  depuis  ;  car  mainte- 
nant, on  professe  qu'elle  peut  servir  à  tout. 

La  science  sera  appelée  à  profiter  la  pre- 
mière de  l'existence  de  cet  immense  mât 
métallique,  dans  une  foule  de  cas  que'  les 
physiciens,  les  astronomes  et  les  naturalistes 
se  sont  empressés  de  consigner. 

Écoutons,  par  exemple , pour  l'astronomie , 
l'un  des  plus  illustres  représentants  de  cette 
science,  M,  Janssen,  directeur  de  l'obser- 
vatoire de  M  eu  don. 

Il  est  incontestable,  a  dit  M.  Janssen,  que  c'est 
au  point  de  vue  météorologique  que  la  tour  pourra 
rendre  à  la  science  les  plus  réels  services.  Une 
des  plus  grandes  difficultés  des  observations  mé- 
téorologiques réside  dans  l'influence  perturbatrice 
de  la  station  même  où  Ton  observe.  Gomment  con- 
naître, par  exemple,  la  véritable  direction  du  vent, 
si  un  obstacle  tout  local  le  fait  dévier?  Et  comment 
conclure  la  vraie  température  de  l'air  avec  un  ther- 
momètre influencé  par  le  rayonnement  des  objets 
environnants?  Aussi  les  éléments  météorologiques 
des  grands  centres  habités  se  prennent-ils  en  gé- 
néral en  dehors  môme  de  ces  centres;  et  encore 
est-il  nécessaire  de  s'élever  toujours  à  une  cer- 
taine hauteur  au-dessus  du  sol.  La  tour  donne  une 
solution  immédiate  de  ces  questions.  Elle  s'élève 
à  une  grande  hauteur,  et  par  la  nature  de  'sa  cons- 
truction elle  ne  modifie  en  rien  les  éléments  mé- 
téorologiques à  observer. 

Il  est  vrai  que  300  mètres  ne  sont  pas  négli- 
geables au  point  de  vue  de  la  chute  de  la  pluie,  de 
la  température  et  de  la  pression;  mais  cette  circon- 
stance donne  un  intérêt  de  plus  pour  l'institution 
d'expériences  comparatives  sur  les  variations  dues 
à  l'altitude. 

Je  m'insiste  pas  sur  les  autres  usages  scienti- 
fiques qui  "ont  été  signalés,  avec  raison.  Je  dirai 
seulement  que  la  tour  pourrait  donner  lieu  à  de 
très  intéressantes  observations  électriques.  Il  est 
certain  qu'il  se  fera  presque  constamment  des 
échanges  entre  le  sol  et  l'atmosphère  par  ce  grand 
paratonerre  métallique  de  300  mètres.  Ces  condi- 
tions sont  uniques,  et  il  y  aurait  un  très  grand  in- 
térêt a  prendre  des  dispositions  pour  étudier  le 
passage  du  flux  électrique  à  la  pointe  terminale 
■  de  la  tour. 'Il  sera  souvent  énorme  et  même  d'ob- 
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servation  dangereuse  ;  mais  on  pourrait  prendre 
des  dispositions  spéciales  pour  éviter  tout  acci- 
dent, et  alors  on  obtiendrait  des  résultats  du  plus 
grand  intérêt. 

Je  voudrais  encore  recommander  l'institution 
d'un  service  de  photographies  météorologiques. 
Une  belle  série  de  photographies  nous  donnerait 
les  formes,  les  mouvements,  les  modifications 
qu'éprouvent  les  nuages  et  les  accidents  de  l'at- 
mosphère, depuis  le  lever  du  soleil  jusqu'à  son 
coucher. 

Enfin  je  pourrais  signaler  aussi  d'intéressantes 
observations  d'astronomie  physique,  et  en  parti- 
culier l'étude  du  spectre  tellurique,  qui  se  ferait 
là  dans  des  conditions  exceptionnelles. 

Ainsi  la  tour  sera  utile  à  la  science;  ce  n'est  de 
sa  part  que  de  la  reconnaissance,  car  sans  la  science 
jamais  elle  n'aurait  pu  être  élevée, 

En  ce  qui  touche  les  observations  astronomiques 
proprement  dites,  la  pureté  de  l'air  à  cette  grande 
hauteur  et  l'absence  des  brumes  basses  qui  recou- 
vrent le  plus  souvent  l'horizon  de  Paris  permet- 
tront de  faire  un  grand  nombre  d'observations  d'as- 
tronomie physique,  souvent  impossibles  sous  le 
ciel  de  Paris. 

La  tour  du  Champ  de  Mars  sera,  en  outre,  un 
observatoire  météorologique  merveilleux,  dans  le- 
quel on  pourra  étudier  utilement,  au  point  de  vue 
de  l'hygiène  et  de  la  physique,  la  direction  et  la 
violence  des  courants  atmosphériques,  l'état  et  la 
composition  chimique  de  l'atmosphère,  son  élec- 
trisation,  son  hygrométrie,  la  variation  de  tempé- 
rature à  diverses  hauteurs,  l'étude  de  la  polarisa- 
tion atmosphérique,  etc. 

Un  astronome  attaché  à  l'observatoire  . 
de  Paris,  M.  Pierre  Puiseux,  a  écrit  ce  qui 
suit,  à  propos  des  services  que  la  tour  Eiffel 
rendra  aux  astronomes  : 

Il  est  hors  de  doute  que  la  tour  pourra  rece- 
voir des  applications  utiles  aux  études  astronomi- 
ques. La  mobilité  delà  plate-forme  sous  l'influence 
du  vent  exclut  sans  doute  les  observations  qui  ont 
pour  but  de  fixer  la  position  précise  des  astres, 
mais  elle  laisse  le  champ  libre  à  la  plupart  des  re- 
cherches d'astronomie  physique.  Des  spectroscopes 
destinés  à  analyser  la  lumière  du  soleil  et  des 
étoiles,', à  constater  les  mouvements  propres  des 
astres  par  le  déplacement  des  raies,  fonctionne- 
raient mieux  à  300  mètres  de  hauteur  qu'au  niveau 
du  sol.  L'élimination  des  poussières  et  des  brumes 
locales  permettrait  de  suivre  le  soleil  plus  près  de 
l'horizon.  De  là  un  sérieux  avantage  pour  l'étude 
des  raies  telluriques  dues  à  l'absorption  de  la  lu- 
mière solaire  par  l'atmosphère.  , 
Un  appareil  à  photographie  lunaire  ou  solaire 


serait  aussi  d'un  bon  usage;  son  emploi  serait  sur- 
tout indiqué  dans  iecasde  passages  de  Mercure  ou 
d'éclipsés  s'effectuant  près  de  l'horizon.  Les  pho- 
tographies d'étoiles  ou  de  nébuleuses,  exigeant 
une  pose  appréciable,  seraient  plus  exposées  à  être 
contrariées  par  le  vent  et  devraient  être  réservées 
pour  lés  nuits  calmes.  Il  faut  faire  attention  cepen- 
dant qu'une  translation,  latérale  de  l'instrument 
n'a  pas  d'influence  nuisible;  l'essentiel  est  que 
l'axe  optique  reste  parallèle  à  lui-même  .11  semble 
difficile  de  décider  avant  l'expérience  si  les  mouve- 
ments causés  par  le  vent  seront  bien  démette  na- 
ture. En  tout  cas,  les  aspects  physiques  de  là  lune, 
des  planètes,  des  nébuleuses,  pourront  être  étu- , 
diés  et  dessinés  dans  des  conditions  favorables.  . 

Un  chercheur  ou  un  télescope  de  grande  ou- 
verture, installé  au  sommet  de  la  tour,  permettra 
de  suivre  les  astres  qui  n'atteindraient  qu'une 
faible  hauteur  sur  l'horizon  de  Paris.  Ces  obser- 
vations ne  sauraient  rivaliser  d'exactitude  avec 
celles  des  observatoires  fixés,  niais  elles  pour- 
raient être  effectuées  dans  des  cas  où  cell.esr-ci  de- 
viennent impossibles.  Or,  on  sait  que,  pour  les  astres 
nouvellement  découverts-,  il  est  important  d'obtenir 
le  plus  tôt  pos  sible  des  mesures  même  approchées. 

Une  étude  également  intéressante  pour  là  mé- 
téorologie et  l'astronomie  sera  celle  delà  variation 
de  la  température  avec  l'altitude.  Toutes  les  théo- 
ries delà  réfraction  données  jusqu'à  présent  repo- 
sent sur  des  hypothèses  gratuites  et  souvent  dé- 
menties par  l'expérience.  »  ■  " 

En  ce  qui  concerne  ta  physique  du  globe, 
on  disposera,  pour  la  première  fois,  d'un 
poste  aérien  d'observation  parfaitement  fixe, 
ce  qui  est  autrement  avantageux  que  la 
nacelle  d'un  ballon,  toujours  secouée  par  les 
vents,  dans  une  ascension.  Il  est  évident  que 
l'on  pourra  poursuivre  ainsi,  par  tous  les 
temps,  des  travaux  depuis  longtemps  com- 
mencés sur  la  loi  de  la  chute  des  corps,  la 
résistance  de  l'air  à  différentes  vitesses,  les 
lois  de  l'élasticité,  de  la  compression  des 
gaz  ou  des  vapeurs,  etc.  On  pourra  mesurer 
directement  les  épaisseurs  d'une  atmosphère 
de  mercure  dans  les  pressions  très  élevées, 
au  lieu  de  les  évaluer  par  le  calcul,  comme 
on  a  été  forcé  de  le  faire  jusqu'ici. 

Quant  à  la  météorologie,  on  étudiera  la 
direction  du  vent  et  la  force  des  courants ^ 
atmosphériques,  la  décroissance  de  la  den- 
sité de  l'air,  son  état  d'hygrométrie,  Télec- 
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tricité  atmosphérique,  la  loi  de  la  décrois- 
sance, de  la  température,  etc. 

C'est  ce  que  Hervé  Mangon  expliquait  fort 
bien,  dans  une  communication  adressée, 
le  3  mai  1888,  à  la  Société  météorologique 
de  France. 

La  tour  Eiffel  permettra,  selon  Hervé 
Mangon,  d'organiser  un  grand  nombre 
d'observations  et  d'expériences  météorolo- 
giques du  plus  haut  intérêt,  parmi  les- 
quelles nous  citerons  au  hasard  les  sui- 
vantes : 

La  loi  de  décroissance  de  la  température 
avec  la  hauteur  serait  facilement  observée, 
ét  les  variations  dues  aux  vents,  aux 
nuages,  etc.,  fourniraient  certainement  de 
nombreux  renseignements,  qui  nous  font 
jusqu'à  présent  complètement  défaut. 

La  quantité  de  pluie  qui  tombe  à  diffé- 
rentes hauteurs  sur  une  même  verticale,  a 
été  très  diversement  estimée.  Cette  ques- 
tion, si  intéressante  pour  la  théorie  de  la 
formation  de  la  pluie,  serait  résolue  par 
quelques  années  d'observations  faites  au 
moyen  d'une  quinzaine  de  pluviomètres, 
régulièrement  espacés  sur  la  hauteur  de  la 
.  Tour. 

La  brume,  le  brouillard,  la  rosée,  for- 
ment souvent  à  la  surface  du  sol,  des  masses 
de  moins  de  300  mètres  de  hauteur;  on 
pourrait  donc  observer  ces  météores  sur 
toute  leur  épaisseur,  faire  des  prises  d'air  à 
diverses  hauteurs,  mesurer  le  volume  d'eau 
à  l'état  globulaire  tenu  en  suspension  dans 
chaque  couche.  Ce  volume  liquide  est 
beaucoup  plus  considérable  que  celui  qui 
répond  à  la  vapeur  d'eau,  et  sa  connais- 
sance expliquerait  comment  des  nuages 
d'un  faible  volume  versent  quelquefois 
sur  le  sol  des  quantités  deau  si  consi- 
dérables. 

L'état  hygrométrique  de  l'air  varie  avec 
la  hauteur.  Rien  ne  serait  plus  facile  que 
d'étudier  ces  changements,  si  l'on  pouvait 
observer  au  même  instant  des  instruments 


placés  à  d'assez  grandes  distances  les  uns 
au-dessus  des  autres. 

L'évaporation  donnerait  également  lieu 
à  de  très  utiles  expériences. 

L'électricité  atmosphérique,  sur  laquelle 
on  ne  possède  encore  que  des  notions  si 
imparfaites,  devrait  faire  à  l'observatoire  de 
la  tour  l'objet  des  recherches  les  plus  ac- 
tives. La  différence  de  tension  électrique 
entre  deux  points  situés  à  300  mètres  de 
distance  verticale  est  probablement  très 
considérable  et  donnerait  lieu  à  des  phé- 
nomènes du  plus  grand  intérêt. 

La  vitesse  du  vent  croît,  en  général, 
avec  rapidité,  quand  on  s'écarte  de  la  sur- 
face du  sol;  la  tour  permettrait  de  déter- 
miner la  loi  d'augmentation  de  cette  vi- 
tesse jusqu'à  300  mètres,  et  probablement 
un  peu  plus  haut.  Cette  détermination,  in- 
dépendamment de  son  intérêt  théorique 
fournirait  à  l'aérostation  d'utiles  renseigne- 
ments. 

La  transparence  de  l'air  pourrait  être  ob- 
servée, sur  la  tour,  dans  des  conditions 
exceptionnellement  favorables,  soit  suivant 
la  verticale,  soit  suivant  les  lignes  d'une 
inclinaison  donnée. 

Indépendamment  des  observations  mé- 
téorologiques que  nous  venons  de  citer,  la 
tour  du  Champ  de  Mars  permettra  encore 
de  réaliser  un  grand  nombre  d'expériences 
qu'il  est  impossible  de  tenter  aujourd'hui, 
On  pourra,  par  exemple,  établir  des  mano- 
mètres allant  jusqu'à  400  atmosphères,  qui 
pourront  servir  à  graduer  expérimentale-  , 
ment  les  manomètres  des  presses  hydrau- 
liques, et  à  établir  des  pendules  dont  chaque 
oscillation  durerait  plus  d'un  quart  de  mi- 
nute, etc.,  etc. 

Grâce  à  sa  hauteur,  on  pourra  répéter 
sur  une  échelle  grandiose  la  célèbre  expé- 
rience de  Foucaul  t  pour  la  démonstration  de 
la  rotation  de  la  terre.  Un  pendule,  composé 
d'une  masse  de  fer  suspendue  à  un  fil  de 
200  mètres  de  longueur,  venant  heurter  de 
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chacune  de  ses  oscillations  des  sacs  déterre 
disposés  autour  de  la  circonférence  tan- 
gente au  fil,  permettra  de  montrer  avec 
une  ampleur,  imprévue  jusqu'ici,  le  phéno- 
mène de  la  rotation  de  notre  globe  sur  son 
axe. 

En  résumé,  on  peut  assurer  qu'à  l'heure 
qu'il  est,  il  est  peu  de  savants  qui  ne  pen- 
sent à  réaliser,  à  l'aide  de  la  tour  Eiffel,  une 
expérience  quelconque,  se  rattachant  plus 
spécialement  à  l'objet  de  leurs  études. 

Ce  sera  donc  pour  tous  un  observatoire 
et  un  laboratoire  tels  qu'il  n  en  aura  ja- 
mais été  mis  à  la  disposition  de  la  science. 

Au  point  de  vue  de  l'art  de  la  guerre, 
la  tour  Eiffel  est  appelée  à  rendre  des  ser- 
vices réels.  On  pourra  observer  les  mou- 
vements de  l'ennemi  dans  un  rayon  de  plus 
de  60  kilomètres,  et  cela  par-dessus  les 
hauteurs  qui  entourent  Paris,  et  sur  les- 
quelles sont  construits  nos  plus  beaux  forts 
de  défense.  Si  on  eût  possédé  la  tour  Eiffel 
pendant  le  siège  de  Paris,  les  chances  au- 
raient peut-être  autrement  tourné.  En  effet, 
cet  observatoire  stratégique  mettra  en  com- 
munication constante  Paris  et  la  province. 
Ce  sera  l'investissement  annihilé,  et  le  mot 
d'ordre  envoyé  jusqu'à  de  prodigieuses  dis- 


tances. La  télégraphie  optique,  grâce  h  la 
tour  Eiffel,  permettra  de  communiquer  de 
Paris  à  Rouen,  à  Alençon,  àBeauvais,  etc., 
en  passant  par-dessus  la  tête  de  l'assiégeant. 

L'ennemi  tenterait  sans  doute  d'envoyer 
des  obus  au  Champ  de  Mars  ;  mais  nos  forts 
sont  situés  à  une  si  grande  distance  de  la 
ville  qu'ils  garantissent  la  tour  des  coups  de 
l'artillerie  ennemie.  Il  faudrait  prendre  un 
fort,  et  un  fort  une  fois  pris,  c'en  est  fait  de 
la  capitale.  Mais  un  obus  n'aurait  aucune 
prise  sur  la  tour;  le  projectile  n'y  produi- 
rait aucun  autre  effet  que  quelques  fers 
cassés,  qui  seraient  assez  vite  réparés. 

Aux  premiers  temps  de  la  découverte 
des  ballons,  on  disait,  non  sans  quelque  mé- 
pris, devant  l'illustre  Franklin  :  «  A  quoi 
peuvent  servir  les  ballons  ?  »  Le  philo- 
sophe américain  répondit:  «  A  quoi  peut 
servir  l'enfant  qui  vient  de  naître?  »  On 
pourrait  rééditer  à  propos  de  la  tour  de 
l'Exposition,  la  belle  parole  du  physicien 
de  Philadelphie  ;  mais  il  n'est  pas  néces- 
saire de  s'en  rapporter  à  L'avenir  pour  pré- 
ciser les  emplois  utiles  que  pourra  recevoir 
l'admirable  édifice  qui  se  dresse  au  Champ 
de  Mars.  Il  est  certain,  d'ores  et  déjà,  qu'il 
rendra  de  grands  services  à  la  science  et 
qu'il  sera  très  utile  en  cas  de  guerre. 


FIN  DU  SUPPLÉMENT.  AUX  PHARES. 


PHONOGEA P HE 


CHAPITRE  PREMIER 

LA-  DÉCOUVERTE  DU  PHONOGRAPHE  PAR  M.  EDISON  ET  SA 
PRÉSENTATION  A  L1  ACADÉMIE  DES  SCIENCES  DE  PARIS. 
  LE  PHON AUTOGRAPHE  DE  LÉON  SCOTT  DE  MARTIN- 
VILLE  PRÉCÈDE  L'INVENTION  D'EDISON.  —  VIE  ET  TRA- 
VAUX DE  LÉON  SCOTT  DE  MARTIN  VILLE , 

Le  11  mai  1878,  il  se  passa  des  choses 
étranges  à  l'Académie  des  sciences  de  Paris. 
Pendant  la  séance  publique,  un  des  plus 
savants  physiciens  de  cette  assemblée, 
Th.  Du  Moncel,  présenta  à  ses  collègues  un 
appareil  vraiment  merveilleux,  puisqu'il  re- 
produisait la  voix  humaine,  qu'il  parlait, 
chantait,  et  répétait  les  sons,  préalablement 
fixés  et  emmagasinés  à  sa  surface. 

L'inventeur  était  M.  Edison,  le  célèbre 
électricien  des  États-Unis, 

Quoique  lé  téléphone  nous  ait  habitués  à 
bien  des  surprises  scientifiques  venant  du 
nouveau  monde,  l'annoncé  de  l'existence 
d'une  machine  enregistrant  les  sons,  laissait 
les  assistants  fort  incrédules.  Mais  il  fallut 
bien  se  rendre  à  l'évidence. 

L'aide  de  M.  Edison,,  envoyé  de  New-York 
Jpour  faire  connaître  en  Europe  le  phono- 
$raphe\$'éi&i%  placé  devant  sa  machine,  qui 


ressemble  à  une  boîte  à  musique,  et  qui  a 
un  mètre  de  long  sur  20  centimètres  de 
large,  et  il  prononça,  à  voix  très  haute,  les 
mots  suivants  : 

—  M.  Edison  a  V honneur  de  sahter  Mes- 
sieurs les  membres  de  l'Académie. 

Alors  il  tourna  la  manivelle,  et  la  machine 
répéta  distinctement  : 

—  M.  Edison  a  l'honneur  de  saluer  Mes- 
sieurs les  membres  de  V Académie. 

Ensuite  l'opérateur,  appliquant  de  nou- 
veau ses  lèvres  sur  l'embouchure  de  la 
machine,  dit  textuellement  : 

—  Monsieur  phonographe,  parlez-vous 
français  ?  ■  , 

Il  tourna  la  manivelle,  et  l'instrument 
répéta  : 

—  Monsieur  phonographe,  parlez-vous 
français? 

Ces  paroles  furent  parfaitement  enten- 
dues de  tout  le  monde.  Seulement,  le  timbre 
n'était  plus  le  même  que  celui  des  paroles  - 
prononcées;  l'instrument  parlait  beaucoup 
plus  bas,  et  à  la  manière  d'un  ventriloque. 

L'assistance  était  stupéfaite  :  on  parais- 
sait croire  à  une  mystification.  Th.  du  Mon- 
cel, fut  prié  par  ses  collègues  de  vouloir 
bien  remplacer  l'opérateur. 
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Du  Moncel  s'approcha  donc  de  la  boîte 
parlante,  et  dit,  d'une  voix  très  forte  : 

—  V  Académie  remercie  M.  Edison  de  son 
intéressante  corn munîcation . 

L'instrument  répéta  les  paroles  de  Th.  Du 
Moncel. 

Académiciens  et  public,  tout  le  monde 
était  interdit,  tant  cette  découverte  était 
merveilleuse  et  imprévue. 

L'étonnement  qui  se  manifesta,  au  sein 
de  l'Académie,  eut  un  résultat  extraordi- 
naire, et  auquel  on  était  loin  de  s'attendre. 
Un  savant  illustre,  le  docteur  Bouillaud, 
ne  pouvait  en  croire  ses  oreilles.  Il  soupçon- 
nait quelque  supercherie,  quelque  mystifica- 
tion; car  le  soupçon  de  supercherie  est 
encore  le  grand  cheval  de  bataille  de  bien 
des  savants,  en  présence  d'un  phénomène 
qui  dépasse  les  données  ordinaires  et  les 
faits  habituels.  Bouillaud,  sceptique  par 
essence,  flairait  donc  une  supercherie,  de  la 
-  part  de  Th.  Du  Moncel.  À  peine  ce  dernier 
avait-il  terminé  sa  communication,  que 
Bouillaud  quittait  sa  place,  pour  aller  exa- 
miner de  près  la  personne  de  son  savant 
confrère,  et  reconnaître  s'il  ne  cachait  point 
dans  sa  bouche  quelque  pratique  de  poli- 
chinelle, qui  aurait  produit  les  sons  enten- 
dus. N'ayant  pu  rien  découvrir  de  ce  genre 
sur'Th.  Du  Moncel,  notre  enragé  sceptique 
songea  à  un  effet  de  ventriloquie. 

La  salle  des  séances  de  l'Académie  fran- 
çaise est  attenante  à  celle  de  l'Académie  des 
sciences;  Bouillaud  s'empressa  de  pénétrer 
dans  la  salie  de  l'Académie  française,  pour 
s'assurer  qu'il  n'y  avait  point,  dans  cette 
pièce,  quelque  individu  caché,  qui,  opérant 
par  la  ventriloquie,  aurait  trompé,  par  ce 
fallacieux  moyen,  la  docte  assemblée.  Mais 
il  n'y  avait  personne  dans  cette  salle  ;  la 
ventriloquie  était  donc  hors  de  cause. 

Bouillaud  revint  à  sa  place,  nullement 
convaincu,  d'ailleurs,  de  la  sincérité  de 
l'expérience,  et  croyant  toujours  à  l'exis- 
tence de  quelque  compère.  Et  nous  pouvons 


ajouter  que  l'estimable  docteur  a  conservé 
jusqu'à  sa  mort  son  doute  philosophique,  à 
l'encontre  du  phonographe,  qui  ne  fut  ja- 
mais, à  ses  yeux,  qu'une  adroite  mystifi- 
cation. 

Nous  avons  rapporté  cette  anecdote  pour 
que  nos  neveux  n'ignorent  point  quel  accueil 
on  réservait  encore  aux  découvertes  scien- 
tifiques, à  la  fin  du  xix?  siècle,  dans  le  sanc- 
tuaire le  plus  célèbre  et  le  plus  autorisé  de 
la  science  européenne. 

En  quoi  consiste  cependant  le  merveilr 
leux  appareil  que  M.  Edison  avait  baptisé 
du  nom  de  phonographe*!  quelle  est  son 
origine  scientifique?  quels  sont  son  méca- 
nisme et  ses  effets? 

L'inventeur  du  phonographe  est  certaine- 
ment M.  Edison  ;  mais  il  est  juste  de  men- 
tionner les  recherches  et  les  travaux  qui 
avaient  été  entrepris  avant  lui  dans  cette 
direction,  et  qui  ont  facilité  sa  tâche. 

C'est  ici  qu'il  faut  enregistrer  les  curieux 
travaux  d'un  homme  patient  et  modeste, 
Léon  Scott  de  Martin  ville 

Simple  typographe  et  correcteur  d'impri- 
merie, Léon  Scott  de  Martinville  consacra 
dix  années  de  sa  vie  à  la  poursuite  du  pro- 
blème :  La  parole  s' inscrivant  elle-même, 
et  il  atteignit  parfaitement  son  but,  par  l'in- 
vention de  son  phonautographe,  appareil 
connu  de  tous  les  physiciens,  car  il  a  été 
souvent  mis  en  expérience  dans  les  cours 
de  physique  et  dans  les  conférences. 

Dès  l'année  4856,  Léon  Scott  avait  com- 
biné l'instrument  qu'il  nommait  phonauto- 
graphe.  Le  premier,  il  avait  imaginé  d'ins- 
crire les  vibrations  de  là  voix  humaine  au 
moyen  d'un  style  métallique  se  promenant 
sur  une  surface  de  papier  revêtue  de  noir 
de  fumée. 

Le  phonautographe  de  Léon  Scottr  tel 
qu'on  le  construit  aujourd'hui,  se  compose 
comme  le  représente  la  figure  466  (page632| 
d'une  caisse  en  bois,  en  forme  de  pyramide 


631 


tronquée,  ouverte  à  sa  base,  et  revêtue,  à 
l'intérieur,  d'une  épaisse  couche  de  plâtre r 
destinée  à  empêcher  les  vibrations  des  pa- 
rois de  la  caisse.  On  parle  devant  la  grande 
face  de  la  pyramide  B.  Le  sommet  de  cette 
pyramide  est  fermé  par,  un  tympan  A,  en 
forme  de  tambour,  et  dont  les  membranes 
sont  composées  de  trois  tuniques,  deux  en 
caoutchouc  et  une  tunique  centrale  en  bau- 
druche. Les  deux  membranes  sont  tendues 
par  un  petit  appareil  en  ivoire,  destiné  à 
jouer  le  même  rôle  que  la  chaîne  des  osse- 
lets dans  l'oreille  humaine,  et  qui  augmente 
de  beaucoup  la  sensibilité  du  tympan.  On 
voit  la  coupe  de  ce  petit  appareil  dans  la 
partie  supérieure  de  la  figure  466.  Lorsqu'on 
chante  dans  le  conduit  EG,  les  vibrations  de 
la  voix  sont  transmises  au  style  FC,  qui  les 
écrit  en  blanc  sur  un  cylindre  tournant, 
recouvert  d'une  feuille  de  papier,  sur  la- 
quelle on  a  déposé  au  préalable  une  couche 
de  noir  de  fumée. 

L'appareil  de  Léon  Scott  inscrit  les  vi- 
brations sonores.  Le  phonographe  a  fait 
un  pas  de  plus,  puisqu'il  commence  par 
inscrire  les  vibrations  du  son,  et  que  par 
un  complément  inattendu  de  la  première 
opération,  il  répète  les  sons  inscrits  sur 
une  surface  plane,  métallique  ou  autre,  ce 
que  ne  peut  faire  le  phonanto graphe. 

Le  phonographe  d'Edison  n'est  donc  pas 
sans  liens  de  parenté  avec  le  phonaato- 
graphe  de  Léon  Scott.  Si  celui-ci  n'est  pas 
le  fils  de  celui-là,  on  peut  dire  qu'il  existe 
entre  eux  une  filiation  très  évidente. 

Pauvre  Léon  Scott!  que  de  travaux,  de 
peines,  de  dépenses,  difficilement  réalisées, 
t'a  inspiré  cette  découverte,  qui  fut  la  pré- 
occupation et  la  passion  de  ta  vie  !  En  vain 
tu  essayas  de  convaincre  les  corps  savants 
de  l'importance  et  de  la  réalité  du  phéno- 
mène de  la  parole  s* inscrivant  elle-même. 
En  ce  siècle  d'inventeurs  presque  toujours 
bien  accueillis  partout,  tu  ne  trouvas,  toi, 
que  froideur,  découragement  et  dédain. 


Tu  fus  empêché  par  la  mauvaise  fortuné, 
de  poursuivre  tes  recherches,  et  tu  ne  re- 
cueillis point  le  juste  fruit  de  tes  longs 
efforts.  Tu  n'as  pu  voir  tes  droits  de  créa- 
teur et  d'inventeur  reconnus  et  proclamés 
comme  ils  le  sont  aujourd'hui. 

J'ai  connu  Léon  Scott,  qui  était  correc- 
teur à  l'imprimerie  Martinet,  rue  Mignon. 
Je  le  voyais  journellement,  en  1838  et  1860, 
quand  je  faisais  paraître,  chezVictorMasson, 
mes  premiers  ouvrages  de  vulgarisation 
scientifique.  Partant  de  l'expérience  d'un 
physicien  anglais,  Young,  qui  était  parvenu 
à  faire  tracer  sur  un  cylindre  métallique, 
les  vibrations  d'une  tige  de  métal,  et  des 
expériences  de  Duhamel  et  de  Wertheim, 
qui  avaient  inscrit  par  le  même  moyen  les 
vibrations  des  cordes  et  de  diapasons,  Léon 
Scott  avait  merveilleusement  réussi  à  faire 
inscrire  par  une  pointe  vibrante,  les  sons 
de  la  parole  et  du  chant,  sur  une  feuille 
de  papier,  préalablement  recouverte  de 
noir  de  fumée,  et  se  déroulant  d'un  mouve- 
ment uniforme. 

Je  dois  reconnaître,  toutefois,  que  tout 
le  monde,  à  l'imprimerie  et  chez  les  édi- 
teurs, regrettait  la  passion  de  recherches 
et  d'expériences  qui  consumait  le  pauvre 
typographe,  et  épuisait  ses  forces,  comme 
ses  ressources.  On  ne  voyait  en  lui  qu'une 
sorte  de  Balthazar  Claës,  ou  de  Nicolas  Fla- 
mel,  à  la  poursuite  de  l'absolu  ou  de  la 
pierre  philosophale  ;  de  sorte  que  chacun 
l'engageait,  charitablement,  à  s'occuper  de 
sa  profession,  et  non  de  physique. 

On  se  trompait,  puisqu'il  était  sur  la  voie 
d'une  des  plus  grandes  découvertes^  de  notre 
siècle.  Si,  au  lieu  d'être  un  simple  ouvrier, 
vivant  du  produit  de  sa  journée,  il  eut  fait 
partie  d'un  corps  universitaire,  on  ne  peut 
mettre  en  doute  qu'ayant  les  moyens  depous- 
ser  plus  loin  ses  recherches,  il  n'eût  réalisé 
la  découverte  qui  devait  illustrer  Edison. 

L'histoire  des  inventions  qui  ont  marqué 
leur  place  dans  le  développement  et  les 
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Le  phonautographe. 


progrès  de  l'esprit  humain,  est  toujours  in- 
téressante à  connaître.  En  ce  qui  concerne 
l'invention  du  phonographe,  cet  intérêt 
augmente  pour  nous,  puisqu'il  s'agit  d'éta- 
blir que  le  phonographe  a  pour  première 
origine  un  appareil  dû  à  un  inventeur  fran- 
çais, c'est-à-dire  le  phonautographe  auquel 
M.  Edison  a  fait  des  emprunts  évidents. 
On  nous  permettra  donc  de  développer  les 
faits  venus  à  notre  connaissance  sur  les 
travaux  et  la  personne  de  Léon  Scott. 

Léon  Scott  de  Martinville  était  le  petit- 
fils  du  baron  Scott  de  Martinville,  dont 
nous  avons  dit  quelques  mots  dans  les 
Merveilles  de  la  science  (Notice  sur  les 
Aérostats)  (4)  comme  ayant,  dès  1789,  pro- 
posé un  appareil  pour  la  direction  des  bal- 
lons. Le  baron  Scott  de  Martinville  avait  ou- 
vert, à  cette  époque,  une  souscription,  pour 
réaliser  son  projet  des  ballons  dirigeables. 
Les  troubles  des  temps  empêchèrent  la 

(i)  Tome  II,  page  590. 


souscription  d'aboutir.  Il  nous  est  resté  de 
cet  effort  un  volume  très  intéressant  du 
baron  Scott  de  Martinville,  intitulé  V Aéros- 
tat dirigeable  (in-8°,  1789). 

Edouard  Scott  de  Martinville  était  né  à 
Paris,  le  24  avril  1817.  Il  était  fils  d'Auguste- 
Toussaint  de  Martinville,  également  né  à 
Paris,  sur  la  paroisse  de  Saint-Sulpice,  et  fils 
lui-même  d'un  autre  Auguste-Toussaint  de 
Martinville,  baron  de  Bal weary,  né  à  Rennes, 
le  1er  novembre  1732.  Il  descendait  d'une 
ancienne  famille  de  Bretagne,  primitivement 
originaire  d'Écosse,  et  qui  remontait,  par 
seize  degrés,  à  Michel  Scott i  baron  de 
Balweary,  auteur  du  célèbre  traité  de  la 
Physiognomie. 

Auguste-Toussaint  Ier,  mort  en  1800, 
à  Châlon-sur-Saône,  chef  de  bataillon, 
avait  été  ruiné  par  la  Révolution.  Il  s'était 
occupé  d'inventions,  en  particulier,  comme 
il  est  dit  plus  haut,  de  la  direction  des 
aérostats,  question  sur  laquelle  il  propo- 
sait une  solution  pour  un  problème  qui 
n'est  pas  encore  résolu.  Après  sa  mort,  son 
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fils  entra,  à  l'âge  de  treize  ans,  dans  L'impri- 
merie Courcier,  à  laquelle  il  resta  attaché, 
et  qu'il  dirigea  pendant  vingt-deux  ans. 

Léon  Scott,  fils  du  précédent,  fut  obligé, 
comme  l'avait  été  son  père,  de  suspendre  de 
bonne  heure  ses  études.  Il  entra,  fort  jeune, 
dans  l'imprimerie  scientifique  de  Mallet- 
Bachelier,  Là,  il  eut  le  bonheur  d'être  dis- 
tingué par  le  célèbre  naturaliste  Étienne 
Geoffroy  Saint-Hilaire,  qui  le  consultait  sur 
ses  travaux.  Ce  dernier  reconnut  au  jeune 
typographe  des  aptitudes  scientifiques 
toutes  particulières  et  un  esprit  ingénieux, 
prévision  qui  devait  se  réaliser  plus  tard. 

En  1852,  corrigeant,  un  jour,  dans  l'im- 
primer ie  de  Martinet,  les  bons  à  tirer  de 
ta  première  édition  du  Traité  de  physio- 
logie du  professeur  Longe t,  il  lui  vint  l'idée 
d'appliquer  les  moyens  acoustiques  que  la 
nature  a  réalisés  dans  l'oreille  humaine  à 
la  fixation  graphique  des  sons  de  la  voix  du 
chant  et  des  instruments.  Il  comptait  ar- 
river, par  cette  voie,  à  une  sténographie 
acoustique  de  la  parole,  sans  le  secours  de 
main  d'homme. 

Cette  prétention  hardie  ne  rencontra  par- 
tout que  des  incrédules.  Isidore  Geoffroy 
Saint-Hilaire,  président  de  l'Académie  des 
sciences,  que  Léon  Scott  pria,  le  26  jan^ 
vier  1857,  de  déposer,  en  son  nom,  un 
paquet  cacheté,  constatant  la  prise  de  pos- 
session du  principe  de  sa  découverte,  ne 
cacha  pas  son  envie  de  rire,  à  cette  commu- 
nication du  pauvre  typographe. 

Cependant,  le  prof  esseur  Pouillet  (de  l'Ins- 
titut) ayant  appris,  par  le  chimiste  Barres- 
will,  les  tentatives  auxquelles  se  livrait 
Léon  Scott,  se  fit  un  devoir  de  gravir  jusqu'à 
sa  mansarde,  et  sur  sa  recommandation,  la 
Société  d'encouragement  admit  l'inventeur 
à  faire  fonctionner  devant  elle  (fig.  467), 
un  appareil  rudimentaire,  qui,  néanmoins, 
enregistrait  merveilleusement  lés  signes  de  la 
parole  et  du  chant.  La  Société  d'encourage- 
ment lit  alors  les  frais  de  la  première  annuité 


d'un  brevet  d'invention  de  l'instrument. 

Léon  Scott  avait  construit  ce  phonauto- 
graphè  rudimentaire,  avec  le  secours  d'un 
ouvrier  de  ses  amis. 

Un  jour,  vers  1860,  on  donnait  une  con- 
férence surl'acoustique,  dans  l'amphithéâtre 
de  la  Faculté  des  sciences,  à  la  Sorbonne. 
L'appareil  de  Léon  Scott  y  figurait.  On  le 
fit  fonctionner,  et  à  la  grande  surprise  des 
trois  mille  personnes  qui  composaient  l'as- 
semblée, il  écrivit  correctement  les  sons 
des  deux  tuyaux  d'orgue  montés  sur  la 
même  soufflerie,  à  un  mètre  de  distance  de 
l'appareil.  Mais  qui  le  croirait?  Le  nom  de 
Léon  Scott  ne  fut  pas  prononcé  :  l'opérateur 
recueillit  seul  l'hommage  que  méritait  l'in- 
venteur, pour  avoir  réalisé  un  tel  résultat 
par  huit  années  de  travail  solitaire,  et  en 
dépensant  son  petit  héritage  maternel. 

Cependant,  le.  phonautographe  attira 
peu,  à  cette  époque  l'attention.  Quel- 
ques démonstrations  de  son  mécanisme, 
dans  les  cours  publics  de  physique,  voilà 
tout  ce  que  put  obtenir  cet  appareil.  Si  l'on 
veut  savoir  la  raison  de  ce  froid  accueil, 
écoutons  le  curieux  entretien  que  Léon 
Scott  eut  un  jour  avec  le  physicien  Bec- 
querel père,  qui  habitait  alors  au  Jardin 
des  Plantes. 

Léon  Scott  avait  eu  le  bonheur,  insigne 
pour  un  correcteur  d'imprimerie,  de  décou- 
vrir un  certain  nombre  de  distractions 
très  graves  au  point  de  vue  scientifique, 
dans  les  bons  à  tirer  d'un  mémoire  acadé- 
mique dû  à  la  plume  d'une  personne  qui 
touchait  de  très  près  à  ce  professeur.  Il 
profita  de  l'occasion  pour  demander  à  parler 
au  savant  déjà  illustre  qui  avait  fait  des 
travaux  extrêmement  remarquables  en 
physique.  Il  osa  lui  raconter  ses  espérances, 
les  promesses  de  son  conduit  acoustique, 
de  son  tympan  artificiel  et  de  son  style 
inscripteur,  pour  la  solution  de  son 
grand  problème  «  la  parole  s" écrivant  elle- 
même  ». 
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Becquerel  père  voulut  bien  l'écouter  po- 
liment et  avec  résignation.  Quand  il  eut  fini 
dé  parier,  il  le  regarda,  avec  une  nuance  de 
compassion,  et  lui  dit  : 

«  J'ai  entendu,  un  peu  comme  tout  le 
monde,  parler  de  votre  affaire.  Mais,  au 
préalable,  je  me  permettrai  de  vous  poser, 
dans  votre  intérêt,  cette  question  :  Mon- 
sieur Scott,  êtes-vous  riche? 

—  Hélas,  non,  répondit  Léon  Scott  ;  cette 
recherche  est  en  voie  d'épuiser  mes  der- 
nières réserves.. 

—  Eh  bien,  c'est  fâcheux,  c'est  très  fâcheux 
pour  vous.  Il  vous  faudrait  un  rapport  aca- 
démique, pour  frapper,  au  ministère  de  l'ins- 
truction publique,  à  la  porte  du  cabinet  de 
M.  Servaux,  sous-ehef  de  division,  chargé 
de  la  répartition  des  encouragements  aux 
savants,  Une  commission  a  été  nommée, 
n'est-ce  pas,  à  l'Académie  des  sciences,  pour 
l'examen  de  voire  mémoire? 

—  Oui,  monsieur. 

—  Eh  bien,  elle  ne  se  réunira  jamais, 
ou  je  me  tromperais  fort.  Il  vous  faudra 
dépenser  dix  mille  francs  et  cinq  années 
de  travail  pour  réunir  les  matériaux  et 
faire  la  rédaction  d'un  mémoire  conforme  au 
programme  qui  vous  sera  imposé.  Si  vous 
arrivez  jusqu'au  bout  sans  être  découragé, 
vous  obtiendrez  peut-être,  à  grand'  peine, 
un  encouragement  de  deux  mille  francs. 
Comprenez  cela.  On  nomme  à  l'Académie 
de  trois  à  six  commissions,  tous  les  lundis. 
Combien  en  voyez- vous  qui  se  réunissent? 
Combien  présentent  un  rapport  ?  Vous  de- 
vez connaître  tout  cela,  vous  qui  travaillez, 
depuis  l'âge  de  quinze  ans,  dites- vous,  dans 
des  imprimeries  scientifiques.  Chez  nous, 
il  y  a  les  anciens  qui  mettent  en  ordre  leurs 
travaux  antérieurs,  ou  qui  se  reposent  sur 
leurs  lauriers;  c'est  trop  juste,  n'est-ce  pas? 
et  vous  en  feriez  autant  à  leur  place.  Il  y  a 
les  jeunes,  tels  que  moi,  par  exemple,  mais 
nous  avons,  comme  vous,  notre  rôti  sur  le 
feu.  Nous  ne  pouvons  le  quitter,  sans  ■qu'il. 


brûle,  pour  aller  voir  fonctionner  votre  ap- 
pareil, pour  suivre  vos  expériences..  Et 
d'abord,  je  ne  fais  pas  partie  de  vos  com- 
missaires; il  me  faudrait  laisser  en  souf- 
france les  recherches  délicates,  coûteuses, . 
que  vous  savez,  et  dont  j'attends  de  beaux 
résultats.  » 

Et  comme  Léon  Scott  poussait  un  soupir 
de  tristesse. 

«  Et  puis,  reprit  le  professeur,  il  y  a  une 
chose  qui  m'effraye  pour  vous,  et  que  vos 
membranes  ne  vous  ont  pas  dit  :  Les  ques- 
tions ont  leur  heure  !  Quand  nous  naviguons 
dans  l'archipel  scientifique,  nous  avons  soin 
de  choisir  les  questions  propres  à  capti- 
ver l'attention.  Même  en  matière  de  science, 
il  faut  être  de  son  temps.  Votre  affaire  est, 
au  fond,  de  l'acoustique.  Mauvaise  chance 
pour  vous!  Les  ingénieurs,  les  médecins, 
les  musiciens,  ont  horreur  de  l'acoustique. 
A  l'exception  de  ceux  qui  jouent,  du  violon, 
ces  derniers  rie  sont  pas  bien  sûrs  que  la 
vibration  des  corps  existe.  Qui  est-ce  qui 
travaille  l'acoustique,  chez  nous  ?  Personne. 
On  revoit  ses  notes  avant  de  commencer 
son  cours  d'acoustique.  Ah  î  si  Savart  n'était 
pas  mort,  vous  eussiez  trouvé  quelqu'un  à 
qui  parler.  Votre  machine  l'eût  empoigné, 
à  la  condition  toutefois  qu'elle  ne  s'avisât 
point  de  contredire  un  seul  passage  de  ses 
mémoires  sur  des  questions  d'acoustique, 
mémoires  au  nombre  de  deux  cents.  Mais, 
je  vous  le  répète,  l'acoustique  est  tombée 
en  catalepsie,  depuis  Savart,  et  vous  ne  pré- 
tendez pas  sans  doute  la  galvaniser.  Si 
vous  nous  parliez  de  la  lumière,  de  l'élec- 
tricité, à  la  bonne  heure,  voilà  les  questions 
à  l'ordre  du  jour. 

—  Alors,  monsieur,  vous  me  conseillez 
d'abandonner  la  partie  ? 

—  Non  pas  précisément.  Cherchez,  pour 
vous  amuser,  comme  distraction,  à  écrire 
la  parole  à  vos  moments  perdus.  Ce  sera 
dur,  mais  très  intéressant.  Si  l'Allemagne 
ne  se  met  pas  sur  la  piste,  vous  avez  le 
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temps  de  vous  retourner  et  de  voir  venir. 
Gardez  donc  pour  vous  vos  trouvailles. 
Tâchez  de  ressembler  àFresn^l,  qui  faisait 
des  expériences  très  délicates  sur  la  lumière 
avec  des  appareils  dits  à  la  ficelle.  Ne  vous 
pressez  pas,  allez  doucement,  à  pas  comptes. 
Un  jour  arrivera,  peut-être  un  peu  tard,  où 
l'on  fera  quelque  part  un  coup  d'éclat  dans 
le  champ  de  l'acoustique,  qui  ne  donne 


Fig.  468.  —  Léon  Scott. 


rien  depuis  vingt  ans.  Alors,  vous  remon- 
terez sur  Feau,  et  le  succès  viendra,  si  vous 
l'avez  mérité.  » 

Ainsi  parla  le  docte  personnage,  qui  sem- 
blait entrevoir,  dans  les  limbes  de  l'avenir, 
la  découverte  d'Edison.  Léon  Scott  le  re- 
mercia avec  effusion  de  ses  conseils  et  il 
se  retira. 

Les  questions  ont  leur  heure,  avait  dit  le 
physicien  philosophe.  L'heure  du  pkonau- 
tographe  devait  venir!  Ce 'fut  le  jour  où 


Edison,  complétant  la  découverte  de  Léon 
Scott,  fit  répéter  par  l'instrument  les  ondu- 
lations sonores  inscrites  sur  sa  surface  ! 

Sur  le  bruit  de  la  découverte  de  Léon 
Scott,  un  constructeur  d'instruments  de 
physique,  de  Kœnigsberg,  qui  se  consa- 
crait spécialement  à  l'acoustique,  Rudolph 
Kœnig,  s'offrit  à  construire  l'appareil,  et  à 
l'exploiter  en  commun  avec  l'inventeur.  Un 
traité  fut  conclu  entre  eux,  le  30  avril  1859. 

Voici  un  extrait  de  cet  acte  d'association  : 

Au  commencement  de  février  1859,  M.  Rudolph 
Kœnig,  constructeur  d'instruments  d'acoustique, 
s'est  mis  en  rapport  avec  M.  Scott,  et  lui  a  offert  de 
lui  venir  en  aide,  pour  l'exploitation  de  son  inven- 
tion. Il  s'est  engagé  à  construire  les  appareils 
fondés  sur  ledit  procédé.  M.  Scott  a  accepté  la 
proposition  de  M.  Kœnig.  En  conséquence,  l'appa- 
reil rudimentaire  construit  par  les  soins  de  M.  Scott, 
a  été  transporté,  avec  ses  accessoires,  dans  l'établis- 
sement de  M.  Kœnig.  La^composition  du  noir  de 
fumée  convenable,  la  nature  du  style  flexible  et 
les  moyens  de  fixation  employés  par  M.  Scott,  ont 
été  communiqués  à  M.  Kœnig.  Ces  messieurs  ont 
expérimenté  ensemble,  et  M.  Scott  a  reconnu  en 
M.  Kœnig  le  talent  de  constructeur,  les  connais- 
sances en  acoustique  et  en  facture,  ainsi  que 
l'adresse  expérimentale  indispensables  pour  la 
bonne  exploitation  scientifique  et  industrielle  de 
la  découverte  que  M.  Scott  a  appelé  phonautogra- 
phie  M.  Kœnig  a  construit  aujourd'hui  un  appareil 
destiné  aux  expérimentations  publiques. 

En  conséquence  de  ce  qui  précède,  M.  Scott,  ti-~ 
tulaire  du  brevet  n°  31470,  reconnaît  à  M.  Kœnig 
le  droit  exclusif  de  construire  et  délivrer  au  com- 
merce l'appareil  pour  écrire  les  sons  de  l'air  et 
tous  autres  fondés  sur  l'un  des  moyens  brevetés 
par  lui.  » 

Voici  les  moyens  brevetés  par  Léon  Scott, 
dans  un  certificat  d'addition  au  brevet  de 
185.7,  et  qui  porte  la  date  du  29  juillet  1859  : 
.1°  le  cylindre  et  son  mouvement  ;  2°  le 
chronomètre  et  son  support  ;  3°  le  diapason 
pointeur  et  son  support  ;  4°  là  membrane  et 
son  appareil  de  tension  ;  5°  le  style  souple  ; 
6°  la  cuve  et  son  support;  7°  la  lampe  fu- 
meuse et  le  noir  spécial  ;  8°  la  fixation  des 
épreuves. 
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r  Le  typographe  de  1  Imprimerie  Martinet 
n'était  pas  sans  rencontrer  des  sympathies 
actives'»  de  la  part  des  personnes  qui  s'inté- 
ressaient au  progrès- scientifique.  En  ce  qui 
me  concerne,  je  m'efforçai  de  répandre  la 
connaissance  de  son  appareil,  et  dans  ce  but, 
je  publiai  dans  P Année  scientifique  de  4858 
(3e  année}  un  article  assez  étendu,  exposant 
les  bases  et  procédés  inventés  par  Léon  Scott, 
pour  inscrire  les  vibrations  sonores. 

Yoici  cet  article  de  P  Année  scienti- 
fique : 

«  M.  Léon  Scott,  enfant  de  la  pressé, 
puisqu'il  remplit  depuis  vingt  ans  les  fonc- 
tions de  correcteur  d'imprimerie,  a  observé 
des  faits  neufs  et  originaux,  relativement  à 
la  manière  de  fixer  graphiquement,  sur 
une  surface  plane,  les  vibrations  des  corps 
en  état  de  sonorité. 

«  M.  Léon  Scott  croit  être  sur  la  voie  qui 
mène  à  la  solution  de  ce  grand  problème  : 
la  parole  _sJ  écrivant  elle-même.  Mais,  avant 
tout,  il  importe  de  bien  s'entendre  sur  les 
termes  de  ce  problème,  et  sur  les  limites 
dans  lesquelles  Fauteur  le-  renferme. 
,;  «  Malgré  les  travaux  persévérants  de  plu- 
sieurs générations  d'expérimentateurs  et  de 
théoriciens,  nous  ne  savons  encore  aujour- 
d'hui que  fort  peu  de  chose  sur  le  méca- 
nisme de  la  voix,,  sur  les  conditions  acous- 
tiques de  la  parole.  Qu'est-ce,  en  effet,  par 
exemple,  que  le  timbre  des  instruments  ou 
des  voix?  Qu'est-ce,  dans  le  fluide  sonore, 
que  Particulation?  Nul  ne  saurait  en  ce  mo- 
ment résoudre  ces  questions  d'une  manière 
expérimentale.  Fait  étrange  L  la  constitu- 
tion première  de  toutes  les  langues,  leurs 
harmonies  particulières,  pivotent  sur  le 
phénomène  phonétique,  et  dans  beaucoup 
de  ses  parties,  le  phénomène  phonétique 
nous  est  encore  inconnu. 

«  On  ne  saurait  pourtant  imputer,  sans 
injustice,  cette  lacune  dans  nos  connais- 
sances à  la  timidité  des  efforts  de  nos  con- 
temporains ou  de  nos  devanciers.  Leurs. 


acquisitions  en  acoustique  ont  coûté  des 
peines  infinies,  et  méritent  toute  notre  re- 
connaissance. On  est  parvenu  à  compter,  à 
mesurer  des  mouvements  si  rapides  et  si 
mystérieux,  que  le  témoignage  de  nos  sens 
est  impuissant  à  nous  les  faire  saisir.  Mais 
le  progrès  des  sciences  physiques  languit 
faute  d'un  instrument  qui  permette  de  voir, 
d'observer  les  conditions,  les  phases  succes- 
sives des  phénomènes  naturels.  Sans  l'in- 
vention des  instruments  d'optique,  par 
exemple,  l'astronomie  serait  encore  dans  les 
langes  du  berceau. 

«  L'instrument  qui  doit  servir  à  l'obser- 
vation des  phénomènes  phonétiques,M. Scott 
espère  l'avoir  trouvé.  II  pense  que  l'on  peut 
contraindre  la  nature  à  constituer  elle- 
même  une  langue  générale  écrite  de  tous 
les  sons. 

«  On  comprendrai]  seul  énoncé  de  ce 
problème,  les  immenses  et  décourageantes 
difficultés  qui  l'environnent.  Qu'est-ce,  en 
effet,  que  la  voix?  Un  mouvement  pério- 
dique de  l'air  provoqué  par  le  jeu  de  nos 
organes.  Mais  ce  mouvement  est  très  com- 
plexe et  infiniment  délicat.  Sa  délicatesse 
est  telle  que  quand  on  parle  dans  une  cham- 
bre sombre,  éclairée  seulement  par  un  rayon 
de  soleil,  les  plus  fines  poussières  en  sus- 
pension dans  l'atmosphère,  et  qui  sont  vi- 
sibles dans  l'espace  lumineux,  n'en  sont 
pas  agitées  d'une  manière  sensible.  D?un 
autre  côté,  ce  mouvement  si  subtil  est  ex- 
trêmement rapide,  puisque  dans  le  seul  in- 
tervalle d'une  seconde,  sept  cents  à  huit  cents 
vibrations  sonores  s'accomplissent,  pour 
produire  un  son  d'une  hauteur  peu  élevée. 

«  Comment  pouvoir  recueillir  une  trace 
nette  et  précise  d'un  tel  mouvement,  qui 
serait  incapable  de  faire  frémir  un  cil 
de  notre  paupière  ? 

«  Si  Ton  pouvait  poser  sur  cet  air  qui 
produit  les  sons,  par  ses  vibrations  rapides, 
une  plume,  un  style,  cette  plume,  ce  style 
formerait  une  trace  sur  une  couche  fluide 
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convenablement  préparée.  Mais  où  trouver 
un  point  d'appui  pour  cette  plume?  Com- 
ment la  fixer  à  ce  fluide  fugitif,  impalpable, 
invisible? 

«  Dans  l'examen  attentif  de  l'oreille  in- 
terne de  l'homme,  M.  Scott  a  trouvé  le 
moyen  de  résoudre  ce  problème  si  difficile, 
et  de  construire  un  appareil  susceptible  de 
recevoir  l'impression  des  sons,  de  la  trans- 
porter et  de  l'inscrire  sur  une  surface  plane. 

«  Que  voit-on,  en  effet,  dans  l'oreille  in- 
terne? D'abord  un  conduit.  Mais  qu'est-ce 
qu'un  conduit  en  acoustique,  et  à  quoi  peut- 
il  servir?  Une  expérience  mémorable,  due 
à  l 'illustre  Biot,  doyen  de  l'Académie,  des 
sciences,  va  nous  en  fournir  une  explica- 
tion complète,  applicable  à  notre  objet.  Au 
commencement  de  ce  siècle,  pendant  une 
nuit,  Biot,  placé  à  l'une  des  extrémités  d'un 
aqueduc  de  fonte,  d'une  longueur  de. 950  mè- 
tres, put  établir  une  conversation  à  voix 
très  basse  avec  un  second  interlocuteur 
placé  à  l'autre  extrémité  de  ce  tube  im- 
mense. Ainsi,  avec  un  conduit  d'une  lon- 
gueur quelconque,  convenablement  isolé 
de  tout  mouvement  extérieur  et  de  toute 
agitation  des  couches  de  Pair,  le  plus  faible 
murmure  de  la  voix  est  intégralement  trans- 
mis à  toute  distance.  Le  conduit  amène 
sans  altération,  sans  déperdition,  l'onde 
sonore,  si  complexe  qu'elle  soit,  d'une  des 
extrémités  à  l'autre,  en  la  préservant  de 
toutes  les  causes  accidentelles  qui  pourraient 
la  troubler;  et  si  le  conduit  est  par  lui-même 
incapable  de  vibrer,  si  aucune  transmission 
du  mouvement  vibratoire  ne  s'accomplit 
dans  la  route,  le  fluide  poursuivra  indéfini- 
ment son  mouvement  primitif,  avec  sa  pu- 
reté, sa  netteté,  son  intensité  originelles. 
Il  est  évident,  d'après  cela,  que  si  l'on  prend 
un  conduit  façonné  en  entonnoir  à  l'un  de 
ses  bouts,  on  pourra  s'en  servir  pour  re- 
cueillir les  sons  par  son  pavillon,  et  les 
diriger,  sans  qu'ils  soient  altérés  en  aucune 
façon,  vers  sa  petite  extrémité. 


«  Poursuivons  l'examen  de  l'oreille.  A  la 
suite  du  conduit  auditif,  on  rencontre  une 
membrane  mince,  demi-tendue  et  inclinée  : . 
c'est  la  membrane  du  tympan.  Qu'est-ce 
qu'une  membrane  mince  et  demi-tendue, 
dans  cette  architecture  physique  qui.  nous  : 
occupe?  C'est,  suivant  la  juste  définition 
du  physiologiste  Mûl  1er,  quelque  chose  de 
mixte,  moitié  solide,   moitié  fluide.  Une 
membrane  participe  des  solides  par  sa  cohé- 
rence, et  des  fluides  par  l'extrême  facilité 
de  déplacement  de  toutes  ses  molécules. 
Elle  est  l'intermédiaire  employé  par  la  na- 
ture pour  une  transmission  aussi  parfaite, 
que  possible,  du  mouvement  d'un  fluide  à, 
un  solide.  Cette  membrane,  qui  termine  le  > 
conduit  auditif,  jious   fournira  le  point; 
d'appui  que  nous  cherchons  pour  notre:: 
plume.  : 

«  Nous  avons  dit  qu'il  était  nécessaire, 
pour  la  solution  intégrale  du  problème,  que 
le  style  appliqué  sur  le  fluide  en  vibration,, 
ou,  ce  qui  reviendrait  au  même,  sur  la- 
membrane,  marquât  sa  trace  sur  un  corps  : 
demi-fluide.  En  effet,  tout  mode  d'inscrip-; 
tion  du  mouvement  qui  exigerait,  pour 
tracer  la  gravure,  un  effort  appréciable,  se-  : 
rait  impossible  à  ce  burin  quasi  aérien. 
La  couche  sensible  ne  devra  donc  offrir 
aucune  résistance  à  ces  délicates  empreintes. 
De  même  qu'il  a  pris  un  demi-solide  pour 
agent  graphique,  M.  Scott  a  donc  pris  un: 
demi-fluide  pour  matrice  :  c'est  le  noir  de  < 
fumée.  Une  mince  couche  de  noir  de  fu^ 
mée  déposée  à  l'état  semi-fluide  sur  un  corps . 
quelconque  (métal,  bois,  papier,  tissu)  animé  : 
d'un  mouvement  de  progression  uniforme, 
afin  que  les  traces  formées  ne  rentrent  pas 
les  unes  dans  les  autres,  telle  est  la  surface- 
propre  à  recevoir  les  traits  de  la  plume;     .  ; 

«  En  résumé,  l'appareil  employé  par  ; 
M.  Scott,  pour  obtenir  l'impression  gra- 
phique des  sons,  se  compose  d'un  conduit 
évasé  à  son  extrémité  en  une  sorte  de  par 
villon,  qui  sert  à  recueillir  les  sons  de  1&: 
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voix  ou  (Tun  instrument  en  état  de  sonorité. 
L'extrémité  qui  termine  ce  conduit  est  fer- 
mée par  une  membrane  mince,  convenable- 
ment tendue  et  qui  porte  un  crayon  ou 
style  excessivement  léger. ,  Ce  crayon,  mis 
en  mouvement  par  les  vibrations  de  la 
membrane  provoquées  par  les  sons,  inscrit 
lui-même  la  trace  de  son  mouvement  sur 
un  papier  recouvert  de  noir  de  fumée,  placé 
au-devant  du  crayon,  qui  se  déroule  len- 
tement ^  et  uniformément  par  l'effet  d'un 
rouage  d'horlogerie.  Les  traces  laissées  sur 
ce  papier  peuvent  ensuite  être  reproduites 
et  fixées  à  jamais  grâce  à  la  photographie. 

«  M.  Wertheim,  un  de  nos  jeunes  physi- 
ciens, avait  déjà  obtenu,  par  des  dispositions 
analogues,  l'impression  écrite  des  vibra- 
tions du  diapason,  et  il  avait  rendit  plus  vi- 
sibles, par  ce  moyen,  les  vibrations  sonores 
des  corps,  effet  que  l'on  n'avait  mis  en  évi- 
dence jusque-là  que  par  l'expérience  des 
lignes  nodalesy  tracées  au  moyen  du  sable 
sur  les  membranes  vibrantes,  selon  le  mé- 
thode deChladni,  Duhamel  et  Savart.  Mais 
M.  Scott  a, singulièrement  perfectionné  ces 
dispositions  expérimentales,  et  il  a  fait  une 
étude  approfondie  de  l'emploi  d'un  appareil 
de  ce  genre  pour  l'examen  des  questions 
délicates  qui  sont  du  ressort  de  l'acoustique. 

«  Né  pouvant  passer  en  revue  toutes  les- 
questiôns  de  l'acoustique  qui  pourront  rece- 
voir des  éclaircissements  utiles  de  l'appa- 
reil graphique  de  M.  Scott,  nous  citerons 
seulement  les  principales. 

«  La  question  du  timbre,  par  exemple, 
sur  laquelle  on  est  si  peu  d'accord,  pourra 
recevoir  d'excellentes  lumières  de  cette  gra- 
phie  des  sons.  M,  Scott  a  déjà  réuni  un 
certain  nombre  d'épreuves,  qui  présentent 
les  sons  dé  la  voix  comparés  à  ceux  du  cornet 
à  piston,  du  hautbois,  du  diapason,  etc. 
Les  instruments,  comme  on  pouvait  le 
pressentir,  se  distinguent  d'avec  les  voix 
par  lés  caractères  de  leurs  vibrations.  Ainsi 
Taccord  parfait,  donné  par  le  cornet  à 


piston,  recueilli  sur  le  noir  de  fumée,  dans 
l'appareil  de  M.  Scott,  donne  des  figures 
fort  dissemblables,  par  leurs  formes  et  leur 3 
dimensions,  de  celles  que  fournit  le  même 
accord  parfait  émané  d'un  instrument  à 
cordes  ou  de  la  vois  humaine.  La  même 
différence  se  remarque  dans  le  tracé  gra- 
phique que  donne  le  chant  comparé  avec 
le  tracé  des  ■  cris  explosifs,  des  rugisse- 
ments, etc. . 

«  M.  Scott  a  constaté  ce  fait  curieux  que 
le  son  d'un  instrument  ou  d'une  voix  four- 
nit une  suite  de  vibrations  d'autant  plus 
régulières,  plus  égales,  et  par  conséquent 
plus  isochrones,  qu'il  est  plus  pur  pour 
l'oreille  et  mieux  filé.  Dans  le  cri  déchirant, 
dans  les  sons  aigres  des  instruments,  les 
ondes  de  condensation  sont  irrégulières, 
inégales,  non  isochrones.  Aussi  pourrait-on 
dire  qu'il  y  a,  à  ce  point  dé  vue,  des  sons 
faux  et  discords  d'une  manière  absolue. 
Dans  une  épreuve  de  M.  Scott  qui  montre 
les  mauvais  sons  de  la  voix,  c'est-à-dire  les 
sons  voilés,  on  reconnaît  avec  un  peu  d'at- 
tention, une,  quelquefois  deux  et  même 
trois  vibrations  secondaires,  combinées  avec 
fonde  principale. 

«  Telles  sont  les  principales  questions  de 
l'acoustique  qui  pourront  recevoir  des  éclair- 
cissements de  l'emploi  de  l'instrument  de 
M.  Scott. 

«  Mais,  dira-t-on,  à  quoi  bon  cet  art  nou- 
veau, dont  l'exécution  paraît  si  délicate?  Si 
une  question  semblable  eût  été,  au  com- 
mencement de  notre  siècle,  adressée  à  Yolta, 
l'illustre  inventeur  delà  pile  électrique,  il 
eût  été,  à  coup  sûr,  bien  empêché  de  ré- 
pondre :  «  Cela  sert  à  l'analyse  chimique,  h 
la  galvanoplastie  et  à  la  télégraphie.  »  C'est' 
une  réponse  analogue  que  pourrait  faire 
fauteur  du  travail  qui  nous  occupe  à  celui 
qui  lui  poserait  aussi,  à  propos  de  ses  re- 
cherches, la  question  du  cui  bonum? 

«  On  peut  dire  dès  à  présent  que  la  gra- 
phie des  sons,  essayée  par  M.  Scott,  est  ap- 
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pelée  à  fonder  sur  des  bases  nouvelles  la 
sténographie.  Une  sténographie  manuelle 
aussi  rapide  que  la  parole,  est  d'une  impos- 
sibilité radicale.  En  effet,  dans  la  courte 
durée  d'une  seconde,  la  voix  peut  donner 
dix  sons  syllabiques;  or,  la  main  la  plus 
agile  ne  saurait,  dans  le  même  espace  de 
temps,  former,  non  pas  même  des  signes 
variés,  mais  des  points  uniformes.  La  sté- 
nographie littérale  étant  irréalisable,  on  a 
songé  aux  moyens  de  condenser,  d'abréger, 
de  figurer  lés  sons  principaux,  en  négli- 
geant toutes  les  syllabes  accessoires*  Mais 
un  tel  travail  fait  sur  la  langue  écrite,  de- 
vrait être  précédé  d'une  étude  approfondie 
de  la  langue  phonétique.  Cette  reconstitu- 
tion du  langage  sur  une  base  scientifique 
ne  serait  pas  à  dédaigner  pour  la  vérifica- 
tion de  la  langue  écrite,  car  personne 
n'ignore  que  l'orthographe  française  est  un 
compromis  incohérent  entre  la  prononcia- 
tion et  l'étymologie.  L'art  nouveau  essayé 
par  M.  Scott  fournira  les  bases  de  cette 
étude  préalable. 

«  L'écriture  et  l'imprimerie  expriment 
la  parole,  il  est  vrai,  mais  la  parole  morte 
et  décolorée.  Vous  venez  d'entendre  réciter 
de  beaux  vers  par  Rachel  :  écrivez-les,  et 
donnez-les  à  lire  à  un  enfant,  vous  ne  les 
reconnaîtrez  plus.  Pour  leur  rendre  la  vie, 
il  eût  fallu  les  accentuer,  les  noter,  comme 
en  musique  ;  encore  le  but  n'eût-il  été  que 
très  imparfaitement  atteint.  Il  manque  là 
quelque  chose;  c'est  ce  que  sentent  beau- 
coup d'hommes  éclairés,  mais  sans  espoir 
de  combler  la  lacune.  La  phonautographie 
de  M.  Scott  fournira  le  moyen  d'imprimer 
à  l'écriture  ordinaire  l'expression  qui  lui 
manque,  c'est-à-dire  de  traduire  graphi- 
quement la  pensée  par  l'expression  de  la 
parole  ;  car  l'amplitude  du  tracé  graphique 
ou  la  faible  dimension  de  ce  même  tracé, . 
correspondraient  exactement  à  ces  diverses 
inflexions  de  la  voix  dont  la  déclamation 
s'accompagne. 


«  Les  travaux  de  M.  Scott  nous  semblent 
donc  marquer  le  début  d'un  art  plein  d'ori- 
ginalité, bien  qu'il  soit  difficile,  dès  aujour- 
d'hui, d'en  prévoir  et  d'en  fixer  le  dévelop- 
pement et  les  applications.  Si  nous  ajoutons 
que  M.  Scott,  travailleur  solitaire,  ne  dis- 
pose, comme  la  plupart  des  inventeurs,  que 
de  médiocres  ressources,  et  que,  depuis  un 
grand  nombre  d'années,  ilprend  ses  heures 
d'expériences  sur  les  heures  du  travail  de 
sa  profession,  nous  donnerons  un  motif  de 
plus  à  l'intérêt  et  à  la  sympathie  que  ses 
recherches  doivent  inspirer  aux  amis  des 
sciences.  » 

Ainsi,  comme  il  était  dit  plus  haut,  le 
phonaatographe  de  Léon  Scott  enregistrait 
les  sons  de  la  parole,  mais  il  ne  la  repro- 
duisait pas.  Ce  n'était  que  la  moitié  de  la 
solution  du  problème.  M.  Edison  est  par- 
venu tout  à  la  fois  à  enregistrer  et  à  repror 
duire  la  parole  et  le  chant.  Voilà  comment 
se  trouva  achevée  la  solution  du  problème 
abordé  par  Léon  Scott,  vingt  ans  auparavant. 

Mais  Léon  Scott  ne  devait,  tirer  aucun 
profit  du  brillant  complément  de  ses  tra- 

r 

vaux  réalisé  par  le  physicien  des  Etats- 
Unis.  Dès  l'annonce  de  la  présentation  du 
phonographe  à  l'Académie  des  sciences,  il 
rappela  les  travaux,  fit  valoir  ses  droits,  dont 
Edison  avait  absolument  négligé  de  tenir 
compte.  Il  faisait  remarquer  que  la  mem- 
brane vibrante,  le  style  et  une  surface  inscri- 
vant les  ondulations  de  la  voix,  dont  se  ser- 
vait le  physicien  de  New-York,  se  trouvaient 
consignés  dans  son  brevet,  et  existaient  dans 
son  phonautographe .  Edison  se  tint  coi. 

Dans  un  article  de  l'Année  scientifique 
de  1878  (22e  année),  en  rapportant  la  com- 
munication de  Th.  Du  Moncel  à  l'Aca- 
démie des  sciences,  je  signalais  les  travaux 
de  Léon  Scott,  comme  ayant  sérieusement 
contribué  à  l'invention  nouvelle,  mais  cette 
revendication  resta  sans  écho. 

Quelques  amis  conseillèrent  alors  à  Léon 
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Scott  de , solliciter  du  Ministre  de  l'instruc- 
tion publique, un  encouragement  pécuniaire, 
pour  la  continuation  de  ses  expériences. 
Bais  ses  démarches  n'aboutirent  qu'à  une 
fin  de  non-recevoir,  nettement  formulée. 

Cette  dernière  période  des  tentatives  du 
malheureux  inventeur  est  consignée  dans 
une  lettre  que  Léon  Scott  m'adressa,  le 
13  mars  1879,  et  que  Ton  me  permettra 
de  rapporter  ici ,  car  c'est  un  véritable 
document  historique  sur  des  faits  trop  peu 
connus, 

Yoici  donc  ia  lettre  de  Léon  Scott  : 

.  ,  Paris ,  13  mars  1819. 

A  Monsieur  Louis  Figuier, 

J'ai  reçu  l'exemplaire  dont  vous  avez  bien  voulu 
me  faire  don  de  la  vingt-deuxième  année  de  la  belle 
publication  scientifique  que  vous  poursuivez  avec 
une  perfection  qui  ne  s'est  jamais  démentie.  Vous 
avez,  parlé  de  votre  pauvre  protégé  de  4856,  avec 
ce  tact  et  ce  bon  eceur  que  connaissent  tous  les 
travailleurs  scientifiques,  et  qui  vous,  fait  tant 
d'honneur.  Je  vous  en  remercie  de  toute  mon  âme. 

Je  vous  dois,  monsieur,  un  récit  succinct  de  mes 
démarches  pour  revendiquer  la  part  qui  m'appar- 
tient dans  l'invention  des  procédés  de  l&phonogra- 
pkie,  et  pour  poursuivre  le  but  primitif  que  je 
m'étais  proposé,  beaucoup  plus  important,  selon 
moi,  que  celui  atteint  par  le  phonographe  Edison. 
Vous  vous>  souvenez  que  je  .  ne  youlais  pas  répé- 
ter la  parole,  mais  l'inscrire  en  caractères  acous- 
tiques. 

Le  constructeur  qui,  deux  ans  après  les  expé- 
riences que  vous  connaissez,  s'était  adressé  à  moi, 
M.  Rudolph  Kœnig  (de  Kœnigsberg),  s'était  arrangé 
pour  s'approprier  le  produit  des  brevets  et,  avec  le 
concours  de  M.l'abbé  Moignoy  s'emparer  pour  lui 
seul  dè -la  coïnvention.  C'est  là  recueil  de  tous  les 
inventeurs  qui  ne  sont  pas  gens  de  métier  et  en-  j 
(repreneurs.  j 

Gomme  l'Académie  n'avait  pas  voulu  s'intéres- 
ser à  ma  communication  du-  15  juillet  1861  au 
sujet  de  l'inscription  au  moyen  de  solides  (chaîne 
artificielle  des  osselets),  je  laissai  tomber,  par  dé- 
couragement, mes  brevets  en  février  1864.  M.  Kœnig 
resta  maître  du  terrain  et  ne  fit  rien  de  bon  du 
phonautographe,  entiché  qu'il  était  des  résonnateurs 
de  M.ÏJelmôtz  et  des  flammes  chantantes.  D'ailleurs, 
M.  Kœnig  a  toujours  été  hostile  aux  travailleurs 
français. 

Quand  parut,  en  décembre  1871*  l'invention,  de 
M.  Edison,  proclamée  comme  la  huitième  merveille 
S.  T,  u.  ■    -  ' '  . 


du  monde,  j'y  reconnus  immédiatement  l'adapta- 
tion de  cinq  des  moyens  de  mon  brevet  du  25  mars 
1857  et  du  certificat  d'addition  du  29  juillet  1859. 
Je  mé  présentai  alors  chez  le  célèbre  professeur  de 
physique  de  l'École  polytechnique,  M.  Jamin,  qui 
m'accueillit  fort  bien,  reconnut  de  très  bonne 
grâce  qu'il  avait  été  mis  en  erreur  âu  sujet  de  la 
coïnvention  de  M.  Kœnig  et  qui  me  conseilla  de 
m' adresser  directement  au  ministre  de  l'instruction 
publique,  pour  lui  demander  un  subside  de  deux 
mille  francs,  afin  de  poursuivre  mes  expériences  à 
partir  du  point  où  je  les  avais  laissées  en  1861,  et 
en  mettant  à  profit  de  nouveaux  ajustements  que 
j'avais  conçus  depuis  cette,  époque. 

M.  Jamin  poussa  la  bonté  jusqu'à  me  remettre, 
pour  M.  le  ministre  de  l'instruction  publique  (alors 
M.  Bardoux),  une  lettre  ainsi  conçue  : 

«  Termes,  par  Grandpré  (Axdennes),  23  septembre  J  878. 

«  Monsieur  le  Ministre,"  1 

«  M.  Scott  de  Martinville  a  imaginé,  il  y  a  une 
dizaine  d'années,  un  appareil  nommé  phonauto- 
gra'phe  qui  écrit  sur  un  cylindre  tournant  les  vibra- 
tions de  la  parole  :  cet  appareil,  qui  est  dans  tous 
les  cabinets  de  physique,  est  une  des  pièces  du 
phonographe. 

»  M.  Edison,  à  la  vérité,  a  réussi  à  reproduire  la 
parole  avec  cette  écriture,  ce  qui  est  un  progrès 
considérable;  mais  M.  Scott  avait  résolu  la  moitié 
du  problème.  C'est  un  ancien  ouvrier  .typographe, 
et  ce  sont  des  difficultés  d'argent  qui  l'ont  arrêté 
dans  des  recherches  du  plus  haut  intérêt. 

»  Tout  n'est  pas  fini;  on  peut  maintenant  étudier 
les  relations  de  l'écriture  autographique  avec  la 
parole  elle-même  et  apprendre  à  quelles  sortes  de 
vibrations  correspondent  les  diverses  voyelles. 
Cette  question,  M.  Scott  croit  pouvoir  la  résoudre; 
mais  il  lui  faudrait  un  secours  d'argent  que  j'ai 
l'honneur  de  demander  pour  lui  à  Votre  Excellence, 
sachant  avec  quelle  libéralité  vous  favorisez  les 
études  scientifiques.  Jamais  un  meilleur  emploi  ne 
pourra  être  fait  des  fonds  de  l'État. 

«  Veuillez  agréer,  monsieur  le  ministre,  l'assu- 
rance de  tout  mon  respect. 

«  J.  Jamin.  » 

M.  Bardoux  accorda  une  audience  à  mon  ami, 
M.  Jules  Baudry,  éditeur,  qui  voulut  bien  me  pré- 
senter au  ministre.  Ce  dernier  se  montra  frappé  de 
la  lettre  de  M.  Jamin,  et  me  prodigua  le  baume  de 
ses  belles,  promesses  et  de  ses  protestations  de 
bonne  volonté.  Il  renvoya  ma  demande  à  un  comité 
existant  dans  son  ministère,  pour  V encouragement 
des  études  scientifiques,  ~ 

Le  rapporteur  était  M.  Paul  Desains,  de  l'Aca- 
démie des  sciences.  Cet  excellent  homme  voulut 
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bien,  dans  son  rapport,  conclure  à  donner  satisfac- 
tion à  ma  demande.  Mais  l'affaire  traîna  en  lon- 
gueur :  un  conflit  eut  lieu  entre  M.  Dumesnil  et 
M.  Servaux,  chefs,  l'un  de  l'enseignement  supérieur, 
l'autre,  des  encouragements.  Ils  épuisèrent  d'un  seul 
coup  lés  250  000  francs  disponibles  pour  les  savants 
en  -J879,  et,  finalement,  après  sept  mois  de  démar- 
ches et  d'instances,  je  reçus,  à  ma  grande  décep- 
tion, la  missive  suivante  au  nom  du  ministre  : 

MINISTÈRE  Paris,  17  janvier  1879. 

TJl'. 

L'INSTRUCTION  PUBLIQUE 
ET  DES  BKA17Ï-AHTS. 


«  Monsieur,  par  votre  lettre  du  3  janvier  courant, 
vous  appelez  de  nouveau  mon  attention  sur  l'ap- 
pareil inventé  par  vous  et  qui  aurait  servi  de  base 
à  l'invention  du  téléphone  ;  par  suite,  vous  deman- 
dez qu'une  somme  de  deux  mille  francs  vous  soit 
allouée  pour  vous  permettre  d'achever  l'appareil 
sténographe  de  la  parole  dont  vous  êtes  également 
l'inventeur. 

«  Vos  travaux  ont  été  justement  appréciés  et  il 
serait  désireux  que  l'administration  de  l'instruc- 
tion publique  pût  les  encourager. 

«  Malheureusement,  et  malgré  toutes  les  deman- 
des qui  ont  été  adressées  aux  Chambres,  il  n'existe 
au  budget  de  mon  département  aucun  crédit  qui 
puisse  être  affecté  à  ces  sortes  de  dépenses. 

«  Je  ne  puis,  en  conséquence,  que  vous  exprimer 
regret  de  ne  pouvoir  accueillir  favorablement 
votre  demande. 

«  Recevez,  monsieur,  l'assurance  de  ma  considé- 
ration distinguée. 

«  Le  ministre  de  l'instruction  publique, 
des  cultes  et  des  beaux-arts. 

«"Bardoux.  » 

Vous  voyez,  monsieur,  avec  quel  sans-gêne  et 
quelle  légèreté,  on  traite,  en  4  879,  les.  inventeurs 
nationaux.  Supposez,  pour  un  moment,  que  je 
fusse  en  mesure,  —  comme  j'en  ai  la  conviction  — 
de  faire  faire  un  pas  décisif  à  la  difficile  question 
de  la  sténographie  acoustique,  et  voilà  le  bénéfice 
d'un,  tel  succès  perdu  pour  mon  pays,  au  profit 
sans  doute  des  intérêts  exotiques  que  M.  le  comte 
du  Moncel  a- pris  en  mains  avec  une  chaleur  si 
étrange  et  si  funeste  aux  travailleurs  français, 

Énumérez  les- récompenses  honorifiques,  déco- 
rations, grandes  médailles,  produits  des  confé- 
rences dont  M.  Edison  a  été  comblé  ;  comparez  le 
résultat  avec  les  sacrifices, les  déboires,  les  contes- 
tations dont  j'ai  été  victime  pendant  tant  d'années, 
pour  aboutir,  en  fin  de  compte,  à  l'oubli  presque 


complet  et  aune  gène  voisine  de  la  misère,  et  de- 
mandez-vous de  quelle  dose  d'amour  de  la  science; 
ou  de  folie  de  l'invention  il  faut  se  sentir  pos- 
sédé pour  se  lancer  dans  une  pareille  carrière  et 
«  décrocher  les  mâts  de  cocagne  ».au  profit  des 
Yankees. 

Je  me  rappelle,  monsieur,  toutes  les  choses  exeel- 
lentes  que  vous  avez  dites  sur  ce  sujet  et  je  crains 
que  vous  n'ayez  qu'un  chagrin,  celui  d'avoir  eu 
trop  raison  dans  vos  appréciations.  Je, vous  suis, 
je  vous  le  répète,  infiniment  reconnaissant,  de 
votre  généreuse  protestation  en  ma  faveur; 

J'ai  l'honneur  d'être,  honoré-  monsieur,  votre- 
humble,  dévoué  et  reconnaissant  serviteur, 

Léon  Scott  de  Martin  ville.. 

Ainsi  éconduit  par  les  bureaux  du  mi- 
nistère de  la  rue  de  Grenelle,  frustré  de 
tout  espoir  et  dénué  de  ressources,  Léon 
Scott  fut  forcé  de  renoncer  à  la  lutte.  Quel- 
ques années  auparavant,  il  était  entré, 
comme  bibliothécaire  et  conservateur  des 
manuscrits,  chez  M.  Firmin  Didot,  qui  l'em- 
ployait à  étendre  sa  collection,  par  des 
voyages  à  l'étranger.  Ce  travail  ayant  pris 
fin,  il  ouvrit,  vers  1876,  au  fond  de  la  cour 
de  la  maison  n°  9  de  la  rue  Yivienne,  une 
petite  boutique  de  marchand  d'estampes,  où 
il  vécut  pauvrement  jusqu'à  sa  mort,  ar- 
rivée le  26  avril  18T9  (1). 

Sa  veuve  a  grand'peine  à  vivre.  Elle;  a 
une  fille  aînée,  qui  donne  des  leçons  de 
musique,  et  un  fils,  qui  se  prépare  aux  exa- 
mens de  l'Ecole  polytechnique.  Elle  solli- 
cite un  secours  de  la  Société  de  secours  des 
amis  des  sciences,  fondée  par  le  baron  Thé- 
nard,  pour  venir  en  aide  aux  veuves  et 
enfants  des  savants  tombés  dans  l'infortune, 
et  Dieu  sait  si  elle  a  droit  à  la  charitable 
attention  de  cette  Société. 

D'autre  part,  on  lit  dans  le  Bulletin  inter- 

(1)  Au  mois  de  niai  1878,  Léon  Scott  fit  paraître  une 
très  curieuse  brochure,  '  où  il  revendique  ses  droits 
de  premier  inventeur  du  phonographe.  Cet  opuscule, 
qui  renferme  l'histoire  intéressante  des  luttes  d'un 
travailleur  obscur  contre  l'indifférence  des  Gorps  sa- 
vants et  les  lacunes  de  la  loi,  est  intitulé  le  Problème 
de  la  parole  ^inscrivant  elle-même,  par  Léon  Scott  de 
Martinville,  typographe   ■   ■  '' 
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FLg.  469. 


Le  phonographe.  Vue  extérieure. 


national  d'électricité  n°  de  septembre,  1890  : 
«  La  Compagnie  fondée  à  Londres  pour 
l'exploitation  du    nouveau  phonographe 
d 'Edison,  a  acheté  son  brevet  6  millions.  » 

Sic  vos.  non  vobis  meUificatis  apes. 
Sic  vos  non  vobis  nidificatis  oves. 


CHAPITRE  II 

i 

DESCRIPTION  DU  PREMIER  PHONOGRAPHE  D.'eDISON. 
SES  AVANTAGES  ET  SES  DÉFAUTS. 

Ce  qui  a  conduit  M.  Edison,  paraît-il,  à 
là  découverte  du  phonographe,  c'est  son 
idée  de  transmettre  automatiquement  les 
signaux  du  télégraphe  Morse.  Il  voulait 
effectuer  les  signaux  du  télégraphe  Morse, 
au  moyen  d'un  style  traceur,  sur  une 
feuille  de  papier  entourant  un  cylindre 
creusé  d'une  ramure  en  spirale.  Les  dente- 
lures produites  par  le  style  devaient,  en 
repassant  sous  la  même  pointe,  transmettre 
automatiquement  la  dépêche. 

C'est,  après  cette* application  du  style  tra- 
ceur à  l'enregistrement  dés  signaux  du  té- 
légraphe Morse,  que  M.  Edison  eutPidée  d'en- 
registrer et  de  reproduire  la  parole,  dans 
un  instrument,  qu'il  appela  phonographe.  : 

Faisons,  en  passant,  une  remarque  gram- 


maticale sur  le  nom  de  phonographe  donné 
par  Edison  à  cet  appareil.  En  grec,  le  mot 
(pivoç  ne  veut  pas  dire  voix,  mais  meurtre. 
D'après  cette  étymologie,  phonographe  si- 
gnifierait instrument  qui  enregistre  les 
meurtres.  C'est  le  mot  w/r,,  qui  signifie,  en 
grec,  voix.  Il  faudrait  donc ;  dire  phonégraphe, 
et  non  phonographe,  si  l'on  voulait  se  con- 
former au  grec. 

Quoi  qu'il  en  soit  de  ce  nom,  consacre 
par  l'usage,  nous  dirons  que  le  phonographe 
ressemble  à  une  serinette  ou  à  une  boîte 
à  musique,  et  nous  allons  voir  qu'au  fond, 
son  mécanisme  se  rapproche  de  celui  de 
la  vulgaire  serinette.  L'appareil  se  com- 
pose, comme  le  montre  la  figure  469,  d'un 
cylindre  en  cuivre  C,  disposé  horizontale- 
ment, et  soutenu  par  un  axe,  que  l'on  fait 
manœuvrer  avec  une  vis  Y.  Cette  vis  tourne 
dans  un  écrou?  lequel  fait  avancer  ou  reculer 
le  cylindre  C.  Une  manivelle,  B,  permet  de 
faire  tourner  le  cylindre  C,  lequel,  tout 
en  tournant,  avance  ou  recule,  suivant  le 
sens  dans  lequel  on  fait  agir  la  manivelle. 

Une  embouchure,  D,  est  fixée  sur  le  cy- 
lindre. 

Au  fond  de  cette  embouchure  se  trouve 
un  diaphragme  métallique,  semblable  à 
celui  du  téléphone,  et  dont  le  centre  porte, 
comme  la  lame  vibrante  du  téléphone,  une 
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Fig.  470.  —  Détails  du  cylindre,  de  l'embouchure  et  de  la  lame  vibrante  du  phonographe  d'Edison. 

A,  Vis  servant  à  fixer  le  bâti  B  après  que  Yoïi  a  réglé  la  pression  de  la  pointe. traçante  P. —  C,  B,  Bâti  supportant  l'embouchure "V,  le 
lame  vibrante  L  et  la  pince  S.  —  E,  Vis  servant  au  réglage  de  la  pression,  de  la  pointe  traçante  sur  lst-feuille  d'étaid.  —  L,  Lame  vibrante 
qui  donne  l'impulsion  au  ressort  )•  supportant  la  pointe  traçante  P.  —  M,  Poignée  servant  à  faire  avancer  ou  à  reculer  le  bâti  B.  —  N,  Ma- 
nivelle à  l'aide  de  laquelle  on  fait  tourner  le  rouleau  R,  au  fur  et  à  mesure  que  l'on  parle.  —  P,  Pointe  traçante  servant  à  Imprimer  sur  la 
feuille  d'étain  les  vibrations  que  la  voix  communique  à  la  lame  L.  —  R,  Rouleau  sur  lequel  est  enroulée  la  feuille  d'étain  qui  doit  enre- 
gistrer les  paroles  prononcées  dans  l'embouchure  V.  —  S,  Pince  qui  est  fixée  au  bâti  B  pour  supporter  le  ressort  r.  —  V,  Embouchurejau- 
dessus  de  laquelle  on  parle  pour  faire  vibrerjla  lame  L.  —  E,  Ouverture  faisant  communiquer  l'embouchure  V  avec  la  lame  vibrante*L.  — 
r,  Ressort  auquel  est  fixée  la  pointe  traçante  P. 


pointe  en  métal,  regardant  le  cylindre  et 
peu  distante  de  celui-ci. 

Quand  on  parle  dans  l'embouchure  D 
(fig.  469),  les  vibrations  de  la  voix  doivent 
faire  vibrer  la  membrane  métallique  placée 
à  l'orifice  de  l'embouchure,  et  le  style  fixé 
à  cette  membrane,  doit  tracer  une  spirale 
sur  la  surface  du  cylindre,  si,  pendant  que 
cette  membrane  vibre  par  l'effet  de  la  vois 
appliquée  sur  l'embouchure,  la  main  droite 
de  l'opérateur  agit  sur  la  manivelle  B,  pour 
faire  tourner  le  cylindre,  lequel  avance 
tout  à  la  fois,  comme  il  vient  d'être  dit, 
en  ligne  droite  et  horizontalement. 

Or,  autour  du  cylindre  G,  on  a,  d'avance, 
appliqué  une  feuille  d'étain,  et  l'on  a  tracé 
sur  cette  bande  de  feuille  d'étain  une  rai- 
nure, un  sillon  creux,  en  forme  de  spirale. 

Pour  régler  la  pression  suivant  laquelle 
la  pointe  traçante  doit  s'appuyer  sur  la 


bande  d'étain,  et  y  imprimer  des  marques 
correspondant  aux  vibrations  de  la  voix, 
on  se  sert  d'un  petit  système  articulé 
dont  on  comprendra. bien  le  jeu,  grâce  à  la 
figure  470  qui  donne  une.  coupe  verticale 
de  la  moitié  de  cet  l'appareil. 

Le  petit  pilier  B  (fig.  47.0)  supporte  la 
lame  vibrante  L,  placée  près  de  l'embou- 
chure Y.  Ce  système  de  support  se  com- 
pose du  levier  articulé  B,  et  d'une  rainure 
dans  laquelle  s'engage  une  vis  A.  La  lame 
vibrante  L,  placée  dans  l'embouchure  Y, 
est  supportée  en  bas  par  une  largo  pince  r, 
Un  manche  M,  en  rapport  avec  le  levier  B, 
permet,  quand  on  desserre  la  vis  A,  de. 
faire  avancer  ou  reculer  la  pointe  tra- 
çante placée  dans  l'embouchure.  Pour  régler 
la  pression  de  la  pointe  traçante,  il  suffit 
donc  de  tirer  plus  ou  moins  le  manche  M 
jet  de  serrer  fortement  la  vis  A,  quand  on 
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a  obtenu  le  degré  convenable  de  pression. 

Quand  on  parle  dans  l'embouchure  V, 
tout  en  tournant  la  manivelle,  comme  le 
montre  la  figure  470,  le  diaphragme  métal- 
lique se  met  à  vibrer,  et  la  pointe  qu'il 
porte  vient  toucher  la  feuille  d'étain,  à  l'en- 
droit où  elle  passe  sur  le  sillon  en  spirale. 
Lorsque  la  membrane  et  le  style  exécutent 
leurs  vibrations,  la  feuille  d'étain  n'est  pas 
toujours  frappée  par  le  style;  alors,  les 
traits  imprimés  sur  la  feuille  d'étain  sont 
dentelés.  Ces  dentelures  sont  la  reproduc- 
tion exacte  de  vibrations  des  sons  qui  les 
ont  produites. 

Il  reste  maintenant  à  répéter,  à  faire  en- 
tendre les  paroles  ainsi  imprimées  sur  le 
papier  d'étain. 

Les  sons  émis  par  la  voix  sont  représen- 
tés, comme  nous  venons  de  le  dire,  par  des 
vibrations,  qui  ont  été  enregistrées  sur  le 
métal.  Il  faut  que  ces  vibrations  renaissent 
au  dehors,  sous  la  forme  des  sons  primitifs. 

La  première  condition,  c'est  d'exécuter  la 
reproduction  des  sons  dans  la  même  du- 
■  rée  de  temps  qu'elles  ont  été  faites,  c'est- 
à-dire  qu'il  importe  de  faire  tourner  le  cy- 
lindre avec  la  même  vitesse  qu'il  avait  pen- 
dant qu'il  inscrivait  les  vibrations  sonores. 

Pour  la  reproduction  des  sons  de  la  voix, 
c'est  tout  simplement,  le  même  appareil 
qui  les  reforme,  par  le  même  moyen  qui 
avait  servi  à  les  enregistrer.  Le  phono- 
graphe enregistreur  est  le  même  que  le  pho- 
nographe répétiteur. 

La  machine  parle  au  moyen  de  la  feuille 
d'étain  enroulée  et  de  la  pointe  qui,  appli- 
quée de  nouveau  à  sa  surface,  fait  de  nou- 
veau vibrer  la  membrane  métallique.  Les 
vibrations  de  celle-ci  sont  traduites  au  de- 
hors et  amplifiées  par  l'intermédiaire  de 
l'embouchure  à  laquelle  on  peut  appliquer 
un  porte-voix  en  carton  mince. 

Cette  reproduction  de  la  voix  correspond 
donc  à  sa  réception  par  le  phonographe. 
La  pointe  qui  touche  le  cylindre  tournant, 


reçoit  de  lui  les  soubresauts  que  lui  avait 
imprimés  la  membrane  mise  en  mouvement 
par  la  voix,  et  les  mouvements  de  la  marche 


Fig.  471.  —  Reproduction  des  sons  de  la  voix. 


du  cylindre  sur  la  feuille  d'étain  agissent 
sur  la  membrane  de  manière  à  lui  faire 
répéter  les  sons  qu'avait  émis  la  voix,  sous 
l'impulsion  des  lèvres.  C'est  ce  que  repré- 
sente la  figure  471 .' 

Ainsi,  le  mécanisme  est,  comme  nous  le 
disions  en  commençant,  très  analogue  à 
celui  des  serinettes,  des  orgues  de  Barbarie 
et  des  boîtes  à  musique.  Dans  le  phono- 
graphe, la  machine  inscrit  elle-même  les 
sons  sur  le  cylindre,  puis  elle  traduit  en 
voix  ce  qu'elle  a  inscrit  en  petites  aspérités 
sur  ce  cylindre. 

On  met  donc,  avec  le  phonographe,  la 
parole  en  portefeuille. 

Dans  l'échelle  musicale,  la  hauteur  des 
sons  dépend  du  nombre  des  vibrations 
fourmes  par  le  corps  vibrant  dans  un  temps 
donné,  Gonséquemment,  la  parole  peut 
être  reproduite  par  le  phonographe  sur  un 
ton  dont  l'élévation  dépend  de  la  vitesse  de 
rotation  que  l'on  donne  au  cylindre^  Cette 
vitesse  est-elle  la  même  que  celle  de  l'en- 
registrement, le  ton  des  paroles  reproduites 
est  le  même  que  le  ton  dés  paroles  pro- 
noncées. Si  cette  vitesse  est  plus  grande,  le 
ton  est  plus  bas. 

Comme  les  appareils  tournés  à  la  main, 
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Kig.  172.  —  Exhibition  du  phonographe  dans  les  cours  et  conférences  (inscription  des  sons), 


n'ont  pas  de  mouvement  très  régulier,  il 
en  résulte  que  la  reproduction  du  chant  est 
toujours  défectueuse.  L'instrument  chante 
faux,  ou  ne  donne  que  des  sons  peu  per- 
ceptibles. 

Un  horloger,  M.  Hardy,  a  muni  le  pho- 
nographe d'un  mouvement  d'horlogerie, 
qui  rend  égaux  les  deux  mouvements  de 
réception  et  de  répétition,  et  avec  cette  ad- 
dition le  phonographe  chante  juste. 

Quand  la  parole  a  été  ainsi  enregistrée, 
la  théorie  indique  qu'on  peut  la  reproduire 
plusieurs  fois;  mais  à  chaque  fois  les  sons 
deviennent  plus  faibles  et  plus  confus, 
parce  que  les  accidents  de  la  feuille  métal- 
lique vont  en  s'affaiblissant,,  à  mesure  que 
le  nombre  des  reproductions  est  multiplié. 


CHAPITRE  III 

LE  NOUVEAU  PHONOGRAPHE  d'EMSON. 
SES  APPLICATION  S- 

Malgré  l'espoir-  et  les  annonces  de  l'in- 
venteur, le  phonographe  est  resté  à  peu 


près  sans  application,  pendant  dix  années. 
On  pourrait  même  dire  qu'il  fut  complète- 
ment oublié  dans  cet  intervalle,  aucune  ap- 
plication pratique  n'étant  venue  le  faire 
passer  dans  les  habitudes  générales,  à  l'ins- 
tar du  téléphone.  Dans  les  cours  de  phy- 
sique, le  professeur  ■  exhibait  devant  son 
auditoire,  la  petite  serinette  à  répétition, 
venue  d'Amérique.  Il  amusait  l'assistance, 
en  faisant  redire  à  l'instrument  des  paroles 
ou  des  chants  qu'il  venait  de  prononcer  de- 
vant le  cylindre  d'étain,  en  faisant  sortir 
de  la  musique,  des  chants,  ou  de  petits  rou- 
leaux métalliques  qu'il  passait  dans  l'ins- 
trument. Mais  c'était  tout.  Le  public  qui, 
I  en  1878,  s'était  passionné  pour  cette  inven- 
;  tion,  l'avait  absolument  perdue  de  vue,  dix 
!  années  après. 

C'est  sans  doute  cette  indifférence  qui, 
i  blessant    l'amour-propre   de  l'inventeur, 
l'amena  à  reprendre,  pour  le  perfectionner, 
l'appareil  de  4  878. 

Comme  on  l'a  vu-  par  les  dessins  que 
nous  en  avons  donnés,  cet  appareil  est  formé 
de  trois  parties  :  un  pavillon  de  réception 
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Fig.  473.  —  Exhibition,  du  phonographe  dans  les  cours  et  conférences  (répétition  des  sous). 


pour  la  voix,  avec  un&  plaque  vibrante,  un 
cylindre  cannelé .  en  hélice  portant  une 
feuille  de  papier  détain,  sur  laquelle  s'ins- 
crivent les  vibrations  de  la  plaque,  et  un 
pavillon  d'émission  qui  reproduit  ces  vi- 
brations. L'arbre  du  cylindre  porte  une  vis 
de  même  pas  que  l'hélice  de  la.  surface,  de 
manière  que  la  pointe  de  la  plaque  du  ré- 
cepteur puisse  parcourir  la  feuille  d'étain 
lorsqu'on  tourne  la  manivelle. 

Cet  instrument  permettait,  comme  nous 
l'avons  dit,  de  recevoir  et  de  reproduire  la 
parole,  mais  imparfaitement.  Les  .  sons 
avaient  un  nasillement  très  désagréable. 

Dans  le  nouvel  instrument  que  M.  Edison 
annonçait,en  mai  1888,  dans  les  journaux  des 
deux  mondes,  il  y  a  un  récepteur  et  un  trans- 
metteur, comme  dans  l'appareil  primitif. 

Par  son  aspect  il  ressemble  à  un  tour 
d'ébéniste.  L'arbre  principal  est  fileté  entre 
ses  supports,  et  prolongé  à  l'un,  des  bouts, 
pour  recevoir  un  cylindre  en  cire  durcie, 
sur  lequel  doivent  s'imprimer  les  vibrations 
de  la  voix.  Parallèlement  à  l'arbre  du  çy- 


lindre,  est  disposée  une  tige  à  coulisse,  sur 
laquelle  est  un  arbre  creux.  Ce  dernier 
porte,  à  Tune  de  ses  extrémités,  une  tige, 
munie  d'un  écrou,  qui  embrasse  la  partie 
filetée  de  l'arbre  principal,  et  à  l'autre  une 
pièce  articulée  pourvue  de  deux  diaphrag- 
mes, dont  les  positions  respectives  peuvent, 
être  inter changées  a  volonté  et  instantané- 
ment. Dans  le  diaphragme  employé  comme 
récepteur,  la  pointe  qui  imprime  sur  le 
cylindre  de  cire  est  fixée  au  centre  dudit  dia- 
phragme, et  peut  osciller  dans  le  sens  ver- 
tical ;  elle  tend  à  être  ramenée  dans  stt  po- 
sition primitive  par  un  ressort  fixé  à  gauche 
sur  lav  paroi  de  la  boîte.  Dans  le  diaphragme 
transmetteur,  la  pointe  fait  partie  d'une  tige 
articulée  sur  la  paroi  de  la  boîte  et  repose, 
par  son  propre  poids,  sur  le  cylindre;  elle 
transmet  au  diaphragme  les  vibrations  par 
l'intermédiaire  d'un  fil  d'acier  recourbé.  Les 
deux  plaques  vibrantes  sont  en  baudruche. 

La  tige  qui  porte  les  diaphragmes  est 
munie  d'une  raclette  tournante,  destinée  h 
aviver  la  surface  du  cylindre  en  cire. 
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Le  mouvement  est  donné  à  l'arbre  au 
moyen  de  cônes  de  friction  actionnés  par 
un  petit  moteur  électrique,  placé  sur  la 
table  qui  supporte  l'appareil. 

Le  courant  est  fourni  par  une  ou  deux 
piles  au  bichromate  de  potasse.  Un  régula- 
teur très  sensible  maintient  une  vitesse 
uniforme. 

On  commence  par  faire  manœuvrer  la 
raclette,  pour  nettoyer  le  cylindre  en  cire  ; 
puis  on  arrête  sa  marche,  et  on  place  la 
pièce  qui  porte  les  diaphragmes  dans  la 
position  de  départ,  en  mettant  en  action  le 
récepteur  seul.  On  donne  alors  le  mou- 
vement au  cylindre,  qui  tourne  devant  la 
pointe. 

Lorsque  l'impression  est  terminée,  on 
arrête  la  machine,  on  ramène  l'appareil 
au  départ,  et  on  remplace  le  récepteur 
par  le  transmetteur.  La  pointe  repasse  par 
les  empreintes  laissées  sur  le  cylindre,  et 
reproduit  dans  le  diaphragme  les  vibrations 
correspondantes. 

Les  résultats  sont  assez  satisfaisants.  L'ar- 
ticulation est  nette  et  distincte,  ainsi  que  la 
reproduction  des  inflexions  de  la  parole,  du 
ton  et  des  modulations.  Cela  est  dû  à  la  ré- 
gularité du  mouvement  et  à  la  propriété  que 
possède  le  cylindre  de  cire  de  recevoir  les 
empreintes  et  à  la  délicatesse  du  récepteur. 

On  voit  dans  la  figure  474T  (page  649), 
l'opérateur  inscrivant  les  sons  de  la  voix 
dans  le  nouveau  phonographe. 

Cet  appareil  fonctionna  à  Bath,  pendant 
la  réunion  de  Y  Association  britannique ,  qui 
se  tint  dans  cette  ville  au  mois  de  septem- 
bre 1888. 

Les  physiciens  anglais  et  étrangers  re- 
connurent que  le  transport  de  la  voix  n'était 
pas  à  mettre  en  doute,  et  que  sa  conserva- 
tion indéfinie  est  un  fait  acquis.  Cependant 
la  reproduction  de  la  parole  n'est  parfaite 
qu'à  la  condition  de  mettre  à  son  oreille 
deux  tuyaux  acoustiques,  terminés  chacun 


par  une  petite  ampoule  de  verre  :  ce  qui 
est  un  pas  en  arrière,  car  dans  le  phono- 
graphe primitif  la  voix  se  faisait  entendre 
sans  l'emploi  d'aucun  cornet  acoustique. 

On  peut  embrancher  plusieurs  paires  de 
petits  tubes  acoustiques  sur  un  tube  unique, 
mais  plus  le  nombre  des  auditeurs  est 
grand,  moins  bien  on  entend.  Si  la  parole 
de  l'opérateur  est  nette  et  rigoureuse,  l'effet 
de  la  reproduction  par  l'instrument  est  par- 
fait et  produit  l'illusion  des  sons  de  la  voix 
et  du  chant. 

Mais  le  phonographe  ne  peut  rendre 
que  ce  qu'on  lui  à  confié  :  le  son  ne  s'amé- 
liore point  parce  qu'on  Va  mis  en  bouteille. 
C'est  ce  qui  fait  que  quelques  personnes 
ont  cru  que  le  phonographe  jouait  faux,  et 
chantait  faux. 

Pour  juger  de  sa  véritable  puissance  de 
reproduction,  il  ne  faut  pas  s'en  rapporter 
aux  phonogrammes  qui  nous  viennent  d'A- 
mérique, il  faudrait  avoir  sous  l'oreille  les 
sons  originaux  et  leur  reproduction  dans  les 
tubes  phonographiques. 

Le  phonographe  peut  parler  fort,  et  se 
faire  entendre  de  toute  une  salle.  Mais  il 
faut  se  servir  d'un  porte-voix,  qui  donne 
une  sorte  de  voix  de  polichinelle.  Pour 
entendre  la  reproduction  parfaite  de  sons 
originaux,  il  faut  mettre,  comme  nous  le 
disons  plus  haut,  à  son  oreille  deux  tuyaux 
acoustiques,  terminés  chacun  par  une  am- 
poule en  verre. 

Cependant,  lorsqu'on  est  en  tête  à  tête 
avec  le  phonographe,  et  que  l'impression  a 
été  vigoureuse,  bien  nette  et  bien  entaillée 
sur  la  cire,  par  une  émission  vigoureuse, 
l'effet  est  excellent. 

Le  nombre  de  mots  qu'on  peut  mettre 
sur  le  tube  qui  reçoit  les  empreintes,  peut 
aller  jusqu'à  mille.  Mais  un  long  discours 
né  serait  pas  entendu  facilement.  On  devra 
donc  se  borner  à  des  morceaux  assez  courts, 
et  parfaitement  prononcés.  Si  on  veut  se  faire 
entendre  dans  toute  l'étendue  d'une  salle, 
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il  faut,  comme  on  l'a  dit  plus  haut,  employer 
un  porte-Voix  métallique,  et  mettre  le  tube 
à  l'oreille  de  chaque  auditeur;  ce  qui  est 
un  inconvénient,  parce  qu'avec  cet  inter- 
médiaire, les  sons  se  trouvent  modifiés  désa- 


vantageusement.  Voilà  pourquoi  le  tuyau 
acoustique  adapté  à  un  instrument  pour 
chaque  personne  est  nécessaire  pour  en- 
tendre la  reproduction  de  la  parole  dans 
toute  sa  perfection. 
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En  résumé,  un  progrès  a  été  fait  sur  l'an- 
cien instrument,  mais  il  n'est  pas  en  rap- 
port avec  ce  qui  .  avait  été  annoncé  dans  les 
prospectus  lancés  d'Amérique.  c 

Le  nouveau  phonographe  d'Edispn  fut 


une  des  curiosités  de  l'Exposition  univer- 
selle dé  1889.  . 

Sur  une  table  étaient  déposés  ,  avec  le  pho- 
nographe (fi g.  475,  p.  653),  des  manchons  de 
cire^très  mince,  pouvant  enregistrer  chacun 
plus  de  milLe  mots,  et  les  reproduire  avec 
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une  certaine  netteté,  —  et  des  appareils 
transmetteurs,  composés  d'un  tube  en  caout- 
chouc, se  divisant  à  son  extrémité  en  deux 
branches,  munies  d'ampoules  de  verre,  que 
l'auditeur  introduisait  dans  ses  oreilles.  Des 
groupes  de  visiteurs  assis  autour  de  la  table  ; 
d'autres  groupes,  debout  entre  des  barrières, 
attendaient  leur  tour,  pour  aller  entendre 
le  phonographe  s'exprimer  dans  tous  les 
dialectes  connus. 

Lorsqu'on  voulait  parler  dans  le  phono- 
graphe, on  revêtait  d'un  manchon  de  cire, 
le  cylindre  métallique  qui  glisse  sur  une 
rainure  graduée  ;  on  fixait  un  petit  cornet 
acoustique  sur  le  diaphragme,  membrane 
de  métal  très  peu  épaisse,  mise  en  mouve- 
ment par  un  mécanisme  très  simple,  qu'ac- 
tionnait une  pile  électrique.  On  mettait 
l'appareil  en  action  ;  le  manchon  tournait 
rapidement;  la  membrane,  impressionnée 
par  les  sons,  vibrait,  et  l'aiguille  dont  elle 
est  munie  à  sa  partie  inférieure,  traçait  sur 
la  cire  des  séries  de  points  et  de  traits  im- 
perceptibles. 

Quand,  au  contraire,  on  désirait  recueillir 
les  sons  émis  à  distance  par  plusieurs  per- 
sonnes, des  chanteurs  ou  des  instrumen- 
tistes, on  employait,  non  plus  un  cornet 
acoustique,  mais  un  entonnoir,  proportionné 
à  la  masse  des  sons  à  emmagasiner,  et  le 
tube  en  caoutchouc  dont  nous  avons  parlé 
servait  de  transmetteur  entre  le  phonogra- 
phe et  l'auditeur. 

On  plaçait  sur  le  cylindre  métallique  un 
des  manchons  de  cire  qui  avait  enregistré 
les  sons  :  l'appareil  était  mis  en  mouvement, 
et  l'aiguille,  repassant  dans  les  trous  et  les 
traits  tracés  sur  le  manchon  au  fur  et  à 
mesure  de  la  réception  des  sons,  les  trans- 
mettait au  diaphragme,  qui  les  répercutait. 
C'était  l'opération  inverse  de  la  précédente, 
et  l'appareil  répétait  le  phonogramme  autant 
de  fois  qu'on  le  désirait. 

Passons  aux  applications  dont  le  nou- 


veau phonographe  serait  susceptible,  selon 
l'inventeur,  qui  énonçait  les  propositions 
suivantes,  dans  une  communication  adres- 
sée, en  juin  1889,  à  l'Académie  des  sciences 
de  Paris  : 

1°  On  peut  dicter  la  correspondance  et  la 
faire  transcrire  à  loisir  par  un  employé  ne 
sachant  qu'écrire  et  épeler  correctement; 
on  peut  la  faire  transcrire  par  le  typogra- 
phe, ou  la  faire  imprimer  directement,  ce 
qui  a  déjà  été  fait  en  Angleterre  et  en  Amé- 
rique. 

2°  On  peut  transmettre  sa  voix  par  la 
poste,  au  moyen  du  phonogramme.  La  voix 
de  celui  qui  parle  s'entend  avec  ses  propres 
inflexions. 

3°  Les  hommes  d'État,  les  avocats,  les 
prédicateurs  et  orateurs,  peuvent  étudier 
leurs  discours,  ayant  l'avantage  inappré- 
ciable d'enregistrer  leurs  idées  au  fur 
et  à  mesure  qu'elles  se  présentent,  avec 
une  rapidité  que  l'articulation  seule  peut 
égaler.  Ils  peuvent  surtout  s'entendre  par 
1er,  comme  les  autres  les  entendent.  Les 
acteurs,  les  chanteurs,  peuvent  répéter  leurs 
rôles,  et  sont  en  mesure  de  corriger  eux- 
mêmes  leur  articulation  et  leur  prononcia- 
tion. 

Les  journalistes  peuvent  parler,  au  lieu 
d'écrire,  Leurs  articles,  qui  peuvent  être 
imprimés  directement.  La  voix  des  hommes 
célèbres  peut  être  conservée  à  l'infini,  aussi 
bien  que  les  derniers  adieux  d'un  mou- 
rant, ou  les  paroles  d'un  parent  que  l'on 
aime. 

Grâce  aux  perfectionnements  qui  lui  ont 
été  apportés,  le  phonographe  reproduit  fidè- 
lement la  voix  humaine,  prononce  nettement 
les  diphtongues  les  plus  difficiles,  répète 
tous  les  bruits,  même  la  musique  d'un  or- 
chestre. 

Nous  avons  entendu,  à  l'Exposition,  des 
romances  qui  avaient  été  chantées  plusieurs 
semaines  auparavant  dans  l'atelier  d'Edison  , 
et  la  voix  de  la  cantatrice,  ainsi  emmaga- 
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sinée  pendant  un  mois,  n'avait  rien  perdu 
de  sa. fraîcheur. 

Le  phonographe  parle  toutes  les  langues. 
Le  prince  Taïeb-bey  lui  adressa  la  parole 
en  arabe,  et  Mistral  en  provençal  :  le  pho- 
nographe répéta  leur  conversation  avec 
toutes  les  inflexions  de  vois  et  l'accent  de 
chacun  de  ses  interlocuteurs. 

M.  Edison  regrettant  qu'on  ne  pût  con- 
server avec  fidélité  la  voix  et  les  intonations 
de  nos  hommes  célèbres,  orateurs,  savants 
ou  musiciens,  a  eu  l'idée  de  faire  des  pho- 
nogrammes,  qui  recueilliraient  leur  discours 
ou  leurs  chants,  pour  les  générations  futures. 

On  assure  que  l'Institut  songe  à  aména- 
ger une  sorte  de  bibliothèque,  dans  la- 
quelle seront  déposés  des  manchons  des- 
tinés à  enregistrer  la  voix  de  ses  membres. 
Ce  ne  sera  pas  un  des  moindres  prodiges  de 
l'avenir,  que  de  faire  parler  les  morts. 

Mentionnons  ici  une  application  intéres- 
sante du  phonographe  au  diagnostic  des 
maladies  de  l'oreille. 

L'examen  fonctionnel  de  l'ouïe  est  d'une 
grande  importance  pour  le  diagnostic  et  le 
pronostic  des  maladies  de  l'appareil  au- 
ditif. 

Les  sources  sonores  employées  •  jusqu'à 
•ce  jour,  pour  mesurer  l'acuité  auditive,  ne 
remplissent  pas  les  conditions  d'un  bon 
•acoumètre»  La  voix  humaine,  qui  nous 
donnerait  la  meilleure  idée  de  l'acuité  au- 
ditive, est  une  source  sonore  qui  n'est  pas 
constante  chez  le  même  médecin,  et  encore 
moins  chez  les  différents  médecins.  Son 
emploi  exige  aussi  des  appartements  très 
vastes. 

Le  nouveau  phonographe  d'Edison  rem- 
plit toutes  les  conditions  d'un  bon  acou- 
mètre,  ainsi  que  l'a  montré  M.  Lichtwitz. 

1°  Il  émet  tous  les  sons  et  bruits  percep- 
tibles pour  une  oreille  normale,  et  surtout 
la  parole,  avec  toutes  ses  inflexions.  On 
peut  donc,  à  l'aide  du  phonographe,  com- 


poser des  phohoprammes,'  susceptibles  de 
servir  A'échelles  acoumétriques,  à  l'instar 
des  échelles  optomé triques.  Sur  ces  phono- 
grammes  sont  inscrits  les  voyelles,  les  con- 
sonnes, syllabes,  mots  et  phrases,  d'après 
leur  intensité  et  d'après  leur  valeur  acous- 
tique, telle  qu'elle  a  été  établie  par  0.  Wolf,. 
et  qui  contiendront  de  plus  toutes  les  gam- 
mes des  sons  musicaux. 

2°  Le  phonographe  est  une  source  sonore 
à  peu  près  constante,  puisqu'il  est  capable 
de  reproduire  un  nombre  presque  illimité 
de  fois  la  parole  inscrite.  Il  permet  donc 
de  comparer  l'acuité  auditive  des  différents 
malades,  et  chez  le  môme  malade  à  diffé- 
rentes époques  de  sa  maladie. 

3 0  Les  phonographes  étant  des  appareils 
d'une  construction  identique,  reproduiront, 
avec  la  même  intensité  et  le  même  timbre, 
les  phonogrammes  uniformes.  Il  suffira 
d'approcher  d'un  phonographe  reproduisant 
un  phono gramme  étalon,  et,  à  une  distance 
fixe,  un  second  phonographe,  qui  repro- 
duira un  nombre  considérable  de  phono- 
grammes identiques. 

Grâce  à  l'uniformité  des  phonographes 
et  des  phonogrammes,  les  médecins  au- 
ristes  de  tous  les  pays  pourront  comparer 
entre  eux  les  résultats  de  leurs  examens  de 

15  " 
ouïe. 

4°  L'emploi  du  phonographe  est  facile 
et  il  n'exige  ni  trop  de  temps  ni  de  trop 
vastes  espaces.  On  fait  entendre  à  l'oreille 
malade,  munie  du  tube  acoustique  du 
phonographe,  les  différents  phonogrammes, 
l'un  après  l'autre.  On  descend  dans  l'échelle 
acoumétrique  jusqu'à  ce  qu'on  soit  arrivé 
au  phonogramme  que  le  malade  n'entend 
plus,  et  qui  indique  la.  limite  de  l'acuité 
auditive. 

Cette  méthode  diffère  de  celles  employées 
jusqu'à  présent,  en  ce  que  la  source  sonore 
reste  toujours  à  la  même  distance  de 
l'oreille,  et  que  c'est  l'intensité  du  son  qui 
varie  seule.  L'examen  est  limité  à  une 
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oreille  et  n'est  pas  troublé  par  des  bruits 
ambiants. 

Signalons^  une  autre  application  :  l'em- 
magasinage, par  le  phonographe,  des  gestes 
et  des  jeux  de  la  physionomie. 

Une  personne  parle  devant  le  phonogra- 
phe. Elle  fait,  en  parlant,  des  gestes  et  des 
mouvements  de  physionomie.  M.  Guéroult 
croit  qu'il  serait  possible  d'emmagasiner 
ces  gestes  et  ces  mouvements,  dé  façon  à 
pouvoir  les  reproduire  plus  tardj  en  corres- 
pondance exacte  avec  les  paroles  pronon- 
cées, et  même  à  pouvoir  les  transmettre  à 
distance. 

M.  Guéroult  suppose  qu'au  moment  où 
le  cylindre  du  phonographe  commence  à 
tourner,  on  prenne,  de  la  personne  qui 
parle,  des  photographies  instantanées,  à 
intervalles  égaux,  d'un  dixième  de  seconde 
chacun.  Si  la  révolution  du  cylindre  s'opère 
en  trente  secondes,  par  exemple,  on  aura 
300  photographies.  Une  fois  développées, 
on  les  dispose  sur  un  phénakisticope,  fai- 
sant lui-même  sa  révolution  en  30  secondes. 
Les  photographies  passant  successivement 
devant  l'œil  de  l'observateur,  avec  une  vi- 
tesse d'un  dixième  de  seconde,  l'appareil 
reproduira  tous  les  mouvements  de  la  per- 
sonne, en  vertu  du  principe  de  la  persis- 
tance des  impressions  de  la  rétine.  Et 
comme  il  n'y  a  pas  de  syllabe  qui,  pour  être 
prononcée,  demande  moins  d'un  dixième 
de  seconde,  les  gestes  et  les  jeux  de  phy- 
sionomie suivront  exactement  le  mouve- 
ment de  la  parole  reproduite  par  le  phono- 
graphe. Il  serait  donc  possible,  pour  un  ac- 
teur ou  un  orateur  par  exemple,  de  repro- 
duire, au  bout  d'un  temps  quelconque,  tout 
à  la  fois  le  texte  et  l'action  d'un  discours. 

Dans  un  article  inséré  au  mois  de  sep- 
tembre J  890,  dans  le  recueil  la  Science  illus- 
trée, M.  W.  de  Fonvielle  énumérait  comme 
il  suit  les  applications  les  plus  récentes 


de  l'instrument  du  physicien  de  New- 
York  : 

Les  applications  du  phonographe  ne  sont  pas- 
encore  aussi  nombreuses  que  M.  Edison  l'avait 
supposé  lors  de  la  reprise  de  ses  travaux  en  1888,. 
a  la  section  de  Bath  de  Y  Association  britannique  r 
cependant  nous  avons  à  enregistrer]  un  dévelop- 
pement très  remarquable  dans  la  direction  signalée 
par  l'inventeur. 

En  Amérique,  il  s'est  formé  un  grand  nombre  de 
compagnies  concessionnaires,  qui  ont  tenu  au  com- 
mencement de  juin  1890,  un.  meeting  à  Chicago,  et 
adopté  des  résolutions  importantes.  Elles  ont  mieux 
fait  que  de  pérorer,  elles  ont  donné  l'exemple  d'un 
progrès  bien  remarquable,  et  menaçant  même  l'in- 
dustrie dés  sténographes. 

Tous  les  discours  ont  été  phonographiés  par  des 
opérateurs  qui  répétaient  à  voix  basse  dans  le  tube 
d'un  instrument,  ce  qu'ils  entendaient.  Lorsqu'un 
cylindre  était  fini,  il  était  rapidement  transporté 
par  un  assistant  dans  un  autre  appareil,  et  servait 
à  dicter  les  phrases  recueillies  à  un  autre  opé- 
rateur chargé  de  mener  une  machine  à  imprimer. 
C'était  la  répétition  en  grand  de  l'expérience  à 
laquelle  le  public  assistait  en  1889  dans  la  galerie 
des  Machines,  lorsqu'il  s'arrêtait  devant  une  par- 
tie de  l'exposition  d'Edison. 

La  marche  de  l'opération  a  été  si  satisfaisante, 
que  c'est  de  la  sorte  que  le  compte  rendu  du 
meeting  a  été  imprimé . 

Quelques  jours  après  le  phonographe  a  donné 
la  preuve  de  la  rapidité  avec  laquelle  il  peut  riva- 
liser avec  les  meilleurs  sténographes.  C'est  ainsi 
que  l'on  a  recueilli  à  l'auditorium  de  Chicago,  le 
discours  de  M.  Depeu,  célèbre  orateur  new-yorkais, 
qui  faisait  une  excellente  conférence  sur  l'exposi- 
tion de  1 863,  et  donnait  son  adhésion  au  choix 
fait  par  le  congrès  de  Washington. 

La  rapidité  a  été  tellement  grande  que  tous  les 
journaux  de  Chicago  recevaient  des  épreuves  de 
l'exorde  avant  que  M.  Depeu  ait  eu  le  temps  de 
commencer  sa  péroraison. 

Il  est  vrai  que  les  sténographes  de  nos  assem- 
blées délibérantes  ne  sont  pas, de  pures  machines, 
et  qu'ils  remettent  sur  pied  les  discours  prononcés, 
à  la  tribune  nationale.  Les  harangues  de  nos  hono- 
rables ne  nous  arrivent  qu'après  un  véritable 
travail  orthopédique  et  un  épluchage  cacographi- 
que  ;  bien  peu  de  députés  et  de  sénateurs  sont  à 
même  de  se  passer  de  ce  véritable  blanchissage. 
Il  n'en  était  pas  de  même  à  Chicago,  où  M,  Depeu, 
parfaitement  maître  de  sa  parole ,et  de  son  sujet, 
avait  la  même  correction  que  jadis  Jules  Favre,  et 
n'avait  pas  besoin  de  correcteur. 

On  a  employé  en  Amérique  le  phonographe  à 
un  usage  auquel  nous  ne  croyons  pas  que  l'on 
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puisse  adresser  une  objection  quelconque.  En 
offet,  on  s'en  est  servi  pour-  recueillir  les  chants 
de  guerre  et  les  traditions  de  plusieurs  tribus  in- 


diennes qui  sont  sur  lè  point  de  disparaître.  Ces 
impressions  phonpgraphiques  seront  conservées 
dans  un  musée  de  Washington,  et  serviront  aux 


Fig.  475.  —  Le,  nouveau  phonographe  d'Edison  à  l'Exposition  universelle  de  1889. 


études  linguistiques  comparées  des  générations 
futures. 

Dans  un  grand  nombre  d'écoles  des  États-Unis 
on  commence  à  faire  un  emploi  constant  du  pho- 
nographe pour  l'étude  des  langues  étrangères^  afin 


de  bien  mettre  dans  l'oreille  des  élèves  les  arti- 
culations difficiles. 

Lors  de  la  fête  du  4  Juillet,  anniversaire  de  la 
déclaration  d'indépendance  des  États-Unis,  M.  le 
colonel  Gouraud  a  fait  entendre  aux  Américains 
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la  voix  de  M.  Harrison,  le  président  actuel.  Gomme 
il  ne  peut  quitter  le  sol  de  l'Union  pendant  toute 
la  durée  de  sa  législature,  le  représentant  d'Edison 
en  Europe  a  eu  raison  de  dire,  que  c'était  la  pre- 
mière fois  qu'on  entendait  de  ce  côté  de  l'Atlantique 
des  paroles  prononcées  par  l'hôte  de  la  Maison- 
Blanche. 

On  doit  dire  cependant,  pour  rendre  hommage 
à  la  vérité,  que  les  articulations  laissaient  à  dési- 
rer. Quoique  M.  Harrisson  ait  la  voix  faible,  cette 
circonstance  n'aurait  pas  nui,  si  l'honorable  prési- 
dent avait  parlé  avec  une  netteté  suffisante.  Ce 
n'est  pas  tant  le  volume  de  la  voix,  que  la  modu- 
lation des  sons  qui  est  indispensable.  Le  phono- 
graphe rendra  aux  orateurs,  aux  acteurs  et  aux 
hommes  d'État,  la  même  nature  de  services  qu'un 
miroir  aux  coquettes. 

'  Le  mariage  de  M.  Stanley,  qui  a  été  célébré  le 
{%  juillet  1890,  à  l'abbaye  de  Westminster,  avec  une 
pompe  royale,  a  donné  lieu  à  d'autres  expériences 
phonographiques  internationales..  Deux  phono- 
graphes ont  été  placés  dans  l'abbaye  de  Westmins- 
ter, pendant  la  cérémonie.  L'un  d'eux,  mis  en  opé- 
ration près  de  l'orgue,  a  reçu  l'impression  de  la 
marche  nuptiale.  II  a  été  remis  au  célèbre  explo- 
rateur comme  un  cadeau  de  noces  de  M-  Edison. 
L'autre  restera  dans  les  mains  de  M.  le  colonel 
Gouraud,  qui  s'en  servira  dans  sa  communication 
à  l'Association  britannique  dans  sa  session  du 
mois  de  septembre.  On  l'a  fait  fonctionner  dans 
le  clocher,  et  il  a  conservé  l'impression  du  joyeux 
carillonnage. 

Nous  pensons  que  ces  sonneries,  dont  on  dit 
merveille,  viendront  à  Paris,  et  retentiront  aux 
oreilles  des  membres  de  l'Académie  des  sciences. 

Mme  Patti  avait  toujours  refusé  obstinément  de 
chanter  dans  un  phonographe.  Les  journaux  amé- 
ricains prétendent  qu'à  Chicago  même,  le  jour  où 
elle  a  eu  tant  de  succès  à  l'auditorium,  on  est  par- 
venu, à  l'aide  d'un  phonographe  bien  pla'cé  et 
habilement  dissimulé,  à  lui  voler  ses  plus  belles 
notes.  Si  cela  n'est  pas  vrai,  c'est  au  moins  bien 
trouvé. 

Une  curieuse  application  industrielle  du 
phonographe  a  vu  le  jour  en  1890.  Nous 
voulons  parler  de  la  poupée  phonographe, 
qui  fit  fureur  en  Amérique,  à  cette  époque. 
Nous  allons  décrire,  avec  les  figures  à  l'ap- 
pui, cette  amusante  application. 

On  voit  dans  la  figure  476  la  poupée,  qui 
ressemble  à  tous  les  jouets  de  ce  genre. 
Voici  en  quoi  consiste  le  mécanisme  qui  la 
fait  parler. 

Le  corps  est  en  fer-blanc,  l'intérieur  est 


creux,  la  partie  supérieure  de  la  poitrine  est 


Kig.  47fi.  —  La  poupée  phonographe. 


disposée  comme  un  fond  d'écumoire,  percée 


Fig.  477.  —  La  poupée  Due. 

de  trous  nombreux  et  d'assez  fort  calibre. 
Voilà  pour  le  contenant. 
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Quant  aiï  -contenu,  la  pièce  capitale  se 
compose  d'un  mécanisme  d'horlogerie  se 
remontant  avec  une  clef  (fig.  477),  et  ac- 
tionnant un  tambour  en  communication 
par  un  style,  avec  la  plaque  de  résonance  et 
de  vibration  d'un  électro-aimant. 

Ceci  posé,  La  description  est  facile  et 
se  comprend  aisément.  Un  volant  armé 


Fig.  478.  —  Appareil  recevant  l'impression  des  sons. 

d'une  courroie  sert  à  régulariser  le  mouve- 
ment d'ensemble  d'un  tambour  T  (fig.  478). 
Sur  ce  tambour  est  appliquée  et  s'enroule 
une  feuille  de  guttarpercha.  Un  pavillon,  P, 
reçoit  les  paroles  et  inflexions  de  le,  voix 
destinées  à  s'inscrire  sur  la  surface  du  tam- 
bour. 

Dans  une  immense  salle,  des  jeunes 
-  filles  .sont  assises  sur  des  bancs  séparés 
les  uns  des  autres.  Enfilés  devant  elles, 
sur  une  tige  qui  glisse,  les  tambours  pas- 


sent successivement  devant  un  porte-voix. 
Ainsi  que  le.  montre  la  figure  479,  la 
jeune  fille  cause,  chante,  rit  ou  pleure 
devant  le  porte-voix  ;  elle  y  psalmodie  des 
airs  populaires,  et  au  fur  et  à  mesure, 
ces  vibrations,  au  moyen  de  la  tige,  se 
gravent  dans  la  gutta-percha  qui  enve- 
loppe le  tambour,  en  formant  des  creux 
qui  plus  tard,  feront  vibrer  au  passage  le 
style  de  la  plaque  résonnante  dans  la  pou- 
pée. 

La  jeune  fille  s'arrête.  C'est  fait,  le  tam- 


Fig.  479. 


La  parleuse. 


bour  est  armé.  Il  n'y  a  plus  qu'à  l'introduire 
dans  le  corps  do  la  poupée,  monté  sur  le 
mécanisme  d'horlogerie  (6g.  477)  qui  le 
fera  mouvoir. 

Deux  tours  de  clef  donnés  par  un  trou 
dissimulé  dans  le  dos,  et  le  volant  se  mettra 
en  marche,  entraînant  avec  lui  le  tambour 
qui  glissera  à  gauche  ou  k  droite  sur  son 
arbre,  pressé  par  le  ressort. 

Dans  ce  mouvement,  les  creux  de  la 
gulta-percha  feront,  au  passage,  trembler  le 
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style,  lequel,  à  son  tour,  transmettra  ses 
vibrations  à  la  plaque,  d'où  elles  s'échappe- 
ront, sous  forme  de  sons  articulés,  par  le 
cornet  supérieur  appliqué  contre  les  trous 
de  la  poitrine  de  la  poupée. 


Le  jouet  parlera  et  répétera  automatique- 
ment et  à  volonté  l'air  ou  les  paroles  gravés 
sur  la  gutta-pércha. 

On  le  voit,  c'est  en  définitive  un  phono- 
graphe très  simplifié,  introduit  dans  un 
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jouet,  et  l'illusion  complète  la  vraisem- 
blancé.  Quelle  joie  pour  les  petites  filles! 

La  figure  480  nous  montre  l'intérieur  du 
magasin  d'habillement  et  d'emballage  des 
poupées  phonographiques. 

L'usine  Edison  peut  fabriquer  chaque 
jour  500  poupées,  dont  toutes  les  pièces 
sont  soigneusement-numérotéés/  et  repérées, 


pour  pouvoir  être  changées  en  cas  d'avarie. 
Chaque  poupée  a,  sur  la  boîte  qui  la  con- 
tient, son  nom  et  le  catalogue  des  airs  qu'elle 
chante  ou  des  morceaux  qu'elle  récite.  Elle 
pourra  devenir  à  la  fois  un  moyen  d'amu- 
sement et  un  instrument  d'étude  pour  l'en- 
fant. . 
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Fig.  481.  —  Le  photophone. 


CHAPITRE  IV 


LE  PIIOTOPIIONE. 


A  l'invention  du  phonographe  d'Edison, 
qui  a  fait  le  sujet  des  deux  chapitres  précé- 
dents, nous  croyons  devoir  adjoindre  une 
découverte  extraordinaire  due  à  un  autre 
savant  américain.  Nous  voulons  parler  du 
photophone,  dont  M,  Graham  Bell,  l'inven- 
teur du  téléphone,  fit  en  1880  la  prodi- 
gieuse découverte. 

Nous  disons  la  prodigieuse  découverte. 
Il  est  impossible,  en  effet,  de  concevoir 
une  plus  brillante  invention.  M.  Graham 
Bell  à  fait  parler  la  lumière! 

Ces  mots  suffisent  pour  faire  apprécier 
l'immense  originalité,  et  en  même  temps  la 
portée  extraordinaire  de  cette  invention. 
Un  rayon  de  lumière  vient  remplacer, 
comme  transmetteur  du  son,  les  corps  so- 
lides, liquides  ou  gazeux.  Un  rayon  de  soleil 

S.  T.  II. 


ou  de  lumière  électrique  fait  l'office  de 
conducteur  métallique,  pour  transmettre 
les  sons  du  téléphone.  Cela  confond  vrai- 
ment l'imagination  3 

Les  découvertes  qui  ont  vu  le  jour  à  la 
fin  de  notre  siècle,  le  téléphone,  le  phono- 
graphe, le  microphone,  le  photophone,  nous 
dévoilent  une  branche  toute  nouvelle  de  la 
physique,  un  ordre  de  faits  dont  les  an- 
ciens physiciens  n'avaient  aucune  idée.  Il 
s'agit  de  phénomènes  qui  se  passent  dans 
l'intimité  des  molécules  des  corps,  et  qui 
se  traduisent  par  des  effets  d'induction 
électrique  ou  électro-magnétique,  ou  par 
diverses  vibrations  des  molécules  d'une 
prodigieuse  sensibilité,  se  manifestant  pour- 
tant au  dehors  et  produisant  des  effets 
physiques  extérieurs  appréciables.  Dans 
tous  ces  phénomènes  nouveaux,  on  voit 
l'électricité  jouer  le  rôle  de  la  chaleur,  la 
chaleur  se  changer  en  électricité,  l'électri- 
cité produire  lé  son,  et  venir,  à  son  tour, 
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produire  les  vibrations  sonores.  On  voit,  en 
un  mot,  les  forces  physiques  se  remplacer, 
se  suppléer  l'une  l'autre;  ce  qui  amène  à 
conclure,  par  des  faits  indiscutables,  à 
l'identité  de  toutes  ces  forces,  c'est-à-dire  à 
ce  que  Ton  a  appelé,  avec  raison,  Vanité 
des  forces  physiques. 

En  raison  de  leur  siège,  qui  se  trouve 
dans  l'intimité  des  molécules  et  en  raison 
du  peu  de  temps  qui  s'est  écoulé  depuis 
qu'ils  se  sont  révélés  aux  savants,  ces  phé- 
nomènes électriques  et  électro-magnéti- 
ques, ces  effets  d'induction,  ces  vibrations 
moléculaires,  sont  souvent  difficiles  à  ex- 
pliquer par  les  lois  actuellement  connues 
dans  la  science.  Il  est  donc  sage  de  ne  pas 
faire  encore  trop  de  théorie,  de  ne  pas  se 
presser  de  chercher  des  explications.  Ce 
qu'il  importe,  c'est  d'enregistrer  les  faits 
acquis,  surtout  quand  ils  se  traduisent  par 
la  construction  d'instruments  de  physique. 

Tel  est  le  cas  àuphotophone  de  M,  Graham 
Bell,  dont  la  théorie  physique  est  difficile 
à  donner,  et  qu'il  faut  pour  le  moment  se 
borner  à  faire  connaître  dans  ses  disposi- 
tions et  dans  ses  effets.  C'est  ce  que  nous 
allons  faire. 

Le  mot  photophone  est  formé  de  deux 
mots  grecs  :  çgk,  lumière,  et  çwv^,  voix. 
L'appareil  auquel  M.  Graham  Bell  a  donné 
ce  nom,  bien  justifié,  sert  à  transmettre 
les  sons,  et  surtout  ceux  de  la  voix  humaine, 
au  moyen  de  la  lumière.  Les  rayons  lumi- 
neux sont  le  véhicule  au  moyen  duquel  le 
son  se  transmet  à  distance. 

M.  Graham  Bell  a  trouvé  le  moyen  de 
convertir  les  vibrations  lumineuses  en  vi- 
brations sonores.  Il  a  mis  en  évidence  ce 
grand  fait,  que  les  vibrations  lumineuses 
produisent  un  son,  quand  elles  sont  suffi- 
samment rapides. 

Le  principe  général  du  photophone,  l'ins- 
trument pratique  dont  la  construction  a 
été  la  conséquence  de  la  découverte  de  ce 


fait  fondamental,  peut  se  résumer  comme 
il  suit. 

Prenons  un  miroir  concave,  sur  lequel 
tombe  un  rayon  lumineux,  et  parlons  der- 
rière ce  miroir;  la  surface  du  miroir  ré- 
fléchissant variera  dans  sa  forme,  sous  l'in- 
fluence des  vibrations  vocales,  et  le  rayon 
incident  variera  d'intensité  au  point  d'in- 
cidence, suivant  que  la  courbure  du  mi- 
roir vibrant  s'atténuera  ou  s'exagérera.  Si 
maintenant  on  recueille  à  distance  sur 
un  miroir  plan,  le  rayon  réfléchi,  on  y 
percevra  la  trace  de  ces  variations  d'in- 
tensité, et,  par  des  dispositions  particu- 
lières de  l'appareil  récepteur,  ces  varia- 
tions d'intensité  pourront  produire,  à  leur 
tour,  des  vibrations  sonores,  identiques  aux 
vibrations  vocales  du  départ.  Les  sons  de 
la  voix  seront  donc  transmis  à  distance' 
sans  aucun  autre  intermédiaire  que  le 
rayon  lumineux. 

Ainsi,  tandis  que  le  téléphone  nécessite 
des  conducteurs  métalliques,  pour  joindre 
entre  elles  les  deux  stations  en  correspon- 
dance, dans  le  photophone  le  récepteur  est 
tout  à  fait  indépendant  du  transmetteur. 
Un  faisceau  de  lumière  traversant  l'espace 
d'un  poste  à  l'autre,  sans  rencontrer  d'obs- 
tacle opaque,  suffit  pour  produire  l'effet 
cherché.  Cette  condition  n'est  même  pas 
absolue;  car  certaines  substances  qui  for- 
ment écran  n'empêchent  pas  toujours  les 
communications  verbales  de  s'établir  par 
l'intermédiaire  du  rayon  lumineux. 

Le  principe  sur  lequel  est  basé  le  pho- 
tophone était  connu  depuis  un  certain 
temps.  En  1873,  M.  Willoughby  Smith  avait 
constaté  que  le  corps  simple  connu  sous 
le  nom  de  sélénium,  et  qui  appartient  à  la 
famille  chimique  du  soufre,  présente  une 
résistance  bien  plus  faible  au  passage  du 
courant  électrique,  lorsqu'il  est  exposé  à  la 
lumière  que  lorsqu'il  est  dans  l'obscurité. 
En  d'autres  termes,  M.  Willoughby  Smith 
avait  découvert  que  le  sélénium  exposé  au 
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soleil  est  conducteur  de  l'électricité,  et  qu'il 
ne  la  conduit  pas  s'il  est  dans  l'obscurité. 

Bien  des  essais  furent  tentés  pour  mettre 
à  profit  cette  singulière  propriété  du  sélé- 
nium. Nous  n'entrerons  pas  ici  dans  les 
détails  relatifs  à  ces  recherches,  afin  d'ar- 
river tout  de  suite  à  la  description  de  l'ap- 
pareil de  M.  Graham  Bell. 

Pour,  rendre  sensibles  les  propriétés  du 
sélénium,  cet  ingénieux  physicien  dispose 
comme  il  suit  l'expérience. 

Un  crayon  de  sélénium  EF  (fîg.  481)  est 
placé  dans  le  courant  continu  d'une  pile 
voltaïque,  P,  et  introduit,  en  même  temps, 
dans  le  circuit  d'un  téléphone,  NN,  propre  à 
transmettre  les  sons  de  la  voix.  On  fait  tom- 
ber sur  le  crayon  de  sélénium  qui  se  trouve 
•au  foyer  F  d'un  grand  miroir  concave,  M, 
un  faisceau  lumineux,  que  Ton  éclipse  un 
grand  nombre  de  fois  en  une  seconde  de 
temps,  grâce  au  miroir  concave  tournant  À 
qui  est  éclairé  par  le  miroir  plan  B.  Ce  sont 
doue  des  émissions  lumineuses  successives 
et  très  rapprochées.  Chacune  de  ces  émis- 
sions occasionne  une  variation  dans  la  ré- 
sistance électrique  du  sélénium,  placé  au 
foyer  du  grand  miroir  concave,  M,  et  par  suite 
dans  l'intensité  du  courant  dont  le  circuit 
est  le  siège.  Le  téléphone  placé  dans  ce  cir- 
cuit subit  de  cette  manière  des  alternatives 
d'aimantations  et  de  désaimantations,  cor- 
respondantes. Admettons  qu'il  se  produise 
de  la  sorte  435  éclairs,  il  en  résultera  un 
nombre  égal  de  variations  dans  le  courant, 
et  la  plaque  du  téléphone  récepteur  exécu- 
tera 433  vibrations,  c'est-à-dire  donnera  la 
note  la  du  diapason  normal. 

Pour  transmettre  de  même  la  voix  hu- 
maine, M.. Bell  dispose  deux  petites^  lames 
voisines  et  parallèles,  percées  de  fentes 
étroites,  en  regard  Tune  de  l'autre,  permet- 
tant à  un  faisceau  lumineux  de  les  traverser 
librement.  L'une  de  ces  lames  est  solidaire 
d'un  support  fixe,  l'autre  dépend  d'une 
membrane  téléphonique  mince  à  laquelle 


elle  est  perpendiculaire.  Lorsqu'on  parle 
contre  cette  membrane,  elle  vibre  et  en*- 
traîne  la  lame  dans  tous  ses  mouvements. 
Alors  les  deux  fentes  cessent  de  se  corres- 
pondre et  le  faisceau  de  lumière  est  éclipsé 
à  certains  instants  en  entier  ou  partielle- 
ment. Ce  faisceau  subit  de  la  sorte,  coiis- 
tamment,  des  variations  dans  son  intensité, 
lesquelles  correspondent  exactement  aux  di- 
verses amplitudes  des  vibrations  de  la  mem- 
brane. C'est  ce  que  M.  Bell  appelle  un 
rayon  de  lumière  ondulatoire. 

L'appareil  récepteur  est  disposé  à  l'autre 
station,  séparée  de  la  précédente  par  une 
distance  quelconque.  Cet  appareil  récep- 
teur se  composé  du  sélénium,  de  la  pile  et 
du  téléphone  articulant.  Le  rayon  ondula- 
toire dirigé  sur  le  sélénium,  l'impressionne 
à  chaque  instant,  en  raison  de  son  inten- 
sité. Il  en  résulte  des  variations  ondulatoires 
dans  la  résistance  du  sélénium,  et  des  vi- 
brations correspondantes  dans  le  téléphone. 
Ainsi,  on  entend  avec  ce  téléphone  les  pa- 
roles prononcées  vis-à-vis  de  la  membrane 
de  la  première  station. 

La  meilleure  disposition  consiste  à  faire 
réfléchir  le  faisceau  lumineux  sur  un  mi- 
roir plan  et  flexible,  tel  qu'une  feuille  de 
mica  argenté  ou  de  verre  mince.  On  parle 
alors  contre  ce  miroir,  et  ce  sont  ses  pro- 
pres vibrations  qui  modifient  constamment 
la  direction  du  rayon  réfléchi. 

Quant  à  la  source  de  lumière,  on  s'est 
servi  du  soleil,  dont  les  rayons  concentrés 
sur  le  miroir  à  l'aide  d'une  lentille  C  (fig. 
481)  étaient  rendus  parallèles  par  une  autre 
lentille  aussitôt  après  leur  réflexion.  On 
s'est  également  servi  d'un  foyer  électrique 
et  même  d'une  lampe  à  gaz  ou  à  pétrole. 

Dans  les  expériences  qui  furent  faites  à 
Paris,  à  la  fin  du  mois  d'octobre  1880,  dans 
les  ateliers  de  M.  Bréguet,  les  rayons  du 
foyer  électrique  étaient  reçues  sur  un  réflec- 
teur parabolique,  qui  les  condensait  tous 
en  un  même  point  :  le  foyer  de  ce  miroir. 
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C'est  à  ce  foyer  que  se  trouvait  le  fragment 
de  sélénium  à  impressionner.  Ce  dernier 
faisait,  comme  précédemment,  partie  du  cir- 
cuit d'une  pile  et  d'un  téléphone  ordinaire. 

Les  correspondances  par  le  photophone 
exigeront  des  stations  qui  ne  soient  sépa- 
rées par  aucun  obstacle,  mur,  maison, 
montagne.  On  pourrait  surmonter  ces  diffi- 
cultés au  moyen  de  miroirs  métalliques  ou 
réflecteurs,  pour  dévier  la  lumière;  mais  ces 
réflexions,  absorbant  une  notable  partie  des 
rayons  incidents,  enlèveraient  une  partie  de 
leur  puissance  et  en  réduiraient  la  portée. 

Parmi  les  conséquences  théoriques  qui 
découlent  de  la  découverte  du  photophone, 
il  faut  enregistrer  les  suivantes  : 

En  premier  lieu,  la  physique  assigne 
une  durée  notable  à  la  propagation  des  sons. 
Cette  proposition  est  démentie.  Il  n'y  a  pas 
de  vitesse  du  son,  puisque  cette  vitesse  est 
égale,  grâce  aux  nouvelles  dispositions,  à 
celle  de  la  lumière. 

Le  photophone  semble  mettre  en  défaut 
un  autre  dogme  scientifique,  beaucoup  plus 
absolu.  On  enseigne,  en  effet,  que  les  sons 
ne  se  propagent  pas  dans  le  vide.  Mais, 
puisque  la  lumière  se  transmet  dans  le  vide 
aussi  bien  et  même  mieux  qu'à  travers 
l'atmosphère,  est-il  possible  de  dire  plus  long- 
temps que  le  son  ne  se  propage  pas  dans 
le  vide?  Il  est  de  toute  évidence  que,  sur 
les  ailes  du  nouvel  instrument,  le  son  peut 
traverser  l'espace,  et  aller  aussi  vite  et  aussi 
loin  qu'un  rayon  de  lumière. 

Faut-ii  conclure  de  ce  que  le  son  peut 
franchir  l'espace  à  cheval  sur  un  rayon  de 
soleil,  que  l'on  pourrait,  avec  le  nouvel 
instrument  créé  par  le  physicien  d'Amé- 
rique, recevoir,  grâce  aux  rayons  de  lu- 
mière qui  en  émanent,  des  sons  et  des 
paroles  envoyées  par  les  habitants  des  as- 
tres qui  font  partie  de  notre  système  so- 
laire? En  supposant  :  1°  que  ces  astres 


soient  habités  par  des  humanités  sembla- 
bles à  la  nôtre  ;  2°  que  ces  humanités  ayant 
eu  un  développement  intellectuel  pareil  au 
nôtre,  ont  pu  découvrir,  comme  nous,  le 
photophone,  pourrait-on  conserver  l'espé- 
rance d'échanger  des  paroles  avec  les  po- 
pulations de  Mars,  de  Vénus,  ou  tout  au 
moins  de  la  Lune,  si  elle  est  habitée? 

Cette  pensée  est  du  domaine  du -roman, 
mais  le  roman  est  si  curieux,  si  intéressant* 
si  fécond  en  aperçus  splendides,  que  l'on 
peut  se  permettre,  en  passant,  cette  éblouis- 
sante échappée  dans  l'infini  des  cieux. 

Pour  revenir  à  la  réalité  scientifique, 
nous  nous  demanderons  quel  est  l'avenir 
et  quelles  seront  les  applications  du  photo- 
phone? L'instrument  est  bien  récent  encore 
pour  que  l'on  se  permette  ces  prévisions. 
Il  est,  en  effet,  évident  que  le  photo- 
phone est  encore  dans  l'enfance,  et  que 
de  grands  et  sérieux  perfectionnements  de- 
vront lui  être  apportés. 

Cependant,  en  raisonnant  sur  l'état  pré- 
sent de  ce  merveilleux  instrument,  on  peut 
dire  d'abord  qu'il  menace  sérieusement  la 
télégraphie  électrique,  et  le  téléphone  lui- 
même.  Il  nous  donne,  en  effet,  le  moyen 
de  correspondre,  sans  aucun  conducteur 
métallique,  d'un  point  visible  à  un  autre 
point  visible, d'une  manufacture  à  un  atelier, 
d'un  château  à  un  village,  d'une  maison  à 
,une  autre.  La  télégraphie  aérienne,  qui  a 
disparu  à  l'avènement  de  la  télégraphie 
électrique,  pourra  reprendre  possession  de 
son  domaine,  grâce  à  des  postes  convena- 
blement espacés  dans  la  campagne,  comme 
l'étaient  autrefois  les  postes  du  télégraphe 
Chappe,  Il  suffira  que  le  soleil  brille  ou 
que  des  foyers  électriques  soient  placés 
entré  les  deux  stations,  pour  établir  une 
correspondance  parlée  entre  ces  deux  sta- 
tions, correspondance  instantanée,  qui  se- 
rait, par  conséquent,  plus  rapide  encore 
que  la  correspondance  télégraphique. 
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L'art  militaire  est  appelé  à  profiter  lar- 
gement du  photophone.  Une  ville  assiégée 
pourrait  correspondre,  par  des  rayons  lu- 
mineux parlants,  avec  le  reste  dû  pays  non 
investi. 

La  pensée  se  porte  naturellement,  en 
présence  de  cette  admirable  découverte,  au 
siège  de  Paris  en  4870-1871,  et  l'on  se  de- 
mande avec  regret  si  le  sort  de  notre  capi- 
tale et  celui  de  nos  villes  bloquées  par  les 
troupes  allemandes  n'auraient  pas  été  diffé- 
rents si  l'on  eût  possédé  à  cette  époque  un 
tel  instrument  ! 

Les  signaux  solaires  sont,  du  reste,  déjà 
en  usage  dans  les  armées  actuelles.  Nous 
avons  fait  mention,  dans  le  Supplément  à 
la  télégraphie  aérienne,  des  appareils  de  té- 
légraphie optique  dont  sont  pourvus  tous 
les  corps  d'armée  de  différentes  nations. 
Mais  il  ne  s'agit  ici  que  d'éclairs  envoyés 
d'un  poste  à  l'autre,  répondant  à  des  signes 
conventionnels.  Combien  différent  est  le 
photophone,  par  lequel  on  ferait  parler  le 
soleil! 

Dans  la  marine ,  le  photophone  serait  d'une 
évidente  utilité.  En  mer,  rien  n'arrête,  rien 
ne  limite,  comme  sur  la  terre;  la  marche 
directe  des  rayons  lumineux.  On  pourrait 
donc  se  parler  de  navire  à  navire,  grâce  à 
la  lumière  du  soleil  ou  à  la  lumière  élec- 
trique, comme  si  l'on  était  bord  à  bord. 

Les  phares,  les  sémaphores,  au  lieu  de 
simples  feux  d'avertissement,  pourraient 
envoyer,  avec  la  parole,  tous  les  renseigne- 
ments nécessaires,  répondre  aux  questions 
des  navires  en  pleine  mer,  leur  transmettre 
tous  les  avis,  les  recommandations  utiles 
concernant  l'entrée  du  port,  les  nouvelles 
du  pays,  etc.  De  véritables  conversations 
s'établiraient  ainsi  entre  l'équipage  et  les 
phares  ou  sémaphores  du  littoral. 

Nous  anticipons  peut-être  un  peu  sur 
l'avenir,  par  toutes  ces  prévisions  sédui- 
santes ;  mais  on  ne  peut  mettre  en  doute 
que  ces  brillantes  promesses,  en  ce  qui 


touche  les  applications  du  photophone  à  la 
correspondance  parlée,  sur  terre  et  sur 
mer,  ne  se  réalisent  dans  un  temps  plus 
ou  moins  éloigné.  Le  juste  enthousiasme 
qu'a  excité  dans  l'esprit  de  tous  les  phy- 
siciens ,  la  découverte  que  nous  venons 
d'exposer,  excusera  auprès  de  nos  lec- 
teurs ces  espérances  anticipées  et  impa- 
tientes. 

L'inventeur  du  photophone  a,  d'ailleurs, 
justifié  lui-même  ces  audacieuses  prévisions 
sur  l'avenir  de  son  appareil.  Il  a  conçu,  par 
une  vue  supérieure,  la  pensée  la  plus  auda- 
cieuse qui  puisse  venir  à  l'esprit  d'un  physi- 
cien. L'idée  lui  est  venue  de  saisir,  grâce  au 
photophone,  le  retentissement  des  bruits 
qui  se  passent  à  la  surface  du  soleil  I 

Supposons  qu'on  ait  pris  un  grand  nom- 
bre de  photographies  d'une  même  tache 
solaire,  et  que  les  variations  de.  cette  tache 
soient  assez  accentuées.  On  ne  craindra  pas 
alors  que  les  rayons  fugitifs  de  la  lumière 
qui  affectent  le  photophone,  puissent  se 
perdre  inutilement.  On  fera  passer  ces 
photographies  devant  le  photophone,  en 
les  éclairant  avec  la  lumière  électrique,  et 
les  variations  de  lumière  produites  par  cha- 
cune des  parties  de  la  photographie,  donne- 
ront un  écho  des  bruits  qui  avaient  néces- 
sairement accompagné  ces  variations  dans 
l'astre  radieux  lui-même. 

Voici  comment  cette  idée  est  venue  à 
M.  Graham  Bell.  Pendant  le  séjour  qu'il 
fit  à  Paris,  au  mois  de  novembre  1881,  il 
visitait  l'Observatoire  de  Meudon,  où  il 
avait  été  invité  par  M.  Janssen,  il  exa- 
mina avec  beaucoup  de  soin  les  grandes 
photographies  qu'on  y  fait  pour  l'étude  de 
la  surface  solaire.  M.  Janssen  lui  apprit 
alors  qu'il  constatait  des  mouvements  d'une 
rapidité  prodigieuse  dans  la  matière  pho- 
tosphérique,  et  M.  Graham  Bell  eut  aussitôt 
l'idée  d'employer  le  photophone  à  la  repro- 
duction des  bruits  qui  doivent  nécessaire- 
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ment  se  produire  à  la  surface  de  l'astre,  en 
raison  de  ces  mouvements. 

M.  Janssen  trouva  l'idée  très  belle,  et  en- 
gagea M.  Graham  Bell  à  en  tenter  la  réalisa- 
tion, à  Meudon  même,  mettant  tous  les  ins- 
truments de  l'Observatoire  à  sa  disposition. 

Le  temps  s'étant  montré  très  beau,  le 
6  novembre  1880,  M.  Graham  Bell  vint  à 
Meudon,  en  vue  de  cette  expérience.  Une 
grande  image  solaire,  de  0m,65  de  diamètre, 
fut  explorée  avec  le  cylindre  au  sélénium. 
Les  phénomènes  ne  furent  pas  assez  mar- 


qués pour  que  Ton  puisse  affirmer  le  succès 
de  l'expérience,  mais  M.  Graham  Bell  ne 
désespère  pas  de  réussir  par  de  nouvelles 
études. 

Quoi  qu'il  en  soit,  le  projet  de  recueillir 
les  bruits  du  soleil,  au  moyen  d'un  instru- 
ment de  physique,  est  une  des  idées  les 
plus  extraordinaires  qui  puissent  venir  à 
l'esprit  d'un  physicien,  et  nous  ne  saurions 
mieux  terminer  que  par  cette  grande  visée 
scientifique,  notre  Supplément  aux  Mer- 
veilles  de  la  science. 
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Abbot,  11,146. 
Abel,  II,  95,  96. 
Acnard,  I,  274,  421. 
Achenbach,  X,  683,  684. 
Adam,  I,  496  et  suiv. 
Adams  (Th.),  I,  163. 
Ader,  I,  378,  579. 
Ader-Bell,  I,  393. 
Ador,  I,  510, 
Albaret,  ï,  359. 
AUard,  II,  605  et  suiv. 
Allest(d'),  II,  363. 
Alphand,  I,  373. 
Alting-Mees,  II,  343,  544. 
Amey,  II,  10. 
Anderson,  I,  327. 
Andrade,  I,  72. 
Appleby,  1,369. 
Arago,  I,  380. 
Arban,  I,  690. 
Arbey,  I,  458. 
Archdeacon,  I,  711. 
Arcbereau,  I,  399. 
Armington,  I,  88. 
Arsonval  (d');  I,  400,401,423. 
Artois  (d'),I,  621. 
Aubert,  II,  469. 
Audra,  II,  12,  13. 
Aumeunier,  II,  517,  518. 
Aveling,  I,  366. 
Ayrton,  I,  456,  457. 
Azéma,  II,  389. 

B 

Babcock,  I,  25  et  26. 
Babin,  1, 135. 


Balagny,  II,  16,  17. 

Baldwin,  II,  597,  598. 

Ballaisoïi,  I,  354. 

Bambo  (P.),  I,  704. 

Bandai,  I,  527. 

Bandsept,  II,  390,391. 

Bange  (de),  II,  163  et  suiv.,  184  et 

suiv. 
Barrier,  I,  424. 
Basher,  II,  357. 
Baudet,  I,  394. 
Baudot,  I,  531  et  suiv. 
Baudry-Lacantinerie,  II,  359. 
Beau,  II,  124. 
Beaufils,  I,  411. 
Becquerel,  I,  373,  389. 
Behrens,I,  180. 
Belgrand,  I,  273. 

Bell  (Granam),  I,  566  et  suiv.;  II, 

637  et  suiv. 
Belleville,  I,  5  et  suiv.,  99  et  100. 
Belpaire,  I,  259. 
Benier,  II,  39o. 
Bennett,  II,  4. 
Benz,  II,  594. 
Berthon,  I,  583. 
Berthon-Ader,  I,  394  et  suiv. 
Besnard,  II,  518. 
Besson,  II,  540,  541. 
Biancbi,  II,  88. 
Bietrix,  I,  62,  78  et  suiv. 
Billaudot,  I,  487. 
Binder,  I,  398. 
Bischop,  II,  601. 
Blackmore,  I,  148. 
Biake,  I,  369. 
Blanc,  I,  403. 
Blas,  I,  487. 
Blith,  II,  426. 
Bobenrieth,  II,  411. 
Boca,  H,  11. 


Boreskôff,  I,  679. 

Borodine,  I,  268. 

Borries  (von),  I,  265. 

Boscber,  II,  558. 

Bouilhet,  I,  470. 

Bouiliaud,  II,  630. 

Boulet,  I,  62,69  et  suiv.,  325,  327, 

343;  II,  593,594. 
Bourbouze,1, 471. 
Bourgeois,  II,  358. 
Bourseul,  I,  567. 
Boutmy,  II,  104. 
Bouton,  I,  247,  360. 
Brasseur,  I,  37,  388, 
Bréguet,  I,  312,  433,  544;  II,  420 

et  suiv. 
Brest,  1,701,  702. 
Brialmônt,  II,  225. 
Bright,  II,  364, 
Brooke,  II,  45. 
Broquin,  I,  101  et  103. 
Brotherhood,  I,  86,  87,  88. 
Brown,  I,  198. 
Brugère,  II,  95. 
Brull,  II,  270. 
Brun,  II,  342. 

Brunet  de  Saint-Florent,  II,  148, 
149. 

Brush,  I,  438,  439. 
Buchin,  I,  378  et  suiv. 
Budin,  II,  202. 
Buisson  (Just.),I,  248,2 i-9. 
Bullivan,  II,  336. 
Bunsen,  T,  391. 
Bussière,  II,  229,  230. 
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Cail,  I,  39  et  suiv.,  324. 
Caillard,  I,  337  et  suiv. 
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Callaud,  I,  312. 
Camacho,  I,  393. 
Cambiaire  (de),  J,  360. 
Cance,  II,  407. 
Carpenter,  I,  278,  283. 
Cassagne,  I,  539  et  suiv. 
Castan,  II7  84. 
Gastel,  I,  683 ,  684.  . 
Cauderay,  II,  470. 
Cawett,  II,  356. 
Chaboche,  II,  538. 
Chaligny,I,62,  68  et  69,  318,  326, 

334,  333.  • 
€hangy  (de),  II,  397,  3.98. 
Chaperon,  I,  399  et  Suiv. 
Chapmann,  I,  240,  364. 
Ghaudré,  I,  96. 

Choubersky  (de),  II,  523  et  suiv. 

Chrétien  I,  458. 

Chuteaux,  I,  393,  394. 

Ciurcu,  I,  248,  249. 

Clamond,  I,  399,  417;  II,  392. 

Claparède,  I,  52. 

Clarke,  II,  611,  612, 

Glariot,  II,  411. 

Clayton,  I,  320  et  suiv.,  367. 

Cohendet,  I,  98,  99. 

Colin,  II,  530. 

Collet,  I, 10  et. suiv. 

Combaluzier,  II,  613  et  suiv. 

Cooke,  I,  296. 

Coquillon,  I,  488. 

Corliss,  I,   32  et  suiv.,  46  et 

suiv. 
Cormier,  I,  335. 
Cornu,  I,  493,  644. 
Correy,  I,  58  et  suiv. 
Corvilain,  II,  92. 
Coulomb,  I,  380. 
Courbet,  II,  348  et  suiv. 
Gouvreux,  1,342. 
Crawshay,  1,136. 
Crocé-Spinelli,  I,  693  et  suiv. 
Crooy,  I,  713  . 

Crossley,  I,  577,  378  ;  II,  388.  . 
Cruto,  II,  417. 


D 

Dagron,  I,  640  et  suiv.  ;  II,  65. 
.  Dandiguy,  I,  424. 
Daniel,  I,  403,  404,  405, 
Davanne,  II,  19,  55. 
Davis,  I,  176,  177. 
Davy  (Humphrey),  I,  166. 
Davy  (M.),I,  402,  403,  410. 


Day,  I,  240. 
Degroof,  I,  690,  69l.  . 
Delaurier,  I,  394. 
Delmas,  II,  389. 
Démarest,  II,. 204. 
Déni  s  on,  I,  244. 
Denisse,  II,  78. 
Denn,  H,  367. 

Deprez,  II,  454,  459  et  suiv. 

Derouard,  I,  640,  641. 

Dery,  II,  392.  .-. 

Desains,  I,  373. 

Designolle,  II,  95. 

Desôrtieux,  II,  89,  90. 

Dessoudeix,  II,  9. 

Devos,  I,  398. 

Diaz,  II,  242. 

Diétrichs,  II,  600,  601. 

Dion  (de),  1,247,  360. 

Dittmar,  II,  113. 

Divine,  II,  115. 

Doat,  I,  403. 

Dot,  II,  598,  599. 

Doublet,  I,  370. 

Douglas,  I,  136. 

Dreyse,  II,  242,  243. 

Dubasofï,  II,  347. 

Dubois,  II,  519. 

Duchemin,  I,  402. 

Duclos,  I,  176,  223. 

Ducom,  II,.  16,  66,67. 

Ducretet,  I,  391,  392,  602. 

Dulac,  1,101  et  102. 

Dupuy  de  Lôme,  1, 116,  128,  165, 

228,  652  et  suiv. 
Durand,  II,  396,  397. 
Duruof,  I,  622,  686. 
Duté-Poitevin,.!,  667. 


E 

Earle,  1, 139. 

Eastman,  II,  21,  35. 

Edison,  I,  439,  440,467,  376;  II, 

398  et  suiv.,  414,  419,  457  et 

suiv.,  629  et  suiv. 
Edoux,  II,  618  et  suiv. 
Edredge,  1,-399. 
Eiffel,  II,  612  et  suiv. 
Eîsermann,  I,  489. 
Elder  (J.),  I,  125,  136,  214,  240. 
Ellis  (Allen),  1, 121,262. 
Elmore,  I,  443,  479. 
Eloy,  I,  706,  707. 
Estienne,  I,  539  et  suiv. 
Evered,  II,  515. 


Faignot,  II,  519. 
Faller,  II,  14,  in,  29,  71,  72. 
Farcot,I,  31, 42  et  suiv.,  174,  173. 
Fargier,  II,  27. 
Farmer,  I,  289  et  suiv.,  416. 
Faure,  I,  422,  423. 
Favé,  II,  180. 
Fawcett,  1, 115. 
Félix,  I,  457. 
Ferrati,  I,  44. 
Figuier,  I,  412,  413. 
Fitz-Roy,  I,  557. 
Fizeau,  I,  373. 
Flachat,  I,  296. 
Flaud,  I,  98  et  99. 
Foden,  I,  361  et  suiv. 
Fontaine  (H.),  I,  143,  437,  482; 
11,95. 

Fonvielle  (de),I,  634,  635;  II,  625 

et  suiv. 
Foote,  I,  527. 
Forest,  II,  601. 
Foucher,  II,  104. 
Fourier,  I,  415. 
Franklin,  I,  380. 
Freyre,  II,  270. 
Froment,  I,  567. 
Fuller,  I,  393. 


G 

Gabriel,  I,  679. 
Gaby-Gazadat,  I,  510. 
Gaifîe,  I,  398,  399,  403,  409. 
Gambetta,  I,  624. 
Gardner,  I,  704. 
Garnier,  I,  37,  80  et  suiv.,  359. 
Gaspar,  I,  380. 
Gasser,  II,  277. 
Gatling,  II,  170,  171. 
Gaulard,  II,  439. 
Gauley,  I,  367. 
Gaumet,  I,  510,  311. 
Gellerat,  I,  353  et  suiv. 
Geneste,  I,  18  et  suiv. 
Gérard,  I,  443  ;  II,  413,  417. 
Gerhardt,  I,  314. 
Germinet,  II,  561. 
Gibbes,  II,  439. 

Giffard,  I,  97,  98,  99,  656,  657, 

660  et  suiv. 
Gill,  11,51. 
Gillot,  II,  53,  57. 
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GlaisherJ,  698. 
Godard,  1,509,621  et  suiv. 
Godefroy,  II,  537. 
Goppelsroder,  I,  488. 
Gordon,  I,  447,  448, 
Goubet,  II,  359  et  suiv. 
Gough,  II,  522. 
Gourd,  II,  519. 

Gower,  I,  575  et  suiv.,  706,  707. 
Gramme,  I,  429  et  suiv.,  444  et 
suiv.  ,469  et  suiv.  ;  II,  403  et  suiv. 
Grant,  1, 136. 
Gras,  II,  248  et  suiv. 
Gray,  I,  529,  571. 
Green,  I,  690. 
Greindl,  I,  179,  180. 
Grenet,  I,  372,  384,  385,  391,392. 
Griscom,  I,  394,  455. 
Grove,  1,411,412. 
Gruson,  II,  120. 
Guénot,  II,  319. 
Guérin,  I,  274. 
Guéroult,  II,  652. 
Guerry,  II,  10. 
Guiguet,  I,  399. 
Guyot,  I,3i9,  326,  334,  335. 
Guyot-Sionnest,  I,  62,  68,  69. 
Gwynne,  I,  152,  153,  181  et  suiv. 


H 


Hall,  I,  144. 
Hallady,  II,  425. 
Halske,  I,  296,  407. 
Hanck,I,  391. 
Hardy,  II,  645. 
Haumont,  II,  417. 
Hawks,  I,  136. 
Hébler,  II,  236,  237. 
Heef,  I,  567. 
Hellholf,  II,  120. 
Hennebert,  II,  229. 
Henry,  I,  283,  380;  II,  214,  215. 
Henry  (Paul  et  Prosper),  II,  48, 49. 
Hérard,  I,  683. 
Herla,  II,  266, 
Herscher,  I,  18  et  suiv. 
Herz,  I,  589. 
■Hill,  I,  703. 
Hinks,  II,  514  et  suiv. 
Hinn,  II,  304. 
Hiroux,  I,  493. 
Holden,  II,  566,  567. 
Hotchkiss,  II,  179  et  suiv. 
Houston,  I,  423, 
Howard,  II,  115. 
Hughes,  I,  577,  588. 


Hugues,  I,  545. 
Hulbert,  II,  277. 
Hureau,  I,  685. 
Huston,  II,  421 . 


Jablochkoff,  II,  394,  408  et  suiv. 

Jacobi,  II,  326. 

Jahrmann,  II,  271. 

Janssen,  II,  38,  47,  50  et  suiv., 

661,  662. 
Jarriant,  I,  374,  378,  395. 
Jaspar,  II,  421. 
Jaunez,  II,  520. 
Jefïeries,  I,  320,  332,  368. 
Jollet,  I,  135. 

Jousselin,  I,  296,  300,  302. 
Joy,  I,  151,  266. 
Juncker,  I,  473,  474. 


K 

Kabath,  I,  423,  424. 
Koechlin,  II,  612. 
Kœrting,  I,  99. 
Kohlfurst,  I,  410. 
Krebs,  I,  664  et  suiv. 
Kropatchek,  II,  259. 
Krupp,  II,  231,  232. 


Lebon,  II,  74. 

Le  Boulengé,  II,  88. 

Le  Châtelier,  I,  272,  273. 

Leclanché,  I,  397,  398. 

Lecouteux,  I,  37,  80  et  suiv. 

Lee,  I,  346. 

Légat,  I,  103,  104,  105. 

Legrand,  II,  552. 

Lemonnier,  II,  334,  608  et  suiv* 

Lenoir,  II,  576. 

Leopolder,  I,  311. 

Lépine,  I,  667. 

Leroux,  I,  390,  399. 

Leseurre,  I,  491. 

Létrange,  I,  487. 

Levassor,  II,  601. 

Lévy,  I,  462. 

Lhoste,  I,  707  et  suiv. 

Lichtwitz,  II,  651. 

Lissajoux,  I,  493. 

Locher,  II,  136, 

Locogë,  I,  88,  89  et  331, 

Lodyguine,  II,  413. 

Londe,  II,  9. 

Lontin,  II,  397, 

Lothammer,  II,  519. 

Lucas,  I,  373. 

Lugane,  II,  318. 


Laborde,  II,  27. 
Lachambre,  I,  717  et  suiv. 
La  Cour,  I,  541. 
Lacour,  I,  336,  337. 
Ladd,  I,  416. 

Labi toile  (de),  II,  160  et  suiv. 
Laird,  I,  212. 

Lalande  (de),  I,  399  et  suiv.  ■ 

Lamarre,  II,  206. 

Lamm,  II,  116. 

Lamy,  II,  428. 

Lancereaux,  II,  524,  525. 

Lane  Fox,  II,  415,  416. 

Larmanjat,  I,  359. 

Larned,  I,  346. 

Lartigue,  I,  287,  296,  304. 

Latimer  (Clarck),  I,  510. 

Lauris,  I,  403. 

Laussedat,  I,  493. 

Léart,  I,  509. 

Lebel,  II,  255  et  suiv. 

Lebelin  de  Dionne,  II,  370. 


M 


Magée,  II,  270. 
Mahanden,  I,  713. 
Maissin,  II,  87,  88. 
Majest,  I,  721. 
Mallet,  I,  264  et  suiv. 
Mallmann,  II,  5. 
Mance,  I,  503. 

Mangin,  I,  494  et  suiv.,  622,  686, 

Mangon  (Hervé),  II,  627. 

Mangot,  I,  711  et  suiv. 

Manguin,  II,  536. 

Mannlicher,  II,  264  et  suiv. 

Marcus,  I,  416. 

Marey,  II,  37  et  suiv. 

Marini,  II,  552. 

Marqfoy,  I,  296. 

Marshall,  1, 151- 

Marten  (E.),  I,  3. 

Martin,  I,  275. 

Mason,  I,  346. 

Mather,  I,  444. 

Mathiessen,  I,  416- 

Maurat,  I,  508. 

Maurant,  I,  493, 

Mauser,  II,  236,  261  et  suiv, 

Maxim,  II,  171  et  suiv.,  401* 
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Stayer,  I,  325. 

Mazeline,  I,  116,  117. 

Meidinger,I,  312,  419. 

Melikoff,  I,  683,  684. 

Melsens,  I,  379,  380,  382  et  suiv. 

Mendoza,  II,  76,  77. 

Méneveau,  II,  520. 

Mercadier,  I,  644. 

Meritens  (de),  I,  423,450,  455,  604 

et  suiv. 
Merryweather,  I,  346  et  suiv. 
Merville,  II,  53,  76,  77. 
Mer  vin,  II,  277. 
Messenger,  II,  515. 
Meusnier,  I,  652. 
Meyer,  I,  39. 
Michel,  I,  373. 
Milan  owitch,  II,  271 . 
Mjnault,  I,  539. 
Minotto,  I,  405,  406. 
Moitessier,  II,  43. 
Molteni,  II,  35,  73. 
Moncel  (du),  I,  373,  374  ;  II,  629  el 

suiv. 
Monier,  II,  520. 
Montalembert,  II,  226. 
Morandière,  I,  264. 
Mordey,  I,  440,  441. 
Morgan,  II,  34. 
Mors,I,  243,  244,  248. 
Morse,  I,  544. 
Mouchel,  I,  466. 
Mouchez,  II,  49  et  suiv. 
Mougin,  II,  228. 
Mouton,  II,  538,  539. 
Muirhead,  I,  405. 
Muller,  I,  101  et  103. 
Mure,  I,  417, 
Muybridge,  II,  38. 


N 

Nadar,  I,  622;  II,  21,  22,  34,  35, 

65,  67,  73. 
Nœyer  (de),  I,  14  et  suiv. 
Nansouty  (de),  I,  379. 
Napier,  I,  136. 
Naudin,  I,  488. 
Navarre,  I,  702,  703. 
Neuman,  I,  479,  480. 
Newton,  H,  143. 
Niaudet,  I,  402. 
Nicholson,  I,  240,  264. 
Nobel,  II,  102,  103,  505. 
Nobili,  I,  415. 
Noé  (de),  I,  416. 

Nordenfelt,  I,  199,  363;  IT,  568.  | 
S-  T.  II. 


Normand  B.  I,  125,  1 35,  i  37. 
Nouguier,  II,  612. 


0 

OErstedt,  I,  415. 
Onimus,  I,  421'. 
Otis,  II,  615  et  suiv. 
Otto,  II,  570  et  suiv. 
Oxley '(¥.),  I,  690. 


P 

Pacinotti,  I,  429;. 
Page,  I,  567. 
Pariés,  II,  266. 
Parod,  I,  424. 
Parone,  II,  121. 
Partz,  I,  394,  395. 
Pause  (de  la),  I,  683. 
Pearsoh,  1, 106. 
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